Google 


This  is  a  digital  copy  of  a  book  thaï  was  prcscrvod  for  générations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 

to  make  the  world's  bocks  discoverablc  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 

to  copyright  or  whose  légal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 

are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  maiginalia  présent  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journcy  from  the 

publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  hâve  taken  steps  to 
prcvcnt  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  technical  restrictions  on  automatcd  qucrying. 
We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  of  the  files  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  thèse  files  for 
Personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrain  fivm  automated  querying  Do  nol  send  aulomated  queries  of  any  sort  to  Google's  System:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  récognition  or  other  areas  where  access  to  a  laige  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  thèse  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attributionTht  GoogX'S  "watermark" you  see  on  each  file  is essential  for  informingpcoplcabout  this  project  andhelping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  il  légal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  lesponsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  légal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countries.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can'l  offer  guidance  on  whether  any  spécifie  use  of 
any  spécifie  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  mcans  it  can  bc  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liabili^  can  be  quite  seveie. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.   Google  Book  Search  helps  rcaders 
discover  the  world's  books  while  hclping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  icxi  of  ihis  book  on  the  web 

at|http  :  //books  .  google  .  com/| 


Google 


A  propos  de  ce  livre 

Ceci  est  une  copie  numérique  d'un  ouvrage  conservé  depuis  des  générations  dans  les  rayonnages  d'une  bibliothèque  avant  d'être  numérisé  avec 

précaution  par  Google  dans  le  cadre  d'un  projet  visant  à  permettre  aux  internautes  de  découvrir  l'ensemble  du  patrimoine  littéraire  mondial  en 

ligne. 

Ce  livre  étant  relativement  ancien,  il  n'est  plus  protégé  par  la  loi  sur  les  droits  d'auteur  et  appartient  à  présent  au  domaine  public.  L'expression 

"appartenir  au  domaine  public"  signifie  que  le  livre  en  question  n'a  jamais  été  soumis  aux  droits  d'auteur  ou  que  ses  droits  légaux  sont  arrivés  à 

expiration.  Les  conditions  requises  pour  qu'un  livre  tombe  dans  le  domaine  public  peuvent  varier  d'un  pays  à  l'autre.  Les  livres  libres  de  droit  sont 

autant  de  liens  avec  le  passé.  Ils  sont  les  témoins  de  la  richesse  de  notre  histoire,  de  notre  patrimoine  culturel  et  de  la  connaissance  humaine  et  sont 

trop  souvent  difficilement  accessibles  au  public. 

Les  notes  de  bas  de  page  et  autres  annotations  en  maige  du  texte  présentes  dans  le  volume  original  sont  reprises  dans  ce  fichier,  comme  un  souvenir 

du  long  chemin  parcouru  par  l'ouvrage  depuis  la  maison  d'édition  en  passant  par  la  bibliothèque  pour  finalement  se  retrouver  entre  vos  mains. 

Consignes  d'utilisation 

Google  est  fier  de  travailler  en  partenariat  avec  des  bibliothèques  à  la  numérisation  des  ouvrages  apparienani  au  domaine  public  cl  de  les  rendre 
ainsi  accessibles  à  tous.  Ces  livres  sont  en  effet  la  propriété  de  tous  et  de  toutes  et  nous  sommes  tout  simplement  les  gardiens  de  ce  patrimoine. 
Il  s'agit  toutefois  d'un  projet  coûteux.  Par  conséquent  et  en  vue  de  poursuivre  la  diffusion  de  ces  ressources  inépuisables,  nous  avons  pris  les 
dispositions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  éventuels  abus  auxquels  pourraient  se  livrer  des  sites  marchands  tiers,  notamment  en  instaurant  des 
contraintes  techniques  relatives  aux  requêtes  automatisées. 
Nous  vous  demandons  également  de: 

+  Ne  pas  utiliser  les  fichiers  à  des  fins  commerciales  Nous  avons  conçu  le  programme  Google  Recherche  de  Livres  à  l'usage  des  particuliers. 
Nous  vous  demandons  donc  d'utiliser  uniquement  ces  fichiers  à  des  fins  personnelles.  Ils  ne  sauraient  en  effet  être  employés  dans  un 
quelconque  but  commercial. 

+  Ne  pas  procéder  à  des  requêtes  automatisées  N'envoyez  aucune  requête  automatisée  quelle  qu'elle  soit  au  système  Google.  Si  vous  effectuez 
des  recherches  concernant  les  logiciels  de  traduction,  la  reconnaissance  optique  de  caractères  ou  tout  autre  domaine  nécessitant  de  disposer 
d'importantes  quantités  de  texte,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  Nous  encourageons  pour  la  réalisation  de  ce  type  de  travaux  l'utilisation  des 
ouvrages  et  documents  appartenant  au  domaine  public  et  serions  heureux  de  vous  être  utile. 

+  Ne  pas  supprimer  l'attribution  Le  filigrane  Google  contenu  dans  chaque  fichier  est  indispensable  pour  informer  les  internautes  de  notre  projet 
et  leur  permettre  d'accéder  à  davantage  de  documents  par  l'intermédiaire  du  Programme  Google  Recherche  de  Livres.  Ne  le  supprimez  en 
aucun  cas. 

+  Rester  dans  la  légalité  Quelle  que  soit  l'utilisation  que  vous  comptez  faire  des  fichiers,  n'oubliez  pas  qu'il  est  de  votre  responsabilité  de 
veiller  à  respecter  la  loi.  Si  un  ouvrage  appartient  au  domaine  public  américain,  n'en  déduisez  pas  pour  autant  qu'il  en  va  de  même  dans 
les  autres  pays.  La  durée  légale  des  droits  d'auteur  d'un  livre  varie  d'un  pays  à  l'autre.  Nous  ne  sommes  donc  pas  en  mesure  de  répertorier 
les  ouvrages  dont  l'utilisation  est  autorisée  et  ceux  dont  elle  ne  l'est  pas.  Ne  croyez  pas  que  le  simple  fait  d'afficher  un  livre  sur  Google 
Recherche  de  Livres  signifie  que  celui-ci  peut  être  utilisé  de  quelque  façon  que  ce  soit  dans  le  monde  entier.  La  condamnation  à  laquelle  vous 
vous  exposeriez  en  cas  de  violation  des  droits  d'auteur  peut  être  sévère. 

A  propos  du  service  Google  Recherche  de  Livres 

En  favorisant  la  recherche  et  l'accès  à  un  nombre  croissant  de  livres  disponibles  dans  de  nombreuses  langues,  dont  le  français,  Google  souhaite 
contribuer  à  promouvoir  la  diversité  culturelle  grâce  à  Google  Recherche  de  Livres.  En  effet,  le  Programme  Google  Recherche  de  Livres  permet 
aux  internautes  de  découvrir  le  patrimoine  littéraire  mondial,  tout  en  aidant  les  auteurs  et  les  éditeurs  à  élargir  leur  public.  Vous  pouvez  effectuer 
des  recherches  en  ligne  dans  le  texte  intégral  de  cet  ouvrage  à  l'adressefhttp:  //books  .google.  com| 


LEÇONS   CLINIQUES 


SUR  LES  MALADIES 


DKS 


VOIES  URINAIRES 


•  c. 


PARIS 

IMPRIMERIE  E.  CAPIOUONT  ET  V.   RENAULT 
6,  BUE   DBS   POITKYINS,   6. 


LEÇONS  CLINIQUES 

SUR  LES   MALADIES 

VOIES  URINAIRES 

ProleHéw  t  lliSpiUI  Heckar 


i.  C.   FELIX   GUYON 


;    46   flOUHES    IHTEHCAUES    DANS    lj-<rf^"p'^. 


PARIS 

LIBRAIRIE    J.-B.    BÂILLIÈRE    it    FILS 

1S.  m  HuUBNlUa.  prit  da  boolcnrd  Sâlit^erBâii 


PRÉFACE 


Le  livre  que  nous  publions  reproduit  une  partie  de 
renseignement  que  nous  poursuivons  depuis  plusieurs 
années  à  Thôpital  Necker. 

Les  leçons  imprimées  dans  ce  volume  ont  été,  pour  la 
plupart,  professées  en  1876  et  en  1877;  plusieurs,  et  en 
particulier  celles  qui  traitent  du  calhétérisme,  leur  sont 
très  antérieures.  Nous  avons  cru  que  le  sujet  qui  les  a 
inspirées  restait  toujours  digne,  par  son  intérêt  et  son 
importance  pratique,  d'être  soumis  à  Tappréciation  du 
public  médical.  Mais  en  présentant  sous  la  forme  écrite  ce 
qui  souvent  avait  été  écouté  sous  la  forme  orale,  nous 
avons  considéré  comme  un  devoir  envers  nos  lecteurs 
de  rédiger  nous-môme  chacune  de  ces  trente  leçons. 

Nous  avons  chargé  M.  le  D' Campenon,  prosecteur  de 
la  Faculté,  qui  a  été  pendant  deux  années  notre  interne, 
de  recueillir  et  de  classer  toutes  les  notes  nécessaires  à 
la  rédaction.  Ces  notes  ont  été  prises  avec  le  plus  grand 
soin,  aussi  bien  pendant  les  leçons  que  dans  le  cours  des 
visites.  Pour  exposer  quelques-uns  des  points  de  notre 
sujet,  il  était  nécessaire  de  faire  des  recherches  anatomi- 
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ques;  nous  ne  pouvions  mieux  faire  que  de  les  lui  confier. 
Ces  recherches  nous  ont  permis  de  compléter  la  démon- 
stration de  faits  anatomiqueset  physiologiques  que  l'étude 
clinique  nous  avait  révélés  et  que  nous  avions  bien  souvent 
signalés  dans  nos  leçons.  Le  concours  très  assidu  de 
M.  Campenon  nous  a  été  d'ailleurs  fort  utile  pour  tous  les 
soins  à  porter  à  cette  publication.  Nous  sommes  heureux 
de  le  reconnaître  et  nous  nous  félicitons  d'avoir  eu  pour 
auxiliaire,  un  chirurgien  distingué  et  compétent  *. 

Déjà  nous  avons,  dans  l'amphithéâtre  de  l'hôpital 
Necker,  abordé  l'étude  de  plusieurs  points  particuliers 
de  la  pathologie  des  voies  urinaires.  Les  principaux  su- 
jets de  cet  enseignement  ont  été  consignés  dans  les 
thèses  de  nos  élèves  ;  ils  ont  spécialement  fourni  à  plu- 
sieurs de  nos  anciens  internes  l'occasion  de  faire,  sous 
notre  inspiration  directe,  des  travaux  accueillis  avec 
faveur*. 


i .  Notre  savant  collègue,  M.  le  D' Méhu,  a  bien  voulu  nous  fournir  la 
rédaction  de  tout  ce  qui  a  rapport  à  Tétude  chimique  de  Turine;  les  figu- 
res qui  représentent  les  éléments  normaux  et  pathologiques  de  ce  liquide, 
ont  été  empruntées  à  l'ouvrage  de  ce  chimiste  si  particulièrement  corn* 
pètent. 

%  Étude  SUT  Vuréthrotomie  interne,  par  M.  J.  Reverdin^  de  Genève  (i870); 
thèse  n*  205. 

Essai  sur  le  fongus  viUeux  ou  (xngiome  vUleux  de  la  vessie,  par  Mars  Moli- 
nier  (1870);  thèse  n''  220. 

De  Vabsorpticm  par  la  muqueuse  vésico^urèthrale^  par  Edward  Âlling 
(4871);  thèse  n»  3. 

De  la  fièvre  dans  les  maladiet  des  voies  urinaùres,  par  Albert  Malherbe 
(1872);  thèse  n»  408. 

Du  traitement  des  rétrécissements  de  Vuréthre  par  la  dilataHon  progressive  ^ 
par  T.  B.  Gurtis  (1873)  ;  thèse  n«  380; 

Étude  clinique  sur  le  traitement  de  quelques  eomplieatùms  des  tétrécisêe" 
ments  de  VuréthrCf  par  Edouard  Martin  (1875);  thèse  n*  62. 

Contribution  à  V étude  de  l'hypertrophie  de  la  prostate,  par  A.  Zambianchi; 
thèse  de  Paris,  1875,  n»  294. 
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Dans  les  legons  que  nous  publions  aujourd'hui,  nous 
avons  à  dessein  écarté  les  particularités  du  sujet  pour 
ne  nous  occuper  que  de  ses  généralités. 

Nous  croyons  cependant  avoir  été  absolument  fidèle 
à  la  clinique.  Les  généralités  du  sujet,  plus  encore  que 
ses  particularités,  sont  d'une  application  journalière  et 
nécessaire  dans  la  pratique  la  plus  usuelle  ;  nous  espé- 
rons le  démontrer. 


Eimie  cltin^  sur  rui^Arotooiie  interne,  par  Félix  Martîaet  (1876);  thèse 
■•I79. 

ÂMle  uar  le  traiÉemeni  de  l'affection  cakiUeuse  chez  F  homme  par  la  Hiho- 
*rttky  par  Léon  Heariet  (1877);  thèse  n»  157. 

ttmde  dmique  sur  la  tuberculose  urmairey  par  0.  Tapret  {Arch.  gén.  de 
«AL*  1878,  7«  série,  t  K). 

Jlr  la  rétention  incomplète  dTurine  au  point  de  vue  anatomique  et  clinique 
tai  les  cas  de  liskms  prostatiques  et  de  rétrécissements  de  turèthre^  par  le 
»  Alfred  Jean  (1879)  ;  Uièse  n*  14. 

Ife  éiagnosHc  des  linons  des  reins  dans  les  affections  des  voies  urinairesy 
éa  màkaHans  qnCeUes  fournissent  au  pronostic  et  au  traitement,  par  Pierre 
im  (1880)  ;  thèse  n*  48. 

ùa  mbeés  chauds  de  la  prostate  et  du  phlegmon  périprostatique,  par  Paul 
Setond  (1880);  thèse  n*  97. 

Étude  éUsdgfue  sur  les  indications  de  turéthrotonde  externe,  par  Eugène 
loBod  (1880);  Uièse  n*  199. 

ttmde  ctiulque  de  la  cystite  chez  la  femme  considérée  spécialement  dans  ses 
fSfpmU  woec  la  grossesse  et  l'accouchement,  par  Eugène  Monod  [Annales  de 
jfuéootogitej  1880)« 

Gtons  encore,  en  dehors  des  travaux  de  nos  internes  : 

Delà  cjgstUe  ducoletde  ses  divers  modes  de  traitement,  enparticuHerpar 
ksmstiUatûms  tfe  wtlrated^arggia,  par  Fer  nandPouliot(  1878);  thèse  n*  ^12. 

PU^^Mon  de  la  eacité  phvésicale  de  Betzius,  ou  phlegmon  privésical; 
par  Castaneda  j  Campes,  thèse  de  Paris,  1878,  u9  7. 

Étude  sur  la  cystite  tuberculeuse,  par  A.  Guébhard  (1878)  ;  thèse  n«  373. 

Du  spasme  de  Turéthre  symptomatique,  par  ÉmileSpire  (i  878);  thèse  n*  475. 

Beckerehes  sur  la  cavité  pripèritoniale  de  hetxius  et  sur  son  infiammatûm, 
par  N.  A.  Gérardin;  thèse  de  Paris,  1879,  n»  542. 

De  tévoeuatUm  des  fragments  calcukux  après  la  lithoiritie,  par  S.  Gou- 
tinlio  (1880),  Uièse  de  Paris,  n»  364. 

Les  mémoires  de  MM.  Reverdin,  Curtis,  Martin,  Tapret,  Jean  ont  obtenu 
it  prix,  CÎTÎale;  les  mémoires  de  MM.  Msdherbe,  Edouard  Martin  et  Marti- 
net oBl  été  couronnés  par  la  Société  de  chirurgie. 
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Ce  que  nous  entreprenons  n'a  pas  encore  été  tenté. 
Plusieurs  des  questions  que  nous  aurons  à  développer 
ont  cependant  inspiré  des  publications  très  importantes. 
Mais  ces  questions  n'ont  pas  été  réunies  dans  un  travail 
d'ensemble;  elles  n'ont  pas  toutes  également  fixé  l'at- 
tention, il  en  est  même  qui  sont  restées  dans  l'ombre. 

Le  rapprochement,  le  groupement  logique  des  ques- 
tions générales  est  toujours  légitime  et  utile.  Il  nous  a 
paru  plus  particulièrement  nécessaire,  pour  la  partie  de 
la  pathologie  que  nous  avons  à  étudier.  C'est  la  pensée 
qui  nous  a  guidé,  et  nous  y  avons  obéi  sans  nous  préoc- 
cuper de  savoir  si  notre  travail  pourrait,  par  cela  même, 
être  considéré  comme  œuvre  originale.  Nous  ne  cher- 
cherons même  pas  à  nous  abriter  derrière  Pascal  et  à 
nous  écrier  avec  lui  :  «  Qu'on  ne  me  dise  pas  que  je  n'ai 
rien  fait  de  nouveau,  la  disposition  des  matières  est  nou- 
velle. »  Nous  avons  simplement  voulu  être  méthodique 
et  vrai,  ne  rien  décrire  sans  nous  être  longuement  inspiré 
de  l'observation  directe.  Nous  avons  donc  cherché  à  ne 
jamais  négliger  de  recueillir  aucun  de  ces  traits  mor- 
bides, aucun  de  ces  détails  expressifs,  qui  permettent 
de  mettre  en  relief  ce  qui  doit  être  bien  connu,  dans  un 
ensemble  clinique  aussi  complexe,  que  celui  dont  nous 
désirons  tracer  l'histoire  générale. 

L'enseignement  clinique  des  maladies  des  voies  uri- 
naires  ne  peut,  à  notre  avis,  se  limiter  à  Tétude  isolée 
de  chacune  des  affections  qui  les  atteignent  et  au  trai- 
tement qui  leur  convient. 

La  pratique,  dans  cette  partie  de  la  chirurgie,  offre  des 
difficultés  et  des  dangers  particuliers  trop  souvent  ren- 
contrés, trop  souvent  subis,  pour  que  l'on  songe  à  en 
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contester  la  réalité,  à  en  atténuer  l'importance.  Ces  dif- 
Gcultés  et  ces  dangers  ne  sont  pas  inhérents  à  tel  ou  tel 
point  de  cette  pratique,  on  les  rencontre  en  toute  occasion. 

Du  danger  conamun  naît  une  solidarité  réelle.  C'est  le 
lien  puissant  qui,  au  point  de  vue  clinique,  unit  et  tient 
reliées  Tune  à  l'autre  chacune  des  affections  des  voies 
urinaires. 

L'intervention  chirurgicale  à  tous  ses  degrés  et  sous 
toutes  ses  formes  est  obligée  d'en  tenir  compte,  car  ces 
diffîcultés  et  ces  dangers  offrent  un  caractère  particu- 
lier surtout  propre  aux  maladies  que  nous  voulons  étudier. 

L'intervention  chirurgicale  est  en  effet  nécessaire, 
aussi  bien  pour  établir  le  diagnostic  que  pour  entre- 
prendre le  traitement.  Il  en  résulte  que  les  investigations 
indispensables  pour  reconnaître  le  siège  et  la  nature  des 
lésions  peuvent  devenir  l'occasion  d'accidents  souvent 
fort  graves,  plus  d'une  fois  mortels.  Avant  même  de 
s'être  attaqué  au  mal,  alors  qu'il  cherche  seulement  à  le 
découvrir,  à  l'étudier,  le  chirurgien  peut  se  trouver  en 
face  d'accidents  violents,  rapides,  menaçants.  11  est 
obligé  d'avouer  que  ces  accidents  sont  bien  nés  à  l'occa- 
sion de  ses  recherches,  qu'ils  sont  la  conséquence  do 
ses  explorations. 

Que  le  combat  chirurgical  soit  quelquefois  l'occasion 
de  dangers,  personne  ne  peut  s'en  étonner.  Mais  que  les 
reconnaissances  qui  le  précèdent,  mettent  la  santé  ou  la 
vie  en  péril;  personne,  ni  médecins  ni  malades,  ne  sau- 
rait se  soumettre  à  l'idée  de  si  douloureuses  éventua- 
Utés! 

Le  danger  des  explorations  est  cependant  aussi  réel 
que  celui  des  opérations. 


VI  PRÉFACE. 

Le  clinicien  doit  donc,  avant  tout,  chercher  les  moyens 
de  prévoir,  de  prévenir,  de  combattre  ce  danger  deux 
fois  redoutable.  Son  premier  devoir  est  de  ne  pas  laisser 
compromettre,  par  d'aussi  pénibles  surprises,  là  santé 
de  ses  malades  et  sa  propre  réputation. 

La  nécessité  de  l'intervention  chirurgicale  s'impose 
à  tous  les  instants.  Il  faut  que  le  diagnostic  soit  posé  et 
précisé,  il  faut  que  le  traitement  soit  entrepris  et  pour- 
suivi. 

Au  cathétérisme  appartient,  dans  la  plupart  des  af- 
fections des  voies  urinaires,  le  dernier  mot  du  diagnostic 
et  le  premier  acte  du  traitement.  La  constatation  exacte 
du  siège  et  de  la  nature  des  lésions  ne  peut,  dans  beau- 
coup de  cas,  être  obtenue  sans  une  exploration  directe; 
les  améliorations  durables  et  les  guérisons  sont  dues  au 
traitement  chirurgical. 

La  connaissance  approfondie  des  indications  peut 
seule  permettre  de  recourir  en  temps  opportun,  sans  in- 
décision et  sans  timidité,  aux  explorations  et  au  traite- 
ment chirurgical,  ou  d'y  renoncer  en  toute  connaissance 
de  cause. 

C'est  dans  une  étude  d'ensemble  que  doit  nécessaire- 
ment être  cherchée  la  science  des  indications. 

L'exposé  synthétique  des  généralités  relatives  aux 
maladies  des  voies  urinaires,  le  groupement  méthodique 
et  raisonné  de  chacun  des  détails  pathologiques  qui  ser- 
vent à  les  caractériser  individuellement,  fait  naître  des 
rapprochements,  établit  des  points  de  comparaison,  im- 
médiatement utilisables  pour  le  diagnostic  et  pour  le 
pronostic. 

C'est  ainsi  que  l'étude  de  la  séméiotique  des  maladies 
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des  voies  urinaires,  permet  d'apprécier  la  valeur  des 
symptômes  observés  dans  chacune  d'entre  elles,  de  por- 
ter on  jugement  correct  sur  la  nature  de  la  maladie,  sur 
ses  tendances,  sa  durée  et  ses  terminaisons. 

En  mettant  en  relief  toute  la  valeur  des  symptômes 
fonctionnels,  toute  leur  importance  diagnostique,  la  se- 
méîotique  permet  encore  de  limiter,  de  préciser  Faction 
et  le  but  de  l'exploration  chirurgicale.  Les  indications 
de  cette  exploration  devront  donc  se  dégager  et  déjà  se 
poser  pendant  que  nous  compléterons  notre  tableau  sé^ 
méiologiqne.  Les  indications  du  traitement  seront  éga- 
lement éclairées.  La  séméiotique  fournit,  en  effets  leurs 
éléments  les  plus  indispensables,  en  permettant  de  don- 
1^^  an  diagnostic  et  au  pronostic,  une  formule  ration- 
nelle et  complète. 

Sons  accorderons  donc  à  la  séméiologie  tout  le  déve- 
loppement que  comporte  son  importante  étude.  Il  n'y  a 
pas  de  clinique  sans  séméiologie,  et  il  ne  nous  paraît 
pas  inutile,  dans  l'espèce,  de  rappeler  cette  vérité.  Des 
perfectionnements  de  la  plus  haute  importance  ont  été 
apportés,  par  nos  compatriotes,  dans  la  forme  des  instru- 
meats  explorateurs  et  dans  les  règles  des  explorations. 
La  lithofaritie  a  conduit  au  summum,  Tart  d'examiner  la 
vessie.  Nous  ne  venons  pas  contester  la  valeur  de  si  pré- 
denses  et  si  utiles  acquisitions.  Nous  ne  voulons  pas  dire 
qnll  fiadlle  à  aucun  degré  négliger  l'exploration  chirurgi- 
cale et  nn  seul  instant  oublier  que,  sous  l'influence  de  ses 
perfectionnements,  les  plus  grands  progrès  du  diagnostic 
se  sont  accomplis.  Mais  nous  sommes  convaincu  que  les 
résoltatsde  l'observation  n'autorisent  pas  à  admettre  que 
Ton  ne  puisse  être  clairement  et  utilement  renseigné, 
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que  par  l'examen  direct.  L'étude  des  symptômes  fonc- 
tionnels a,  dans  le  diagnostic  des  affections  des  voies  uri- 
naires,  une  part  considérable  qu'il  faut  se  garder  d'exagé- 
rer ou  d'amoindrir.  C'est  une  nécessité  qui  s'impose 
au  clinicien  que  de  contribuer  à  en  marquer  l'étendue. 

Pour  établir  en  toute  connaissance  de  cause  les  indi- 
cations de  l'exploration  et  du  traitement  chirurgical,  il 
faut  encore  que  nous  sachions  nous  rendre  compte  des 
conditions  qui  prédisposent  aux  accidents,  que  nous 
puissions  préciser  celles  qui  permettent  de  les  prévenir, 
et  déterminer  les  moyens  de  s'opposer  à  leur  évolution 
lorsqu'ils  se  sont  manifestés.  Il  est  donc  obligatoire  de 
faire  entrer  dans  notre  cadre  l'étude  de  tous  les  accidents 
qui  compliquent  les  maladies  des  voies  urinaires. 

Enfln,  il  est  indispensable  de  rapprocher  de  cet 
ensemble,  l'exposé  des  principes  et  des  règles  de  l'inter- 
vention chirurgicale.  Cette  intervention  peut,  en  effet, 
donner  à  ces  accidents  l'occasion  de  se  produire,  elle 
peut  les  prévenir,  il  lui  est  donné  de  les  guérir,  et  nous 
sommes  obligé  d'y  avoir  recours  pour  compléter  et  par- 
faire le  diagnostic. 

Reconnaître  le  siège  et  la  nature  de  la  maladie  ;  — 
prévoir  les  chances  favorables  ou  les  dangers  de  l'inter- 
vention, aussi  bien  au  point  de  vue  du  diagnostic  qu'au 
point  de  vue  du  traitement  ;  —  établir  qu'elle  est  néces- 
saire ou  qu'elle  ne  doit  pas  être  tentée;  —  lorsque  l'in- 
dication d'agir  est  posée,  déterminer  le  moment  oppor- 
tun pour  la  remplir;  —  étudier  les  moyens  d'action  en 
insistant  sur  les  principes,  les  règles  et  les  précautions 
qui  gouvernent  et  dirigent  les  opérations  chirurgicales 
appliquées  au  traitement  des  maladies  des  voies  uri- 
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naires  ;  —  se  rendre  un  compte  exact  des  conditions  qui 
IiTorisent  les  accidents,  de  celles  qui  s'y  opposent,  de 
leur  oatore,  de  leur  traitement  :  —  telle  est,  en  défini- 
tire,  notre  tâche.  Tels  sont  les  grands  problèmes  que 
Tétnde  des  généralités  relatives  aux  maladies  des  voies 
irinaires  et  à  leur  traitement  permet  seule  d'aborder,  et 
qae.  grâce  à  son  aide,  nous  allons  chercher  à  résoudre. 

Pour  satisfaire  aux  exigences  de  ce  programme 
ëteoda,  nous  avons  dû  donner  à  notre  travail  d'assez 
grandes  proportions.  Les  divers  sujets  qu'il  était  néces- 
saire de  traiter  sont  groupés  dans  quatre  parties*. . 

La  première  partie  comprend  Tétude  des  symptômes 
f  Hidîonnels.  Ce  sont  naturellement  les  troubks  de  la 
'  diction  qui  forment  le  sujet  principal  de  cette  étude. 
N  :fis  nous  sommes  attaché  à  réunir  dans  ce  grand  cha«- 
fitit  tons  les  renseignements  que  peut  faire  obtenir 
riûterrogation  méthodique  du  malade,  et  à  mettre  en 
relief  leur  valeur  séméiologique.  Voulant  être  com* 
pkt,  nous  avons  successivement  étudié  tous  les  troubles 
de  la  miction,  y  compris  la  rétention  et  l'incontinence 
d'orine. 

La  seconde  partie  est  consacrée  à  l'étude  des  modifica- 
tions imprimées  aux  urines  par  les  maladies  des  voies 
urinaires.  L'étude  chimique  des  urines  a  pris  un  dévelop- 
pement scientifique  qui  fournit  les  plus  intéressants  ré- 
sultats. Nous  avons  dû  en  profiter,  mais  en  nous  impo- 
sant l^étroite  obligation  de  n'exposer  que  ce  qui  est 
afférent,  de  la  manière  la  plus  directe,  à  l'étude  clinique 
et  séméiologique  que  nous  avions  à  poursuivre. 

La  troisième  par tie  est  réservée  tout  entière  à  l'étude 
des  complications  générales,  qui  menacent  et  si  souvent 
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atteignent  les  malades  affectés  de  maladies  des  voies 
upinaires.  C'est  Tempoisonnement  urineuxqui  fait  l'objet 
de  cette  partie  de  notre  travail.  Nous  nous  sommes  par- 
ticulièrement attaché  à  l'étudier  dans  toutes  ses  formes, 
aussi  bien  dans  ses  expressions  les  plus  vives  et  les  plus 
franches^  que  dans  ses  manifestations  les  plus  atténuées 
et  les  plus  insidieuses. 

La  quatrième  partie  nous  ramène  d'une  façon  directe 
à  l'examen  du  malade.  Nous  étudions,  en  effet,  dans 
ce  dernier  chapitre,  les  moyens  et  les  manœuvres  dont  le 
chirurgien  dispose  pour  l'examen  direct  Ces  moyens  ne 
sont  pas  tous  empruntés  à  l'exploration  des  organes 
faite  à  l'aide  des  instruments  ;  nous  les  passons  en  revue 
avec  le  plus  grand  soin,  et  cette  étude  nous  fournit  une 
dernière  occasion  de  préciser  les  indications  du  sondage. 
Nous  donnons  enfin  les  règles  des  diverses  espèces 
de  cathétérisme.  Nous  entrons  dans  tous  les  détails 
nécessaires  à  l'application  de  ce  mode  si  précieux  et  si 
général  de  l'intervention  chirurgicale,  dont  les  chapitres 
précédents  ont  montré  les  inconvénients,  ont  fait  pres- 
sentir les  difficultés  et  les  dangers,  mais  ont,  en  même 
temps^  prouvé  les  admirables  services. 

Nous  n'avons  pas,  en  effet,  enseigné  la  timidité  dans 
l'intervention  chirurgicale,  nécessaire  au  diagnostic  et  à 
la  guérison  des  maladies  des  voies  urinaires.  Nous  som- 
mes partisan  très  résolu  de  la  hardiesse,  mais  nous  la 
voulons  prévoyante  et  sage.  Le  chirurgien  doit  toujours 
être  prêt  à  engager  sa  responsabilité  et  à  affronter  les 
dangers  immédiats  et  éloignés  des  opérations;  mais  il  faut 
pour  cela  qu'elles  soient  indiquées.  Elles  le  sont,  toutes 
les  fois  qu'elles  donnent  au  malade  des  chances  d'amé- 
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lioration  ou  de  salut,  dont  il  demeurerait  privé  sans  leur 
secours. 

Si  nous  avons  insisté  particulièrement  sur  l'application 
des  principes  qui  régissent  toute  pratique  chirurgicale, 
en  traitant  du  rôle  de  la  chirurgie  dans  les  voies  urinai- 
res,  c'est  que  cette  catégorie  de  malades  se  présente  dans 
des  conditions  toutes  spéciales. 

Nous  ne  voulons  pas  dire  qu'il  résulte  de  ces  condi- 
tions spéciales  la  nécessité  d'une  éducation,  surtout 
limitée  à  l'étude  des  points  de  détail.  Elles  agran- 
dissent au  contraire  singulièrement  le  sujet,  et  placent 
le  praticien  en  face  de  problèmes  pathologiques  de  pre- 
mier ordre.  Il  faudrait,  pourles  résoudre,  posséder  l'édu- 
cation la  plus  générale,  et  réunir  en  soi  toutes  les  qua- 
lités et  toute  la  science  du  médecin  et  du  chirurgien. 

Tout  malade  affecté  d'une  lésion  des  voies  urinaires  est, 
en  effet,  sous  Timminence  ou  sous  l'influence  de  l'empoi- 
sonnement urineux. 

En  intervenant,  le  chirurgien  peut  faire  que  ce  qui 
était  imminent  passe  à  l'état  de  fait  accompli  ;  que  des 
effets,  jusque-là  latents,  se  manifestent  avec  éclat. 

Le  principe  de  l'intervention  est  cependant  indiscu- 
table; la  chirurgie  peut  prévenir  l'empoisonnement  uri- 
neux, elle  peut  le  guérir.  Elle  le  peut  en  supprimant  les 
lésions  ou  les  effets  des  lésions  qui  y  prédisposent  ou 
Tentretiennent.  C'est  donc  en  apprenant  à  intervenir 
avec  opportunité  et  en  se  conformant  aux  règles  de  l'in- 
tervention, que  le  chirurgien  pourra  remplir  son  devoir. 

L'empoisonnement  urineux  est  d'ailleurs  bien  fait  pour 
solliciter  à  la  fois  la  curiosité  scientifique  et  l'interven- 
tion pratique. 
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Le  poison  urineux  n'est  pas  encore  connu,  Tagent 
toxique  qui  détermine  les  phénomènes  de  Tempoisonne- 
ment  n'a  pu  être  exactement  défini.  Ce  que  l'on  ne  peut 
actuellement  demander  aux  analyses  scientifiques,  doit 
donc  être  recherché  par  l'analyse  clinique.  Et  toute  la 
sagacité  de  l'observateur,  toute  son  expérience  ont  besoin 
d'être  mises  en  œuvre. 

Les  symptômes  de  l'empoisonnement  urineux,  son 
étiologie  et  son  mécanisme  sont,  en  efl^et,  variés  et  varia- 
bles. Ce  n'est  pas  la  fièvre  qui  toujours  en  est  l'expres- 
sion. L'empoisonnement  urineux,  dans  ses  manifestations 
les  plus  légères  comme  dans  ses  effets  les  plus  graves, 
peut  être  apyrétique.  De  plus,  la  fièvre  est  souvent 
peu  définie,  ou  complètement  larvée  par  d'autres  symp- 
tômes. Ce  n'est  pas  toujours  l'absorption  ou  la  pénétra- 
tion directe  de  l'urine  dans  la  circulation,  ce  ne  sont  pas 
toujours  les  lésions  rénales,  qui  déterminent  l'empoison- 
nement urineux. 

Et  cependant,  il  est  indispensable  pour  la  sécurité,  et 
je  dirai  même,  pour  la  dignité  de  la  pratique  chirurgi- 
cale, de  démasquer  ces  symptômes  ou  d'en  prévoir  les 
manifestations,  d'en  connaître  la  pathogénie. 

Ce  n'est  donc  pas  trop  faire,  que  de  demander  à  l'étude 
séméiologique  des  troubles  de  la  miction,  des  modifica- 
tions subies  par  les  urines  dans  leur  quantité  et  dans  leur 
qualité^  à  l'étude  même  de  cet  empoisonnement  sous 
toutes  ses  formes  et  à  tous  ses  degrés,  les  moyens  de 
le  prévoir,  de  le  prévenir  et  de  le  combattre. 

Mais  ce  ne  serait  pas  assez  d'avoir  analysé  chacun  des 
symptômes  que  permet  de  recueillir  l'examen  le  plus 
attentif  de  l'appareil  urinaire  tout  entier.  C'est  au  malade 
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.  :i-n]êine  qu'il  faut  s'adresser,  c'est  à  l'examen  de  toutes 
'--?  grandes  fonctions  qu'il  faut  surtout  s'appliquer.  L'em- 
:  isonnement  urineux,  quel  que  soit  son  mécanisme, 
r-dgit  forcément  sur  tous  les  grands  appareils.  Il  ne  se 
nanifeste  pas  seulement  par  un  symptôme,  par  le  trouble 
f.QctioDnel  d'un  organe,  mais  par  une  perturbation  plus 
.^nérale  que  détermine  forcément  l'adultération  du  sang. 

L'appareil  digestif  est  celui  qui  ressent  le  plus  sûre- 
^•irnl,  on  pourrait  dire  le  plus  fidèlement,  les  effets  de 
î'rmpoisonnement  urineux,  surtout  dans  sa  forme  lente. 
Mais  le  rythme  du  cœur  et  celui  du  pouls  peuvent  être 
!L  xfîfiés  en  dehors  de  tout  phénomène  fébrile  ;  la  respi- 
ration troublée  peut  devenir  dyspnéique  et  le  système 
itrveux  n'est  pas  toujours  indemne. 

CTest  bien  un  diagnostic  médico-  chirurgical  qui  s'im- 
/:sf.  pour  tout  malade  atteint  de  lésions  des  voies  urî- 
r.air^.  C'est  moins  encore  à  la  recherche  des  conséquences 
!r^  plus  directes  des  lésions  qu'à  leurs  effets  plus  éloignés, 
'4  leur  retentissement  sur  l'oi^nisme;  c'est  moins  à  un 
•)Tnptôme,  eût-il  l'importance  de  la  fièvre,  qu'à  l'étude 
^}iithétique  d'une  série  de  manifestations  morbides, 
ja'il  est  nécessaire  de  presque  toujours  recourir.  Et  cette 
riianière  de  procéder,  indispensable  pour  l'étude  générale 
•je  remi)oisonnement  urineux,  est  particulièrement 
féconde  si  l'on  veut  rechercher,  si  l'on  veut  reconnaître 
les  lésions  des  reins  qui,  souvent,  le  déterminent. 

Cette  étude  approfondie,  cette  étude  patiente,  cette 
•rtude  à  la  fois  médicale  et  chirurgicale,  est  d'autant  plus 
légitime,  est  d'autant  plus  nécessaire,  que  l'empoison- 
nement urineux  est  susceptible  de  guérison ,  et  que  cette 
/uérison  peut  être  obtenue,  pour  ainsi  dire,  dans  toutes 
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ses  formes  et  à  tous  ses  degrés,  dans  toutes  ses  mani- 
festations. 

.  Bien  différent  par  exemple  de  l'empoisonnement  pyohé- 
mique,  l'empoisonnement  urineux  peut  guérir,  alors 
même  qu'il  a  déterminé  dans  les  membres  et  jusque  dans 
les  articulations  de  grands  abcès  et  de  vastes  suppura- 
tions. Il  guérit  surtout  dans  Tune  de  ses  expressions  les 
plus  violentes  et  les  plus  communes  que  nous  désignons, 
dans  la  description,  sous  la  dénomination  de  premier 
type  de  la  forme  aiguë;  il  guérit  encore  lorsqu'il  affecte 
la  forme  qui  constitue  le  second  type  aigu  ;  il  guérit  môme 
dans  la  forme  chronique. 

Et  les  guérisons  de  ces  accidents,  qui  sont  les  enne- 
mis de  l'intervention  chirurgicale,  sont  précisément  obte- 
nus par  cette  intervention.  C'est  à  elle  seule  que  sont 
réservées  les  guérisons  complètes  et  durables;  c'est  de 
l'opération  que  dépend  le  plus  souvent  le  salut  du  malade. 

Le  traitement  médical  ne  saurait  égaler  la  puissance 
du  traitement  chirurgical.  Il  est  cependant  indispensable 
dans  la  plupart  des  cas,  et  quelquefois  il  est  seul  indi- 
qué. Il  prépare  au  traitement  chirurgical  et  souvent  il 
le  complète  soit  en  permettant  de  combattre  les  acci- 
dents nés  sous  l'influence  de  Topération  ou  de  la  mala- 
die, soit  en  agissant  sur  les  causes  prédisposantes  à  l'af- 
fection qui  a  nécessité  l'intervention  du  chirurgien.  II 
rend  les  plus  grands  services  dans  les  manifestations 
aiguës  de  l'empoisonnement  urineux;  il  est  seul  possible 
dans  bien  des  cas  graves,  et  lorsque  le  siège  ou  la  nature 
de  la  lésion  la  soustraient  à  l'action  chirurgicale. 

Il  est  enfin  une  catégorie  de  malades  auxquels  il  est 
seul  applicable^  Les  troubles  de  la  miction  sont  souvent 
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:  Iliade  ou  l'accompagnement  d'affections  qui  restent 
cepeodaDt  tout  à  fait  étrangères  à  l'appareil  urinaire. 
Les  faux  urinaires  ne  sont  pas  rares,  car  nombreuses 
sont  les  affections  qui  peuvent  amener  les  malades  à  se 
plaindre  de  la  vessie,  et  chez  lesquels  n'existe  le  plus 
souvent  aucune  indication  pour  un  traitement  local. 

La  thérapeutique  médicale,  malgré  son  rôle  simple- 
ment auxiliaire,  a  donc  sa  place  largement  marquée  dans 
>  traitement  des  maladies  urinaires.  Elle  s'adresse,  il 
r?t  vrai,  aux  symptômes  et  non  aux  lésions.  Les  difficul- 
tés et  les  dangers  dont  est  encore  entourée  la  chirurgie 
des  voies  urinaires,  doivent  nous  faire  désirer  que  ce  ne 
^jit  plus  seulement  aux  symptômes,  mais  aux  lésions 
•rlles-mêmes  que  s'appliquent,  dans  l'avenir,  les  res- 
^•irces  de  la  thérapeutique  médicale. 

Nous  n^avons  pas  à  nous  demander  si  ce  progrès  est 
r-^lisable,  mais  à  constater  et  à  accepter  les  termes  de  la 
question,  tels  que  les  définit  l'étude  clinique. 

Les  réflexions  que  nous  venons  de  faire,  et  mieux 
encore'  Tétude  que  nous  allons  mettre  sous  les  yeux  du 
lecteur,  démontrent,  à  l'évidence,  que  l'empoisonnement 
nrîneux  domine  à  la  fois  la  pathologie  et  la  thérapeuti- 
':iae  des  maladies  des  voies  urinaires. 

Il  est  donc  naturel  et  logique  de  ne  pas  perdre  un  seul 
îjistant  de  vue  cet  important  objectif.  Les  efforts  tentés 
y^  le  chirurgien  pour  prévoir,  prévenir  et  combattre 
:  empoisonnement  urineux,  sont  justifiés  à  l'avance. 

La  connaissance  exacte  des  conditions  qui  y  prédispo- 
sent et  de  celles  qui  permettent  de  le  prévenir,  est 
même  plus  désirable,  plus  nécessaire^  que  la  défini^ 
tion  des  symptômes  qui  le  font  reconnaître  lorsqu'il 
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existe.  La  pratique  de  la  chirurgie,  appliquée  aux  ma- 
ladies des  voies  urinaires,  n'aura  de  véritable  sécurité 
qu'à  ce  prix. 

Cette  conviction,  qu'affermit  Texpérience^ de  chaque 
jour,  a  été,  en  grande  partie,  le  mobile  qui  nous  a  engagé 
à  enseigner  ce  que  nous  écrivons  aujourd'hui. 

Nous  avons  essayé  de  montrer  la  voie,  sans  prétendre 
atteindre  le  but.  Nous  n'aurons  pas  été  inutile,  si  notre 
enseignement  contribue  ai  apprendre  aux  élèves  à  recon- 
naître la  maladie  et  à  soigner  les  malades. 

FÉLIX  GUYON. 


20  décembre  1880. 
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PREMIERE  LEÇON 

IMPORTANCE   ET   BUT   DE   LA   SÉMÉIOLOGIE 

Le  traitement  des  voies  nrinaires  nécessite  un  diagnostic  précis.  —  Les  malades 
doîTent  être  examinés  au  point  de  vue  médical  avant  d*être  soumis  à  l'explo- 
ration chirargicale.  —  Nécessité  d'une  méthode. 

Les  maladies  des  voies  ùrinaires  ne  constituent  pas  un 
département  distinct  et  pour  ainsi  dire  isolé  au  milieu  de 
la  Pathologie.  Elles  offrent  au  contraire  au  clinicien  un  ter- 
rain miite  où  la  médecine  et  la  chirurgie,  toujours  difficiles 
à  séparer,  réclament  une  part  dans  l'établissement  du  dia- 
gnostic, Tappréciation  du  pronostic  et  la  formule  des  indica- 
tions nécessaires  au  traitement. 

Nous  avons  en  effet  affaire  à  un  ensemble  complexe  d'or- 
ganes importants  :  ici  le  réservoir  vésical ,  la  prostate  et  le 
canal  de  Furèthre,  et  là,  l'appareil  rénal. 

C'est  à  la  pathologie  interne,  vous  le  savez,  qu'il  faut  deman- 
der l'histoire  des  néphrites,  tandis  que  les  lésions  de  la  vessie, 
de  la  prostate  et  de  l'urèthre  appartiennent  plus  spéciale- 

GUTON.  —  VOIES  URIN.  { 


2  SYMPTOMES  FONCTIONNELS. 

ment  au  domaine  chirurgical.  Or,  ce  que  l'on  a  coutume  de 
décrire  et  d'étudier  isolément,  l'expérience  journalière  nous 
le  montre  souvent  réuni  et  comme  confondu  chez  un  même 
sujet. 

De  là  un  premier  problème,  et  des  plus  difficiles  parfois, 
au  point  de  vue  du  diagnostic. 

Mais  il  en  est  un  second  non  moins  important  et  qui  sou- 
lève dès  l'abord  les  questions  les  plus  délicates  de  la  pratique  : 
quelle  conduite  convient-il  de  tenir?  Faut-il  se  borner  au 
rôle  de  médecin?  Faut-il  intervenir,  Tinstrument  à  la  main? 

On  se  laisse  facilement  entraîner  à  ce  dernier  parti, 
plus  brillant  et  peut-être  aussi  plus  facile.  Mais,  je  n'hésite 
pas  à  le  déclarer  :  s*il  est  incontestable  que  le  cathétérisme, 
pratiqué  en  temps  opportun,  est  l'agent  par  excellence  du 
diagnostic  et  de  la  guérison,  il  n'est  pas  moins  certain  que, 
tentée  mal  à  propos  et  au  hasard,  cette  opération  peut  avoir 
les  conséquences  les  plus  graves,  entraîner  les  complications 
les  plus  sérieuses. 

Nous  devons  donc  nous  préoccuper,  avant  tout,  de  recher- 
cher dans  quelle  mesure  nous  devons  être  médecins  ou 
devenir  chirurgiens,  et  cela,  aussi  bien  à  propos  du  diagnostic 
qu'à  propos  du  traitement. 

Le  diagnostic  médical  ne  diffère  du  diagnostic  chirurgical 
que  dans  son  mode  d'application.  Régi  par  les  mêmes  prin- 
cipes, il  doit  être,  comme  le  diagnostic  chirurgical,  anatomique 
et  étiologique.  Mais,  tandis  que  dans  son  application  le 
diagnostic  chirurgical  peut  presque  constamment  se  faire  à 
Taidede  la  vue  et  du  toucher,  c'est-à-dire  par  l'examen  direct, 
le  diagnostic  médical  utilise  surtout  les  symptômes  et  sait, 
en  les  groupant  méthodiquement,  en  opposant  avec  soin  la 
physiologie  pathologique  à  la  physiologie  normale,  arriver  à 
définir  la  lésion  d'une  manière  précise  et  véritablement 
anatomique. 
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Dans  les  maladies  des  voies  urinaires,  la  vue  et  le  toucher 
directement  appliqués  ne  nous  fournissent  que  des  résultats 
incomplets.  Le  rein,  profondément  caché,  échappe  en  grande 
partie  à  Texamen  direct,  Vurëthre  lui-même  et  la  vessie  ne 
peuvent  être  complètement  explorés  si  Ton  ne  recourt  pas  au 
cathétérisme. 

A  ce  point  de  vue,  l'on  peut  dire  que  le  dernier  mot  du 
diagnostic  appartient  toujours  au  chirurgien. 

Mais,  je  vous  l'ai  déjà  fait  pressentir  et  vous  devrez  ne  pas 
l'oublier,  l'exploration  que  le  chirurgien  a  le  devoir  de  faire 
dans  un  si  grand  nombre  de  cas  à  l'aide  du  cathétérisme,  ne 
peut  être  proposée  et  pratiquée  d'emblée. 

Il  est  donc  de  notre  devoir  de  chirurgien,  d'appeler  à  notre 
aide  et  de  mettre  consciencieusement  en  œuvre,  les  ressources 
fournies  par  le  diagnostic  médical.  11  faut  interroger  les  ma- 
lades, il  faut  analyser  les  symptômes. 

11  taut  s'y  résigner,  non-seulement  pour  le  rein,  et  nous 
n'y  aurons  pas  grand  mérite  ne  pouvant  guère  procéder 
autrement,  mais  aussi  pour  l'urèthre,  la  prostate  et  la 
vessie. 

Avant  d'armer  notre  main  de  ces  instruments  si  précieux 
que  la  chirurgie  met  à  notre  disposition ,  nous  aurons  décidé, 
le  plus  souvent  en  toute  connaissance  de  cause,  s'il  y  a  oppor- 
tunité à  les  appeler  à  notre  aide.  Nous  n'en  infligerons  pas 
l'application  à  nos  malades  sans  être  certains  que  cela  est 
nécessaire,  et  nous  saurons  de  plus,  en  les  faisant  pénétrer 
dans  les  organes,  quels  sont  les  points  du  diagnostic  qu'il  nous 
reste  à  compléter  ou  à  vérifier. 

Rarement  nous  ferons  une  manœuvre  de  découverte,  cher- 
chant au  bout  de  notre  sonde  une  révélation. 

Presque  toujours,  ainsi  que  je  viens  de  vous  l'indiquer, 
nous  irons  confirmer  d'une  &çon  directe  et  certaine  les 
doutes  que  l'examen  médical  avait  fait  naître  dans  notre 
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esprit,  ou  vérifier  les  présomptions  qu'il  nous  avait  permis 
d'établir. 

Il  y  a  plus  encore,  messieurs  ;  car  il  ne  s'agit  pas  seulement 
de  juger  de  l'opportunité  de  l'usage  de  l'instrument,  il  faut 
encore  savoir  décider  à  quelle  espèce  d'instrument,  à  quel 
modèle  de  sonde  ou  de  bougie  nous  aurons  recours.  Quel  ne 
serait  pas  notre  embarras,  pour  ne  pas  dire  notre  confusion, 
si,  voulant  faire  uriner  un  malade,  nous  présentions  une 
grosse  sonde  à  un  canal  rétréci,  ou  un  instrument  rectiligne 
à  une  volumineuse  hypertrophie  prostatique. 

Nous  ne  pouvons  vous  dissimuler  les  difficultés  que  vous 
rencontrerez  en  vous  soumettant  à  cette  manière  de  procéder. 
Il  faut,  en  effet,  savoir  interroger  les  malades,  coordonner 
leurs  réponses,  si  souvent  confuses,  et,  le  plus  souvent 
encore,  absolument  étrangères  à  la  question  que  vous 
avez  posée. 

Les  malades,  il  faut  le  leur  pardonner,  ont  en  effet  la  préten- 
tion d'être  bien  meilleurs  juges  de  leur  situation  que  celui 
qu'ils  consultent.  Ils  ont  sur  la  valeur  des  symptômes  qu'ils 
accusent,  des  idées  préconçues.  Ils  se  répondent  à  eux-mêmes 
et  vous  soumettent  le  produit  de  leurs  réflexions  ;  ils  vous 
exposent  quand  même  leurs  théories.  Il  faut  que  vous  sachiez 
faire  des  questions  précises,  que  vous  les  renouveliez  sous 
diverses  formes  ;  il  faut  en  un  mot  avoir  à  votre  disposition 
une  règle  de  conduite. 

Un  examen  clinique  n'est  en  effet  complet  que  s'il  a  été 
méthodique.  La  méthode  est  une  clef  qui  ouvre  bien  des 
portes  et  c'est  à  elle  que  vous  devrez  d'entrevoir  assez  vite, 
puis  de  confirmer,  chemin  faisant,  le  diagnostic.  C'est  grâce  à 
la  méthode  que  le  clinicien  expérimenté  décide  rapidement  de 
la  nature  probable  d'un  état  morbide  et  qu'il  perfectionne 
chaque  jour  ce  qu'on  appelle  si  faussement  le  coup  dœil^ 
auquel  je  vous  engage  à  ne  jamais  vous  fier. 
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C*est  la  méthode  qui  supplée  l'inexpérience  du  jeune  prati- 
cien. C'est  en  VOUS  laissant  guider  par  elle,  en  vous  soumettant 
sans  révolte  à  ses  principes,  à  ses  règles,  et  je  dirai  même  à 
ses  exigences,  que  vous  deviendrez  expérimentés.  On  peut  en 
effet  observer  toute  sa  vie  et  ne  pas  acquérir  d'expérience.  Il 
suffit  pour  cela  d'observer  sans  méthode. 

Aussi  avons-nous  cru  nécessaire  de  consacrer  une  partie 
des  leçons  de  cette  année  à  l'étude  générale  du  diagnostic 
dans  les  maladies  des  voies  urinaires. 

Bien  des  points  de  cette  étude  pourront  vous  paraître  longs, 
peut-être  même  superflus.  Dans  Texamen  séméiologique  que 
nous  allons  faire  avec  vous,  je  suis  cependant  résolu  à  n'éviter 
ni  les  minuties  ni  les  redites.  Rassurez- vous,  toutefois  :  il  ne 
vous  sera  pas  nécessaire  de  faire  subir  à  chaque  malade  cha- 
cune des  questions  que  nous  allons  passer  en  revue.  Il  suffit 
de  l'interrogatoire  le  plus  bref,  portant  d'une  façon  précise 
sur  trois  ou  quatre  faits  principaux,  pour  indiquer  la  voie 
que  vous  devez  suivre  dans  le  cas  particulier,  et  souvent  même 
pour  décider  presque  complètement  du  diagnostic.  C'est  un 
des  points  que  l'enseignement  de  Sir  Henry  Thompson  a 
nettement  démontré. 

11  y  a  d'aiUeurs  dans  presque  tous  les  cas  un  symptôme 
dommani  qui  bientôt  fixera  votre  attention  et  donnera  à  votre 
interrogatoire  sa  ligne  de  recherche.  Seulement,  vous  n'arri- 
verez à  savoir  vous  diriger  avec  précision,  qu'en  connaissant 
par  le  détail  tous  les  éléments  dont  vous  disposez. 
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DEUXIÈME  LEÇON 


COMMÉMORATIFS  ET  CLASSIFICATION  DES  SYMPTÔMES 

FONCTIONNELS 

I.  CoHHÉHORATiFS  :  Division  du  sujet.  —  Début  et  évolution  de  raffection.  — 
Affections  antérieures  de  Turèthre  :  traumatisme;  blennorrhagie ;  date,  nombre 
et  durée.  —  Arfections  diathésiques  :  tuberculose,  goutte  et  rhumatisme; 
syphilis;  diabète.  —  Traitements  antérieurs,  leurs  résultats,  leurs  accidents. 

II.  Symptômes  Fonctionnels  :  Classification  ;  tableaux  synoptiques. 


Les  éléments  du  diagnostic  sont  fournis  par  l'interroga- 
toire, par  rinspection  des  urines  et  par  Tétude  des  signes 
physiques. 

L'interrogatoire  doit  porter  sur  deux  points  différents  :  il 
doit  nous  faire  connaître  les  antécédents  du  malade,  ce  sont 
les  commémoratifs  ;  il  doit  encore  nous  renseigner  sur  les 
symptômes  actuels  perçus  par  le  patient,  et  particulièrement 
sur  les  modifications  de  la  miction. 

L  Commémoratifs.  —  Le  passé  du  malade  ne  nous  inté- 
resse pas  moins  que  son  état  présent.  11  est  rare  en  effet  que 
l'affection  pour  laquelle  nous  sommes  consultés  ait  évolué 
sous  nos  yeux;  elle  a  eu  un  début  et  une  marche  que  nous 
devons  connaître. 

Notre  malade  a  souvent  des  susceptibilités  morbides,  des 
prédispositions  constitutionnelles,  qu'il  nous  faut  rechercher. 

Parfois  il  a  été  soumis  à  des  traitements  divers,  les  uns 
favorables,  les  autres  mal  supportés;  ces  indications  pourront 
aider  soit  le  diagnostic,  soit  la  thérapeutique. 

Tels  sont,  messieurs,  les  trois  grands  points  renfermés  sous 
le  terme  général  de  commémoratifs,  et  que  Ton  peut  résumer 
ainsi  : 

Début  et  évolution  de  raffection  actuelle  : 
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Passé  morbide  du  sujet  ; 

Risuliais  des  traitements  antérieurs. 

Ds  ne  présentent  pas  d'ailleurs  une  ^ale  importance, 
comme  vous  pourrez  en  juger  par  l'étude  que  nous  en  allons 
dire  avec  vous, 

La  notion  de  début  est  précieuse  et  souvent  capitale  pour 
le  (fiagnostic.  Hais,  pour  cela,  il  faut  qu'elle  soit  complète. 
XoQS  devons  donc  rechercher  quand,  comment  et  à  propos  de 
fuoi  est  apparu  le  premier  phénomène  morbide. 

A  ces  questions,  bien  simples  en  apparence,  vous  n'obtien- 
drex  tout  d'abord,  en  général,  que  des  réponses  vagues, 
errooées  et  même  nulles.  A  moins  d'un  fait  initial  capital,  tel 
qu'une  douleur  excessive,  tel  qu'une  rétention  absolue  d'urine, 
td  eoeore  qu'une  hématurie  abondante,  le  malade  ignore  le 
pins  souvent  à  quelle  époque  remonte  son  affection.  Il  vous 
fuidra  alors  multiplier  les  demandes  pour  arriver  à  une  notion 
approxiniative.  Par  contre,  vous  avez  toujours  à  vous  tenir  en 
garde  contre  des  affirmations  qui,  pour  être  Sûtes  de  très 
bonne  foi,  n'en  sont  pas  moins  inexactes. 

Frappé  par  l'apparition  d'une  complication  importante,  le 
sqel  ne  parle  que  d'elle,  ne  voit  qu'elle,  et  laisse  dans  Tombre 
tout  ce  qui  l'a  précédée.  Interrogez  le  jeune  homme  couché  au 
nM7,  il  vous  répondra,  sans  hésiter,  qu'il  n'est  malade  que 
depuis  trois  jours;  et  cependant  la  rétention  d'urine,  dont  il 
était  atteint  à  son  entrée,  a  pour  cause  un  rétrécissement 
étroit  et  ancien.  C'est  à  l'expérience  du  chiruipen  à  guider 
les  souvenirs  du  malade,  et  parfois,  à  les  remplacer. 

Aussi  n'aurais-je  pas  insisté  sur  cette  recherche  chronolo* 
gîque,  si  die  ne  nous  renseignait  en  même  temps  sur  le 
caractère  de  la  maladie,  ici  franche  et  subite,  là  insidieuse  et 
progressive. 

Ne  vous  attardez  pas  trop  cependant  à  la  poursuite  de  ces 
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renseignements,  car,  s'ils  sont  utiles,  ils  ne  sont  point  tou- 
jours indispensables. 

Je  vous  en  dirai  autant  de  la  cause  occasionnelle.  Sans  doute  il 
est  important  de  savoir  s'il  y  a  eu  excès,  s'il  y  a  eu  traumatisme 
ou  s'il  s'agit  d'une  affection  réellement  spontanée  ;  mais  ici 
encore  les  causes  d'erreur  sont  fréquentes,  soit  que  le  malade 
cherche  à  dissimuler,  soit  qu'il  se  trompe,  soit  enfin  qu'il  n'ait 
pas  fait  attention  et  qu'il  ignore  réellement.  Ne  voyez-vous  pas 
le  jeune  homme,  dont  je  vous  parlais  tout  à  l'heure,  ne  nous 
confesser  que  tardivement  une  nuit  d'orgie;  ne  voyez-vous 
pas  le  n^  1 4  attribuer  ses  hématuries  à  un  coup  reçu  autrefois, 
alors  qu'il  est  atteint  d'un  cancer  vésical  assez  récent.  Quant 
au  calculeux  couché  au  n^  27,  c'est  nous-mème  qui  avons  dû 
lui  faire  remarquer  le  rapport  de  cause  à  effet  entre  une  course 
en  voiture  et  un  premier  pissement  de  sang.  N'acceptez  donc 
le  récit  du  malade  que  sous  bénéfice  d'inventaire,  surtout  s'il 
s'agit  de  traumatisme.  Pour  admettre  cette  cause  comme 
réelle,  il  faut  qu'elle  ait  porté  d'une  façon  précise  sur  les 
régions  du  rein  ou  du  périnée,  sur  l'hypogastre  ou  sur  le  pénis, 
et  qu'elle  ait  provoqué  des  phénomènes  morbides  immédiats^ 
tels  qu'hématurie,  uréthrorrhagie,  infiltration  d'urine,  etc.  Je 
ne  parle  ici  que  des  traumatismes  proprement  dits  et  venus 
de  l'extérieur.  Quant  à  ceux  qu'on  pourrait  nommer,  par 
opposition  avec  les  précédents,  traumatismes  internes,  tels 
que  fausses  routes  et  déchirures  produites  par  le  passage 
des  instruments,  nous  aurons  à  y  revenir  dans  un  instant. 

11  serait  intéressant  et  utile  sans  doute  de  suivre  pas  à  pas 
V évolution  de  la  maladie^  d'en  connaître  les  phases  succes- 
sives, mais  il  est  bien  rare  que  le  sujet  sache  vous  renseigner. 
La  question  toutefois  est  des  plus  importantes,  comme  vous 
avez  pu  en  juger  par  l'interrogatoire  comparé  des  n-  6  et  14  : 
tous  deux  pissent  du  sang  en  assez  grande  quantité,  tous  deux 
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se  plagneot  de  douleurs  ;  mais  tandis  que  ce  dernier  symptôme 
6sl  loot  récent  et  postérieur  de  beaucoup  à  l'hématurie  chez 
^  second  malade,  chez  le  premier,  au  contraire,  c'est  lui  qui 
1  ooreri  la  scène.  Cette  considération  a  suffi  (les  autres  causes 
je  rhématorie  étant  âiminées,  pour  des  raisons  que  je  n*ai 
pas  i  TOUS  exposer  aujourd'hui)  pour  nous  faire  admettre, 
eomme  très  probables,  id  une  lésion  organique,  là  une 


Malgré  les  difficultés  qu'ils  peuvent  offiîr,  malgré  les  doutes 
Tffds  peinent  laisser  dans  l'esprit,  ces  premiers  points  des 

offrent  une  valeur  réelle,  mais  moindre  assu- 
qoe  la  recherche  des  affèciiom  antérieures.  N'oubliez 
d'établir  ce  dossier  morbide  de  vofa*e  dient.  Non  pas 
^/3  fiiflle  y  inscrire  toutes  les  maladies  possibles,  mais  il  en 
est  on  certain  nombre  qui  ont  avec  la  pathologie  des  voies 
urioaires  on  lien  étroit  et  précis.  C'est,  en  première  ligne,  la 
Ueonorrhagie,  puis,  sur  un  deuxième  plan,  les  affections 
♦fatlipsiq[nes  acquises  on  héréditaires,  telles  que  rhumatisme, 
goutte,  syphilis,  tuberculose,  diabète,  etc. 

Gomme  je  viens  de  vous  le  dire,  messieurs,  la  blennorrhagie 
d  >it  occuper  le  premier  rang.  Il  ne  faut  pas  rechercher  seule- 
ment son  existence  passée,  on  doit  aussi  s'enquérir  avec  soin 
quand  elle  a  eu  lieu  et  à  quelle  date  remonte  la  première, 
dans  le  cas  où  il  y  a  eu  des  récidives.  A  cet  égard,  je  ne  sau- 
lab  trop  attirer  vofa*e  attention  sur  le  point  suivant  :  quand 
TOUS  interrogez  le  malade,  c'est  toujours  de  la  dernière  chaude- 
pisse  qu'A  parie,  <^est  toujours  elle  dont  il  vous  donne  l'épo- 
que, y  eût-il  quinze  ans  ou  quinze  mois.  Or,  il  est  de  toute 
nécessité  de  savoir,  je  vous  le  répète  avec  intention,  quand  il 
a  été  attdnt  pour  la  première  fois. 

S'il  est  hors  de  doute  en  effet  que  la  blennorrhagie  provo- 
que le  rétrécissement,  il  nous  est  non  moins  démontré  par 
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robservalion  journalière  que  le  rapport  de  cause  à  effet  est  régi 
d'une  fisK^n  presque  absolue  par  le  temps  écoulé  depuis  Fac* 
cident  primitif.  Ce  n'est  pas  une  chaudepisse  datant  de  six 
mois,  d'un  an,  ni  même  de  deux,  sauf  exceptions  rares,  qui 
amène  une  diminution  marquée  dans  le  calibre  de  l'urëthre. 
C'est  au  bout  de  quatre,  six,  huit  ans  et  plus,  que  la  coarcta- 
tion  sera  suffisamment  prononcée  pour  éveiller  des  symp- 
tômes de  dysurie. 

Gardez-vous  de  trop  facilement  croire  à  un  rétrécissement 
précoce.  Si  la  chaudepisse  date  de  l'année,  et  à  plus  forte 
raison,  si  quelques  mois  seulement  se  sont  écoulés,  n'hésitez 
pas,  en  présence  d'une  miction  pénible  et  laborieuse,  à  prati- 
quer le  toucher  rectal  de  préférence  au  cathétérisme  explora- 
teur. Souvenez-vous  du  n"*  22,  il  se  présentait  à  nous  comme 
porteur  d'un  rétrécissement.  Il  n'avait  en  réalité  pas  droit  à 
cette  altération,  car  sa  chaudepisse  comptait  à  peine  quelques 
mois  d'existence,  et  il  n'avait  eu  aucun  écoulement  antérieur. 
Vous  avez  pu  vous  assurer  avec  nous  qu'il  s'agissait  d'une 
prostatite  franche,  facile  à  reconnaître  par  le  toucher  rectal. 
Les  difficultés  de  la  miction  ont  cessé  avec  l'inflammation  de 
la  glande  et  j'ai  pu,  avant  de  laisser  sortir  le  malade,  vous 
montrer  que  son  canal  avait  un  calibre  normal. 

Il  est  toujours  nécessaire  de  bien  connaître  le  passé  de 
l'urëthre  et  de  le  connaître  d'une  façon  complète,  au  point  de 
vue  de  la  blennorrhagie  et  du  traumatisme.  Les  malades  qui 
n'ont  jamais  eu  la  chaudepisse,  qui  n'ont  jamais  été  atteints 
de  traumatisme  de  la  région  périnéale  ou  du  bassin  ne  peu- 
vent avoir  de  rétrécissements.  Ceux  qui  ont  subi  l'influence  de 
l'une  de  ces  deux  causes  ont  souvent  au  contraire  le  canal 
rétréci.  Ils  peuvent  parfaitement  l'ignorer  et  se  plaindre  pour 
la  première  fois  de  difficultés  à  uriner,  alors  que  c'est  sous 
une  influence  prostatique  que  les  troubles  de  la  miction  se 
prononcent. 
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Ao  commeDcement  de  l'année,  beaucoup  d'entre  vous  ont 
pu  dbserfeTj  au  n^  3,  un  yieillard  de  68  ans.  Arrivé  dans  nos 
saDes  avec  des  envies  fréquentes  et  fort  difficiles  à  satisfoire, 
surtout  accusées  la  nuit,  persistant  cependant  pendant  la 
;:-uniée,  ce  malade  devait,  en  raison  de  son  âge,  être  soup- 
.'onoé  de  lésions  prostatiques.  Toutefois  son  passé  était 
l:im  d'are  indenme  de  blennorrhagie,  et  bien  qu'il  affirmât 
Q  avoir  jamais  eu  de  difficultés  pour  uriner  avant  ces  derniers 
temps,  nous  fîmes  l'exploration  méthodique  du  canal.  Nous 
troevâmes  un  rétrécissement  n'admettant  que  le  n*  7  de  la 
£iière  Charriëre,  et  nous  dûmes,  en  raison  de  son  ancienneté 
ei  de  sa  dureté,  le  soumetfa*e  à  Turéthrotomie.  Cette  opération 
D0«3  pennit  d'ailleurs  de  pratiquer  ultérieurement  le  cathé- 
térisme  évacuateur  et  de  mettre  le  malade  à  même  de  vider 
«t  sa  vessie,  dans  laquelle  Furine  continuait  à  sta- 
*,  soos  Finfluence  de  l'hypertrophie  de  la  prostate.  Il  est 
Inutile  de  vos  faire  remarquer  combien,  dans  un  cas  sem- 
blable, le  catbétérisme évacuateur  essayé  d'emblée  était  contre- 
indiqué  ;  ce  que  je  tiens  à  vous  bien  mettre  en  mémoire,  c'est 
que  Ton  rencontre  assez  fréquemment  des  rétrécissements  de 
rarëthre  chez  les  vieillards  et  qu'assez  souvent  aussi,  les  trou- 
bles de  la  miction  ne  se  dessinent  que  le  jour  où  Thyper- 
tr<>piiie  prostatique  entre  en  scène,  alors  que  même  le  rétré- 
dssemeot  est  étroit,  dur,  non  dilatable.  Il  faut  donc  tenir  pour 
suspect,  an  point  de  vue  du  rétrécissement,  tout  urèthre  ayant 
été,  même  anciennement,  le  siège  d'une  blennorrhagie. 

La  blennorrhagie  peut  d'ailleurs  être  pour  les  voies  uri- 
naires  la  porte  d'entrée  de  bien  des  maux.  Je  vous  engage 
donc  à  interroger  vos  malades,  non-seulement  sur  le  nombre 
et  b  succession  de  leurs  blennorrhagies,  mais  aussi  sur  leur 


Des  blennorrhagies,  longues,  revenant  &cilement,  rebelles 
2n  traitement,  compliquées  de  cystites,  de  rhumatismes  et  à 
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plus  forte  raison  d'accidents  rénaux,  indiquent  en  général 
une  susceptibilité  morbide,  dont  vous  avez  à  tenir  compte  au 
point  de  vue  de  vos  déterminations  chirurgicales.  De  pareils 
accidents  ont,  sinon  créé,  du  moins  révélé  non-seulement  une 
susceptibilité  toute  spéciale  de  l'appareil  urinaire,  mais  aussi 
mis  à  nu,  dans  bien  des  cas,  les  points  faibles  de  votre  malade. 
Je  ne  veux  point  anticiper  sur  ce  que  j'aurai  à  vous  dire  de 
l'influence  locale  et  générale  delà  blennorrhagie.  Mais  je  dois 
vous  engager  à  ne  jamais  négliger  une  sérieuse  enquête  pa— 
thologique  à  ce  sujet.  De  ces  résultats  peut  souvent  dépendre 
la  conduite  chirurgicale  que  vous  aurez  à  tenir. 

Parmi  les  affections  diathésiques^  il  en  est  une,  la  tuberculose^ 
dont  il  faudra  souvent  vous  préoccuper.  Que  les  phthisiques 
avérés  soient  atteints  parfois  de  troubles  urinaires,  c'est  un 
point  incontestable;  mais,  fait  beaucoup  plus  important,  et 
que  je  crois  peu  connu,  ces  mêmes  accidents  urinaires  peu- 
vent se  montrer  à  une  période  prodromique  et  être  prémoni- 
toires, pour  ainsi  dire,  des  phénomènes  thoraciques.  Que 
cette  donnée  soit  toujours  présente  à  votre  esprit,  quand  vous 
vous  trouverez  en  présence  de  sujets  ayant  de  vingt  à  trente- 
cinq  ans  et  souffrant  de  la  vessie  sans  cause  appréciable.  Exa- 
minez l'état  du  thorax,  palpez  avec  soin  les  épididymes,  explo- 
rez la  prostate  et  les  vésicules  séminales.  Examinez  aussi  le 
passé  du  sujet.  Informez-vous  des  manifestations  scrofuleuses 
de  son  enfance  ;  recherchez  l'état  de  santé  de  ses  parents  et  de 
ses  proches. 

Len""  15  nous  présente  tous  les  troubles  de  la  miction  que 
provoque  si  souvent  la  tubercubse  urinaire,  dont  j'aurai  un 
jour  à  vous  entretenir  en  détail.  Cependant  son  aspect  robuste, 
sa  santé  florissante,  feraient  hésiter  peut-être  si  nous  ne  sa- 
vions d'autre  part  que  sa  mère  est  morte  jeune  et  d'une  ma- 
ladie de  poitrine  de  longue  durée. 

La  goutte  et  le  rhumatisme  sont  à  rechercher,  surtout  lors- 
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qa*OD  se  trouve  en  présence  de  calculeux.  Cette  connaissance 
os  modifier  les  indications  du  traitement  chirurgi- 
Mais  phis  tard,  quand  la  taille  ou  la  lithotritie  aura  fait 
le  corps  étranger,  on  devra  tenir  compte  de  la  dia- 
pour  établir  une  hygiène  appropriée.  Toutefois,  il  cou- 
de ne  jamais  oublier  que  la  néphrUe  interstitielle  est  firé- 
chez  les  goutteux,  d'où  le  nom  de  :  gouty  kidney  (rein 
qui  lui  a  été  donné  par  les  auteurs  anglaûs.  Il  n*est 
d'inaster  sur  Fimportance  d'un  pareil  fait  et  sur  les 
qu'il  conunande  au  point  de  vue  du  pronostic.  Cela 
et  4f  antant  plus  nécessaire  que  ces  néphrites  sont  souvent 


L'appareQ  urinaire  est  regardé  en  général,  et  avec  raison 
:  alears,  comme  échappant  à  l'action  de  la  syphilis.  Vous 
arei  po  cqiendant  voir  ce  matin  un  malade  qui  lui  doit  les 
trembles  de  la  miction  dont  il  est  atteint.  Elle  n'a  agi,  il  est 
mî,  que  par  une  voie  indirecte.  Porteur  de  lésions  multiples, 
les  nues  cérébrales,  les  autres  spinales,  cet  homme  a  de  la 
porahsie  da  moteur  oculaire  commun,  et  une  paraplégie  com- 
rviipfffte  avec  trouble  dans  l'émission  des  urines.  Le  méca- 
iDsaie  est  donc  complae,  mais  il  est,  comme  vous  le  com- 
preoez*  des  plus  utiles  à  connaître,  au  double  point  de  vue  du 
pronostic  rt  de  la  thérapeutique.  Toutefois,  ce  sont  là  des  faits 
rares,  je  me  friais  à  vous  le  répéter. 

Ce  qœ  Ton  observe  par  contre  assez  souvent,  c'est  une 
airésîe  cicatricielle  du  méat,  ou  même  d*un  point  plus  reculé, 
mâs  pen  profond  de  l'urèthre,  due  à  un  chancre  malheureu-* 
fanent  ^acé.  Mais  ici  la  notion  étiologiqne  n'o£fre  qu'un  sim- 
ple int^èt  tout  à  fait  secondaire. 

Je  dois  enfin  vous  signaler  le  diabète.  U  coïncide  souvent 
irec  les  maladies  qui  nous  occupent  particulièrement,  avec 
Taflection  calcnleuse,  par  exemple.  U  faut  donc  avoir  sans 
oesse  l'esprit  éveillé  de  ce  côté,  et,  pour  peu  que  l'abondance 
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des  urines,  la  soif  plus  ou  moins  vive  vous  donnent  l'éveil, 
n'hésitez  pas  à  recourir  à  Texamen  chimique,  examen  assez 
facile,  d'ailleurs,  et  qu'il  est  bon  de  pouvoir  pratiquer  soi- 
même. 

Savoir  s'il  y  a  eu  un  traitement  antérieur^  quel  il  a  été,  quels 
résultats  il  a  fournis,  est  un  fait  dont  Tutilité  est  trop  facile  à 
saisir  pour  que  j'y  insiste.  Vous  serez  à  même  ainsi  de  vous 
expliquer  telle  ou  telle  lésion,  telle  ou  telle  fausse  route,  comme 
aussi  vous  pourrez  trouver  dans  ces  renseignements  un  guide 
précieux,  soit  pour  éviter  de  renouveler  un  cathétérisme 
mal  supporté,  soit  pour  établir  de  suite  un  traitement  favo- 
rable. 

Le  traitement  a  d'ailleurs  pu  être  l'occasion  d'un  trauma- 
tisme d'origine  chirurgicale.  Nous  vous  disions,  il  y  a  un  in- 
stant, qu'un  malade,  qui  n'a  pas  eu  de  blennorrhagie  et  qui  n'a 
pas  subi  de  traumatisme,  ne  peut  avoir  de  rétrécissement.  Il 
n'y  a  aucun  droit  parce  qu'il  n'est  pas  sous  l'influence  des  deux 
grandes  causes  qui  les  déterminent.  Mais  il  a  pu  subir  un 
traumatisme  chirurgical  si,  comme  il  arrive  souvent,  il  a  été 
sondé  à  propos  d'un  trouble  quelconque  de  la  miction.  J'ai, 
pour  ma  part,  observé  des  rétrécissements  qui  ne  reconnais- 
saient pas  d'autre  origine. 

II.  Symptômes  fonctionnels;  division  et  classification. 
Si,  comme  je  vous  l'ai  dit,  une  partie  de  l'appareil  urinaire 
échappe  à  l'exploration  directe,  si  les  portions  accessibles  ne 
doivent  être  parcourues  par  l'instrument  qu'en  connaissance 
de  cause  et  de  parti  pris  motivé,  il  est  de  toute  nécessité  de  s'a- 
dresser d'abord  aux  signes  fonctionnels  et  de  demander  à  1  in- 
terrogatoire du  malade  sinon  une  certitude  absolue,  du  moins 
une  grande  probabiUté  diagnostique.  Aussi  bien,  est-ce  tou- 
jours pour  un  trouble  fonctionnel  que  le  malade  vient  nous 
trouver  :  c'est  parce  qu'il  soufTre,  c'est  parce  qu'il  urine  avec 
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peine,  ou  bien  enfin  parce  que  ses  urines  présentent  des  mo- 
difications plus  ou  moins  considérables. 

Ce  qui  domine  habituellement  la  scène  pour  le  sujet,  ce 
qui  doit  dominer  aussi  l'interrogatoire,  ce  sont  les  modifica- 
tions de  la  miction. 

Comment  se  fait  la  miction?  Tel  est  le  premier  renseigne- 
ment qu'il  faut  se  faire  donner  par  le  malade.  Mais  si  vous  vous 
contentiez  de  l'interroger  d'une  façon  générale  en  lui  deman- 
dant :  comment  urinez-vous?  vous  n'obtiendriez  certainement 
pas  de  réponse  satisfaisante.  Devant  une  semblable  question, 
votre  consultant  aurait  le  droit  absolu  de  vous  raconter  son 
observation  telle  qu'il  a  cru  devoir  la  prendre,  et  peut-être 
TOUS  serait-il  difficile  de  sortir  du  dédale  fait  de  vrai  et  de  faux, 
où  vous  vous  seriez  laissés  conduire. 

Il  faut  pour  arriver  à  la  vérité  et  pour  écarter  l'erreur,  pré- 
ciser et  par  conséquent  diviser  et  subdiviser  vos  questions.  11 
but  cependant  vous  mettre  en  garde  contre  un  nouvel  écueil. 
A  côté  du  malade  que  vous  avez  laissé  répondre  suivant  sa 
seule  inspiration,  prenez  garde  de  placer  un  malade  que  vous 
amèneriez  à  répondre  à  peu  près  au  hasard,  par  oui  ou  par 
non,  à  un  interrogatoire  trop  pressé,  trop  absolu,  où  le  patient 
perdrait  par  trop  l'initiative  de  ses  remarques.  Apprenez  à  la 
fois  à  interroger  et  à  écouter. 

Dans  la  majorité  des  cas,  vous  aurez  avantage  à  faire  passer 
l'examen  du  malade  avant  l'examen  des  urines,  ou,  en  d'autres 
ternies,  à  interroger  sur  les  troubles  de  la  miction  avant  de 
vous  informer  de  l'état  des  urines.  Il  y  a  cependant  des  cas 
où  il  convient  d'arriver  promptement  aux  questions  relatives 
aux  modifications  subies  par  Turine.  Vous  apprendrez  facile- 
ment à  juger  de  l'opportunité  des  questions  que  vous  devez 
poser  et  à  placer  rapidement  sous  l'objectif  de  votre  interro- 
gatoire ce  que  nous  avons  appelé  :  le  symptôme  dominant. 
liais  nous  suivrons  une  marche  plus  rationnelle  en  nous  oc^ 
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cupanl  en  premier  lieu  de  l'étude  des  troubles  de  la  miction . 

Lorsqu'elle  se  modifie,  la  miction  peut  devenir  :  fréquente^ 
difficile^  douloureuse^  involontaire^  impossible.  L'étude  atten- 
tive de  la  physiologie  pathologique  de  ces  points  principaux 
devra  donc  nous  préoccuper  avant  tout,  et  vous  interrogerez 
votre  malade  de  manière  à  être  renseignés  sur  : 

La  fréquence  des  mictions; 

La  difficulté  des  mictions  ; 

La  douleur  des  mictions; 

L'impossibilité  des  mictions,  qui  caractérise  les  rétentions  ; 

Les  mictions  involontaires^  qui  s'observent  dans  les  inconti- 
nences. 

A  chacune  de  ces  modifications  de  la  miction  se  rattache 
nécessairement  un  ensemble  de  signes,  qui  donnent  au  fait 
principal  une  physionomie  particulière.  En  apprenant  à  les 
grouper  autour  du  symptôme  principal  et,  pour  ainsi  dire,  pri- 
mordial, vous  arriverez  à  définir,  non  plus  seulement  le  genre 
probable  de  la  lésion,  mais  son  espèce.  Il  importe  donc  d'être 
très  exactement  renseigné  sur  la  valeur  plus  ou  moins  grande 
de  chacun  des  signes,  qui  va  contribuer  à  constituer  la  phy- 
sionomie pathologique  et  accuser  les  traits  principaux  du  ta- 
bleau morbide. 

Les  résumés  synoptiques  que  nous  vous  présentons  sont  des- 
tinés à  classer  les  divisions  et  les  subdivisions  que  comporte 
l'étude  complète  de  notre  sujet.  Ils  vous  en  donnent  un  aperçu 
rapide  et  vous  permettront  de  nous  suivre  plus  facilement 
dans  la  description. 

TROUBLES    DE    LA    MICTION 

/.  —  Fréquence  de  la  miction. 

Habitudes  du  sujet. 

Fréquence  en  vingt-quatre  heures. 

f  A  (du  jour  et  de  la  nuit. 

Influence]  ,   /  i      *  j 

(  de  la  marche  et  du  repos. 
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fatigues. 

^    ....  . ,  .1  secousses. 

CoaditiODs  qui  la  provoquent  :  { 

^         '^        ^  *  repos. 

décubitus  prolongé. 

exercice. 

Conditions  qui   la  calment  :{ repos. 

décubitus  prolongé. 

//.  —  Difficulté  de  la  miction, 

...  (  miction  lente. 

Temps  nécessaire {    ...         ,     ,, 

^  { miction  retardée. 

!au  début, 
tout  le  temps, 
à  la  fin. 

j  couché  ? 
Dans  quelle  position  le  malade  urine-t-il  :|  accroupi? 

(  debout  ? 

///.  —  Modifications  du  jet. 

Forme.  .  •  \ 

Volume. .  .  >  Ces  modifications  sont-elles  légères  ou  très-marquées  ? 
Projection.  ) 

bterruption  :  quelle  est  la  position  du  malade  au  (debout? 
moment  de  la  miction?  (  couché  ? 

IV.  —  Douleur, 

A  quelle  époque  et  dans  quelles  circonstances  le  malade  Ta-t-il 
ressentie  pour  la  première  fois  ? 

Savant  ? 
pendant  ? 
à  la  fin? 

I  fatigue  ? 
secousses? 
miction  debout  ? 
Apparition  brusque  ou  graduelle. 

Îcalme-t-il  la  douleur? 
la  fait-il  disparaître  tout  à  fait  ? 
Texagère-t-iï  ? 
iraéat. 
urèthre. 
hypogastre. 
Périnée. 
Irradiations  et  intensité. 


6CTOII.  —  VOIES  UfilN. 
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TROISIÈME  LEÇON 

TROUBLES  DE   LA  MICTION 

I.  Miction  fbéquente.  —  Par  lésion  du  système  nerveux:  névropathes,  ataxiques, 
hypochondriaques.  —  Par  affections  urinaires  :  fréquence  nocturne,  fréquence 
diurne. 

II.  Miction  difficile.  —  Par  lésion  nerveuse.  —  Par  affections  urinaires.  — 
Miction  lente.  —  Miction  retardée.  —  Miction  retardée  et  douloureuse.  —  Efforts 
véritables;  positions  prises  par  le  malade. 

III.  Modifications  du  jet.  —  Conditions  complexes  qui  les  régissent.  —  Chan* 
gement  de  forme.  —  Diminution  de  volume,  de  projection.  —  Interruption 
brusque;  sa  valeur  séméiologique ;  observations. 

IV.  Douleur.  —  Douleur  provoquée  par  la  miction  ;  nécessité  de  savoir  à  quel 
moment  :  avant,  pendant  ou  après.  —  Douleurs  entre  les  mictions.  —  Causes 
qui  les  provoquent.  —  Influence  du  repos  et  du  mouvement.  —  Siège  et 
degré  des  douleurs.  —  Irradiations  douloureuses.  —  Douleurs  spontanées. 
Concltuions, 


I.  Miction  fréquente.  —  La  fréquence  de  la  miction  a 
une  véritable  importance  séméiologique;  cependant,  même  à 
Tétat  normal,  les  besoins  de  la  miction  se  font  sentir  à  des 
intervalles  variables  suivant  les  sujets.  Assez  souvent  aussi 
vous  rencontrerez  des  cas  de  fréquence  de  la  miction  chez 
des  malades  atteints  d'affections  très  étrangères  aux  voies 
urinaires. 

La  fréquence  normale  de  la  miction  ne  peut  ôtre  définie 
d'une  façon  précise.  D'une  manière  générale  il  faut  admettre 
que  l'état  normal  ne  comporte  pas  d'envie  d'uriner  nocturne. 
Toute  modification  à  cette  tolérance  du  réservoir  urinaire 
pendant  le  sommeil  mérite  d'éveiller  l'attention. 

L'envie  d'uriner  pendant  le  jour  est  influencée  par  des 
causes  multiples.  Sans  parler  de  Tinfluence  bien  connue  des 
boissons  en  général  et  de  certaines  boissons  alimentaires  en 
particulier,  telles  que  les  vins  blancs  ou  la  bière,  il  convient 
d'attirer  votre  attention  sur  le  rôle  de  la  digestion.  Il  est  un 
grand  nombre  de  personnes  chez  lesquelles  l'envie  d'uriner 
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x  leDOordle  fréqaemment  après  les  repas,  pendant  la 
période  qni  correspond  an  travail  digestif.  Souvent  même 
riL^estûm  de  tel  ou  tel  aliment  qui  n'a  par  lui-même  aucune 
Terto  diorétiqne,  et  dont  la  nature  est  variable  suivant  les 
sujets,  exagère  cette  disposition.  Vous  êtes,  dans  ce  cas,  en 
présence  de  dyspeptiques.  Les  troubles  digestife  qui  se  com- 
piîqoent  ainsi  de  fréquence  anormale  de  la  miction  sont  fort 
^^TÎables.  Ce  ne  sont  pas  seulement  des  dyspepsies  stomaca- 
les, mais  aossi  les  troubles  digestifs  dus  aux  lésions  intestina- 
les qui  réagissent  ainsi  sur  la  sécrétion  urinaire. 

ToQs  observerez  même  une  influence  réciproque  exercée 
sur  la  vessie  par  le  gros  intestin  tout  entier  et  inversement 
par  le  résenroir  urinaire  sur  la  partie  inférieure  du  tube 
«iizeslît   Ces  influences  morbides  qui  se  traduisent  souvent 
ur  de  la  fréquence  —  comme  il  arrive  en  particulier  chez 
certaBs  hémorrhoîdaires  —  sont,  il  est  vrai,  déterminées 
par  BB  mécanisme  physiologique  absolument  différent  de 
oim  qui  préside  aux  manifestations  vésicales  qui  accom- 
pagnent les  troubles  digestifs  des  premières  voies. 

Iians  ceux-ci,  la  fréquence  de  la  miction  est  habituelle- 
nent  la  conséqurace  d'une  exagération  de  la  sécrétion,  d'une 
sorte  de  polyurie  passagère  dont  les  urines  pâles  et  aqueuses 
fc vinssent  le  témoignage.  Lorsque  le  gros  intestin  et  sa 
portion  inlërieure  sont  atteints,  la  contraction  vésicale  est 
seule  en  jeu  ;  die  est  sollicitée  par  la  contraction  intestinale, 
ou  nail  sous  Finfluence  de  l'état  congestif  que  déterminent, 
ians  les  plexus  vésicanx,  la  réplétion  anormale  des  veines  du 
rtctnm.  Dans  ces  conditions,  la  fréquence  de  la  miction  peut 
>re  noctome,  mais  elle  se  manifeste  d'une  façon  plus  habi- 
tuelle pendant  la  valle.  U  n'est  pas  besoin  de  vous  Êdre 
reomqntf  que  chez  les  dyspeptiques  le  symptôme  que  nous 
mdiqaoos  est  surtout  diurne.  Vous  observerez  cependant^ 
(ians  ces  cas,  de  la  fréquence  nocturne,  mais  qui  aura  pour 
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caractère  particulier  de  ne  se  produire  que  dans  les  premières 
heures  de  la  nuit.  La  fin  de  la  nuit  est  calme,  tandis  que  le 
début,  c'est-à-dire  le  moment  qui  suit  immédiatement  la 
digestion,  a  été  troublé  par  des  envies  d'uriner  plus  ou  moins 
fréquentes. 

L'influence  de  l'appareil  digestif  sur  l'appareil  urinaire  ne 
saurait  donc  trop  vous  préoccuper.  Je  n'ai  pas  la  prétention 
de  vous  signaler  un  fait  nouveau  qui  ait  échappé  à  la  sagacité 
d'autres  observateurs,  ni  de  l'étudier  complètement.  Je  vous 
en  parle  dès  à  présent,  parce  que  c'est  par  le  symptôme  fré- 
quence que  se  manifeste  en  particulier  cette  action  de  la 
digestion  sur  l'urination. 

J'aurai  l'occasion  de  revenir  sur  ces  connexions  étroites 
des  deux  grands  appareils.  J'aurai  en  efiet  à  vous  montrer  à 
quel  point  les  maladies  de  l'appareil  urinaire  influencent 
l'appareil  digestif  tout  entier.  Vous  verrez  que  certaines  de 
ces  maladies,  dites  spéciales,  ne  se  traduisent  que  par  des 
troubles  généraux,  parmi  lesquels  les  troubles  digestifs  tien* 
nent  une  place  si  prédominante,  qu'on  ne  saurait  s'étonner 
des  erreurs  de  diagnostic  souvent  commises.  L'analyse  des 
faits  vous  montrera  cependant  que  le  symptôme  «  fréquence 
de  la  miction  »  aurait  pu  mettre  sur  la  voie  et  amener  l'ob- 
servateur à  compléter  l'examen  de  son  malade  dyspeptique 
par  l'interrogation  des  organes  urinaires.  Il  me  sera  facile  de 
vous  démontrer  que  dans  ces  cas,  souvent  graves,  la  guérison 
n'est  possible  que  lorsque  le  chirurgien  peut  directement 
traiter  la  lésion  qui  s'oppose  à  la  libre  excrétion  des  uriues. 

Je  n*ai  pas  à  anticiper  sur  cette  importante  partie  de  Tétude 
générale  que  nous  devons  poursuivre.  Je  ne  veux  que  retenir 
votre  attention  sur  ce  fait  entièrement  opposable  à  celui  auquel 
je  viens  de  faire  allusion,  à  savoir  :  que  le  symptôme  fréquence 
lié  à  l'état  dyspeptique,  ne  saurait  éveiller  l'idée  d'une  lésion 
des  voies  urinaires,  que  s'il  est  associé  à  d'autres  signes, 
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ôo  se  présente  dans  certaines  conditions  que  nous  allons 
bîenfôt  ezaminOT. 

Nous  ne  pouvons  aborder  l'étude  du  symptôme  :  fré- 
qwDce  de  la  miction,  tel  que  nous  Toffrent  les  urinaires, 
qu*a|Hés  ^oos  avoir  encore  signalé  un  groupe  d ^individualités 
qui  le  présentent  souvent  et  viendront  non  moins  souvent  se 
piaiiMlre  à  vous  de  ce  seul  symptôme.  Ils  insisteront  avec 
a  autant  pins  de  ténacité,  que  pour  leur  esprit  préoccupé  et 
inquiet,  Foivie  firéquente  d'uriner  doit  être  l'irréfutable  indice 
d*iiiie  maladie  des  voies  urinaires. 

Je  viens  de  désigner  à  votre  attention  toute  cette  classe  si 
combrense,  qu'on  ne  saurait  ranger  parmi  les  bien  portants, 
•;uli  convient  moins  encore  de  compter  parmi  les  malades, 
qui  se  plaignent  toujours  et  souffrent  quelquefois,  que  vous  ne 
>.vrex  qae  difficilement  améliorer,  que  vous  ne  guérirez  pas 
ei  qK  vous  ne  verrez  d'ailleurs  pas  succomber,  car  ils  sont 
de  cette  maladie  dont  on  ne  guérit  pas  plus  qu'on  n  en 
:  de  lliypochondrie. 

n  est  nécessaire  que  vous  connaissiez  bien  ces  malades  qui, 
pamn  les  nombreuses  affections  dont  ils  craignent  de  se  voir 
allants,  choisissent  une  maladie  des  voies  urinaires.  Us  dési- 
rent un  traitement  local  avec  d'autant  plus  d'ardeur  qu'ils 
espëroit  y  trouver,  d'une  façon,  directe  un  allégement  qu'ils 
ont  le  i^s  souvent  demandé  en  vain  à  de  nombreuses  médi- 
ealions.  Le  symptôme  prédominant  accusé  par  ce  groupe  de 
souffrants  est  la  fréquence  de  la  miction.  Vous  le  retrouverez 
tout  aussi  bien  chez  les  névropathiques,  et  même  chez  les 
gens  timides,  scrupuleux,  préoccupés,  chez  les  sujets  con- 
tinents. 

Rien  de  plus  vulgaire  d'ailleurs  que  l'influence  bien  connue 
dn  S3fstteie  nerveux  sur  la  sécrétion  urinaire,  et  que  les  condi- 
tions où  souvent  il  s'exerce,  alors  qu'une  émotion  vive,  qu'une 
préoccupation  importante  vous  possèdent  tout  entier.  Cet  état 


22  SYMPTOMES  FONCTIONNELS. 

Passager  occasionnel  est  celui  qui  se  reproduit  sous  toute 
espèce  d'incitation  physique  ou  morale,  chez  les  impression- 
nables dont  je  vous  parle. 

Mais,  s'il  est  bon  d'être  en  garde  contre  les  affirmations  des 
hypocondriaques,  il  convient  aussi  d'être  averti  que  les  malades 
qui  se  plaignent  avec  obstination  et  qui,  si  souvent  accusent 
un  appareil  ou  un  organe,  où  il  est  vraiment  impossible  d'ad- 
mettre la  moindre  lésion,  ne  sont  pas  pour  cela  indemnes 
d'autres  modifications  pathologiques.  Nombre  de  fois  des 
symptômes  tout  à  fait  étrangers  à  ceux  qui  primitivement 
étaient  sans  cesse  accusés,  vous  montreront  qu'en  réalité  les 
hypocondriaques  ont  quelquefois  raison  de  vouloir  un  con- 
trôle médical. 

À  côté  des  névropathes  de  toute  classe  que  je  viens  de  vous 
signaler,  se  placent  un  certain  nombre  de  sujets  atteints  d'af- 
fections médullaires. 

Chez  les  ataxiques,  en  particulier,  des  troubles  de  la  mic- 
tion sont  souvent  observés  dans  la  première  période  de  la 
maladie.  Hs  ont  été  signalés  par  M.  le  professeur  Gharcot.  La 
fréquence  de  la  miction  est  dans  ces  cas  habituellement 
accompagnée  d'une  émission  douloureuse  des  urines.  Chez 
la  plupart  des  malades  que  nous  avons  examinés,  la  fi^équence 
se  compliquait  bientôt  d'irradiations  douloureuses  dans  les 
membres  inférieurs,  dans  la  région  hypogastrique,  le  long  des 
cordons  spermatiques  jusqu'à  la  région  lombaire.  Et  ces  irra- 
diations leur  paraissaient  d'autant  plus  violentes  qu'ils  avaient 
moins  rapidement  obéi  au  besoin  d'uriner. 

La  fréquence  de  la  miction  n'est  donc  pas,  vous  le  voyez, 
l'expression  certaine  d'une  lésion  des  voies  urinaires.  Son 
importance  peut  même  vous  paraître  singulièrement  atténuée 

i.  AnomcUies  de  Vataxie  locomotrice^  pag.  31  et  25.  Paris,  1873. 
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p2r  les  &its  que  nous  venons  d'exposer,  et  cq>endant  Tétude 
^œ  trouble  de  la  miction  est  si  peu  n^ligeable  pour  nos 
que  TOUS  ne  sauriez  omettre,  sous  peine  d'erreur,  de 
demander  tout  d'abord  :  urinez-YOUS  souvent,  et  à  quels 


Povr  obtenir  de  l'étude  du  symptôme  fréquence,  chez  les 
de  véritables  éléments  d'appréciation  capables  d'é- 
le  diagnostic^  il  £iut  avant  tout  distinguer  la  fréquence 
k  la  mictioo  diurne  et  la  fréquence  de  la  miction  nocturne. 

Pour  âudder  ce  point  si  important  de  l'étude  du  symp- 
ixne  fréquence  de  la  miction,  il  ne  faut  pas  craindre  d'obU- 
^  le  nialade  à  préciser  le  résultat  de  son  observation.  Si  la 
réponse  que  vous  sollicitez  n'a  pas  la  netteté  voulue,  engagez 
n  ndbde,  s'il  ne  l'a  déjà  fait,  à  compter  le  nombre  de  ses  mic- 
:i.:ïs  dqmis  le  moment  du  coucher  jusqu'au  moment  du  lever, 
â  rèâ{Mioqnement.  Yous  pourrez  également  lui  demander  de 
:.;ârles  intervalles  des  mictions  du  jour  et  delà  nuit.  Céder- 
:jer  lens^gnement  peut  à  lui  seul  vous  permettre  de  trancher 
'^  qvestîoo  de  la  fréquence  diurne  et  nocturne. 

La  fréquence  nocturne  de  la  miction  a  par  eUe-même,  ainsi 
que  je  vous  l'ai  déjà  indiqué,  une  valeur  diagnostique  impor- 
uiiie.  D  suffira  qu'elle  ait  été  constatée  et  qu'elle  soit  habi- 
toefle  pour  que  vous  admettiez  la  probabilité  d'une  lésion  des 
roîes  urinaires,  et  même  pour  que  vous  la  rangiez  au  nombre 
ics  âémests  qui  vont  permettre  de  reconnaître  la  nature  de 
!a  maladie. 

La  fréquence  diurne,  au  contraire,  ne  vous  fournira  de 
lenseignement  de  quelque  valeur  que  si  vous  étudiez  les  con- 
fitîons  sous  l'influence  desquelles  se  manifeste  l'envie  fré- 
qooite  d'uriner.  Informest-vous  de  suite  des  modifications  que 
lui  apportent  la  position  assise,  la  station  et  en  particulier 
rexerdee  à  pied  ou  en  voiture.  Cherchez  en  un  mot  à  vous 
compte  des  provocations  que  le  mouvement  répété  et 
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prolongé,  que  les  secousses  peuvent  adresser  à  la  vessie.  Vous 
établirez  ainsi  des  distinctions  précieuses  qui  souvent  suffisent 
pour  permettre  de  pressentir  le  diagnostic. 

Si  vous  êtes  consultés  par  un  homme  ayant  dépassé  la  cin- 
quantaine, se  plaignant  d*uriner  fréquemment  la  nuit,  tandis 
que  ses  journées  sont  bonnes  et  d'autant  meilleures  qu'il 
reste  moins  stationnaire  ;  si,  en  un  mot,  le  repos  favorise  la 
répétition  des  besoins  d'uriner,  tandis  que  la  veille,  la  prome- 
nade les  atténuent  ou  les  font  cesser,  vous  avez  tout  lieu  de 
croire  à  une  hypertrophie  de  la  prostate.  Si  la  fréquence  ne 
s'associe  pas  à  quelque  autre  trouble  de  la  miction  et  consti- 
tue le  symptôme  dominant,  l'examen  d'ensemble  du  malade 
vous  donnera  la  preuve  que  les  indications  fournies  par 
l'étude  comparée  de  la  miction  du  jour  et  de  la  nuit  vous 
avaient  permis  de  faire  un  diagnostic  exact. 

Vous  avez  journellement  sous  les  yeux  des  exemples  du 
cas  que  je  viens  de  supposer.  Vous  observez  actuellement,  il 
est  vrai,  au  n°  10,  un  malade  qui  est  affecté  d'hypertrophie 
de  la  prostate  et  chez  lequel  le  symptôme  fréquence  n'est  ce- 
pendant que  très  peu  modifié  le  jour.  Nous  avons  noté  que  la 
nuit  les  mictions  ont  lieu  toutes  les  heures  et  le  jour  toutes 
les  heures  et  demie.  Mais  ce  malade  ne  vide  pas  sa  vessie. 
Le  cathétérisme,  pratiqué  immédiatement  après  la  miction, 
fournit  encore  un  verre  d'urine,  et  ce  n'est  qu'après  cette  éva- 
cuation complète,  mais  artificielle,  que  l'intervalle  des  mictions 
augmente. 

Le  symptôme  fréquence  à  peu  près  également  réparti  sur 
le  jour  et  la  nuit,  doit  donc  faire  penser  à  une  rétention  par- 
tielle, c'est-à-dire  à  une  évacuation  imparfaite  du  réservoir 
urinaire. 

Aux  cas  divers  et  nombreux,  semblables  à  ceux  que  je 
viens  de  vous  indiquer,  vous  pouvez  opposer  l'observation  du 
n^27. 
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Le  eontnste  est  firappant.  La  position  debout,  la  marche 
•Valent  des  besoins  impérieux  et  répétés,  bien  plus  marqués 
encore  si  le  malade  veut  courir,  ou  même  simplement  hâter 
ie  pas;  mais  qu'il  s'asseye,  et  le  calme  commence  ;  qu'il  se 
cooche,  et  c'est  à  peine  s'il  prendra  l'urinoir  toutes  les  trois  ou 
quatre  heures .  Or,  tous  le  savez,  messieurs,  ce  malade  est 
aa  calcoleux,  conmie  nous  l'a  montré  d'une  façon  incontes- 
ubie  Fexploraleur  métallique.  Tout  ensemble  symptomatique 
s-emblabie  devra  recevoir  la  même  interprétation  diagnostique 
et  éveiUer  Fîdée  d'un  corps  étranger. 

Mais  pour  être  en  droit  de  conclure  à  la  présence  d'une 
pierre  venant  irriter  le  col  vésical  par  son  contact,  il  faut  que 
I  îoflaence  du  repos  soit  non  moins  manifeste  que  celle  de  la 
vûzrAe  et  des  secousses.  Il  faut  en  d'autres  termes,  bien  pré- 
luaflaence  des  conditions  qui  favorisent  la  provocation 
de  la  vessie,  ou  qui  l'empêchent  de  s'exercer. 

Tofez  en  effet  nos  malades  n^  22  et  23,  voyez  le  n*  4  ;  tous 
trois  aceosent  des  besoins  fréquents  d'uriner,  et  chez  tous  les 
trœla  marche  et  la  voiture  exagèrent  la  fréquence,  mais  chez 
tijQs  les  trois  également  le  repos  au  lit  n'a  qu'une  influence 
très  relative  sur  le  nombre  des  mictions  qui  s'élèvent  au 
coms  au  chiffre  de  quatre  ou  cinq  par  nuit.  Ils  n'ont  pas  de 
c^col;  ils  sont  atteints,  les  deux  premiers  de  tuberculose 
vésicale,  le  dernier  de  cystite. 

HalMtoez-vous  d'ailleurs,  dès  à  présent,  à  rencontrer  des 
symptômes  très  analogues  chez  les  malades  atteints  de  cystite 
^  chez  les  calculeux.  Il  y  a  seulement  analogie  et  non  simili- 
tude; toutefois  il  serait  assez  facile,  si  l'on  n'était  averti  de  se 
laisser  induire  en  erreur. 

En  vons  pariant  ainsi,  j*ai  surtout  en  vue  la  cystite 
iDbetaûease.  Le  jeune  homme  couché  au  n""  20  repro- 
duit à  cet  ^rd  l'observation  de  plus  d'un  malade  que 
<i4ja  vous  avez  vu  arriver  dans  nos  salles  avec  l'étiquette  : 
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« 

calculeux.  La  marche  provoque  chez  lui  des  mictions  telle- 
ment fréquentes,  et  souvent  si  douloureuses,  qu'il  a  dû  de 
très  bonne  heure  renoncer  aux  jeux  de  l'enfance.  Nous  Tavons 
interrogé  devant  vous»  et  l'étude  du  symptôme  fréquence 
nous  a  appris  que  le  repos  n'apportait  pas  au  fonctionnement 
vésical  des  modifications  parallèles  à  celles  que  provoquent 
d'une  façon  si  prononcée  et  si  immédiate  la  station  et  les 
mouvements.  Jamais  en  effet  le  repos,  même  le  plus  absolu, 
ne  lui  procure  sédation  réelle. 

Ce  n'est  certainement  pas  à  l'aide  dé  l'étude  du  seul  symp- 
tôme fréquence  que  nous  avons  pu  vous  annoncer  avant  toute 
exploration,  que  malgré  l'étiquette  d'envoi,  nous  ne  trouve- 
rions pas  de  calcul.  Bien  que  le  symptôme  fréquence  soit 
prédominant,  nous  avons  analysé  méthodiquement  chacun 
des  troubles  de  la  miction,  tenu  compte  de  l'état  des  urines, 
de  l'état  général  et  des  commémoratifs. 

Il  est  en  effet  à  peine  nécessaire  de  vous  dire  que  le  dia- 
gnostic ne  saurait  être  établi  à  l'aide  d'un  seul  symptôme. 
Quelle  que  soit  son  importance,  quel  que  soit  le  soin  avec  le- 
quel vous  l'aurez  étudié,  vous  n'aurez  encore  à  votre  dispo- 
sition qu'un  élément  de  jugement. 

Malgré  cette  réserve  nous  pouvons  dire,  et  nous  vous  l'avons 
montré,  que  la  fréquence  de  la  miction  a  une  valeur  séméio- 
logique  incontestable.  Mais  elle  ne  l'acquiert  qu'à  la  condition 
expresse  que  vous  ferez  porter  vos  questions  sur  la  miction 
des  vingt-quatre  heures  ;  que  vous  distinguerez  avec  soin  et 
comparerez  entre  elles  la  fréquence  nocturne  et  la  fréquence 
diurne,  et  enfin  que  vous  ferez  la  part  exacte  des  influences 
qui  s'exercent  pendant  la  veille,  en  vous  attachant  particu- 
lièrement à  bien  analyser  les  effets  des  secousses  et  du  mou- 
vement. 

Il  est  rare  que  les  lésions  vésicales  restent  insensibles  à  cet 
ordre  d'influences,  et  l'on  peut  dire  que  leur  étude  attentive 
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ooos  donne  un  moyen  de  contrôle  d'autant  plus  précieux  pour 
établir  la  valeur  séméiologique  du  symptôme,  que  beaucoup  de 
malades,  vous  le  savez,  se  plaignent  d  uriner  fréquemment 
sans  avoir  cependant  de  lésions  vésicales. 

II.  Miction  difficile.  —  La  difficulté  de  la  miction  est 
un  phénomène  souvent  accusé  par  les  malades  et  sur  lequel 
vous  avez  à  faire  porter  votre  interrogatoire. 

Tous  vous  apercevrez  bientôt  que  sous  cette  formule  ba- 
nale :  «  je  pisse  mal  » ,  les  malades  comprennent  aussi  bien 
la  difficulté  d'uriner  que  la  douleur  en  urinant.  La  douleur 
provoque  d'ailleurs  l'effort,  c'est-à-dire  l'un  des  éléments 
dont  vous  avez  à  tenir  compte  dans  l'étude  du  symptôme 
difficulté  de  la  miction.  Il  faut  donc  que  vous  sachiez  distin- 
guer ce  qui  appartient  à  la  douleur  et  que  vous  en  fassiez  le 
départ  pour  étudier,  avec  sa  véritable  valeur  séméiologique, 
la  miction  difficile. 

Toute  difficuté  dans  la  miction  suppose  un  obstacle  ou  un 
empêchement  à  la  libre  émission  de  l'urine.  L'appareil  d'ex- 
crétion tout  entier  peut  être  mis  en  cause.  La  contractilité 
de  la  vessie  peut  être  diminuée,  la  souplesse  du  col  vésical 
ou  celle  de  l'urèthre  lui-même  peuvent  être  modifiées,  le 
calibre  de  ce  canal  peut  être  plus  ou  moins  rétréci,  ou  bien 
enfin  une  obstruction  mécanique,  due  à  la  présence  d*un  corps 
étranger,  peut,  plus  ou  moins  brusquement,  déterminer 
la  difficulté  d'uriner. 

Sous  ces  diverses  influences,  la  miction  peut  être  modifiée 
dans  sa  durée;  pour  l'accomplir,  des  efforts  peuvent  devenir 
nécessaires;  \ejet  de  l'urine^  enfin,  peut  subir  des  modifica- 
tions qu'il  importe  de  connaître  et  d'apprécier. 

La  difficulté  de  la  miction  peut  vous  mettre  en  présence  de 
malades  atteints  d'affections  étrangères  à  l'appareil  urinaire. 
Au  premier  rang  se  rencontrent  les  myéliques.  Les  maladies 
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de  la  moelle  troublent,  vous  le  savez,  la  miction  ;  sous  leur 
influence,  elle  devient  souvent  laborieuse.  Il  est  donc  néces- 
saire de  méthodiquement  analyser  le  symptôme  que  nous 
étudions  pour  qu'il  puisse  nous  fournir  de  sérieux  éléments 
d'appréciation. 

La  miction  lente  n'a  pas  de  valeur  pathognomonique.  La 
diminution  de  la  contractilité  vésicale  peut  tout  aussi  bien  la 
déterminer  que  l'hypertrophie  prostatique  ou  le  rétrécisse- 
ment de  l'urëthre. 

La  mictum  retardée  peut  au  contraire  être  regardée  comme 
caractérisant  certaines  lésions  ;  mais  avant  de  vous  les  expo- 
ser, il  convient  d'être  bien  fixé  sur  le  sens  qu'il  faut  attacher 
à  ce  mot  <(  miction  retardée.  »  Le  malade  reste  plus  long- 
temps que  dans  l'état  normal  pour  accomplir  la  miction.  Hais 
ce  n'est  pas  l'émission  même  de  l'urine  qui  prolonge  la  durée 
de  la  miction  ;  c'est  le  temps  qui  s'écoule  entre  le  moment 
où  le  besoin  s'est  fait  sentir  et  l'apparition  des  premières 
gouttes  au  méat. 

Vous  observerez  ces  retards  de  la  miction  dans  diverses 
circonstances  :  le  malade  peut  se  plaindre  et  éprouver  cette 
difficulté  préalable  pour  toutes  les  mictions.  Mais  le  plus  sou- 
vent il  vous  avertira  qu'elles  sont  surtout  nocturnes.  Chez  le 
plus  grand  nombre,  c'est  le  matin,  lors  des  premiers  essais 
de  miction  qui  suivent  le  réveil  définitif,  qu'elles  s'accusent 
avec  plus  de  persistance.  Non- seulement  le  malade  est  obligé 
d'attendre  l'arrivée  de  lurine,  mais  il  doit  la  solliciter  par 
des  efforts,  par  des  tractions  sur  la  verge,  par  des  prome- 
nades. Il  arrive  enfin  à  débiter  l'urine  contenue  dans  le  réser- 
voir et  à  le  vider.  Mais  ce  n'est  qu'en  plusieurs  actes  que  se 
sera  accomplie  et  complétée  la  miction.  Puis  le  cours  normal 
se  rétablit  pour  la  journée. 

Presque  tous  les  malades  s'accordent  à  déclarer  que  le  re- 
tard dans  l'apparition  des  premières  gouttes  d'urine  est  d'au- 
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luit  plos  prononcé  qu'ils  ont  moins  obéi  aux  premiers  aver- 
tissements da  besoin  d'uriner.  Delà  sans  doute  cette  difficulté 
roatanale  si  habituelle,  lorsque  la  miction  du  réveil  ne  s'ac- 
:.XD(^  qu'après  quelques  heures  de  sommeil. 

Ce  n'est  pas  seulement  l'intervalle  inconscient  ou  voulu, 
entre  les  mictions  qu'il  faut  accuser.  Dans  la  journée,  en 
e&t,  les  envies  d'uriner  s'espacent,  et  cependant  le  retard  est 
:<a  sensible.  Ici  encore  il  faut  reconnaître  cette  singulière  et 
ikiale  influoice  du  lit,  qui  se  reproduit  invariablement  chez 
:^  proslatiqaes. 

C*esl  en  effet  à  une  hypertrophie  de  la  prostate  que  doit 
Yoos  faire  penser  la  constatation  de  cette  forme  particulière 
de  b  difficulté  de  la  miction. 

Que  nous  dit  en  effet  ce  retard  à  l'expulsion  de  l'urine,  si 
ce  m'est  qu'il  existe  une  résistance  anormale  du  col  vésical;  les 
QMliielions  expulsives  ne  peuvent  triompher  de  sa  régidité, 

œ  n'est  qu'en  continuant  ou  en  répétant  l'effort  que  l'urine 
troBfe  enfin  issue;  et  dès  lors  son  écoulement  se  fait  d'une 
açoD  continue  et  relativement  assez  rapide.  Le  malade  est 
soulagé,  et  pour  peu  que  la  miction  ait  été  suffisante,  il  va  jouir 
d'un  assez  long  intervalle  de  repos.  Et  quel  peut  être  l'agent 
de  la  résistance,  si  ce  n'est  Thypertrophie  prostatique  qui  cir- 
ecovient  l'orifice  vésical  et  surajoute  à  ses  parois  une  épais- 
seur de  tissus  qui  oblige  la  vessie  à  de  pénibles  efforts  pour 
en  obtenir  l'écarlement. 

La  congestion  due  au  décubitus  augmente  momentané- 
ment le  volume  de  la  prostate  ;  elle  explique  les  difficultés  de 
a  nuit  et  du  réveil  et  nous  fournit  une  caractéristique  d'une 
hante  valeur.  Vous  pouvez  en  effet  Êdre  de  suite  la  distinction 
entre  les  retards  de  la  miction  dus  à  une  contraction  insuffi- 
sante de  la  vessie,  et  ceux  que  déterminent  les  hypertrophies 
de  la  prostate.  Les  premiers  sont  moins  influencés  par  le  dé- 
cutMtns  et  encore  moins  soulagés  par  l'activité  delà  veille. 
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Le  retard  dans  la  miction  se  présente  donc  à  des  degrés 
divers  et  sous  l'influence  de  conditions  bien  déterminées. 
D'autres  nuances  importantes  s'offi*iront  encore  à  votre 
observation.  Il  est  facile  de  prévoir  qu'un  degré  de  plus  dans 
la  résistance  du  col  pourrait  rendre  absolument  infructueuses 
les  contractions  vésicales,  et  que  la  pression  du  liquide  un- 
naire  sur  le  col  pourrait  être  incapable  d'en  déterminer 
l'ouverture. 

C'est  à  quoi  sont  exposés  en  efiet  les  malades  qui  offrent  le 
symptôme  que  nous  étudions.  11  faut  en  être  averti  et  prévoir 
la  rétention  d'urine.  Il  faut  surtout  indiquer  au  malade  toutes 
les  précautions  hygiéniques  nécessaires  pour  en  éloigner 
l'imminence.  Nous  aurons  plus  tard  à  revenir  sur  ces  impor- 
tantes questions  de  pratique  journalière.  Mais  je  ne  puis  ter- 
miner ces  réflexions  sans  ajouter  que  la  contraction  vésicale 
peut,  chez  les  malades  qui  nous  occupent,  devenir  doulou- 
reuse. Dans  ces  conditions,  vous  sortez  déjà  de  ce  qui  est 
l'état  normal  pour  cette  catégorie  de  sujets,  la  simple  diffi- 
culté de  la  miction  traduite  par  un  retard  dans  l'émission. 
Gela  doit  suffire  pour  vous  faire  prévoir  l'apparition,  bientôt 
confirmée,  d'une  cystite,  et  pour  vous  imposer  le  devoir  d'en 
prévenir  la  complète  manifestation. 

Veffort  nécessaire  pour  l'accomplissement  de  la  miction 
ne  vous  donnera  pas  d'indications  diagnostiques  précises.  La 
contractilité  insuffisante  de  la  vessie,  de  même  que  les  ob- 
stades  que  l'urine  rencontre  au  niveau  de  la  prostate  ou  des 
rétrécissements  de  l'iirèthre  peuvent  en  être  l'occasion.  La 
douleur,  vous  le  savez,  détermine  également  des  efforts, 
quelle  que  soit  d'ailleurs  la  cause  de  cette  douleur.  Sous  l'in- 
fluence des  maladies  qui  provoquent  des  douleurs  de  vessie^ 
les  contractions  du  réservoir  deviennent  en  effet  souvent 
excessives  et  absolument  involontaires.  C'est  même  dans  ce 
cas  que  vous  verrez  le  plus  souvent  Teffort  se  produire  avec 
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eette  im|M%ssioiiiiaiite  intensité,  qui  a  souvent  inspiré 
les  tabieanr  diniques  qui  en  ont  été  tracés. 

Les  cffiMts  non  douloureux  aboutissrat  rarement  à  ce  degré 
ataèÊMÈB  qui  oblige  le  malade  à  n'obtenir  l'expulsion  de  quel- 
ques gouttes  iTurine  qu'en  se  cramponnant  aux  objets  qui 
reotoareot,  et  en  poussant  de  telle  sorte  que  le  visage  se  con- 
sestioniie,  qu'une  suair  proiuse  baigne  tout  le  corps,  que  les 
31  et  les  matières  fécales  s'échappent  involontairement,  et 
^  la  chute  du  rectum  se  produise. 

Cet  -ensemble  morbide  se  retrouve  surtout  chez  certains 
cakaieiix  ;  il  est  rare  de  le  voir  se  produire  chez  les  prostali- 
q[!ies  et  les  rétrécis.  Yous  ne  rencontrerez  guère  chez  eux 
que  les  poussées  sur  le  rectum  avec  toutes  leurs  pénibles  con- 


-i  t vrr :-^ 


Ob  est  néanmoins  frappé  de  constater  chaque  jour,  chez 
le  icirécis  en  particulier,  combien  la  quotité  de  l'effort  né- 
ûessare  à  la  miction  est  peu  en  rapport  avec  le  degré  de 
Tàroîlesse.  11  serait  fort  téméraire  de  baser  sur  ces  rapports 
qà  pKaissent  théoriquement  devoir  être  en  parfaite  récipro- 
dié,  une  écbdle  du  diagnostic  permettant  de  résumer  Tétroi- 
tesse  de  Fobstacle  par  la  somme  de  l'effort.  La  longueur  du 
rétrédssem^it,  Fépaisseur  et  la  résistance  du  canal  nécessi- 
lai  Inea  plus  que  sa  grande  étroitesse,  des  contractions  mus- 
culaires énergiques. 

Comparez  à  cet  égard  les  malades  couchés  aux  n"^  5  et  2 
de  la  saDe  Saint-Vincent.  Le  premier  est  porteur  d'un  rétré- 
câsement  serré,  mais  unique  et  très  peu  étendu  de  la  portion 
bdbaire.  Ce  n'est  qu'avec  peine  que  le  point  rétréci  admet 
un  nf  4.  Tout  le  reste  du  canal  est  souple.  La  miction  est 
lente,  mais  die  se  fiut  sans  efforts  ;  elle  est  fréquente  parce  que 
le  malade  ne  vide  pas  sa  vessie,  mais  rien  de  plus. 

Le  n^  2  au  contraire  peut  être  cité  comme  un  exemple  de 
nûetion  très  laborieuse.  Les  efforts  ont  si  bien  porté  sur  le 
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rectum,  qu  ils  ont  déterminé  la  production  d'un  volumineux 
bourrelet  hémorrhoïdal  qui  se  gonfle,  sort  et  saigne  à  chaque 
miction.  La  miction  est  fréquente,  et  ces  peiles  de  sang  si  ré- 
pétées ont  amené  cet  homme  à  un  degré  tel  d'anémie,  que  nous 
avons  dû  pratiquer  d'urgence  l'uréthrotomie.  L'effet  de  cette 
opération  a  été  parfaitement  hémostatique  ;  elle  a  supprimé 
l'effort  et  les  hémorrhoïdes  rentrées  au  repos  ne  saignent  plus. 
Or,  chez  ce  malade,  la  voie  était  relativement  large,  car  l'explo- 
rateur nM2  parcourait  tout  le  canal.  Mais  Turèthre  était 
rétréci  sur  une  grande  étendue  et  épaissi  dans  toute  sa  portion 
périnéale,  ce  dont  témoignaient  à  la  fois  l'exploration  intra- 
tirétrhale  pratiquée  avec  l'explorateur  à  boule  et  le  palper 
extérieur,  qui  permettait  de  sentir  à  travers  les  téguments  un 
cordon  dur  et  résistant  dans  la  portion  périnéale  de  Turèthre. 

L'étude  de  l'effort  ne  peut  fournir  de  renseignements  de 
quelque  précision  que  si  l'on  tient  compte  du  moment  de  la 
miction  qui  le  provoque  ou  Texagëre. 

Il  importe  donc  de  préciser  et  de  savoir  si  TefTort  a  lieu  au 
commencement  ou  à  la  fin  de  la  miction,  ou,  s'il  se  continue 
pendant  toute  sa  durée. 

L'effort  du  début  accompagne  assez  habituellement  le  retard 
dans  la  miction,  et  se  produit  par  conséquent  chez  les  prosta- 
tiques. L'effort  que  détermine  la  fin  de  la  miction  se  complique 
de  douleurs  souvent  fort  vives.  Il  s'observe  en  particulier  chez 
les  calculeux,  chez  les  malades  atteints  de  cystite,  c'est  la  ma- 
nifestation d'une  sensation  fausse  qui  provoque  encore  les 
contractions  du  réservoir,  alors  qu'il  n'y  a  plus  d'urine  à 
expulser,  ou  bien  lorsque  la  vessie  s'applique  sur  un  corps 
étranger  qu'elle  ne  saurait  chasser  de  sa  cavité.  L'effort  qui  se 
continue  pendant  toute  la  durée  de  la  miction  appartient  à  ce 
petit  groupe  de  rétrécis  qui  ne  peuvent  uriner  qu'au  prix  de 
poussées  plus  ou  moins  violentes  ;  on  l'observe  au  contraire 
d'une  façon  plus  constante  et  des  plus  démonstratives  chez  les 
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et  diez  les  malades  auxquels  lacootractilité  Tésicale 
^  iéÙBt  et  a  besoin  d'être  complétée  par  l'action  synergique 
izimasdes  abdominaux. 

La  posùion  que  choisit  le  malade^  obligé  de  se  livrer  à  des 
i.rtsde  miction,  mérite  aussi  l'examen  du  séméiologisle,  bien 
::^  ne  fimmisse  que  peu  d'indications.  Les  malades  choi- 
sssent  înslÎDctÎTement  les  positions  qui  favorisent  le  mieux  le 
jr<4oppeaient  de  l'effort,  ou  arrivent  à  découvrir  celles  qui 
:-a:etlent  de  le  réduire  au  minimum  ou  de  le  supprimer.  Dans 
rw»  dernière  et  peu  nombreuse  catégorie,  peuvent  se  ranger 
crains  cakuleux,  dont  nous  aurons  à  parler  tout  à  l'heure  à 
rr^pos  des  modifications  du  jet. 

La  plopart  des  malades  cherchent,  comme  nous  le  disions,  à 

'^'  nser  Tefiort,  et  presque  tous  choisissent  la  position  debout, 

~-i  "j^M  ooaibre  la  position  de  la  garde-robe  sur  le  siège,  ou 

t:j,r^afÊt.  Dans  la  position  debout,  ils  s'inclinent  en  avant 

:var;<i  que  l'effort  doive  se  développer;  mais  ils  utilisent 
*rT^  eelte  projection  antérieure  du  tronc  dans  la  position 
2àiiâa  on  accroupie.  Plus  d'un  malade  arrive  ainsi  à  vider  beau- 
:  -;  phis  complètement  le  réservoir  urinaire.  Dans  cette  posi- 
-  1.  fls  ioni  ea  effet  concourir  àl'expulsion  des  urines ,  non-seu- 
-:i.^nt  les  contractions  des  muscles  de  la  vessie  et  de  l'abdo* 
encore  la  pression  directe  de  la  masse  intestinale 
dans  le  petit  bassin  et  fortement  maintenue  contre  les 

.riîs  dn  réservoir  urinaire. 


^m^    « 


TI.  MoDiFiCiTiONs  BU  JET.  —  Ces  modifications  sont  sou-* 

^  invoqpiées  à  l'appui  du  diagnostic;  les  malades  y  atta- 

mie  grande  importance.  Ils  jugent  à  leur  façon  les 

phéomnènes  que  leur  révèle  une  observation  le  plus  sou- 

-Il  fort  attentive  et  anxieuse.  Us  sont  en  présence  de  phéno- 

*.  ries  parement  objectifs  faciles  à  noter  et  qui  leur  paraissent 

..et  ansi  fiidles  à  interpréter. 

mm.  3 


3é  SYMPTOMES  FONOTIONNBLS. 

En  réalité  les  conditions  qui  permettent  les  modifications 
du  jet  sont  assez  complexes;  il  est  nécessaire  avant  de  les  expo- 
ser de  rappeler  dans  quelles  conditions  s'exécute  la  miction 
normale. 

Â  Fétat  de  repos,  le  col  et  le  canal  uréthral  juxtaposent 
leurs  parois,  dont  Tadossement  régulier  contribue  dans  une 
certaine  mesure,  à  maintenir  la  fermeture  de  l'orifice  vésical. 
Le  liquide  que  la  contraction  de  la  vessie  va  expulser  devra 
donc  tout  d'abord  faire  effort  sur  les  parois  du  conduit  où  il  va 
pénétrer  et  qu'il  doit  parcourir.  Si  la  colonne  liquide  est  suf- 
fisamment  alimentée,  si  les  parois  de  l'orifice  vésical  et  du 
canal  urélhral  sont  parfaitement  souples,  le  jet  sera  réguliè- 
rement calibré.  Dans  ces  conditions  se  produisent  ces  jets 
d'urine  réguliers,  arrondis,  lancés  franchement  à  distance, 
dont  on  retrouve  les  spécimens  dans  l'enfance  et  chez  les 
jeunes  gens. 

Que  la  quantité  de  liquide  à  expulser  ne  soit  plus  suffisante 
et  déjà  le  jet  se  modifie  dans  sa  forme  et  dans  sa  projection  ; 
c'est  ce  qui  arrive  invariablement  à  la  fin  de  la  miction  la 
plus  régulière.  Que  la  souplesse  du  col,  que  la  régulière  élas- 
ticité des  parois  du  canal  diminuent,  le  jet  va  également  se 
déformer. 

L'urèthre  représente  en  réalité  une  manche  à  eau  sur  le 
parcours  de  laquelle  il  suffit  que  s'exerce  la  moindre  pression, 
pour  que  la  forme  de  la  colonne  liquide  qui  le  parcourt^  soit 
modifiée  d'une  façon  très  marquée. 

Vous  aurez  à  tenir  compte  pour  expliquer  les  modifications 
du  jet  :  du  degré  d'impulsion  donné  par  la  vessie,  de  la  quan- 
tité du  liquide  sur  laquelle  s'exerce  la  pression  concentrique 
de  la  vessie,  de  l'état  du  col  et  de  l'urèthre;  vous  ne  négligerea 
pas  de  vous  enquérir  du  plus  ou  moins  d'étroitesse  du  méat 
et  de  la  disposition  du  prépuce.  Le  jet  peut  en  effet  être  mo- 
difié  à  sa  sortie  soit  par  un  agglutinement  des  lèvres  du  méat 
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4S  paie  pnf9oqaeat  les  restes  d'un  écoulement  qui  sèche 
'j^  deaxmictioos,  soit  par  l'orifice  étroit  d'un  prépuce  trop 
/  ::  qui  recouvre  le  méat  et  s'oppose  à  la  projection  directe 
irioriiie. 

L  àndedn  symptôme  serait  fort  difficile  si  nous  cherchions 
î  icânir  les  modifications  que  peuvent  imprimer  chacune  de 
:5  cases.  Vais  celte  recherche  parfaitement  stérile  ne  doit 
'ÀS  même  être  tentée.  Les  modifications  du  jet  n'ont  d'ail- 
£.^  dlmportance  que  lorsqu'elles  sont  très  prononcées  et  se 
.^•roduBeat  d*une  tàçon  constante. 

ToQs  devei  en  effet  éloigner  de  vos  constations  toutes  ces 
iMÎiâcalioiis  plus  ou  moins  intermittentes,  variables  et  va- 
>âs,  doDt  les  malades  ne  vous  épargnent  pas  la  description 
'^Jiieose.  Il  ne  s'agit  guère  dans  ce  cas  que  de  mictions  fi*é- 
T'^^  opérées  sous  la  pression  d'une  quantité  insuffisante 

y^rA  ou  soos  l'empire  de  contractions  faibles  et  impar- 

^  à  muscle  Tésical.  Le  jet  reprend  des  allures  plus  nor- 
^'toutes  les  fois  que  les  mictions  s'espacent  et  que  la  vessie 
^  oenx  remplie. 

C^  en  définitive,  de  la  forme  du  jei,  de  son  volume,  du 
-V^  de  ^  projection^  de  ses  interruptions  brusques^  que  vous 
^'-a  ï  TOUS  enquérir. 

îl  Q*esl  pas  une  seule  des  modifications  de  forme  du  jet  qui 
^  asseï  dlmportance  pour  que  nous  nous  arrêtions  à  sa  des- 
-i^m.  Que  le  jet  soit  vrillé,  aplati,  en  lame  de  sabre,  élargi, 
-  3  scit  même  divisé,  bifide,  en  arrosoir,  ce  n'est  pas  là  en 
-"•''i  ce  qui  vous  renseignera  sur  la  nature  et  le  siège  de  la 
^3.  Si  le  fait  est  constant,  cela  vous  permettra,  il  est  vrai, 
^  etniettre  que  le  col  ou  le  canal  sont  modifiés  dans  leur  struc* 
^^t.mais  bien  que  ce  renseignement  mérite  considération,  il 
-'^vQQs  donnera  jamais  qu'une  présomption. 

U  dimhoiiûm  du  wlume^  lorsqu'elle  est  constante,  a  plus 
^Dportance.  EDe  s'observe  chez  les  rétrécis,  elle  permet 
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même  de  juger  approximativement  de  la  diminution  de  calibre 
de  l'urèthre,  mais  il  faudrait  bien  vous  garder  d  accorder  à  ce 
renseignement  assez  d'importance  pour  évaluer  d'après  le  ca- 
libre du  jet,  le  numéro  de  la  bougie  que  vous  aurez  à  présenter 
à  l'urèthre.  Vous  êtes  ici  en  présence  de  cas  qui  relèvent  avant 
tout  de  l'examen  direct  et  méthodique  du  canal . 

La  diminution  dans  la  projection,  lorsqu'elle  est  habituelle, 
mérite  encore  d'être  prise  en  considération.  Vous  la  rencon- 
trerez  également  chez  les  rétrécis  et  chez  les  prostatiques  ; 
mais  plus  habituellement  chez  ces  derniers.  La  diminution 
dans  la  projection  peut  ne  pas  porter  sur  le  jet  tout  entier. 
Vous  verrez  souvent  des  malades  qui  lancent  en  avant  et  à 
une  distance  convenable  une  bonne  partie  du  jet,  et  qui  en 
même  temps  arrosent  le  sol  entre  leurs  jambes,  parce  que  h 
jet  abandonne  au  niveau  du  méat  une  partie  du  liquide  uri- 
naire,  qui  tombe  directement  en  gouttes  plus  ou  moins  préci- 
pitées ou  revêt  l'apparence  d'un  jet  imparfait,  informe,  et 
souvent  dirigé  à  droite  ou  à  gauche.  Ce  genre  de  bifidité  s'ob- 
serve habituellement  chez  les  rétrécis.  La  disparition  com- 
plète et  totale  de  la  projection,  qui  réduit  le  jet  à  une  sorte 
d'écoulement  précipité  de  l'urine  qui  tombe  directement  sur 
le  sol,  est  souvent  signalée  et  il  est  convenu  que  cette  caté- 
gorie de  malade  pissent  sur  leurs  bottes.  Cette  modification  est 
encore  Tune  des  expressions  symptomatiques  de  la  présence 
d'un  obstacle  au  cours  de  T urine.  Mais  en  dépit  de  sa  grande 
notoriété,  ce  signe  ne  saurait,  non  plus  que  les  précédents,  vous 
fournir  un  renseignement  assez  caractéristique,  pour  arrivei 
à  la  détermination  du  siège  et  de  la  nature  de  la  lésion.  Il  s'agit 
le  plus  souvent  dans  ces  cas  de  vieux  prostatiques,  mais  fré« 
quemment  aussi  de  rétrécis. 

La  modification  du  jet  d'urine  dans  sa  continuité  et,  en  par- 
ticulier, sa  brusque  interruption  peuvent  au  contraire  offrir  U 
valeur  d'un  signe  pathognomonique*  Il  ne  saurait  cependant 


/ 
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TOUS  renseigner  d  une  façon  précise  qne  s'il  a  été  observé  dans 
des  conditions  bien  déterminées  que  nous  allons  vous  in^ 
diquer. 

Le  jet  brusquement  interrompu  peut  se  rétablir;  la  miction 
suspendue  peut  reprendre  ;  Tarrêt  peut  être  plus  ou  moins 
complet,  plus  ou  moins  douloureux  :  ce  ne  sont  pas  les  con* 
ditions  qui  donnent  à  ce  symptôme  sa  valeur  séméiologique. 
Il  s*agit  de  déterminer  exactement  sous  quelles  influences  se 
manifeste  l'arrêt  du  jet,  et  non  pas  la  modalité  suivant  laquelle 
il  s'effectue. 

On  considère  volontiers  ce  symptôme  comme  spécial  aux 
calcoleux.  Il  n'est  guère  de  malade  qui  ne  vous  objecte,  lors- 
que vous  avez  quelque  raison  de  le  croire  atteint  de  la  pierre, 
qu'il  n'a  jamais  éprouvé  d'interruption  du  jet.  Il  vous  aurait 
immé^atement  consulté  s*il  avait  observé  un  semblable  phé- 
Doméoe!  Mais  vu  l'absence  de  ce  signe  qui  a  la  confiance  de 
la  généralité  des  malades,  il  a  souvent  assez  peu  tenu  compte 
de  symptômes  d'une  tout  autre  importance  clinique.  N'êtes- 
vous  pas  habitués  d'ailleurs  à  entendre  les  fracturés  vous  dire 
qu'ils  espèrent  bien  ne  pas  avoir  de  rupture  des  os  du  bras 
ou  de  la  jambe,  parce  qu'ils  remuent  les  doigts  ! 

Il  iaut  donc  que  vous  sachiez  que  ce  prétendu  signe  de  la 
pierre  ne  s'observe  que  fort  rarement,  et  il  serait  encore  plus 
utile  que  la  confiance  si  peu  justifiée  qu'on  lui  réserve  dans 
tous  les  cas  pût  être  ébranlée. 

La  vérité  c'est  qu'on  le  rencontre  en  effet  chez  certains  cal- 
cnleux  et  qu'il  se  produit  chez  eux  dans  des  conditions  telles, 
qu'il  est  en  effet  permis  de  lui  accorder,  dans  ces  circonstances 
qiéciales,  une  très  grande  valeur. 

D'une  manière  générale  vous  l'observerez  très  rarement 
dans  nos  salles.  Des  douze  calculeux  actuellement  dans  notre 
service  ou  y  ayant  récemment  séjourné,  un  seul  vous  a  pré* 
sente  ce  symptôme  particulier. 
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Pour  qu'un  corps  étranger  joue  le  rôle  de  soupape  à  Tégard 
du  col  Tésical  et  vienne  se  jeter  à  la  traverse  du  jet  d'urine 
qu'il  interrompt,  il  faut  en  effet  un  ensemble  de  conditions 
que  ne  présentent  pas  en  général  nos  vieux  calculeux. 

La  pierre  ne  se  laisse  entraîner  par  le  courant  d'urine  qu'à 
la  condition  d'être  très  mobile,  ou,  si  vous  l'aimez  mieux,  d'être 
petite  ;  pour  peu  qu'elle  offre  un  certain  volume  elle  résistera 
à  l'impulsion  du  liquide.  Mais  il  faut  encore  que,  dans  son 
trajet  vers  l'orifice  du  col,  elle  ne  rencontre  aucun  obstacle. 
Or,  vous  le  savez,  le  développement  physiologique  de  la  pros- 
tate modifie  de  bonne  heure  la  résistance  du  col.  Â  ce  point 
de  vue  elle  le  met  en  état  de  défense  contre  l'engagement  des 
corps  étrangers  trop  volumineux  pour  franchir  complètement 
l'urèthre,  et  c'est  une  condition  si  utilisable  dans  la  lithotritie, 
que  cette  bienfaisante  opération  n'aurait  pu  être  faite  avec 
succès,  sans  le  secours  que  nous  prête  l'accroissement  phy- 
siologique de  la  prostate.  Le  col  est  encore  en  meilleur  état  de 
défense  contre  l'engagement  des  corps  étrangers  d*un  certain 
volume,  lorsque  les  progrès  de  l'hypertrophie  prostatique  Tont 
déplacé  en  le  surélevant;  le  bas-fond  vésical  se  constitue  et 
ne  s'approfondit  que  trop  avec  les  progrès  de  l'âge. 

Nos  malades  calculeux  ont  pour  la  plupart  dépassé  la  cin- 
quantaine, voire  même  la  soixantaine;  ils  ont  de  plus  supporté 
leur  pierre  pendant  une  ou  plusieurs  années  avant  de  con- 
sulter. Dans  ces  conditions  vous  n'observerez  jamais  d'inter- 
ruption du  jet  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  par  hasard  d'un  très 
petit  calcul. 

Mais  alors  même,  il  faut  encore  que  la  position  prise  au 
moment  de  la  miction  favorise  la  translation  du  calcul  et  l'aide 
à  tomber  dans  l'orifice  du  col  qu'il  obture. 

L'observation  confirme  ces  données  théoriques  ;  c'est  dans 
la  miction  deboiii  que  se  produit  l'arrêt  brusque  du  jet  lors- 
qu'il est  dû  à  un  calcul.  ÉtabUssez  le  contrôle  du  symptôme. 
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âites  uriner  le  malade  dans  la  position  horizontale  et  vous 
ferei  cesser  toute  interruption  du  jet.  Ce  n'est  d'ailleurs 
qu'après  cette  contre-épreuve,  que  l'interruption  brusque  du 
jet  urinaire  aura  acquis  la  valeur  d'un  symptôme  pathogno- 
monique. 

L'arrêt  brusque  du  jet  peut,  il  est  vrai,  se  produire  chez  des 
sujets  porteurs  de  pierres  plus  volumineuses,  et  dans  la  situa- 
tion horizontale.  Mais  dans  ces  cas  vous  n'aurez  affaire  qu'à 
des  enfants  ou  à  des  jeunes  gens  chez  lesquels  les  parois,  par- 
bitement  régulières,  font  converger  toute  l'action  de  la  vessie 
contractée  vers  un  orifice  en  situation  normale,  parfaitement 
souple  et  facUement  perméable. 

lorsque  vous  observerez  chez  l'homme  fait,  et  surtout  chez 
Ifô  gens  âgés,  et  que  vous  verrez  l'interruption  du  jet  se  pro- 
duire aussi  bien  dans  la  situation  horizontale  que  dans  la  sta- 
tion, TOUS  pouvez  éloigner  l'hypothèse  d'un  calcul  ou  tout  au 
moins  ne  l'admettre  que  sous  bénéfice  d'inventaire.  La  con- 
traction spasmodique  et  insuffisante  de  la  vessie,  la  résistance 
<ie  la  prostate,  la  fatigue  que  cette  résistance  impose  au  muscle 
vésical  sont  autant  de  causes  qui  peuvent  expliquer  les  inter- 
ruptions du  jet  d'urine. 

L'influence  de  la  position  sur  le  déplacement  du  calcul  est 
tellement  déterminante  que  les  malades  arrivent  d'eux-mêmes 
a  uriner  dans  certaines  positions.  Vous  venez  d'observer  au 
n'  23  un  homme  âgé  de  quarante-cinq  ans,  qui  a  eu  pour  la 
première  fois,  il  y  a  trois  mois,  une  colique  néphrétique.  Depuis 
six  semaines  il  éprouvait  divers  troubles  de  la  miction,  tels  que 
douleur  finale,  besoins  répétés  sous  l'influence  de  la  fatigue, 
et  surtout  interruption  brusque  et  douloureuse  du  jet  en  un- 
liant  debout.  La  miction  ne  redevenait  possible  que  lorsqu'il 
s'allongeait;  aussi  le  malade  avait-il  pris  l'habitude  de  toujours 
se  coucher  pour  uriner,  et  il  était  parvenu  à  conjurer  tout 
dcddent  Je  ne  pouvais  hésiter  en  présence  de  ces  renseigne- 
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ments  à  diagnostiquer  un  calcul  de  petites  dimensions.  L'explo- 
ration a  pu  facilement  confirmer  le  diagnostic  établi  d'après 
les  symptômes  fonctionnels  et  une  seule  séance  de  iithotrilie 
a  guéri  le  malade. 

Telle  est  l'importance  de  l'interruption  brusque  du  jet  ob- 
servée dans  de  semblables  conditions,  que  vous  ne  devriez  pas 
hésiter  à  renouveler  vos  recherches,  si  une  première  explora- 
tion n'avait  pas  répondu  à  vos  prévisions. 

Je  pourrais  vous  citer  un  certain  nombre  de  faits  semblables 
où  l'interprétation  logique  des  symptômes  a  reçu  par  Texamen 
direct  et  par  le  traitement  la  même  consécration.  Je  ne  veux 
cependant  que  vous  mettre  en  garde  contre  une  déduction  trop 
naturelle  pour  que  je  ne  doive  pas  la  prévenir. 

Vous  seriez  en  effet  en  droit  de  conclure,  non-seulement 
que  l'interruption  brusque  du  jet  chez  les  calculeux  possède 
une  grande  valeur  diagnostique,  mais  aussi  qu'elle  permet 
d'établir  un  pronostic  favorable,  puisque  la  pierre  doit  néces- 
sairement être  petite.  La  première  partie  de  cette  proposition 
seule  représente  la  vérité  clinique,  mais  le  pronostic  ne  de- 
meure favorable  que  si  l'on  intervient  promptement.  Le  succès 
est  alors  facile  et  complet.  Mais  si  vous  ne  pouvez  décider  le 
malade  à  se  prêter  à  une  intervention  immédiate,  vous  devez 
craindre  de  voir  se  produire,  sous  l'influence  de  l'engagement 
du  calcul,  des  rétentions  d'urine  difficiles  à  vaincre  et  des  acci- 
dents urineux  graves. 

Vous  avez  pu,  il  y  a  quelques  mois,  observer  dans  les  salles 
un  garçon  de  café,  âgé  d  une  trentaine  d'années,  que  l'on 
amena  dans  notre  service  dans  l'état  le  plus  alarmant.  Depuis 
quelque  temps  ce  malade  voyait  se  produire  Tarrêt  brusque  du 
jet,  lorsqu'il  fut  pris  brusquement,  à  la  suite  d'un  engagement 
plus  complet  du  calcul,  de  rétention  d'urine.  Le  cathétérisme 
fut  péniblement  exécuté  avant  son  entrée  à  l'hôpital  ;  il  nous 
fut  envoyé  en  proie  à  des  accidents  urineux  d'une  haute  gra- 
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Le  oommémoratif  nous  ayant  permis  de  pressentir  le 
nous  inscrÎTlmes  en  tète  des  prescriptions  du  trai- 
la  noiction  dans  la  situation  horizontale.  La  lithotritie, 
devenue  ultérieurement  possible,  a  permis  de  guérir  ce  malade 
poor  lequel  deux  séances  ont  été  nécessaires. 

J'ai  opéré,  il  y  a  deux  ans,  un  jeune  Espagnol  venu  de  Bar- 
cekme,  et  qui  a  pu  être  débarrassé  en  une  seule  séance.  11 
avait  éâé  fort  gravement  malade  Fhiver  précédent  sous  Fin- 
flnence  de  difficultés  considérables  de  la  miction  et  d'accidents 
uiiieox  consécutifs  ;  il  venait  de  faire  en  vain  une  saison  mi- 
nérale destinée  à  guérir  une  prétendue  prostatite.  Le  commé- 
moratif  indiquait  la  présence  d*un  calcul.  Le  malade  que  j'ai 
rem  depuis,  et  tout  récomment  encore,  reste  parfaitement 
iidemne  de  toute  difficulté  dans  l'émission  des  urines. 

De  parais  exemples  peuvent  £adre  comprendre  Timportance 

accordée  an  symptôme  que  nous  venons  d'étudier  ;  mais  ils  ne 

flnaîent  établir  que  l'interruption  brusque  du  jet  d'urine 

s'observe  chez  tous  les  calculeux  et  seulement  dans  cette  caté* 

forie  de  malades. 

L'ensemble  de  notre  étude  nous  permet  aussi  de  conclure 
que,  sans  avoir  toujours  de  valeur  diagnostique  précise,  la  dif- 
ficulté dans  la  miction  est  un  des  symptômes  qui  méritent  ce- 
pendant le  plus  d'attirer  l'attention  du  clinicien. 


lY.  Miction  douloureuse. —  Â  quelque  degré  qu'il  se  pré- 
sente à  votre  observation,  le  symptôme  douleur  devra  fixer 
loote  totre  attention. 

La  douleur,  en  effet,  n'est  pas  seulement,  comme  nous  allons 
le  T<Mr,  un  élément  précieux  de  diagnostic,  mais  elle  est  aussi, 
dans  nombre  de  circonstances,  l'objectif  presque  exclusif  des 
préoccupations  du  malade  et  des  efforts  thérapeutiques  du 
médecin. 

Ce  symptôme,  qui  si  souvent  accompagne  les  maladies  des 
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voies  urinaires,  qui  peut  les  compliquer  toutes,  mais  qui  est  la 
conséquence  obligée  de  plusieurs  d*entre  elles,  n'est  cependant 
pas  toujours,  tant  s*en  faut,  contemporain  de  la  lésion  qui  le 
détermine. 

Vous  devrez  néanmoins  vous  occuper  tout  d'abord  de  faire 
préciser  par  le  malade  l'âge  de  la  douleur,  et  vous  appliquer  à 
connaître  les  circonstances  dans  lesquelles  elle  s'est  produite 
pour  la  première  fois. 

Les  lésions  inflammatoires  sont  celles  auxquelles  la  douleur 
fait  immédiatement  et  invariablement  cortège.  C'est  par  elles 
que  le  malade  est  pour  la  première  fois  averti.  Le  début  est 
brusque  ;  Tétat  douloureux  atteint  rapidement  à  sa  plus  grande 
intensité,  arrive  à  la  période  de  déclin,  puis  disparait  ou  s'at* 
ténue.  Il  y  a  eu  une  crise  douloureuse  qui  peut  se  reproduire, 
mais  qui  ne  reparaîtra  qu'avec  la  même  succession  dans  les 
phénomènes  douloureux. 

La  douleur  que  provoquent  les  lésions  mécaniques,  telles 
que  celles  qui  résultent  de  la  présence  d'un  calcul,  ou  les 
lésions  organiques,  ne  s'établit  que  graduellement,  et  n'ar- 
rive que  plus  ou  moins  lentement  à  sa  période  d'état. 

La  douleur  des  calculeux  peut  cependant  leur  être  bruta- 
lement signifiée  à  la  suite  de  causes  mécaniques  telles  qu'une 
secousse  violente  et  subite.  11  n'est  pas  rare,  dans  cette  caté- 
gorie, de  rencontrer  des  malades  qui  ne  viennent  chez  le  chi- 
rurgien qu'à  l'occasion  de  cette  démonstration  tout  acciden- 
telle d'un  état  morbide.  Mais  cette  douleur  provoquée  rappelle 
au  souvenir  de  celui  qui  la  subit  certaines  sensations  ana- 
logues ressenties  dans  les  mêmes  circonstances;  elle  lui 
explique  cet  état  de  malaise  presque  constant,  mais  assez  mal 
défini,  dont  il  avait  depuis  plus  ou  moins  longtemps  déjà  à 
souffrir  et  à  se  plaindre.  La  douleur,  dans  ce  cas,  disparait 
avec  la  cause  qui  l'a  déterminée,  et  pour  peu  que  le  malade 
puisse  éviter  de  vives  secousses,  il  pourra  pendant  assez  long- 
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tanps  encore,  mettre  sur  le  compte  d'une  circonstance  for- 
tuite, la  production  du  symptôme  douloureux. 

Le  clinicien  ne  saurait  s'y  tromper  et  devra  toujours  noter 
arec  soin  semblable  manifestation. 

Elle  n'a  eu,  il  est  vrai,  primitivement  aucune  relation  avec 
la  miction  ;  mais  il  est  rare  que  le  souvenir  de  l'accident  dou* 
loureux,  s'il  a  été  oublié  ou  négligé,  ne  soit  rappelé,  un  jour 
ou  l'autre,  par  quelque  symptôme  analogue  qui,  cette  fois  ac- 
compagnera l'émission  de  l'urine. 

La  douleur  qui  complique  si  cruellement  les  lésions  organi- 
ques ne  se  montre  que  dans  les  périodes  avancées  de  la  ma* 
ladie;  le  symptôme  destiné  à  devenir  prédominant  ne  peut 
donc  servir  à  déterminer,  même  approximativement,  le  début 
de  l'affection. 

Ce  contraste  très  absolu,  dans  le  moment  et  dans  le  mode 
d'apparition  du  symptôme  douleur,  suivant  qu'il  s'agit  d'affec*- 
(ions  inflammatoires  ou  de  lésions  d'une  autre  nature,  four- 
nit au  séméiologiste  un  élément  important  d'appréciation.  U 
lui  permet,  dès  le  début  de  son  examen,  de  juger  de  la  direc- 
tion qu'il  aura  à  donner  à  l'interrogatoire,  à  l'aide  duquel  il  va 
dès  lors  chercher  à  interpréter  les  renseignements  que  ne 
manquera  pas  de  lui  fournir  l'étude  des  phénomènes  doulou- 
reux qui  accompagnent  la  miction. 

C'est,  en  effet,  sous  Tinfluence  de  l'émission  de  l'urine  que 
parait  le  plus  habituellement,  ou  que  s'accuse  le  plus  éner- 
giquement  le  symptôme  douleur.  Il  est  donc  naturel  de  pren- 
dre pour  base  de  l'étude  de  cet  important  symptôme  l'acte  de 
la  miction,  et  de  s'occuper  principalement  de  la  douleur  au 
point  de  vue  de  ses  relations  avec  les  fonctions  qu'elle  vient 
profondément  modifier  et  troubler. 

Nous  ne  perdrons  cependant  pas  de  vue  les  influences  qui, 
en  dehors  de  la  miction,  peuvent  provoquer  la  douleur  chez 
les  urinaires. 
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Nous  savons  déjà  quelle  peut  être  rinfluence  des  secousses 
que  nous  avons  vu  posséder  parfois  une  véritable  puissance 
de  révélation.  La  secousse  n'est  en  somme  qu'un  mode  exa- 
géré du  mouvement  ;  nous  sommes  conduits  ainsi  à  recher-- 
cher  l'influence  du  mouvement,  sous  toutes  ses  formes,  sur 
Tapparition  et  l'intensité  du  phénomène  douleur. 

Nous  tiendrons  note  avec  tout  autant  de  soin  des  effets  du 
repos,  de  l'immobilité.  Selon  notre  habitude,  nous  opposerons 
l'un  à  Tautre  l'effet  que  déterminent  l'une  et  l'autre  de  ces 
influences  opposées;  cette  opposition  nous  fournira  le  conirôley 
toujours  nécessaire  pour  établir  la  valeur  du  symptôme.  Mais 
nous  ne  porterons  un  jugement  que  lorsque  nous  aurons  as- 
socié et  mis  en  parallèle  la  somme  des  remarques  fournies 
par  l'étude  de  l'influence  de  la  miction,  et  par  celles  du  mou- 
vement et  du  repos  sur  les  manifestations  douloureuses  dont 
l'appareil  urinaire  peut  être  le  siège. 

Nous  aurons  enfin  à  tenir  compte  des  cas  où  la  douleur 
existe  en  dehors  des  mictions,  sans  cause  provocatrice  appré- 
ciable. 

Des  généralités  que  nous  venons  d'exposer,  il  résulte  que  la 
vessie  est  le  siège  le  plus  habituel  de  la  douleur  chez  les  uri* 
naires.  C'est  en  effet  la  partie  des, voies  d'excrétion  qui  parti- 
cipe le  plus  activement  à  l'acte  de  la  miction.  Sans  tenir 
compte,  au  point  de  vue  séméiologique  que  nous  poursuivons 
actuellement  des  douleurs  qui  ont  pour  siège  les  reins,  nous 
ne  pouvons  cependant  pas  oublier  l'influence  provocatrice 
des  douleurs,  nées  dans  les  uretères,  dans  les  bassinets  ou 
dans  le  parenchyme  rénal ,  sur  la  vessie,  et  réciproquement 
l'influence  des  douleurs  vésicales  sur  la  sensibilité  rénale.  Les 
coliques  néphrétiques  sont  souvent  accompagnées  de  ténesme 
vésical  ou  de  ténesme  rectal.  11  est  de  même  des  cas  où  le 
ténesme  rectal  est  si  prédominant  qu'il  pourrait  induire  en 
erreur.  Le  ténesme  vésical  qui  accompagne  la  crise  n'est  pas 
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constant;  mais  il  n*esl  nullement  en  rapport  avec  Texpulsion 
au  dehors  du  gravier,  encore  en  route  dans  l'uretère. 

Nous  ne  saunons  non  plus  perdre  un  instant  de  vue  que 
Furèthre  peut  être  le  siège  des  douleurs  que  provoque  la  mic- 
tion et  que  le  méat  lui-même  peut  en  être  le  point  de  départ. 

Nous  ajouterons  que  vous  rencontrerez  certainement  des 
malades  qui  n'ont  pas  d'affection  des  voies  urînaires,  et  chez 
lesquels  le  symptôme  douleur  se  développe  sous  l'influence 
du  besoin  d'uriner  ou  de  la  répétition  des  mictions. 

Vous  ne  pourrez  être  guidés,  au  milieu  d'un  ensemble  patho^ 
logique  aussi  complexe  que  par  un  interrogatoire  méthodique. 

Cet  interrogatoire  aura  pour  but  tout  d'abord  de  recher- 
cher  si  la  douleur  se  produit  seulement  au  moment  des  mic- 
tions, ou  si  elle  existe  en  dehors  des  mictions. 

L*étude  de  la  douleur  provoquée  par  la  miction  devra  vous 
permettre  de  bien  préciser  le  moment  de  la  miction^  pendant 
lequel  se  montre  la  douleur,  ou  tout  au  moins  le  moment  où 
elle  acquiert  la  plus  grande  intensité.  Vous  demanderez  donc 
à  votre  malade  s'il  souffre  avant ^  pendant  ou  après  la  miction, 
on  enfin  au  moment  où  la  miction  se  termine,  et  dans  les 
instants  qui  la  suivent  immédiatement. 

L'étude  de  la  douleur  qui  se  montre  eu  dehors  des  mictions, 
aura  surtout  pour  objectif  la  constatation  des  influences  qui 
provoquent  l'apparition  de  la  douleur  ou  en  favorisent  la  di- 
minution et  la  disparition.  Vous  rechercherez  donc  avec  un 
soin  égal  les  effets  du  mouvement  et  du  repos,  et  vous  note- 
rez à  part  les  cas  où  la  douleur  naît  et  disparaît  spontané- 
ment, en  dehors  de  toute  influence  antérieure,  capable  de  la 
provoquer  ou  de  Fatténuer. 

Toute  une  classe  de  malades  ne  souffrent  que  du  besoin 
d'uriner.  Il  suffit  que  la  miction  commence  pour  que  le 
soulagement  soit  obtenu;  à  plus  forte  raison  sont-ils  in- 
damies  de  souffrance  dès  que  leur  vessie  est  vidée  ;  ils  éprou- 
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vent  alors  le  bien-être  que  donne  la  satisfaction  d'un  besoin 
jusqu'alors  contenu  et  retardé. 

Nous  nous  retrouTons  encore  dans  ces  cas  devant  toute  la 
classe  des  impressionnables^  dont  je  tous  énumérais  les  repré- 
sentants à  propos  de  Tétude  du  symptôme  fréquence.  Chez 
eux,  l'envie  d'uriner  est  non-seulement  fréquente,  mais  vive, 
pénible  ;  elle  demande  à  être  promptement  satisfaite  pour  ne 
pas  devenir  douloureuse.  Aux  différents  types  pathologiques 
que  je  vous  ai  signalés,  vous  pouvez  joindre  les  malades  qui 
ont  été,  pendant  leur  enfance  atteints  d'incontinence  d'urine, 
car  vous  les  rencontrerez  parmi  ceux  qui  se  plaignent  d'en- 
vies fréquentes  et  douloureuses,  et  qui  ne  souffrent  par  con- 
séquent qu*avaut  la  miction. 

Chez  ces  malades,  vous  le  savez,  il  n'y  a  pas  de  lésions  pro- 
prement dites.  Vous  serez  cependant  frappés,  lorsque  vous 
les  soumettrez  à  l'exploration  méthodique,  de  l'extrême  sen- 
sibiUté  de  la  portion  sphinctérienne  de  l'urèthre.  Chez  eux  la 
sensibilité  normalement  nécessaire  aux  régulières  fonctions 
de  cette  partie  des  voies  d'excrétion  est  toujours  exaltée.  Elle 
se  traduit  par  une  douleur  réelle,  une  cuisson  vive  sous  le 
contact  le  plus  ménagé. 

Cette  sensibilité  anormale  se  rencontre  au  plus  haut  degré, 
chez  les  malades  atteints  d'affection  de  la  moelle.  La  consta- 
tation de  ce  fait  peut  expliquer  les  difficultés  douloureuses  de 
la  miction,  si  souvent  constatées  chez  ces  sujets*  Elle  a,  au 
point  de  vue  chirurgical,  une  valeur  particulière.  Ce  n'est^  en 
effet,  qu'à  vos  dépens  que  vous  interviendrez  chez  de  sem- 
blables sujets,  s'il  vous  arrive  de  vouloir  modifier,  par  les 
moyens  mécaniques  ou  les  actions  substitutives,  la  sensibilité 
douloureuse  de  l'urèthre  des  myéliques. 

La  douleur  initiale  de  la  miction  s'observe  d'ailleurs  dans 
de  tout  autres  circonstatices  qui  nous  ramènent  aul  véritables 
luinalres.  Cliet  les  tins,  TenVie»  quelque  impétueuse  qu'elle 
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soit,  est  impossible  à  satisfaire  de  suite.  Le  malade,  vivement 
averti,  se  présente  rapidement;  mais,  quels  que  soient  ses 
efforts,  il  fan  iaut  patiemment  attendre  pendant  quelque  temps 
qœ  rnrme  ai^>araisse  au  méat.  Chez  les  autres,  l'expulsion 
farasque,  instantanée  du  liquide  urinaire,  accompagne  iouné- 
la  perception  du  besoin.  Le  malade  ne  peut  se  re- 
;  il  urioe  involontairement,  mais  avec  sensation  pénible. 
Amsi  presque  tous  ces  sujets  s'accusent-îls  d'incontinence. 
Cda  pourrait  paraître  a^act  pour  la  nuit,  où  souvent  le  besoin 
fariner  ne  se  réveille  que  trop  imparfaitement  pour  que  le 
fit  ne  soit  pas  largement  souillé. 

Ces  malades  sont  des  prostatiques.  Dans  le  premier  cas, 
TOUS  arez  affiaure,  comme  j'ai  déjà  eu  l'occasion  de  vous  le 
agnaler,  à  propos  des  difficultés  de  la  miction,  à  une  hyper  - 
tropiiie  de  la  prostate  avec  poussées  congestives  ou  inflamma- 
do  col.  Et  si  le  malade  est  obligé  de  subir  avant  d'uriner, 
succession  d'efforts  douloureux  analogues  aux  douleurs 
de  Faccouchement,  vous  devrez  tout  mettre  en  œuvre  pour  les 
eabner.  Vous  êtes,  en  effet,  en  présence  d'une  rétention 
(farine  imminente,  qu'un  traitement  approprié  peut  d'ail- 
leurs prévenir.  Dans  le  second  cas,  qui,  lui  aussi,  doit  faire 
cnôndre  une  rétention  prochaine,  vous  avez  affaire  à  une 
cfstîte  ordinairement  subaiguê.  Souvent  aussi  dans  l'un  et 
Fantre  cas,  vous  êtes  en  face  de  vessies  incomplètement  éva- 
cuées, mais  plus  ou  moins  enflammées. 

La  douleur  qui  précède  la  miction  peut  donc  être  le  symp^ 
tdme  d'une  sensibilité  vésicale  exagérée,  soit  par  la  nature 
même  du  malade,  soit  par  des  lésions  inflammatoires  peu 
étendues  et  peu  profondes  du  col  ou  même  du  corps  de  la 
vessie.  Elle  a  pour  caractère  essentiel  d'être  immédiatement 
attâmée  ou  complètement  effacée  par  le  fait  même  de  la 
BDction.  Lorsqu'elle  se  prolonge^  craignez  une  modification 
qoi  aggrave  l'état  du  malade. 
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La  douleur  qui  survient  pendant  la  miction  n'est  habituel- 
lement que  la  prolongation  de  la  douleur  qui  la  précède. 
Celle-ci  persiste  et  souvent  s'exaspère  pendant  toute  la  durée 
du  passage  de  l'urine  à  travers  le  canal.  Cette  succession 
des  deux  sensations  différentie  suffisamment  le  phénomène 
pathologique  dont  nous  parlons  de  ce  qui  se  produit  pendant 
la  «  chaude-pisse  » ,  pour  qu'il  ne  soit  pas  besoin  d'y  insister. 
Chez  les  blennorrhagiques  le  passage  seul  de  l'urine  est  dou- 
loureux; chez  les  malades  urinaires,  dont  je  vous  parle,  besoin 
d'uriner  et  expulsion  de  Turine  déterminent  la  douleur. 

La  douleur  qui  se  produit  pendant  la  miction  est  souvent 
très  intense.  Certains  malades  se  plaignent  vivement  et 
déclarent  que  le  contact  de  l'urine  est  brûlant.  Presque  tous 
témoignent  de  leurs  sensations  par  un  même  ordre  de 
comparaison  :  «  ils  urinent  de  Teau  bouillante,  ils  urinent 
du  feu.  »  Le  liquide  qu'ils  expulsent  leur  parait  avoir  acquis 
un  très  haut  degré  de  température. 

Il  n'en  est  rien,  bien  entendu.  Cependant,  c'est  bien  à  une 
modification  de  Turine  que  sont  dues  les  sensations  doulou- 
reuses dont  ils  se  plaignent.  Chez  ces  malades,  vous  trouverez 
les  urines  ammoniacales  dès  l'émission;  ce  qui  revient  à  dire 
que  la  transformation  ammoniacale  s'est  effectuée  dans  la 
vessie.  Aussi  le  pus  a-t-il  l'apparence  d'un  magma  glaireux. 
C'est  lorsque  les  flocons  épais  sont  expulsés  que  les  douleurs 
atteignent  leur  maximum  d'intensité. 

Vous  pourrez  donc,  avant  tout  examen  des  urines,  chez  les 
malades  qui  se  plaignent  de  cette  ardeur  extrême  en  urinant, 
indiquer  leur  qualité  alcaline.  Vous  pouvez  aussi  diagnosti- 
quer une  cystite,  car  c'est  sous  influence  de  l'inflammation 
de  la  muqueuse  urinaire  que  s'opère,  ainsi  que  j'espère  vous 
le  démontrer,  la  transformation  ammoniacale  des  urines. 

Ce  n'est  cependant  pas  la  seule  modification  du  liquide 
urinaire  qui  puisse  influencer  la  sensibilité  de  l'urèthre. 
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On  peut  en  effet  observer,  comme  chez  le  malade  du  n^  6 
atteint  de  tuberculose  génito-urinaire,  des  sensations  analo- 
gues, alors  que  le  liquide  urinaire  est  très  dilué  et  très  aqueux. 
Ces  foits  sont  bien  moins  fréquents  que  ceux  que  je  viens  de 
signaler  ;  la  douleur  est  beaucoup  moins  accusée  :  c*est  plutôt 
une  sensation  pénible  qu'une  véritable  souffrance.  Néanmoins 
ils  méritent  d'être  placés  à  côté  des  précédents.  Ils  témoignent 
en  effet  dans  le  même  sens  et  contribuent  à  mettre  en  lumière 
un  point  intéressant  de  la  séméiotique.  Nous  pouvons  le  for- 
muler en  disant  :  lorsque  la  douleur  se  produit  pendant  la 
miction  avec  un  siège  uréthral  bien  caractérisé,  et  qu'il  n'y 
a  pas  de  lésion  uréthrale,  elle  est  l'indice  d'une  modification 
dans  la  composition  de  l'urine.  Tout  le  monde  sait,  d'ailleurs, 
que  l'urine  fébrile  donne  à  son  passage  une  sensation  pé- 
nible, et  qu'il  en  est  de  même  de  l'urine  concentrée  rendue 
pendant  les  grandes  chaleurs. 

La  douleur  qui  accompagne  la  miction  peut,  comme  nous 
vous  l'avons  dit,  n'être  que  la  prolongation,  le  retentissement 
de  la  douleur  qui  la  précède.  Mais  alors  la  douleur  :  pendant, 
est  moins  prononcée  que  la  douleur  :  avant.  Le  malade  ne 
se  plaint  pas  des  sensations  spéciales  que  nous  avons  cherché 
à  définir. 

Les  douleurs  qui  surviennent  à  la  fin  de  la  miction  et  lui 
survivent  plus  ou  moins,  se  présentent  avec  un  caractère  très 
accusé  qui  permet  aux  malades  de  les  bien  définir.  Vous  les 
rencontrerez  surtout  chez  les  calculeux.  Elles  sont  si  souvent 
le  symptôme  de  la  présence  d'un  calcul  dans  la  vessie,  que 
Ton  serait  tenté  de  les  considérer  comme  un  signe  pathogno- 
monique  de  cette  affection.  Malheureusement  pour  la  facilité 
du  diagnostic,  il  n*en  est  pas  toujours  ainsi.  Ce  que  vous 
observez  dans  nos  salles  vous  a  déjà  montré  qu'elle  n'est  pas 
constante  chez  les  calculeux,  et  qu'on  la  rencontre  d'une  façon 
très  accusée  chez  d'autres  malades.  Au  point  de  vue  de  la 
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physiologie  pathologique,  l'interprétatioii  de  ce  symptôme  est 
simple  et  il  nous  est  facile  de  rattacher  cette  douleur  finale  à 
une  lésion  du  col  vésical.  C'est  le  cri  de  l'organe  souffrant, 
au  moment  où  il  se  contracte  énergiquement  pour  expulser 
les  dernières  gouttes  d'urine.  Mais,  quelle  que  soit  l'impor- 
tance de  ce  symptôme,  rien  ne  nous  autorise  à  admettre  une 
simple  irritation  mécanique,  plutôt  qu'une  altération  inflam- 
matoire ou  organique. 

Ajoutons  de  suite  que  les  mêmes  considérations  s'appli- 
quent à  la  douleur  qui  se  montre  dans  rirUervalle  des  mic- 
tions. Elle  trahit  l'état  de  souffrance  de  la  vessie  sans  rien 
préjuger  de  sa  cause  immédiate. 

Ce  n'est  donc  plus  seulement  l'influence  de  la  miction  sur 
la  production  de  la  douleur  qui  devra  guider  votre  recherche 
diagnostique.  Il  faut,  pour  trancher  la  question  et  déterminer 
votre  règle  de  conduite  ultérieure,  examiner  avec  le  plus  grand 
soin  les  conditions  qui,  en  dehors  de  la  miction,  favorisent 
ou  atténuent  la  production  des  symptômes  douloureux. 

C'est  alors  qu'il  faut  recourir  à  ces  questions  si  simples  et 
presque  banales  dont  nous  avons  appris  déjà  à  reconnaître 
l'importance.  Comme  pour  la  difficulté  de  la  miction,  recher- 
chez l'influence  de  la  position;  comme  pour  le  symptôme  fré- 
quence, comparez  ce  qui  se  passe  le  jour  et  ce  qui  s'observe 
la  iiuit  ;  opposez  les  résultats  de  la  marche,  de  la  voiture,  etc., 
à  ceux  fournis  par  le  repos  et  par  le  lit. 

Si  la  douleur  finale  ne  se  montre  que  dans  la  miction  de- 
bout; si  elle  disparaît  ou  diminue  notablement  lorsque  le  sujet 
prend  le  soin  d'uriner  couché;  si  les  exercices  violents,  ou 
même  le  simple  fait  de  marcher,  provoquent  des  crises  que 
le  repos  fait  cesser  absolument;  si,  en  un  mot,  Tinfluence 
des  mouvements  est  presque  toujours  provocatrice,  si  les  jour- 
nées sont  mauvaises,  tandis  que  les  nuits  sont  calmes,  vous 
êtes  en  droit  de  soupçonner  Texistence  d'un  corps  étranger, 


SYMPTOMES  FONCTIONNELS.  SI 

et  votre  devoir  est  de  pratiquer  sans  retard  le  cathéténsme 
explorateur. 

Dans  les  cas  d'altérations  inflammatoires  ou  organiques,  le 
symptôme  douleur  qui  accompagne  la  fin  de  la  miction  se 
produit,  augmente  ou  diminue  sans  que  l'influence  du  repos 
ou  des  mouvements  se  fasse  sentir  d  une  façon  régulière  et 
oettement  appréciable.  C'est  en  vain  que  le  malade  reste  sur 
le  dos  pour  uriner,  c'est  en  vain  qu'il  évite  toute  fatigue,  c'est 
en  Tain  qu'il  garde  la  chambre,  voire  même  le  lit,  toutes  ces 
précautions  sont  inutiles,  ou  à  peu  près,  la  douleur  persiste 
le  plus  souvent  avec  la  même  force,  elle  est  aussi  constante. 
Bien  plus,  tandis  que  le  jour  est  relativement  calme,  les  nuits 
s'accompagnent  d'une  véritable  recrudescence  douloureuse. 
Les  faits  ne  sont  pas  toujours  aussi  tranchés  et  certaines 
cv^tes,  surtout  celles  d'origine  tuberculeuse,  peuvent  simu- 
ler Taffection  calculeuse.  Vous  rencontrerez  souvent  de  ces 
flulades  qui  ne  peuvent  marcher  longtemps,  ni  aller  en  voi- 
ture, sans  avoir  des  envies  plus  fréquentes  d'uriner,  sans 
soufirir  davantage  à  la  fin  de  la  miction.  Vous  en  observerez 
même  qui  ne  peuvent  se  lever  d'une  chaise,  descendre  de  leur 
lit,  sans  ressentir  immédiatement  une  douleur  qui  les  obh'ge 
à  renoncer  à  la  station  verticale. 

Le  malade  du  nM  3  est  atteint  de  cystite  chronique,  pro- 
bablement tuberculeuse,  consécutive  à  une  uréthrite;  quelque 
peu  amélioré  sous  d'autres  rapports,  il  nous  accuse  toujours 
de  la  douleur  qui  se  montre  dès  qu'il  se  met  debout.  Cette 
douleur,  il  est  vrai,  s'atténue  plutôt  qu'elle  ne  s'augmente 
à  le  malade  marche.  Mais  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi.  Le 
malade  du  n*  6,  que  vous  savez  atteint  de  tuberculose  prosta- 
tique et  vésicale,  ne  peut  marcher  longtemps  et  a  dû  renon- 
cer k  aller  en  voiture. 

Sans  doute,  l'étude  d'ensemble  des  symptômes,  étude  avec 
l^nelle  vous  devrez  en  définitive  établir  le  diagnostic,  vous 
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permet  le  plus  souvent  d^éviter  toute  confusion.  Mais,  même 
si  nous  nous  en  tenons  au  seul  symptôme  douleur  accompa- 
gnant la  fm  de  la  miction,  nous  pouvons  arriver  au  diagno- 
stic ;  en  effet,  nous  apprendrons  en  poursuivant  l'interroga- 
toire, que  ces  malades  n'obtiennent  jamais  du  repos  ce  soula- 
gement rapide  et  souvent  complet  qui  est  l'apanage  des  cal^ 
culeux. 

Le  plus  souvent  aussi,  nous  constaterons  que  la  douleur 
ne  suit  pas  immédiatement  le  mouvement.  Il  faut  que  la  pro- 
vocation se  renouvelle,  se  continue,  se  multiplie,  pour  que 
l'état  douloureux  s'accuse  complètement.  Ce  n'est  que  pen- 
dant le  cours  d*une  promenade  à  pied,  après  avoir  assez  long- 
temps supporté  la  voiture,  et  même  après  être  rentré,  en  plein 
repos,  que  la  douleur  se  manifeste. 

Chez  le  calculeux  la  douleur  est  mécanique,  elle  est  influen- 
cée directement  par  toutes  les  causes  que  provoquent  le  mou- 
vement de  la  pierre.  Les  effets  du  mouvement  et  du  repos 
s'accusent  presque  instantanément  et  les  symptômes  peuvent, 
jusqu'à  un  certain  point,  être  produits  ou  empêchés,  selon  la 
volonté  du  malade. 

Dans  les  cystites,  dans  les  lésions  organiques  et  en  parti- 
culier dans  la  tuberculose  prostatique  et  vésicale,  qui  peut 
souvent  induire  en  erreur  le  praticien  le  plus  attentif,  le  symp- 
tôme douleur  à  la  fm  de  la  miction,  est  en  réalité  continu. 

11  échappe  le  plus  souvent  aux  influences  du  repos  et  du 
mouvement.  Les  crises  douloureuses  au  moment  des  exacer- 
bations  se  montrent  tout  aussi  bien  dans  le  décubitus  que 
pendant  la  veille,  et  l'atténuation  du  symptôme  est  bien  loin 
d'être  toujours  en  rapport  avec  les  précautions  prises  par  le 
patient.  D  y  a,  en  un  mot,  dans  ces  cas  plus  de  spontanéité 
morbide  et  moins  d'influence  mécanique. 

Les  remarques  faites  par  les  malades  sont  souvent  instruc- 
tives et  plus  d'une  fois  elles  nous  ont  appris  d'intéressants 
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délaQs,  doDt  l'observatioa  scientifique  doit  faire  son  profit. 
C'est  ainsi,  qu'au  point  de  vue  des  causes  qui  provoquent  la 
douleur  sous  l'influence  des  secousses,  il  faut  savoir  établir 
une  très  grande  différence  entre  les  effets  de  la  voiture  pro* 
prement  dite  .et  ceux  du  chemin  de  fer  et  de  l'omnibus. 

La  voiture  à  deux  ou  quatre  roues,  alors  même  qu'elle  est 
construite  dans  les  meilleures  conditions,  est  toujours  fort  mal 
supportée  par  les  calculeux.  La  douleur  se  produit  dès  les 
premiers  ébranlements  et,  pour  peu  que  le  pavé  soit  mauvais, 
ce  mode  de  transport  devient  intolérable.  À  ce  point  de  vue, 
la  voiture  peut  être  utilisée  comme  moyen  de  diagnostic,  car 
il  est  bien  peu  de  calculeux  qui  n'en  souffrent  pas. 

11  n'en  est  plus  de  même  du  chemin  de  fer  qui  souvent  est 
fadlement  supporté.  Ce  mode  de  locomotion  offre  cependant 
bien  plus  d'inconvénients  que  l'omnibus. 

Chose  véritablement  imprévue,  l'effet  de  ce  véhicule  est 
soureot  absolument  nul  au  point  de  vue  de  la  production  de 
la  douleur.  Tel  calculeux  qui  ne  peut  se  promener  dans  l'équi- 
pée le  mieux  suspendu,  circule  en  omnibus  et  s'il  lui  arrive 
de  voyager  sur  l'impériale,  il  s'y  trouve  encore  plus  complète- 
ment à  l'aise  que  dans  l'intérieur  de  la  voiture.  Nous  ne  nous 
attarderons  pas  à  rechercher  l'explication  de  pareils  faits, 
mais  il  est  nécessaire  de  les  connaître,  sous  peine  de  ne  pou- 
voir tirer  de  l'étude  des  causes  qui  peuvent  déterminer  la  dou- 
leur par  la  secousse,  tous  les  renseignements  qu'il  convient 
d'y  chercher. 

Le  siège  et  l'intensité  de  la  douleur  ne  vous  fourniront  en 
général  que  peu  de  renseignements.  La  douleur  au  niveau 
gland  a  cependant  été  considérée  comme  un  symptôme  propre 
2UX  calculeux.  De  même  que  la  souffrance  à  la  fin  de  la  mic- 
tion, elle  n'est  en  réalité  que  le  retentissement  physiologique 
vers  la  périphérie,  d'une  douleur  profonde  dont  le  siège  est 
ordinairement  au  col.  Elle  doit  donc  être  souvent  observée 
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chez  les  calculeux  ;  mais  elle  peut  aussi  être  Texpression  de 
toute  autre  lésion  du  col. 

C'est  vous  dire  que  ce  symptôme  ne  peut  vous  fournir  que 
des  renseignements  d'un  intérêt  très  secondaire. 

J'ai  même  eu  l'occasion  de  vous  montrer  au  commence- 
ment de  cette  année  un  malade,  présentant  cette  douleur  au 
plus  haut  degré  et  qui  a  guéri  complètement  par  la  simple 
incision  d'un  méat  légèrement  rétréci.  Cette  névralgie  du 
gland,  si  vous  voulez  me  permettre  cette  dénomination,  est 
excessivement  rare  ;  je  n'en  ai  vu  que  trois  cas  pour  ma  part, 
mais  j'ai  été  frappé  chez  mes  deux  derniers  malades  d'un 
signe  particulier  que  je  dois  vous  signaler.  11  existait  une 
sorte  d'hypéresthésie  du  méat,  telle  que  le  simple  contact  de 
la  chemise  pendant  la  marche  provoquait  des  souffrances 
vives  avec  besoins  d  uriner  fréquents  et  impérieux. 

L'intensité  de  la  douleur  peut  être  observée  dans  les 
cystites  aiguës,  dans  les  cas  de  dégénérescence,  chez  les  cal- 
culeux. Elle  ne  saurait  donc  avoir  une  grande  valeur  séméio- 
logique.  Il  ne  faut  cependant  pas  oublier  que  l'exagération 
des  symptômes  douloureux  se  lie  souvent  à  la  présence  de 
la  pierre  dans  la  vessie.  En  l'absence  des  signes  qui  caracté- 
risent la  cystite  ou  les  affections  organiques,  l'attention  doit 
être  ramenée  vers  l'hypothèse  d*un  calcul.  Il  faut  alors  ne  pas 
négliger  de  recourir  à  de  nouvelles  explorations,  alors  même 
qu'un  ou  plusieurs  cathétérismes  auraient  déjà  été  pratiqués. 
Cette  règle  de  conduite  est  d'autant  plus  indiquée  que  les 
symptômes  de  la  cystite  sont  faciles  à  constater  et  que  les 
lésions  organiques  ne  déterminent  de  grandes  douleurs  pen- 
dant  la  miction,  qu'à  une  période  avancée  de  leur  évolution. 

Des  irradiations  douloureuses  variée^  accompagnent  sou- 
vent la  douleur  qui  survient  à  la  fin  de  la  miction.  Le  plus 
habituellement  cette  douleur  se  propage  à  l'anus,  au  périnée, 
à  la  racine  de  la  verge. 
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Ces  irradiations  constituent  ménje  un  phénomène  des 
plus  pénibles  dont  les  malades  se  plaignent  toujours  vive- 
ment 

Il  en  est  d'autres  moins  communes,  mais  également  pé* 
nibles  et  que  j'ai  déjà  plusieurs  fois  observées.  Je  veux  par- 
ler des  irradiations  douloureuses  dans  les  membres  inférieurs. 

C'est  à  la  face  interne  des  cuisses,  parfois  aussi  dans  toute 
retendue  du  membre  inférieur  qu'elles  se  dirigent.  Plusieurs 
fois  les  malades  se  plaignaient  du  talon,  et  presque  toujours, 
c'est  dans  l'un  des  talons,  et  non  indifféremment  à  droite  ou 
à  gauche,  que  se  font  sentir  ces  pénibles  échos.  Un  malade 
que  j'observe  actuellement  et  qui  est  médecin,  se  plaint  à 
chaque  miction  de  chaleurs  vives  dans  le  pied  gauche. 

11  est  beaucoup  plus  rare  d'observer  ces  irradiations  dou- 
loureuses dans  la  moitié  supérieure  du  corps.  J'ai  pu  cepen- 
danl  constater  chez  deux  femmes,  des  irradiations  qui  avaient 
pour  siège  le  thorax  et  les  membres  supérieurs. 

Ces  douleurs  curieuses  à  observer  n'ont  pas  de  valeur  se* 
méiotique  absolue,  elles  semblent,  comme  la  douleur  du 
glaud,  se  relier  à  la  douleur  ressentie  dans  le  col.  J'ai  eu  l'oc- 
casion de  constater,  de  la  façon  la  plus  positive,  qu'on  peut 
les  rencontrer  chez  les  calculeux  et  chez  des  malades  n'ayant 
dans  la  vessie  aucun  corps  étranger.  Vous  les  observerez 
même  chez  des  malades  qui  n'ont  aucune  lésion  de  l'appa- 
reil urinaire  et  en  particulier  chez  des  sujets  atteints  d'affec- 
tions médullaires. 

Les  irradiations  douloureuses  dans  les  membres  inférieurs 
peuvent  cependant  offrir  une  véritable  et  très  importante 
valeur  séméiologique.  Elles  sont  alors  indépendantes  de  la 
miction  ou  seulement  exagérées  sous  son  influence.  Elles  sont 
continues  et  durent  déjà  depuis  longtemps  lorsque  les  ma- 
lades viennent  consulter  pour  leur  vessie.  Ces  irradiations 
douloureuses  qui  suivent  le  plus  souvent  le  nerf  sciatique, 
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s'observent  chez  des  sujets  atteints  de  dégénérescence  can- 
céreuse de  la  prostate  ou  de  la  partie  du  bas  fond  de  la 
vessie  la  plus  rapprochée  de  celte  glande.  J'ai  même  observe 
un  malade  chez  lequel  cette  irradiation  sciatique  était  asses 
prononcée  pour  déterminer  la  claudication. 

La  douleur  qui  se  produit  à  la  fm  des  mictions  est  celle  qu: 
revêt  le  plus  ordinairement  les  caractères  les  plus  pénibles 
Elle  arrive  dans  bien  des  cas  à  un  degré  d'intensité  des  plus 
marqués  et  peut  s'accompagner  de  ces  efforts  violents,  de  ce^ 
cris,  de  cette  agitation  générale  dont  vous  avez  été  témoins 
chez  certains  calculeux  et  chez  des  malades  atteints  de  lésions 
organiques. 

Si  l'intensité  de  la  douleur  ne  peut  toujours  vous  guider  au 
point  de  vue  du  diagnostic,  elle  a  plus  de  valeur  au  point  de 
vue  du  pronostic  :  elle  est  habituellement  le  symptôme  d'une 
situation  gi^ave.  11  faut  néanmoins  se  souvenir,  toutes  les  fois 
qu'il  s'agit  du  symptôme  douleur,  de  la  part  qu'il  convient 
de  faire  à  la  nature  morale  et  à  la  constitution  même  du  sujet. 

Nous  devons  enfin  vous  signaler  des  douleurs  ano-péri- 
néales  se  produisant  en  dehors  des  mictions,  alors  qu'aucune 
cause  provocatrice  apparente  ne  vient  les  expliquer.  Vous 
rencontrerez  ces  douleurs  chez  un  certain  nombre  de  né\T0- 
pathiques,  mais  aussi  chez  des  sujets  atteints  d'affection  des 
voies  urinaires.  On  peut  même  dire  qu'elles  existent  chez 
presque  tous  ceux  qui  sont  porteurs  d'une  lésion  de  quelque 
gravité.  Elles  ont  habituellement  pour  siège  les  régions  péri- 
néales  et  anales,  et  peuvent  dans  certains  cas  être  facilement 
réveillées  ou  augmentées  par  la  pression.  C'est  ainsi  que  cer- 
tains malades  ne  peuvent  s'asseoir  ou  doivent  tout  au  moins 
empêcher  toute  pression  de  s'exercer  sur  la  région  périnéale. 
Ces  douleurs,  sans  avoir  de  caractère  pathognomonique,  sont 
souvent  l'indice  d'une  inflammation  de  la  prostate.  Vous 
avez  pu  les  observer  dernièrement  au  n°  18,  chez  un  jeune 


^ 


SYMPTOMES  FONCTIONNELS.  57 

homme  qui  nous  est  arrivé  avec  une  poussée  aiguë  dans  une 
prostate  tuberculeuse.  L'inflammation  prostatique  s'est  d'ail- 
leurs terminée  par  résolution,  et  vous  avez  pu  constater 
f]u'«ivec  la  lésion,  les  phénomènes  douloureux  disparais- 
saient. 

Ces  phénomènes  douloureux  sont  bien  distincts  d'un  autre 
symptôme  appartenant  au  groupe  douleur,  et  que  vous  enten- 
drez accuser  par  presque  tous  les  malades  atteints  de  lésions 
vifsicales.  Je  veux  parler  de  la  pesanteur  ressentie  vers  l'anus, 
sentiment  pénible  plutôt  que  réellement  douloureux,  qu'il  me 
suffit  de  vous  signaler. 

Nous  avons  cherché,  messieurs,  à  retracer  aussi  complète- 
ment que  possible,  l'étude  séméiologique  du  symptôme  dou- 
lear,  en  l'envisageant  surtout  dans  ses  relations  avec  la  mie- 
tion«  C'est  en  effet  l'un  des  plus  importants,  l'un  de  ceux  dont 
vous  devrez  le  plus  vous  occuper  au  point  de  vue  du  dia- 
gnostic et  de  la  thérapeutique. 

Nous  en  tenant  pour  le  moment  au  diagnostic,  je  tiens  à 
TOUS  faire  bien  remarquer  que  quelle  que  soit  l'importance 
d'un  symptôme,  il  n'est  jamais  possible,  ou  tout  au  moins 
il  n  est  jamais  permis,  d'établir  le  diagnostic  d'après  cette 
seule  donnée. 

La  douleur  à  la  un  de  la  miction  peut  nous  servir  d'exemple. 

La  discussion  à  laquelle  nous  nous  sommes  livrés  vous  a 
montré  combien  ce  symptôme  perdait  de  sa  valeur  lorsqu'il 
était  isolé.  Mais  il  y  a  plus  encore.  Le  symptôme  douleur  étu- 
dié aussi  complétementque  possible,  doit  être  nécessairement 
rapproché  des  autres  signes  tirés  de  l'étude  de  la  miction. 

La  fréquence  du  besoin  d'uriner,  par  exemple,  est  absolu- 
ment en  rapport  avec  le  phénomène  douleur.  Le  calculeux 
souffre  en  finissant  d*  uriner  et  sous  l'influence  des  mouve- 
ments, mais  il  éprouve  aussi  sous  Tinfluence  du  mouvement 
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de  plus  fréquents  besoins,  mais  il  urine  moins  souvent  la  nui 
que  le  jour. 

Les  remarques  que  je  vous  soumets  en  ce  moment  pour- 
raient être  renouvelées  à  propos  de  l'étude  de  chacun  des 
symptômes  qu'il  nous  reste  à  apprécier.  En  vous  les  présen- 
tant maintenant,  je  n'ai  d'autre  but  que  de  vous  prémunii 
contre  la  tentation  d'un  diagnostic  trop  rapide.  Il  faut,  avani 
de  porter  un  jugement  sur  la  nature  d'une  maladie,  avoir 
épuisé  toutes  les  juridictions,  c'est-à-dire  avoir  réuni  tout  ce 
qui  peut  rendre  votre  jugement  irrécusable. 

Il  est  d'autant  plus  utile  de  vous  mettre  en  garde  contre 
une  conclusion  hâtive,  que  déjà,  l'étude  des  troubles  de  la 
miction  caractérisés  par  les  symptômes  :  fréquence,  difficulté 
et  douleur,  ont  pu  vous  démontrer  quelles  précieuses  res- 
sources en  retire  le  diagnostic.  Pris  isolément,  chacun  de  ces 
symptômes  a  pu  vous  fournir  d'exactes  indications  ;  dans  la 
généralité  des  cas,  vous  pourrez,  en  les  réunissant  et  en  les 
contrôlant  l'un  par  l'autre,  poser  les  principaux  termes  du 
problème  clinique,  qui  consiste  à  déterminer  le  siège  et  la 
nature  des  lésions. 

Vous  devrez  surtout  ne  pas  i)erdre  de  vue  la  méthode  à 
suivre  pour  arriver  à  l'exacte  analyse  des  symptômes. 

Vous  avez  dû  remarquer  que  l'étude  clinique  des  troubles 
de  la  miction  reposait  tout  entière  sur  l'observation  des  con- 
ditions offertes  par  le  malade  :  pendant  le  jour  et  pendant  la 
nuit,  sous  l'influence  du  repos  et  du  mouvement;  et  d'autre 
part  :  sur  la  détermination  précise  du  temps  de  la  miction 
dans  lequel  le  symptôme  apparaît  ou  acquiert  sa  plus  grande 
intensité. 

Un  trouble  véritable  de  la  miction,  un  trouble  dû  à  uue 
lésion  des  voies  urinaires  doit  en  effet  se  présenter  dans  des 
conditions  différentes,  selon  qu'il  est  observé  la  nuit  et  le 
jour;  il  doit  être  influencé  dans  ses  manifestations  par  le 
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mouvement  ou  par  le  repos  ;  il  doit  avoir  une  expression  do« 
minante  dans  Tun  des  temps  de  la  miction. 

Dépourvu  de  ces  traits  caractéristiques,  le  trouble  de  la 
miction  n'est  plus  Fexpression  d'une  lésion  des  voies  uri- 
naires,  mais  d'un  désordre  fonctionnel  né  sous  la  dépendance 
de  toute  autre  cause.  Vous  devez  dès  lors  soupçonner  que 
vous  êtes  en  présence  de  faux  urinaires,  et  chercher  en  dehors 
de  l'appareil  de  sécrétion  et  d'excrétion  de  l'urine,  l'explica- 
don  des  phénomènes  observés. 

Au  contraire,  le  trouble  de  la  miction  qui  obéit  et  se 
sabordanne  aux  influences  bien  déterminées  que  je  vous  rap- 
pelais, vous  oblige  à  penser  que  vous  avez  affaire  à  de  vrais 
urinaires,  et  votre  devoir  est  alors  de  chercher  par  une  ana* 
lyse  plus  complète,  à  pressentir  le  siège  et  la  nature  de  la 
lé^on. 

Uînfluence  du  lit,  il  ne  faut  pas  l'oublier,  peut  être  exci- 
tante ou  calmante  ;  en  d'autres  termes,  les  troubles  de  la  mic- 
tion peuvent  s'exagérer,  ou,  au  contraire,  s'atténuer  ou  dispa- 
raitresous  l'influence  du  décubitus. 

L'atténuation  ou  la  disparition  des  troubles  de  la  miction 
sous  l'influence  du  séjour  au  lit  constitue  ce  que  l'on  pourrait 
appder  son  effet  normal.  En  effet,  vous  savez  que  dans  l'état 
de  santé,  le  besoin  d'uriner  ne  se  fait  pas  sentir  pendant  la 
nuit.  L'atténuation  ou  la  disparition  des  troubles  de  la  mic- 
tion, sous  l'influence  du  lit,  donne  une  note  favorable  sur 
létat  vésical,  mais  il  n'a  pas  de  valeur  séméiologique  absolue. 
Il  ne  vaut,  qu'autant  qu'on  oppose  aux  effets  du  décubitus, 
ceux  de  la  station  ou  de  la  marche. 

Tout  autre  est  l'importance  des  effets  du  séjour  au  lit  lors- 
que sous  son  influence,  les  troubles  de  la  miction  sont  provo- 
qués ou  exagérés.  Leur  valeur  séméiologique  est  absolue,  et  leur 
simple  constatation  permet  d'affirmer  qu'il  y  a  un  état  patho- 
logique de  la  vessie,  ou  tout  au  moins  que  l'état  normal  a 
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cessé  d'être.  En  étudiant  la  polyurie  chez  les  urinaires^  nou< 
verrons  même  que  Tinfluence  du  séjour  au  lit  peut  être  utili- 
sée pour  apprécier  Tétat  des  reins. 

Malgré  leur  importance,  les  effets  du  séjour  au  lit,  de  même 
que  les  effets  du  simple  repos,  —  qui  ne  doivent  pas  être  assi- 
milés à  ceux  que  détermine  le  décubitus,  —  ne  peuvent  être 
sainement  et  complètement  appréciés,  que  lorsqu'ils  sont  op- 
posés aux  effets  du  mouvement. 

Il  faut  ici  encore  établir  ce  contrôle  que  nous  vous  avons 
plus  d'une  fois  indiqué,  et  que  vous  devez  regarder  comme 
nécessaire  à  l'exacte  étude  des  symptômes  fonctionnels.  Il  faut 
sans  cesse  opposer  l'observation  du  jour  à  celle  de  la  nuit, 
les  effets  du  mouvement  à  ceux  du  repos. 

Et  dans  ces  constatations  et  ces  contrôles,  l'analyse  clinique 

« 

ne  saurait  s'en  tenir  au  fait  brutal  et  grossier.  Il  faut  noter 
les  nuances.  C'est  ainsi  que  les  effets  du  repos  et  ceux  du 
mouvement  devront  être  appréciés  selon  leur  durée. 

Le  repos  produit  des  effets  immédiats  et  éloignés  fort  dif- 
férents suivant  les  cas.  Un  calculeux  est  rapidement  calmé 
lorsque  sa  vessie  est  saine  ou  peu  irritée,  comme  souvent  il 
arrive;  un  cystique  est  plus  lentement  ou  plus  incomplète- 
ment soulagé.  De  même,  la  marche  prolongée  ne  donne  pas 
les  mômes  résultats  qu'une  petite  promenade. 

L'intensité,  le  degré,  la  nature  des  mouvements  doivent 
encore  être  tenus  en  grande  considération.  Les  secousses 
ont  d'autres  effets  que  les  mouvements  mesurés,  la  marche 
n'agit  pas  de  la  même  façon  lorsqu'elle  est  lente  ou  lorsqu'elle 
est  accélérée.  C'est  souvent  à  la  suite  d*une  secousse,  d'un 
faux  pas,  d'une  marche  précipitée  que  sont  révélés  des  symp- 
tômes que  les  mouvements  simples  n'avaient  fait  qu'inopar- 
faitement  percevoir. 

Ainsi,  l'observation  des  symptômes  est  délicate  et  ne  vaut 
que  selon  la  manière  dont  elle  a  été  exercée.  L'interprétation 
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des  troubles  fonctionnels  ne  peut  avoir  de  chances  d'exacti- 
tude que  si  leur  analyse  a  été  conduite  avec  une  véritable 
méthode. 

Hais  de  l'exactitude  des  détails,  de  leur  rapprochement,  de 
leur  contrôle  réciproque,  se  dégagent  les  données  les  plus 
rationnelles  ;  leur  interprétation  permet  de  poser  ou  de  pré- 
voir les  questions  les  plus  intéressantes  et  les  plus  utilisables 
pour  le  diagnostic  de  la  maladie  et  pour  les  indications  du 
traitement 


QUATRIÈME  LEÇON 
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RETENTION   D  URINE 
ÊtudA  du  symptAma.  —  DiTlaloiiB  du  sujet. 

I.  La  rétention  n*est  qu'un  symptôme.  Déflnition.  —  Division  en  complète  et 
iiroinplète.  —  Symptômes  fonctionnels  de  la  rétention  en  général.  —  Modifi- 
cations quantitatives  et  qualitatives  des  urines  dans  les  rétentions  complètes  et 
incomplètes.  —  Rétention  complète  :  tableau  du  malade.  —  Des  causes  de  mort 
dans  ces  cas.  —  Diagnostic  des  rétentions.  —  Diagnostic  étiologique  :  l'âge  n*a 
que  peu  de  valeur;  il  faut  rechercher  par  les  commémoratifs  s'il  existe  ou  non 
un  passé  urétbral. 

II.  Rétention  sans  lésion  de  Turèthre  ou  du  col  vésical.  —  Affections  cérébrales. 
médullaires,  etc. 

UI.  Rétention  par  lésions  des  voies  urinaires  :  division  du  sujet. 


I.  —  Quand  un  symptôme  acquiert  une  intensité  telle  qu'il 
ne  trouble  plus  seulement  une  fonction  mais  qu'il  la  rend 
impossible,  il  devient,  par  cela  même,  une  maladie. 

Aussi,  en  étudiant  les  rétentions  d'urine,  aborderons-nous 
leur  histoire  complète.  Nous  étudierons  toutes  leurs  variétés 
et  nous  établirons  les  règles  du  traitement  applicable  à  cha- 
cune d'elles. 

Mais  nous  ne  perdrons  pas  un  seul  instant  de  vue  que  l'im- 
possibilité de  la  miction  n'est  qu'un  symptôme  éveillé  par 
des  lésions  diverses  et  variables.  Quelle  que  soit  sa  valeur, 
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quelle  que  soit  son  importance,  le  symptôme  restera  toujours 
subordonné  à  la  lésion. 

Celte  manière  de  comprendre  l'étude  de  la  rétentioE 
d'urine  n'est  pas  seulement  nécessaire  au  point  de  vue  de 
l'étude  séméiologique  que  nous  poursuivons,  elle  Test  plus 
encore  au  point  de  vue  de  l'étude  de  la  rétention  d'urine  elle- 
même,  et  surtout  des  indications  du  traitement  qu'il  convieni 
de  mettre  en  usage  dans  chaque  cas  particulier  où  elle  se 
manifeste. 

Que  vous  soyez  médecins  ou  chirurgiens,  que  vous  exerciez 
dans  une  grande  ville  ou  au  fond  d'une  campagne,  vous  ne 
manquerez  pas  un  jour  ou  l'autre  d'être  appelés  auprès  d'un 
malade  atteint  de  rétention  durine.  Ce  trouble  de  la  miction 
est  des  plus  fréquents,  il  est  parfois  difficile  à  combattre  ;  et 
cependant  il  est  urgent  dans  bien  des  circonstances  de  rem- 
plir immédiatement  les  indications.  Mais  s'il  faut  agir  vite,  il 
faut  bien  faire.  11  est  donc  nécessaire  de  nous  occuper  de  tous 
les  détails  que  comporte  la  question. 

Nous  étudierons  les  réientiom  d'urine,  c'est-à-dire  les  dif- 
férentes espèces  de  rétention.  Nous  reconnaîtrons  facilement 
qu'elles  sont  dues  à  des  causes  multiples,  qu'elles  diffèrent 
dans  leur  expression  symptomalique  et  surtout  dans  leur  na- 
ture et  dans  leur  traitement. 

Le  symptôme,  rétention  d'urine,  envisagé  en  lui-même, 
paraît  identique  en  toutes  circonstances.  Mais  à  côté  du  fait 
dominant,  rétention,  se  groupent  selon  les  cas  des  phéno- 
mènes divers  qui  donnent  à  chaque  rétention  sa  physionomie 
particulière  et  qui  devront  être  indiqués  et  décrits  pour  chaque 
variété. 

Nous  devons  avant  tout  faire  l'étude  du  grand  symp- 
tôme qui  donne  son  nom  à  tout  le  groupe  morbide  que  nous 
allons  passer  en  revue,  c'est-à-dire  :  de  la  rétention  d'urine 
elle-même. 
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Noos  devons  tout  d'abord  nous  entendre  sur  la  valeur  exacte 
du  terme  :  «  Rétention  d'urine  » . 

La  réiention  (furine  est  t impossibilité  (f émettre  naturel- 
lement par  Furèthre  partie  ou  totalité  de  l'urine  contenue  dans 
la  vessie. 

Un  malade  qui  ne  pisse  pas  du  tout  a  certainement  de  la 
rétention,  mais  un  sujet  qui,  malgré  des  mictions  plus  ou 
moins  fréquentes,  ne  vide  pas  sa  vessie,  est  lui  aussi,  atteint 
de  rétention. 

Il  existe  toutefois  entre  ces  deux  espèces  de  rétention  des 
différences  trop  considérables  pour  qu'on  soit  en  droit  de  les 
englober  dans  une  même  description  générale.  Ce  serait  une 
erreur  des  plus  regrettables;  nous  distinguerons  donc  et  nous 
étudierons  séparément  : 

La  rétention  complète  ; 
La  rétention  incomplète. 

Le  symptôme  rétention  varie  nécessairement  dans  son 
eipression  fonctionnelle  selon  que  l'impossibilité  d'uriner  est 
complète  ou  incomplète.  Mais  dans  l'un  et  l'autre  cas  il  se  ca- 
ractérise par  un  certain  degré  de  réplétion  de  la  vessie. 

La  réplétion  du  réservoir  urinaire  est  en  effet  le  signe  pa- 
tbognomonique  de  la  rétention. 

11  suffit  de  rappeler  ce  qui  s'observe  dans  les  cas  d'anurie 
pour  prouver  que  ce  n'est  pas  l'absence  de  miction  qui  carac- 
térise la  rétention.  Ce  qui  différentie  l'anurie  de  la  rétention 
au  point  de  vue  de  la  physiologie  pathologique,  c'est  que,  dans 
le  premiCT  cas  la  sécrétion  de  l'urine  ne  se  fait  plus  et  que, 
dans  le  second  c'est  son  excrétion  qui  est  empêchée.  Mais  au 
point  de  vue  clinique  la  différence  essentielle,  c'est  que  dans 
I  anurie  le  réservoir  vésical  est  absolument  vide. 

Il  &at  donc  tout  d'abord  s'assurer  de  Téta t  de  réplétion  du 
réservoir  vésical.  Nous  aurons  à  montrer  combien  est  impor^ 
tante  la  constatation  de  la  réplétion  et  des  divers  degrés  de 
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distension  vésicale.  Cela  seul  peut  servir  à  différentier  Vu  i 
de  l'autre  d'importantes  variétés  de  rétentions  d'urine. 

Les  moyens  de  constater  la  réplétion  du  réservoir  vésical 
tous  ses  degrés  seront  étudiés  en  leur  place.  Qu'il  nous  su 
fise  de  dire  que  le  cathétérisme  n'est  pas  l'agent  nécessaire  ij 
ce  mode  de  constatation.  Le  toucher  rectal  combiné  avec 
palper  abdominal  permet  de  se  rendre  très  exactement  corap 
du  véritable  état  du  réservoir  urinaire  et  de  déterminer  a 
proxiraativement  la  quantité  d'urine  qu'il  peut  retenir. 

Les  urines  peuvent  subir  sous  l'influence  de  la  rétention  d 
modifications  importantes.  Ces  modifications  portent  surlen 
qualité  et  sur  leur  quantité. 

Nous  ne  ferons  ici  que  signaler  ces  modifications  et  établ 
leur  lien  avec  la  rétention.  C'est  à  propos  de  la  descriptio 
des  diverses  espèces  de  rétention  et  surtout  dans  le  chapiti 
consacré  à  l'étude  des  modifications  pathologiques  des  urine 
que  nous  aurons  à  y  insister. 

Les  modifications  dans  la  qualité  de  l'urine  s'observent  sur 
tout  dans  les  cas  de  rétention  chronique  complète  ou  inconv 
plète.  C'est,  en  d'autres  termes,  chez  les  malades  qui  videni 
imparfaitement  leur  vessie,  et  dont  l'urine  est  stagnante,  auss 
bien  que  chez  ceux  qui  sont  obligés  de  recourir  à  la  sonde  pouii 
obtenir  l'évacuation,  que  se  rencontrent  ces  modifications. 

Les  urines  deviennent  troubles  et  déposent.  Elles  peuveol 
encore  être  modifiées  dans  leur  réaction  et  dans  leur  odeuii 
en  devenant  ammoniacales. 

Il  ne  faudrait  pas  croire  que  par  cela  seul  qu'il  y  a  stagna* 
lion,  les  urines  doivent  toujours  et  quand  même  s'altérer.  Nou^i 
observons  des  malades  chez  lesquels  une  rétention  incomp)^*^ 
avec  distension  prononcée  ne  modifie  en  aucune  façon  la  qu^' 
lité  du  liquide  urinaire,  malgré  une  durée  déjà  assez  longue 
Il  est  en  effet  nécessaire  qu'un  autre  élément  intervienne. 
C'est  sous  l'influence  de  la  cystite  que  le  pus  est  sécrété,  que 
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5  mo£ficatioiis  dans  la  réaction  de  l'urine  s'établissent,  que 
!s  oxDposés  ammoniacaux  apparaissen  t . 
La  rétention  complète  aiguë  n'imprime  pas  en  général  de 
r/iiifications  à  la  qualité  de  l'urine.  Cependant,  il  est  des 
b  où  le  premier  cathétérisme  donne  issue  à  un  liquide  foncé, 
runâlre  oo  rougeàtre.  Sous  l'influence  de  la  distension  aiguë 
établit,  en  effet,  quelquefois  une  exhalation  sanguine  à 
bfiudle  est  due  la  coloration  que  nous  venons  de  signaler. 
Les  modifications  dans  la  quantité  de  l'urine  s'observent 
Kbsi  bien  dans  la  rétention  complète  que  dans  la  rétention 
t'empiète.  L'observation  apprend  que  la  polyurie  complique, 
lansla  majeure  partie  des  cas,  la  rétention  d'urine.  Ce  phé- 
K-Oi^  est  d'ailleurs  surtout  constant  et  surtout  accusé,  dans 
vrtaioes  formes  de  rétention  incomplète  avec  distension.  Il 
-^jeâgnaler  la  coexistence  de  ces  deux  symptômes,  en 
Sr«»ee  contradictoires,  et  d'établir  dès  maintenant  les  re- 
-'-  :5  qui  existent  entre  l'exagération  de  sécrétion  et  la  réten- 
'"'^  âeîorine.  Nous  étudierons  avec  tous  les  détails  qu'il  com- 
r' :te  cet  intéressant  sujet  en  traitant  de  la  polyurie  chez  les 
^rjîaires. 
^  âgnes  fonctionnels  de  la  rétention  ne  sont  accusés  que 
'  io'elle  est  complète.  Lorsqu'elle  est  incomplète,  c'est,  vous 
'^  ^vez,  le  symptôme  fréquence,  également  réparti  sur  la 
'--^tel  sur  le  jour  ou  plus  prononcé  pendant  la  nuit,  et  en 
'«>.:  cas  observé  pendant  la  nuit,  qui  peut  mettre  le  clinicien 
^^'  la  Yoie.  C'est  encore  la  difBculté  de  la  miction  se  tradui* 
^-^  par  le  retard  dans  l'apparition  de  l'urine  au  méat.  Ces 
V  es  et  souvent  aussi  des  symptômes  fort  étrangers  en  appa- 
v^-ce  am  fonctions  urinaires,  tels  que  les  troubles  digestifs 
«^^'idairont  à  pratiquer  l'examen  direct  du  réservoir  urinaire. 
Lorsque  la  rétention  est  complète,  à  l'impossibilité  d'uriner 
^  l'oignent  habituellement  et  prochainement  les  angoisses 
f'Siqœs  et  morales  que  déterminent  les  efforts  inutilement 

^'^o*.  —  VOIES  umiv.  o 
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tentés  pour  accomplir  la  miction.  Il  est  cependant  des  ma- 
lades qui  supportent  avec  une  surprenante  facilité  la  disten- 
sion extrême  du  réservoir  urinaire  même  dans  la  rétention 
complète,  et  cela  pendant  douze,  vingt-quatre  heures  et  plus. 
Mais  cette  tolérance  est  exceptionnelle.  Le  malade  qui  n'a 
pu  satisfaire  le  besoin  d'uriner  est  bientôt  sollicité  à  nouveau, 
soit  par  préoccupation  intellectuelle,  soit  par  incitation  réelle. 
Il  recommence  ses  essais,  et,  s'ils  sont  infructueux,  il  se  livre 
à  des  efforts  qu'il  prolonge,  qu'il  proportionne  à  son  désir 
d'obtenir  la  sortie  de  l'urine.  Il  les  prodigue  et  les  augmente. 
Bientôt  ils  deviennent  involontaires,  et  le  malade  sollicité  par 
la  contraction  vésicale  devenue  douloureuse,  pousse  d'une 
façon  inconsciente;  les  actes  auxquels  il  s'abandonne  pour 
arriver  à  obtenir  la  miction  sont  désormais  involontaires;  il 
n'est  plus  libre  de  ne  pas  pousser,  de  ne  pas  exagérer  les 
efforts,  de  ne  pas  les  porter  à  l'extrême. 

Le  malade  est  anxieux,  agité;  il  ne  cesse  de  gémir  et  de 
pousser  des  plaintes,  tantôt  sourdes,  tantôt  presque  furieuses. 
Les  douleurs  sont  vives;  les  besoins  d'uriner  répétés,  pres- 
sants. Mais  c'est  en  vain  que  le  malheureux  cherche  à  les 
satisfaire.  Il  pousse,  il  fait  effort,  il  se  cramponne  à  tout  ce 
qui  l'entoure,  prend  toute  espèce  de  position,  et  cependant 
rien  ne  s'échappe  du  méat.  Bientôt  haletant  et  ruisselant  de 
sueur  il  retombe  épuisé  sur  son  lit.  Mais  à  peine  quelques 
instants  se  sont-ils  écoulés  que  de  nouveaux  besoins  éveillent 
une  nouvelle  crise,  tout  aussi  infructueuse  que  la  première. 
Plus  de  répit,  plus  de  calme,  mais  une  agitation  perpétuelle. 
Se  levant,  se  couchant,  le  malade  essaie  incessamment  de 
toutes  les  positions.  C'est  l'angoisse  douloureuse  poussée  jus- 
qu'au paroxysme,  et  que  ne  reproduit  peut-être  d'une  façon 
aussi  complète  aucune  autre  maladie.  Bien  faites  pour  frapper 
l'esprit,  ces  angoisses,  ainsi  que  l'écrit  Civiale,  font  com- 
prendre que  Montaigne,  qui  ne  les  connaissait  que  trop  par 
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^énence,  s'écrie  :  a  Oh  !  que  ce  bon  empereur  qui  faisait 
■&*  b  ferge  à  ses  criminels  pour  les  faire  mourir,  était  grand 
■aitre  eo  la  science  de  la  bourrellerie  !  »  Cependant,  sous 
iec:  inflaence  le  malade  peut  être  frappé  de  délire.  Ce  délire 
r^'>ooait  pour  cause  l'épuisement  et  l'ébranlement  nerveux, 
d  sans  doute  aussi,  dans  certains  cas,  Fintoxication  urineuse. 
Hais  s*0  perd  la  notion  de  ce  qui  l'entoure,  si  ses  paroles 
ff^èfenl  rincohérence  de  ses  pensées,  l'angoisse  vésicale  n'en 
peràste  pas  moins,  comme  le  prouvent  les  gestes  automa- 
tiques; les  mains  ne  cessent  de  parcourir  la  verge,  le  périnée, 
fbyi^jgastre,  et  les  muscles  abdominaux  fortement  contractés 
^Dt  relief  sous  les  téguments. 

Ne  croyez  pas,  messieurs,  qu'il  s'agisse  ici  d'un  tableau  de 
ii^ïtaiâe  ei  Eût  à  plaisir.  N'avez-vous  pas  entendu  ce  matin 
^^:ie  les  plaintes  et  les  gémissements  du  n""  1 4,  de  ce  ma- 
^>  ri  on  nous  a  apporté  hier  soir.  Peu  lui  importait  notre 
r^'^s^Ke  dans  la  salle  :  il  se  levait,  allait,  venait,  criait,  se 
-  citait  pour  se  relever  encore.  En  arrivant  à  son  lit,  vous 
^^^  pa  constater  avec  nous  un  état  de  subdélire  des  plus  nets 
avec  loquacité  extrême,  phénomènes  qui,  soit  dit  en  passant, 
-t  cessé  comme  par  enchantement  dès  que  la  sonde  éva- 
v'^ce  a  commencé  à  donner  issue  à  l'urine.  A  peine  trois 
^<:iU  grammes  du  liquide  s'étaient^ils  écoulés  que  cet  homme, 
^'^  à  l'heure  bavard  et  furieux,  que  cet  homme  qu'il  vous 
'Ml  tenir  pendant  que  nous  le  sondions,  était  devenu  calme 
^î  paisible  en  même  temps  que  le  faciès  exprimait  un  véri- 
Aîile  soulagement.  Les  troubles  cérébraux  ne  doivent  donc 
':'is  être  rattachés  uniquement  à  des  phénomènes  d'ordre 
'iT^iique,  mais  bien  aussi,  comme  je  vous  l'ai  dit,  à  l'excès 
s^me  de  la  douleur,  du  moins  dans  les  premières  heures  de 
"^r  apparition. 

Plus  tard,  en  effet,  l'intoxication  urineuse  existe  et  c'est 
-^^  qui,  presque  toujours,  entraine  et  produit  les  accidents 
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mortels.  Ces  cas  sont  en  effet  de  ceux  qui  justifient  l'excla- 
mation d'Heister  :  «  11  faut  ou  pisser  ou  périr.  » 

L'intoxication  urineuse  se  manifeste  soit  par  les  accidents 
nerveux  qui  caractérisent  Tempoisonnement  urémique,  soit 
par  l'apparition  de  symptômes  fébriles. 

Ces  symptômes  ne  sont  en  effet  que  secondaires  pour  le 
cas  qui  nous  occupe.  Les  malades  dont  nous  venons  de 
décrire  les  angoisses  et  l'extrême  agitation  sont  apyrétiques. 
Dans  la  rétention  aiguë,  le  symptôme  fièvre,  souvent  consé- 
cutif aux  premiers  actes  du  traitement,  n'apparait  spontané- 
ment que  sous  l'influence  de  la  prolongation  des  accidents, 
Dans  la  rétention  chronique,  au  contraire,  le  symptôme  fièvre 
et  beaucoup  d'autres  témoignages  de  l'empoisonnement  uri- 
neux  précèdent  le  plus  souvent  les  symptômes  indicatifs  de  la 
rétention  d'urine. 

Il  n'est  pas  impossible  que  dans  la  rétention  aiguë  aban- 
donnée à  elle-même,  une  rupture  de  la  vessie  se  produise  et 
qu  on  observe  une  infiltration  d'urine  des  plus  rapides,  une 
péritonite  suraiguë.  Cette  terminaison  est  possible,  mais  elle 
ne  se  produit  que  dans  certaines  conditions  particulières.  11 
faut  qu'une  cystite  chronique  plus  ou  moins  ancienne  et  plus 
ou  moins  profonde  ait  affaibli  certains  points  et  préparé  la 
déchirure.  Jamais  dans  notre  service  nous  n'avons  vu  une 
vessie  se  rompre  par  le  seul  fait  de  la  distension  et  des 
efforts,  alors  même  que  ces  efforts  sont  excessifs,  alors  même 
que  la  distension  atteint  des  Umites  extrêmes,  telles  que  deux 
litres  et  demi  et  trois  litres,  comme  nous  en  avons  quelques 
exemples  consignés  dans  nos  observations. 

Lorsque  l'impossibilité  d'uriner  est  complète,  le  diagnostic 
du  symptôme  rétention  est  facile.  Le  malade  l'a  fait  avant 
même  que  vous  n'ayez  paru,  et  son  entourage  vous  le  répète. 
Mais  encore  faut-il  que  vous  ayez  palpé  l'hypogastre  pour  que 
la  réalité  de  la  rétention  soit  désormais  établie. 
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A  ce  diagnostic  si  facile  de  la  rétention  complète,  nous  de- 
TOQs  opposer  le  diagnostic  si  insidieux  de  la  rétention  incom- 
pléie.  Dans  ces  cas,  le  chirui^en  n'est  conduit  à  l'examen  de 
la  fessie  qae  par  Tétude  du  commémoratif  et  des  symptômes 
concomitants. 

Dans  la  rétention  complète  et  aiguë  ce  n'est  plus  au  dia- 
postàc  de  la  rétention,  mais  à  celui  plus  important  encore  de 
i2  variété,  que  le  commémoratif  permet  d'arriver. 

Il  fant  en  effet  que  le  chirurgien  s'informe  du  passé  du 
Dualade  et  des  derniers  faits  qui  ont  précédé  l'apparition  de  la 
réteotioD,  s'il  veut  avoir  quelques  données  sur  la  nature  et  le 
âége  probables  de  l'obstacle  qui  détermine  la  rétention.  Vous 
pooTez  ûcilement  apprendre  par  vos  questions  s'il  s'agit  d'un 
ràréci,  d'un  prostatique,  ou  d'un  blennorrhagique  ayant  fait 
'i^oe  imprudence.  A  plus  forte  raison  apprendrez-vous 
fensience  d'un  traumatisme  récent. 

lige  du  sujet  ne  saurait  sufQre  pour  incriminer  la  pros- 
tate OQ  soupçonner  l'urèthre.  Il  est  vrai  que  l'on  peut  supposer 
^  Ton  a  affaire  :  chez  un  sujet  âgé^  à  une  hypertrophie 
prostatique;  chez  un  adulte,  à  un  rétrécissement;  chez  un 
plos  jeune  sujet ,  à  un  état  congestif  et  spasmodique  de 
rurelhre. 

Mais  il  y  a  trop  d'exceptions  à  ces  faits  généraux  pour 
accepter  qu'ils  puissent  vous  servir  de  règle  et  de  guide.  Il  y 
a  déjeunes  prostatiques  et  de  vieux  rétrécis.  Je  vous  ai  soû- 
lot montré  chez  de  jeunes  sujets  des  rétentions  d'urine  dues 
à  des  lésions  aiguës  de  la  prostate  ou  à  des  poussées  aiguës 
compliquant  des  lésions  chroniques.  C'est  ce  qui  s'observe 
^  les  prostatites  phlegmoneuses  ou  dans  ces  prostatites 
biberculeuses,  si  communes,  que  vous  ne  cessez  d'observer 
^nos  salles.  Les  rétrécissements  chez  les  vieillards  ne  sont 
P^  chose  exceptionnelle  et,  fait  curieux,  les  difficultés  pro- 
iK)Dcées  de  la  miction  attendent  souvent  pour  se  manifester 
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qu'à  la  lésion  du  canal  se  soit  jointe  une  déformation  du  col 
par  suite  de  l'hypertrophie  sénile  de  la  prostate. 

L'âge  du  sujet  ne  saurait  donc  entrer  en  ligne  de  compte 
qu'à  titre  de  renseignement  et  rien  de  plus,  car,  pour  soigner 
une  rétention,  il  faut  une  certitude  étiologique  et  non  pas  une 
approximation  plus  ou  moins  juste. 

Si,  comme  je  vous  le  conseille,  et  comme  nous  avons  cou- 
tume de  le  faire  ici,  vous  vous  adressez  aijx  commémoratifs 
pour  décider  du  présent,  vous  serez  naturellement,  et  d'em- 
blée, amenés  à  classer  vos  malades  atteints  de  rétention 
d'urine  dans  Tun  des  deux  groupes  suivants  : 

Ou  ils  n'ont  pas  de  passé  morbide  et  n'ont  jamais  eu,  si  ce 
n'est  peut-être  tout  à  fait  dans  les  derniers  jours,  de  troubles 
de  la  miction. 

Ou,  au  contraire,  ils  font  remonter  le  début  de  leur  mal  à 
une  époque  plus  ou  moins  éloignée,  accusent  une  série  de 
symptômes  génito-urinaircs,  et  peut-être  même  vous  parlent 
de  traitements  antérieurs. 

Quand  une  rétention  s'est  montrée  chez  des  sujets  sans 
passé  morbide  uréthral  ou  vésical,  il  faut  conclure,  à  moins 
de  traumatisme  récent  ou  d'affection  nerveuse,  et  quel  que 
soit  l'âge,  à  un  état  congestif,  inflammatoire  ou  spasmodique. 
S'il  existe  des  antécédents  uréthraux  ou  vésicaux,  il  est  facile 
de  savoir  par  l'étude  des  troubles  antérieurs  de  la  miction  s'il 
s'agit  de  rétrécis  ou  de  prostatiques. 

Toutes  les  fois  que  Turèthre  a  un  passé  morbide,  il  faut, 
quel  que  soit  l'âge,  ne  pas  le  mettre  hors  de  cause,  et  comme 
les  troubles  de  la  miction  ont  pu  mettre  insuffisamment  en 
relief  la  lésion  du  canal,  il  faut  s'imposer  comme  règle 
absolue  de  ne  jamais  chercher  à  pénétrer  dans  la  vessie  avant 
d'avoir  examiné  l'urèthre. 

Nous  reviendrons  bien  souvent  sur  cette  règle,  et  nous  pou- 
vons dire  que  les  faits  de  chaque  jour  en  démontrent  l'extrême 


SYMPTOMES  FONCTIONNELS.  71 

!cporlaiiee.  QaH  nous  suffise  pour  le  moment  de  faire  observer 
;iie  rexamoi  méthodique  de  l'urèthre  et  du  col  de  la  vessie 
pourraît  tous  permettre  de  reconnaître  la  cause  de  la  réten- 
t:  :.D  d'inÎDe,  alors  même  que  l'étude  des  commémoratifs  n'au- 
rail  pu  TOUS  la  Ëdre  soupçonner.  C'est  dans  tous  les  cas  à 
cet  examen  que  vous  devrez  demander  la  confirmation  des 
:  résomptioiis  établies  à  Taide  de  l'interrogatoire;  c'est  par 
kd  que  tous  compléterez  l'étude  générale  du  symptôme  réten- 
L>o;  c'est  en  réunissant  les  renseignements  qu'il  vous  fournit 
ï  Vyas  ceux  que  l'étude  du  passé  morbide  de  l'urèthre  et  de 
la  vesae  toos  aura  fait  découvrir,  que  vous  pourrez  établir 
le  diagnostic  différentiel  des  diverses  rétentions  d*urine. 

n.  —  La  rétention  d'urine  peut  être  observée  chez  des 
si^is  complètement  indemnes  de  toute  lésion  de  l'urèthre  et 
iiiitide  la  vessie.  Il  s'agit  le  plus  souvent  dans  ces  cas  de  ma- 
i^Sâs  atteints  d'affections  médicales  que  la  rétention  d'urine 
rrnt  compliquer.  Ces  rétentions  mériteraient  presque  qu'on 
ks  désignât  sous  la  dénomination  de  médicales.  Elles  obligent 
en  toot  cas  le  médecin  à  pratiquer  le  cathétérisme. 

Ce  n'est  pas  la  perméabilité  de  l'urèthre,  mais  la  contrac- 
té vésicale  qui  est  en  cause  chez  ces  malades. 

Vous  avez  pu  voir,  au  n""  25  de  la  salle  Saint-André,  un 
TÎ^Aard  atteint  d'hémiplégie,  et  que  sa  rétention  d'urine  a 
fait  placer,  au  moment  de  son  entrée,  dans  mon  service.  Vous 
avez  pu  suivre  l'évolution  de  l'un  et  de  l'autre  symptôme  mor- 
bide; tons  deux  sont  allés  s'amendant  progressivement,  et 
notre  vieillard,  guéri  autant  qu'on  peut  l'être  d'une  hémi- 
plégie, arrive  aujourd'hui  à  vider  sa  vessie. 

J'ai  tenu  à  vous  signaler  cet  exemple,  non-seulement  parce 
«qu^'O  vous  montre  l'influence  des  lésions  cérébrales  sur  la 
suppression  de  la  miction,  mais  aussi  parce  qu'il  me  permet 
de  vous  signaler  les  difficultés  du  diagnostic  qui  se  présentent 
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parfois  (surtout  à  l'hôpital],  alors  que  tout  commémoratif 
manque  pour  savoir  si  l'on  a  affaire  à  une  rétention  d'origine 
centrale  ou  de  cause  uréthro-prostatique.  Chez  notre  homme, 
cette  difficulté  n'existait  pas,  grâce  à  l'hémiplégie. 

Je  puis,  par  contre,  vous  citer  un  malade  que  vous  n*avez 
vu  que  quelques  heures  dans  nos  salles,  au  n**  1 3  de  la  salle 
Saint-Vincent.  Apporté  à  l'hôpital  sans  connaissance,  sans 
paralysies  apparentes  et  aussi  sans  aucun  renseignement,  il 
n'offrit  à  l'interne  de  garde  qu'un  seul  fait  frappant  :  vessie 
énorme  remontant  à  l'ombiUc.  De  là  son  entrée  dans  nos 
salles.  Toutefois,  en  examinant  avec  plus  de  loisir,  il  nous  fui 
possible  de  reconnaître  qu'il  s'agissait  en  réalité  de  phéno- 
mènes  d'origine  méningée. 

Mais,  je  vous  le  répète,  messieurs,  l'embarras  peut  parfois 
être  grand.  Voyez,  par  exemple,  le  concierge  couché  au  n"  1 2. 
Il  a  de  la  rétention  d'urine,  le  fait  est  incontestable,  mais  il  a 
aussi  du  subdélire,  mais  sa  loquacité  est  extrême  et  son  agi- 
tation devient  presque  furieuse  pendant  la  nuit.  Est-ce  un 
alcoolique  avec  délirium  tremens  et  troubles  de  la  miction  ? 
Est'Ce  un  urémique,  en  prenant  ce  terme  dans  son  sens  le 
plus  vaste  ?  Les  commémoratifs  et  l'examen  local  attentif  per- 
mettent seuls  d'arriver  à  la  vérité.  Nous  avons  appris  que 
depuis  longtemps  la  miction  se  faisait  remarquer  par  sa  fré- 

» 

quence  nocturne,  et  d'autre  part,  l'examen  direct  nous  a  fait 
reconnaître  une  prostate  énorme,  bien  faite  pour  expliquer 
l'arrêt  apporté  à  l'excrétion  urinaire. 

Plus  grande  encore  est  la  difficulté  lorsqu'il  s'agit  d'une 
lésion  nerveuse  d'origine  médullaire.  Je  n'entends  pas  parler 
ici  de  ces  rétentions  que  vous  connaissez  bien  et  qui  font 
partie  intégrante  du  cortège  symptomatique  propre  aux  frac- 
tures et  aux  luxations  du  rachis,  ou  bien  encore  à  la  paraplégie 
confirmée  du  mal  de  Pott.  J'ai  en  vue  surtout  ces  ataxiques, 
qui  n'ont  souvent  encore  que  de  très  faibles  troubles  du  côté 
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iâ  membres  inférieurs,  tandis  qu'ils  sont  déjà  atteints  de 
rèieDÙm  nrinaire.  Plus  souvent,  il  est  vrai,  ils  se  plaignent 
if nne  fréquence  anormale  de  la  miction,  mais  il  suffit  que  la 
rétention  se  rencontre  parfois  chez  eux  pour  que  je  croie 
deroir  recommander  ces  faits  à  votre  attention.  Cela  est  d'au- 
tant iilos  nécessaire  que  des  abus  vénériens  antérieurs,  con- 
iéssés  avec  complaisance,  peuvent  faire  égarer  le  diagnostic. 
Ne  perdez  jamais  de  vue  la  possibilité  d'une  paralysie  vési- 
cale  d'origine  nerveuse  quand  vous  serez  en  face  de  malades 
chez  lesquels  rien  ne  justifie  l'impossibilité  de  la  miction,  ni 
dus  les  phénomènes  prodromiques,  ni  dans  les  signes  phy* 
âqoes. 

Qoant  à  ces  rétentions  médicales,  qu'on  peut  observer  soit 
dans  la  fièvre  typhoïde,  soit  dans  la  péritonite  chronique,  soit 
^  bien  que  rarement,  dans  la  métro-péritonite  aiguë 
p^tje  crois  inutile  d'y  insister.  L'état  général  du  malade 
â  ifi  symptômes  concomitants  éclairent  suffisamment  le 
^^Dostic  au  point  de  vue  de  la  nature  essentiellement  médi- 
cale de  Tafiection,  comme  aussi  de  son  étiologie  précise,  et 
vous  permettent  de  prévoir,  ici  des  adhérences  fixant  la  vessie 
et  empêchant  sa  contraction,  là  un  défaut  de  sensibilité,  et 
p^-étre  aussi  de  contractilité. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  causes  diverses  de  la  rétention  uri- 
oaire  sans  lésion  uréthro-prostatique,  ou  si  vous  aimez  mieux, 
avec  perméabilité  conservée  de  tout  le  canal  uréthral  et  du 
col  YésicaU  les  symptômes  locaux  ne  diffèrent  que  bien  peu 
^  ceux  que  j'aurai  à  vous  exposer  à  propos  des  autres  ré- 
téotioDs.  Je  ne  ferai  donc  que  vous  les  énumérer  rapidement  : 
logmentation  de  volume  du  ventre  ;  tumeur  plus  ou  moins 
i^oédiane,  appréciable  au  palper  et  parfois  à  la  percussion  ; 
^uppresâon  de  toute  miction  ou  écoulement  d'urine  goutte 
^goulte  et  par  regorgement.  Disons  seulement  que,  entraînés 
P^  Tétude  de  l'affection  première  et  négligeant  Texamen  de 
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la  vessie,  vous  ne  serez  avertis  parfois  d'une  rétention  avec 
regorgement  que  par  Todeur  urineuse  tout  à  fait  caracté- 
ristique qui  s'exhale  du  lit  du  malade  et  se  laisse  même  sou- 
vent apprécier  à  distance. 

Toute  ces  rétentions  de  cause  médicale  où  la  voie  uréthrale 
est  libre,  réclament  un  même  traitement  palliatif  immédiat, 
le  cathétérisme  évacuateur.  Ce  cathétérisme  est  généralement 
facile,  et  même  très  facile,  je  dis  «  généralement,  »  car  vous 
le  comprenez,  un  rétréci  ou  un  prostatique  peut  être  atteint 
de  rétention  de  cause  médicale  et  votre  sonde  viendra  butter 
alors  contre  l'obstacle  uréthral.  Aussi  est-il  toujours  sage  de 
faire  précéder  le  cathétérisme  évacuateur  soit  de  questions 
appropriées,  soit  mieux  encore  de  l'exploration  méthodique 
du  canal.  Toutefois,  il  est  juste  de  dire  qu'en  pratique  ces 
coïncidences  pathologiques  ne  sont  pas  très  fréquentes. 

III.  —  Dans  la  plupart  des  cas,  la  rétention  d'urine  recon- 
naît pour  cause  une  lésion  des  voies  urinaires.  C'est  dans  ces 
cas  que  si  souvent  se  présentent,  dans  toute  leur  gravité,  les 
problèmes  thérapeutiques  posés  à  la  pratique  chirurgicale. 
Faut-il  intervenir?  S'il  est  indiqué  d'intervenir,  convient-il 
de  le  faire  immédiatement?  Si  Ton  intervient,  à  quel  instru- 
ment faudra-t-il  recourir?  Questions  des  plus  graves,  car  du 
parti  auquel  vous  vous  arrêterez,  pourront  résulter  les  meil- 
leurs effets  ou  les  accidents  les  plus  graves. 

Pour  que  les  indications  de  l'intervention,  pour  que  les 
indications  de  l'opportunité  d'intervention,  pour  que  les  indi- 
cations du  mode  d'intervention  puissent  être  posées,  il  est 
avant  tout  nécessaire  de  continuer  à  considérer  la  rétentior 
comme  un  symptôme  et  d'étudier  ses  causes,  c'est-à-dire  les 
variétés  cHniques  qu'elle  présente. 

Nous  rappellerons  tout  d'abord  les  deux  divisions  géné- 
rales déjà  indiquées  à  propos  de  l'étude  du  symptôme  réten- 
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bon.  Nous  avons  distingué  la  rétention  complète  et  la  réten- 
tion incomplètey  que  Giviale  a  étudiées  avec  le  plus  grand  soin 
SOUS  le  titre  de  stagnation  de  furine  dans  la  vessie.  Nous  ajou- 
terons que  la  rétention  complète  peut  s'observer  à  Vétat  aigu 
et  à  Xétat  chronique;  que  la  rétention  incomplète  s'observe 
toujours  à  Xétat  chronique^  bien  qu'elle  puisse  se  compliquer 
parfois  de  phénomènes  aigus. 

Ces  deux  grands  types  diffèrent  absolument  par  les  sym- 
ptômes, par  la  marche,  comme  aussi  par  le  pronostic  à  porter 
et  par  le  traitement  à  établir.  Il  existe  toutefois  entre  eux 
plus  d'un  lien  et  plus  d'une  connexion.  La  rétention  aiguë  et 
complète  est  souvent  préparée  par  la  rétention  incomplète, 
et  celle-ci  succède  plus  dune  fois  à  la  première;  de  même 
que  la  rétention  complète  aiguë  se  perpétue  souvent  à  l'état 
chronique  chez  ces  nombreux  malades  qui  ne  peuvent  rendre 
leurs  urines  sans  le  secours  de  la  sonde. 

La  rétention  complète  et  la  rétention  incomplète  peuvent 
cf aflleurs  être  provoquées  par  les  différentes  lésions  qui  déter- 
minent l'impossibilité  de  vider  la  vessie.  Et,  bien  que  la  réten* 
tion  incomplète  s'observe  plus  particulièrement  chez  les  indi- 
ens atteints  de  lésions  de  la  prostate,  elle  se  rencontre  fort 
souvent  aussi  chez  les  rétrécis  et  peut  même  s'observer 
dans  d'autres  conditions.  Nous  aurous  donc  à  tenir  compte 
de  ces  deux  grands  types  de  la  rétention  d'urine  en  étudiant 
les  diverses  espèces  dont  voici  l'énumération  : 

Rétentions  d'urine  de  cause  inflammatoire,  congestive  et 
spasmodique  ; 

Rétentions  d'urine  chez  les  rétrécis  ; 

Rétentions  d'urine  chez  les  prostatiques  ; 

Rétentions  d'urine  d'origine  traumatique; 

Rétentions  d'urine  de  cause  mécanique. 
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CINQUIÈME  LEÇON 

RÉTENTION   d'uRINE   DE   CAUSE   INFLAMMATOIRE 
CONGESTIVE   ET   SPASMODIQUE 

Conditions  qui  provoquent  la  congestion  :  uréthrite  existante  ou  récente  ;  injec- 
tions mal  faites.  —  Conditions  qui  provoquent  le  spasme  ;  causes  déterminantes 
contact  d'un  corps  étranger,  incitation  du  col  par  tuberculose,  par  distension. 
Causes  prédisposantes  :  nervosisme,  affections  médullaires.  —  Diagnostic  du 
spasme.  —  Diagnostic  de  la  rétention  suite  de  prostatite  aiguë. 

Traitement  :  le  cathétérisme  est  utile,  mais  n*est  qu'un  adjuvant.  —  Importance 
des  moyens  médicaux.  —  Ouverture  des  abcès  prostatiques.  —  Rétention  par 
simple  distension  vésicale. 


L"éléineût  inflammatoire  et  plus  encore  l'élément  congés- 
tif  jouent  un  rôle  pathogénique  important  dans  toutes  les  va- 
riétés de  rétention  d'urine.  Mais,  tandis  que  Tun  de  ces  élé- 
ments se  surajoute  à  une  lésion  antérieure  permanente  et  plus 
ou  moins  ancienne  dans  les  formes  que  nous  étudierons^  ils 
constituent  toute  la  lésion  dans  celle  dont  nous  nous  occu- 
pons actuellement. 

L'élément  spasmodique  lui-même  peut  avoir  sa  part  dans 
les  cas  où  une  lésion  permanente  est  la  cause  principale  de 
la  rétention.  11  peut  aussi  jouer  un  rôle  dans  ceux  où  le  canal 
et  le  col  n'ont  pas  été  modifiés  au  préalable  dans  leur  stnic* 
ture  ou  dans  leur  forme.  L'élément  spasmodique  peut,  dans 
ces  cas,  s'unir  à  Télément  inflammatoire  ou  à  l'élément  con- 
gestif. 

Les  malades  dont  nous  allons  vous  parler  n'ont  pas  de 
passé  uréthral  ou  vésical.  Leur  interrogation  ne  vous  fera  pas 
découvrir  trace  de  troubles  anciens  de  la  miction  pouvant 
faire  présumer  l'existence  d'une  lésion  permanente  telle  qu'un 
rétrécissement  ou  une  hypertrophie  prostatique.  Ils  ne  sont 
cependant  pas  indemnes  de  blennorrhagie,  car  presque  tous 
sont  sous  le  coup  d'un  écoulement  qui  peut  être  encore  à 
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l'état  aigu,  mais  qui  plus  souvent  est  à  son  déclin.  L'écoule- 
ment peut  même  être  guéri,  mais  il  est  encore  de  date  récente; 
souvent  c'est  parce  qu'ils  ont  fêté  leur  rétablissement  que  ces 
malades  sont  atteints  de  rétention  d'urine. 

Mais  c'est  aussi  parce  qu'ils  ont  intempestivement  ou  ma- 
ladroitement usé  de  certains  moyens  de  traitement  que  la 
rétention  d'urine  est  venue  compliquer  la  blennorrhagie.  Les 
injections  dites  abortives  ont  souvent  eu  pour  effet,  vraiment 
incontestable,  l'impossibilité  de  la  miction.  11  en  est  de  même 
dans  certains  cas  des  injections  préservatrices. 

Il  faut  alors,  il  est  vrai,  s'en  prendre  à  la  manière  dont  est 
poussée  l'injection  plutôt  qu'à  la  nature  du  liquide.  Après  un 
coït  suspect  et  surtout  après  un  coït  extra-conjugal,  la  crainte 
de  la  blennorrhagie  est  l'une  de  celles  qui  hantent  l'esprit  du 
coupable.  11  demande  à  Tinjection  de  prévenir  les  consé- 
quences de  sa  faute;  convaincu  qu'elle  sera  d'autant  plus 
efficace  qu'elle  pénétrera  plus  profondément,  il  la  pousse 
avec  autant  de  force  que  de  conscience.  11  l'oblige  à  fran- 
chir l'entrée  de  l'urèthre  profond,  et  à  pénétrer  de  vive  force 
dans  la  région  prostatique  de  l'urèthre,  et  jusque  dans  la 
vessie. 

De  cette  pratique  irrationnelle  et  détestable  résultent  des 
accidents  déplorables.  J'ai  vu,  sous  l'influence  de  cette  cause, 
un  homme  de  cinquante  et  quelques  années  jusqu'alors  bien 
portant  et  indemne  de  trouble  de  la  miction,  pris  d'une  pros- 
tatite  phlegmoneuse  diffuse  qui,  non-seulement  détermina 
une  rétention  d'urine,  mais  entraîna  la  mort.  À  la  suite  de 
semblables  manœuvres,  les  prostatites  et  les  cystites  ne  sont 
pas  rares,  et  plus  d'une  fois  j*ai  pu  vous  en  signaler  des 
exemples  dans  nos  salles. 

C'est  encore  par  un  usage  prématuré  des  injections  ou 
mtîme  des  substances  médicamenteuses  antiblennorrha- 
giques,  c'est  en  un  mot  parce  que  l'on  a  voulu  trop  hâtivement 
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couper  une  chaude-pisse  que  Tod  voit  quelquefois  survenir 
la  rétention  d'urine. 

Le  coït  peut  être  aussi  la  cause  de  la  rétention  d'urine.  Il 
importe  de  remarquer  que  dans  les  cas  publiés,  notamment 
par  Giviale  \  les  malades  avaient  eu  plusieurs  blennorrha- 
gies.  On  ne  saurait  donc  invoquer  la  seule  influence  du  coîl 
provoquant  un  état  spasmodique.  Les  uréthrites  répétées 
laissent  le  canal  sous  l'influence,  en  quelque  sorte  virtuelle, 
d'une  prédisposition  aux  phlogoses  et  aux  congestions  que 
réveillent  les  excès  de  toute  sorte,  et  en  particulier  les  excès 
de  coït 

L'état  spasmodique  dont  le  rôle  est  souvent  incontestable 
dans  l'empêchement  ou  la  difficulté  de  la  miction,  de  même 
que  dans  l'empêchement  ou  la  difficulté  du  cathétérisme,  se 
surajoute  à  une  lésion  temporaire  ou  permanente,  mais  se 
montre  bien  rarement  à  l'état  d'indépendance. 

Il  peut  dépendre  d'une  cause  agissant  directement  sur  les 
parois  du  canal,  telle  qu'une  inflammation  de  l'urèthre,  mais 
souvent  il  tient  à  quelque  affection  de  parties  plus  ou  moins 
éloignées. 

Giviale  '  accuse  les  lésions  profondes  du  rein,  du  corps 
de  la  vessie,  de  son  col  ou  de  la  prostate,  la  gravelle,  la  pierre. 
Ces  diverses  affections  peuvent,  d'après  lui,  occasionner  dans 
l'urèthre,  spécialement  au-dessous  de  l'arcade  pubienne,  un 
agacement  tel  qu'un  resserrement  spasmodique  en  soit  la  con- 
séquence. Rien  n'est  plus  vrai  et  nous  avons  pu  bien  souvent 
constater  l'influence  de  ces  lésions  éloignées  sur  la  contrac- 
tilité  de  l'urèthre. 

Ce  que  Civiale  désigne,  en  parlant  de  «  la  partie  de  l'urèthre 
située  sous  l'arcade  du  pubis,  »  est  évidemment  la  portion 
membraneuse,  ce  que  nous  appelons  lé  sphincter  antérieur 

i.  Traité  pratique ji,  I,  p.  54. 
2.  Traité  ipratique^  1. 1,  p.  55* 
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It  la  Tessie.  Cest  en  effet  dans  ce  point,  c'est-à-dire  dans  la  • 
partie  musculeuse  de  l'urèthre,  que  s'établit  et  se  rencontre 
:e  foe  Ton  a  pleinement  le  droit  de  qualifier  de  spasme. 

Nood  Tobservons  particulièrement  dans  tous  les  états  dou- 

i.oreox  de  la  vessie  et  de  son  col,  mais  surtout  lorsque  le  col 

est  habituellement  soumis  à  une  excitation  douloureuse.  C'est 

mû  que  le  spasme  de  la  partie  membraneuse  se  rencontre 

Mz  les  calculeui,  lorsque  la  pierre  est  maintenue  au  contact 

lu  cA  ;  que  ce  soit  un  fi-agment  ou  l'extrémité  d'une  pierre 

îc4amiDeuse,  peu  importe  ce  fi*ottement,  cette  excitation 

p:  jlongée  par  contact  immédiat  déterminent  synergiquement 

une  contraction  souvent  continue  et  difficile  à  vaincre  du 

sphincter  de  la  région  membraneuse.  Tel  calculeux  que  vous 

airez  tellement  sondé  en  dehors  de  ses  crises  douloureuses 

'^-z  ^3urra  l'être  que  péniblement  si  le  col,  sans  cesse  provo- 

\Ju  sollicite  fréquemment  les  contractions  vésicales.  Il  vous 

armera  même  d'échouer,  ou  tout  au  moins  de  prudenmient 

nnoQcer  à  vos  tentatives  de  cathétérisme. 

De  aiême  vous  rencontrerez  chez  les  tuberculeux  véstcaux 
et  prostatiques  cette  contracture  de  la  portion  membraneuse 
|uî,  plus  d'une  fois,  a  fait  admettre  et  conduit  à  traiter  un 
rétrécissement  qui  n'existait  pas.  Chez  ces  malades,  que  vous 
rencontrez  journellement  dans  nos  salles,  vous  savez  com- 
bien est  sollicitée  la  contraction  du  col  vésical.  C'est,  en 
effet,  une  des  lésions  des  organes  urinaires  qui  détermine  le 
plus  la  fréquence  du  besoin  d'uriner,  fréquence  qui,  chez  bien 
des  sujets,  devient  extrême  pendant  les  crises  que  souvent 
3s  subissent. 

Nous  exprimerons  une  vérité  clinique  en  disant  que  les 
malades  qui  urinent  très  fréquemment  ont  par  cela  même  du 
spasme  de  la  région  membraneuse. 

L'état  spasmodique  peut  d'ailleurs  être  provoqué  par  un 
attouchement  ou,  pour  parler  avec  exactitude,  par  un  froisse^ 
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ment  direct  de  i'urèthre.  11  n'est  même  pas  nécessaire  que  ce 
froissement  ait  eu  pour  siège  la  région  membraneuse.  Mais 
il  convient  de  remarquer  que  c'est  bien  sous  le  pubis  que 
s'exercent  le  plus  facilement  et  le  plus  complètement  les 
froissements  directs,  dans  un  urèthre  non  modifié  dans  son 
calibre  ou  dans  sa  forme. 

C'est  pendant  le  mouvement  d'abaissement  de  la  sonde 
que  l'opérateur  est  surtout  exposé  à  froisser  ou  à  contondre 
la  portion  sous-pubienne  de  T urèthre.  Elle  reçoit  directement 
la  pression  transmise  à  l'extrémité  du  long  et  puissant  levier 
que  représente  la  sonde  ou  le  lilhotriteur.  Si  le  cheminement 
de  l'instrument  ne  s'effectue  pas  facilement  et  méthodique- 
ment, la  fin  de  la  portion  spongieuse  et  la  partie  membra- 
neuse elle-même  peuvent  subir  à  divers  degrés  un  véritable 
traumatisme. 

La  rétention  d'urine  peut,  en  effet,  être  la  conséquence  de 
l'exploration.  Elle  est  habituellement,  lorsqu'on  l'observe  en 
pareille  circonstance,  le  résultat  du  cathétérisme  métallique, 
plutôt  que  du  contact  d'un  instrument  souple.  Mais  elle  pourra 
succéder  aussi  bien  à  l'emploi  de  ces  instruments  plus  inof* 
fensifs,  s'ils  n'ont  pas  été  doucement  manœuvres,  ou  si  leur 
calibre  n'était  pas  en  rapport  avec  celui  des  parties  qu'ils  ont 
traversées. 

La  surdistension  de  I'urèthre  peut,  quel  que  soit  le  point 
où  elle  s'exerce,  détermier  in  sitv^  une  coarctation  tempo- 
raire qui  s'oppose  à  la  libre  émission  de  l'urine.  L'observa- 
tion de  ce  phénomène,  de  la  réalité  duquel  la  clinique  ne 
permet  pas  de  douter,  suffit  pour  démontrer  que  le  spasme 
n'est  pas  l'unique  agent  qui,  dans  ces  cas,  s'oppose  à  la 
miction. 

L'urèthre  n'est  musculeux  et  contractile  que  dans  la  région 
membraneuse.  Il  faut  donc  admettre  que  sous  l'influence  de 
la  contusion  périphérique  due  à  la  surdistention  s'opère  un 


' 
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.'^rafl  coiigestîf  et  survient  un  gonflement  qui,  compliqué  ou 
:  :  1  iofiammaiion,  diminue  le  calibre  du  conduit  uréthral  et 
:2:«tche  farine  d'opérer  Fécartement  de  ses  parois. 

D  De  iant  pas  l'oublier,  Turèlhre  peut  passivement  résister 
t  À  œkmne  urinaire.  Point  n'est  besoin  de  contraction  si 
•^  f^l^ois  épaissies  et  raidies  sont  devenues  pour  ainsi  dire 
:  ;  lourdes,  pour  être  déplacées  par  la  pression  de  l'urine. 
1&  oonche  à  eau  que  représente  l'urèthre  doit  être  avant 

^t  régulièrement  écartée  pour  que  la  miction  s'exécute  dans 
/:  régulières  conditions.  Â-t-elle  perdu  de  sa  souplesse, 
fi-t-ille  acquis  de  l'épaisseur,  de  la  rigidité,  et  elle  opposera 
'-  i  miction  une  résistance  passive,  que  la  moindre  tur- 
;^cs€e  nouvelle  pourra  rendre  momentanément  invincible. 

A  plus  forte  raison  fera-t-elle  obstacle  absolu,  si  à  l'épais- 
^-'rrDeDl  congestif  se  joint  la  puissance  contractile  mise  en 
.  ':ir  la  contusion  instrumentale.  Aussi  ne  faut-il  pas  vous 
'•  :jer  que  ia  rétention  par  exploration  soit  surtout  observée 
^  des  urèthres  d'ailleurs  normaux,  lorsque  la  portion 
^  :^'pubienne  aura  été  le  siège  d'une  contusion  partielle  ou 

-  ^t  sordisteDsion. 

ù  <|ui  témoigne  encore  contre  le  rôle  exclusif  que  l'on  est 
>--^  d  attribuer  au  spasme,  c'est  que  ces  rétentions  par  explo- 
'--3,  sont  souvent  la  conséquence  d'une  congestion  de  la 
:*  ^tale.  On  l'observe,  en  effet,  après  l'exploration  ou  après 

-  lihotritie  chez  des  malades  porteurs  de  prostates  volumi- 
■  ^^  difficiles  à  traverser  ou  faciles  à  impressionner, 
^lîd  on  pratique  chez  ces  malades  le  cathétérisme  évacua- 

^r  il  est  fadle  de  constater  que  la  résistance  a  pour  siège 

-  ^n  prostatique  et  non  pas  la  région  membraneuse. 

r:u  résumé,  nous  ne  sommes  en  aucune  Ëiçon  disposés  à 

-ir  la  réelle  et  importante  influence  du  spasme  dans  le  mé- 

liime  pathogénique  des  rétentions  d'urine  qui  s'obser- 

•:.t  chez  des  malades  qui  ne  sont  porteurs  d^aucune  lésion 

«CTO».  —  TOieS  UBIX.  6 
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ancienne  et  pennanente  de  Turèthre  ou  du  col  vésical.  Mais 
ce  que  nous  apprennent  l'élude  de  ces  faits  et  les  analogies 
cherchées  dans  les  cas  où  existe  une  lésion  antérieure  et  per- 
manente, est  de  telle  nature,  qu'il  n'est,  à  notre  avis,  possible 
d'attribuer  au  spasme  qu'une  action  de  combinaison  et  non 
une  action  isolée.  Nous  voulons  répéter  en  nous  exprimant 
ainsi,  ce  que  déjà  nous  avons  indiqué  en  commençant  cette 
discussion  :  l'état  spasmodique  est  bien  rarement  seul  en 
cause  ;  il  vient  en  aide  à  l'élément  inflammatoire  ou  à  Télé* 
ment  congestif,  mais  ceux-ci  peuvent,  sans  aucun  secours, 
déterminer  l'impossibiUté  de  la  miction. 

Il  y  a  cependant  toute  une  catégorie  de  malades  prédispo- 
sés à  l'état  spasmodique,  c'est  la  classe  nombreuse  des  im- 
pressionnables parmi  lesquels  peuvent  figurer  non-seulement 
les  névpopathiques,  mais  aussi  les  myéliques.  Vous  n'ignorez 
pas  que  chez  ces  sujets  existe  une  sensibilité  exaltée  de  h 
région  membraneuse,  sensibilité  qui  d'ailleurs  se  retrouve 
toutes  les  fois  que  le  col  vésical  est  soumis  à  des  excitations 
pathologiques.  Chez  ces  malades,  il  est  aisé  de  comprendn 
combien  facilement  peut  s'éveiller  le  spasme  à  la  suite  è 
l'exploration  la  mieux  faite  ou  de  la  cause  la  plus  légère. 

Il  ne  nous  a  pas  paru  inutile  de  vous  entretenir  assez  Ion 
guement  de  l'état  spasmodique  de  l'urèthre  à  propos  des  ré^ 
tentions  d'urine  que  nous  étudions  actuellement.  Nous  avon 
cru  d'autant  plus  nécessaire  de  déterminer  le  rôle  que  jou 
cet  état  spasmodique  et  de  chercher  à  montrer  sa  subordina 
tion  à  l'élément  inflammatoire  ou  congestif,  ou  mèoie  à  d'au 
très  lésions,  que  les  conditions  dans  lesquelles  vous  ferez  1 
cathétérisme  seront  différentes  selon  que  vous  aurez  affaire 
une  simple  rigidité  uréthrale  ou  à  une  rigidité  compliquée  c 
spasme. 

Dans  le  premier  cas  les  parois  uréthrales  qui  cependai 
résistaient  à  l'urine  s'écartent  facilement  devant  la  pressic 
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i:  la  sonde;  dans  le  second  cas  l'urèthre  résiste  plus  ou 
1  :ls  à  rinstnunent,  et  ropérateor  peut,  par  le  seul  Ëdt  de 
^  ^Hismodique,  être  dans  l'obligation  de  modifier  sa  ma- 

Vm  que  nous  ne  soyons  pas  encore  arrivés  au  chapitre 
Tàernenlf  je  vous  dirai  donc  de  suite  que  le  spasme  résiste 
>  .Teiit  aux  instruments  souples  tels  que  les  explorateurs,  les 
^  :ies  cylindriques  et  à  béquilles  et  même  aux  bougies  et 
a  sondes  bougies.  Il  est  au  contraire  facilement  et  douce- 
i^Qt  vaincu  par  un  instrument  métallique.  Ces  résultats  diffé- 
r-its  do  calhétérisme,  eu  égard  aux  instruments  employés, 
:':::veot  d'ailleurs  vous  servir  à  établir  le  diagnostic  du  spasme 
^^-mèffle,  et  le  diflérentier  des  obstacles  oi^niques  perma- 

Sv}D  l'habitude  à  laquelle  je  tiens  à  vous  voir  vous  cou- 
"^rf,  en  toute  circonstance,  l'étude  du  commémoratif  et  de 
V^^oâral  aura  dû  vous  fournir  des  présomptions.  L'ab- 
y-^  d'uréthrites  anciennes ,  de  traumatisme  périnéal  ou 
-=^iiréthral,  vous  aura  déjà  foit  éloigner  l'hypothèse  d'un 
•^  'tcissement  de  Turèthre  ;  l'absence  de  troubles  antérieurs 
H  habituels  de  la  miction,  vous  aura  permis  de  ne  pas  songer 
^  ^  hypertrophie  de  la  prostate.  C'est  grâce  à  ces  ren- 
^'^^gneoients  que  vous  oserez,  si  le  cathétérisme  vous  a 
^^^rHé  indiqué  et  que  vous  ayez  échoué  avec  les  instruments 
"^  '-plés,  vous  armer  en  toute  sécurité  d'un  instrument  mé- 
^|ue, 

Noos  venons  de  rechercher  et  d'étudier  la  nature  des  pro- 
mus pathologiques  qui  déterminent  la  rétention  d'urine 
^  les  cas  où  ni  Turëthre  ni  le  col  vésical  n'ont  de  passé 
''rbide  capable  de  faire  soupçonner  une  lésion  acquise  et 
;^nnanaite.  U  fiatut  encore  nous  rendre  compte  du  siège  de 
-^  obstacles  temporaires,  si  nous  voulons  être  à  même 
1  dablir  un  diagnostic  qui  nous  permette  de  juger  ea  toute 
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Les  boissons  délayantes,  les  lavements  émollients,  les  cata- 
plasmes, les  grands  bains  et  surtout  l'opium  prennent  tou- 
jours place  dans  le  traitement  de  cette  rétention. 

S'il  est  indiqué  de  faire  le  cathétérisme,  ce  ne  sont  plw 
que  des  moyens  adjuvants;  mais  ce  sont  des  adjuvants  sani 
l'intervention  desquels  le  traitement  serait  absolument  incom- 
plet. Il  pourra  vous  suffire  de  faire  un  seul  cathétérisme,  maii 
il  ne  vous  suffira  jamais  de  vous  contenter  de  prescrire  un 
seul  jo]ir  de  traitement  médical  et  diététique.  Ce  traitement 
sera  nettement  prescrit  et  formellement  rendu  obligatoire 
pendant  plusieurs  jours. 

Il  serait  vraiment  peu  chirurgical  et  presque  ridicule  de 
ne  pas  évacuer  par  la  sonde  une  vessie  trop  pleine.  Cette 
plénitude  n'est  pas  sans  inconvénient  au  point  de  vue  de 
la  durée  de  la  rétention.  Mais  il  serait  antichirurgical  et 
antimédical  de  vouloir  s'en  remettre  seulement  au  cathé- 
térisme, et  de  ne  pas  connaître  les  ressources  du  traitement 
médical. 

Au  mois  de  juin  dernier  (1876),  entrait  à  la  salle  Saint-Vin- 
cent un  jeune  homme  de  vingt-cinq  ans,  atteint  depuis  quinze 
heures  d'une  rétention  d'urine  absolue,  et  qu'on  avait  vaine-, 
ment  essayé  de  sonder  avant  son  admission.  Les  diverses  i&t\ 
tatives  de  cathétérisme  n'avaient  abouti  qu'à  des  déchirurei 
uréthrales,  ainsi  qu'en  témoignait  le  sang  qui  souillait  encori 
la  verge,  le  scrotum  et  les  cuisses  de  notre  malade. 

Fallait-il  tenter  de  nouvelles  noanœuvres  et  nous  engi 
à  nouveau  dans  cette  voie  uréthrale  plus  ou  moins  dilacér 
Fallait-il,  subissant  l'influence  d'un  conseil  donné  au  mala 
recourir  à  la  ponction  vésicale? 

Le  malade  n'avait  pas  de  passé  uréthral  capable  de  fai 
admettre  un  rétrécissement;  la  prostate  n'était  pas  en  ca 
ainsi  que  le  montrait  le  toucher  rectal  immédiatement  p 
tiqué.  Nous  prescrivîmes  de  l'opium,  un  bain  prolongé,  di 
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cataplasmes  en  permanence;  et,  sans  autre  manœuvre,  le 
malade  ne  tarda  pas  à  uriner. 

Nous  vous  avions  annoncé  cet  heureux  résultat  au  moment 
même  ou  nous  établissions  le  traitement,  parce  que  nous  sa- 
vons par  l'interrogatoire  qu'il  s'agissait  d'un  simple  travail 
congestif ,  et  probablement  spasmodique  du  côté  de  l'urëthre, 
et  que  ces  accidents  reconnaissaient  pour  cause  un  excès 
commis  au  cours,  ou  pour  mieux  dire  à  la  fin  d'une  blennor- 
rhagie. 

Au  contraire,  lorsque  vous  serez  en  face  d'une  rétention 
d'urine  due  à  une  prostatite  franche,  ne  vous  attardez  pas 
aux  moyens  médicaux.  Ils  sont  encore  excellents,  mais  ce  ne 
sont  plus  que  des  auxiliaires.  Le  cathétérisme  évacuateur  est 
indispensable.  Vous  le  faites,  bien  entendu,  précéder  du  ca- 
thétérisme explorateur,  et  vous  choisissez  une  petite  sonde 
béquille  bien  souple  à  un  seul  œil.  Les  n^M  4, 1 5  ou  1 6  sont 
très  utilisables  dans  ces  cas  ;  ils  passeront  sans  froissement, 
et  la  plupart  du  temps  dans  de  meilleures  conditions  que  la 
sonde  en  caoutchouc,  qui  cependant  peut  être  employée. 

Le  cathétérisme  n'est  d'ailleurs  que  palliatif,  et  votre  malade 
a*urinera  seul  que  lorsque  l'inflammation  de  la  prostate  sera 
éteinte,  ou  lorsque  l'abcès  sera  vidé.  C'est,  en  effet,  par  sup- 
puration que  se  termine  habituellement  cette  espèce  de  pro- 
statite. Essayez  d'obtenir  la  résolution  par  les  moyens  déjà 
indiqués  et  par  l'introduction  dans  le  rectum  de  suppositoires 
mercuriels  belladones  que  je  formule  ainsi  : 

^  Beurre  de  cacao 3  grammes. 

Onguent  napolitain 0,15  à  20. 

Extrait  de  belladone 0,02. 

Hais  surtout  cherchez  chaque  jour  par  le  toucher  rectal 
s'il  n'y  a  point  de  fluctuation.  Si  vous  la  reconnaissez,  ouvrez 
sans  hésiter  l'abcès  par  le  rectum,  ou,  s'il  a  fusé  vers  les  fosses 
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ischio-rectales  ou  vers  le  périnée,  au  point  le  plus  favorable. 
L'ouverture  par  le  rectum  est  facile,  mais  n'est  cependant 
pas  exempte  de  dangers.  Les  artères  hémorrhoïdales  présen- 
tent, sous  l'influence  de  Tinflammation  de  la  prostate,  une 
activité  circulatoire  qui  se  traduit  par  des  battements  compa- 
rables à  ceux  de  la  radiale.  Il  m'est  arrivé  d'en  blesser  une  et 

* 

de  voir  la  vie  de  l'un  de  mes  malades  compromise  par  une 
terrible  hémorrhagie  qu'entretenaient  et  renouvelaient  les 
efforts  incessants  de  défécation  causés  par  les  caillots.  Le 
tamponnement  rectal  put  seul  mettre  fin  à  cette  scène  inquié- 
tante. 11  faut  donc  placer  Tindex  gauche  qui  sert  de  conduc- 
teur sur  un  point  exempt  de  toute  pulsation.  Un  bistouri 
caché  parait  le  meilleur  instrument  à  employer  pour  cette 
opération.  On  peut  s'en  dispenser  en  préparant  un  bistouri 
ordinaire  de  la  manière  suivante  :  la  lame  est  entourée  de  fil 
jusqu'à  deux  centimètres  de  l'extrémité^  et  la  pointe  est  plan- 
tée dans  une  boulette  de  cire  un  peu  dure,  du  volume  d'un 
gros  pois  vert.  Le  bistouri^  ainsi  caché,  est  conduit  le  long  de 
l'index  gauche,  et  la  boule  de  cire  appuyée  au  niveau  du  point 
choisi  pour  la  ponction.  Une  petite  pression  fait  traverser  par 
la  pointe  la  boule  de  cire  et  la  paroi  de  l'abcès.  L*évacution 
du  pus  est  immédiate,  et  le  malade  urine  seul  le  jour  même. 

C'est  quelquefois  la  sonde  qui  devient  l'agent  de  l'ouverture 
de  l'abcès;  mais  l'ouverture  intra- uréthrale,  à  laquelle  on 
ne  peut  d'ailleurs  s'opposer,  est  moins  favorable  que  l'ou- 
verture rectale  qui  constitue  la  meilleure  de  toutes  les  ter- 
minaisons. 

Je  vous  aurais  mal  renseignés  si  je  vous  laissais  croire 
que  toutes  les  prostatites  déterminent  la  rétention  d'urine. 
On  n'observe  guère  cette  complication  que  dans  la  moitié  des 
cas;  et  si  je  ne  tenais  compte  que  des  faits  nombreux  que 
j'ai  observés,  je  dirais  qu'elle  ne  se  montre  que  dans  la  pro- 
portion de  2  sur  5. 
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ce  qui  accompagne  toujours  la  prostatite,  c'est  la  dif- 
ficulté de  la  miction.  --  L'émission  des  urines  n'est  pas  plus 
fréquente,  mais  elle  est  pénible,  mais  elle  est  relardée  et  les 
efforts  sont  douloureux.  Vous  connaissez  la  valeur  séméio- 
tique  de  ce  trouble  de  la  miction.  Vous  savez  qu'il  veut  dire 
obstacle  prostatique  avec  état  congestif  ou  inflammatoire  de 
la  glande. 

Dans  de  telles  conditions  la  rétention  d'urine  est  immi- 
nente; la  moindre  aggravation  locale,  la  moindre  imprudence 
de  régime,  la  moindre  infraction  à  Thygiène  la  détermineront. 

S'il  ne  faut  pas  toujours  sonder  dans  les  cas  de  prostatite, 
il  iaut  du  moins  être  toujours  prêt  à  le  faire. 

Peut-être  avez-vous  été  surpris  de  ne  pas  m'entendre  vous 
signaler  les  rétentions  d'urine  dues  à  la  distension  exagérée 
de  la  vessie  sans  lésion  antérieure  de  Turèthre  ou  du  col 
Tésical,  et  même  sans  état  morbide  actuel,  tel  qu'une  uré- 
thrite  encore  aiguë  ou  à  son  déclin. 

11  a  été  publié  des  cas  de  cette  espèce  où  toute  l'étiologie 
reposait  sur  la  non-satisfaction  du  besoin  d'uriner  en  temps 
opportun.  Sous  l'influence  de  circonstances  quelconques, 
le  malade  avait  longuement  résisté  au  besoin  d'uriner,  et 
n'avait  pu  le  satisfaire  lorsque  l'occasion  favorable  lui  avait 
été  enfin  offerte. 

Il  est  incontestable  que  le  retard  apporté  à  l'accomplisse- 
ment des  ordres  de  la  vessie  n'est  pas  sans  inconvénient.  Nous 
aurons  à  insister,  en  vous  parlant  de  la  rétention  chez  les 
prostatiques,  sur  le  rôle  important  que  joue  la  résistance  à  la 
satisfaction  du  besoin  d'uriner.  C'est  souvent  le  prélude  et 
Toccasion  déterminante  des  rétentions.  Mais  la  distension  n'a 
dans  ces  cas  qu'un  rôle  secondaire,  et  la  lésion  prostatique 
préexistante,  bientôt  compliquée  de  congestion,  est  la  raison 
effective  de  l'impossibilité  de  la  miction. 
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n  faudrait,  pour,  admettre  que  la  distension  puisse  produire 
une  rétention  d'urine  chez  un  sujet  parfaitement  indemne, 
dans  le  passé  et  dans  le  présent,  de  toute  lésion  uréthrale  ou 
prostatique,  établir  tout  d'abord  et  bien  prouver  que  cette 
immunité  absolue  est  réelle. 


SIXIÈME  LEÇON 

RÉTENTION   d'uRINE   CHEZ    LES   RÉTRÉCIS 

Influence  de  Thypertrophie  prostatique  sur  la  rétention  d'urine  dans  certains  cas 
de  rétrécissement.—  Diagnostic  entre  les  prostatiques  et  les  rétrécis  par  les  coni- 
mémoratifs  et  par  Texploration  ;  nécessité  de  ce  diagnostic.  —  Diagnostic  difft^ 
rentiel  de'la  nature  et  du  siège  des  rétrécissements.  —  Rétention  complète 
passagère.  Sa  fréquence,  sa  pathogénie:  congestion  par  décubitus;  irritation 
par  contact  direct.  —  Rétention  incomplète.  —  Sa  gravité;  son  traitement 
par  l'uréthronomie.  —  Rétention  complète.  —  Son  étiologie.  Le  traitement 
antiphlogistique  est  très  important,  toujours  utile  et  souvent  suffisant.  —  Le 
traitement  chirurgical  varie  selon  le  calibre  du  rétrécissement.  —  Indications 
de  la  sonde.  —  Indications  de  la  bougie.  —  Galhétérisme  appuyé.  —  De  Turé- 
throtomie  interne  immédiate.  —  Si  le  rétrécissement  est  infranchissable  et  que 
la  rétention  persiste,  recourir  à  la  ponction  aspiratrice.  —  Gathétérisnne  forcé. 
~  Injections  forcées.  —  Boutonnière  périnéale.  ~  Dans  la  rétention  avec  infil* 
tration  d'urine,  il  faut  inciser  et  non  sonder. 


Nous  venons  d'étudier  les  cas  où  la  rétention  s'établit  sous 
rinfluence  de  lésions  temporaires  et  plus  ou  moins  passa- 
gères; nous  avons  actuellement  à  rechercher  dans  quelles 
conditions  se  présentent  à  l'observateur  les  sujets  porteurs  de 
lésions  permanentes  et  plus  ou  moins  anciennes,  lorsqu'ils 
sont  atteints  de  rétention  d'urine. 

L'état  actuel  ne  saurait  vous  servir  de  guide.  Envisagé  en 
lui-même,  le  symptôme  rétention  n'a  pas,  vous  le  savez  de 
valeur  séméiologique  certaine.  Ce  sont  les  commémoratifs 
qui  vont  vous  permettre  de  pressentir  la  nature  et  le  siège  de  la 
lésion,  dont  l'impossibilité  d'uriner  est  devenue  le  témoignage. 
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Vous  aurez,  dans  ces  cas,  affaire  à  des  rétrécis  ou  à  des 
prostatiques,  et  le  plus  souvent  à  ces  derniers.  Votre  interro- 
gatoire devra  donc  viser  ces  deux  grandes  causes  de  la  réten- 
tion d'urine.  Quelques  questions  vous  permettront  de  faire 
facilement  le  départ  des  lésions  accidentelles.  Les  rétentions 
traumatiques  et  mécaniques,  dont  nous  aurons  bientôt  à  vous 
parler,  se  montrent  en  effet  dans  des  conditions  bien  déter- 
minées :  traumatisme  récent;  obstruction  par  un  calcul  ou 
un  fragment  chez  les  calculeux,  par  un  caiUot  chez  les  grands 
hématuriques  ;  aplatissement  de  Turëthre  de  dehors  en 
dedans,  à  la  suite  de  certains  traumatismes  ou  à  l'occasion  de 
certaines  lésions  de  voisinage. 

C'est  à  propos  des  rétentions  dues  à  des  lésions  permanentes 
que  la  question  d'âge  peut  surtout  être  prise  en  considération. 
Mais,  l'étude  des  rétentions  de  cause  inflammatoire  vous  a 
montré  qu'il  pouvait  y  avoir  de  jeunes  prostatiques  ^  ;  mais, 
comme  je  vous  Tai  déjà  fait  remarquer,  il  y  a  de  vieux  rétré- 
cis, et  je  ne  saurais  trop  vous  recommander  de  ne  jamais 
perdre  de  vue  en  pratique  la  possibilité  d'un  rétrécissement, 
quel  que  soit  l'âge  du  malade. 

Chez  un  bon  nombre  de  rétrécis,  porteurs  d'une  stricture 
fort  étroite,  il  n'y  a  pas  de  symptômes  fonctionnels,  ou  du 
moms  ils  sont  assez  négligeables  pour  que  les  malades  n'en 
prennent  aucun  souci  et  ne  songent  pas  à  les  accuser.  Ces 
malades  pourront  arriver  jusqu'à  l'époque  de  la  vie  où  la 
prostate  entre  en  scène  sans  s'être  plaints  de  la  manière  dont 
ils  urinent.  Et  alors  ce  sont  des  symptômes  prostatiques 
qu'ils  accuseront,  et  ce  seront  en  effet  des  symptômes  pro- 
statiques qui  existeront. 

Trompés  par  une  symptomatologie  exactement  relevée  et 
par  l'âge  du  sujet,  vous  pourriez  donc  vous  armer  très  mal  à 

1.  n  y  a  même  des  hommes  encore  jeunes  (quarante  à  cinquante  ans) 
qui  ont  la  prostate  hypertrophiée. 
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propos  d'une  sonde  pour  faire  uriner  ces  malades.  Ce  qui 
pourra  vous  arriver  de  moins  grave  en  pareil  cas,  c'est  de  ne 
pas  réussir;  mais,  avec  un  peu  d'amour-propre,  il  pourrait 
même  advenir  que  vous  fassiez  fausse  route. 

Je  vous  ai  montré  ce  matin  même  un  malade  venu  de  l'ex- 
térieur pour  consulter.  Cet  homme  est  âgé  de  soixante  et 
quelques  années;  il  nous  a  accusé,  comme  antécédents  mor- 
bides» de  la  fréquence  et  de  la  difficulté  nocturnes,  et  il  a 
affirmé  que  ces  troubles  de  la  miction  ne  dataient  que  de  six 
mois;  nous  avons  insisté  pour  bien  établir  leur  ancienneté, 
il  a  persisté  à  ne  pas  les  faire  remonter  plus  loin  dans  le  passé. 
C'était  donc  un  prosttatique  auquel  nous  devions  avoir  affaire; 
et  cependant  '  nous  avons  constaté  la  présience  incontestable 
d'un  rétrécissement  valvulaire  de  la  région  bulbeuse  ne  don- 
nant passage  qu'à  un  explorateur  n^  6. 

Si  nous  n'avions  pas  été  fidèles  au  principe  que  nous  ne 
cessons  de  suivre  et  de  recommander,  si  nous  n'avions  pas 
exploré  l'urèthre  avant  de  songer  à  aborder  la  vessie,  nous 
aurions  certainement  subi  un  échec  ou  fait  des  lésions. 

Ces  cas  ne  sont  pas  rares,  et  ils  suffiraient  à  eux  seuls 
pour  rendre  obligatoire,  dans  les  cas  de  rétention  d'urine,  ce 
qui  est  considéré  comme  tel  dans  tout  autre  acte  chirurgical, 
à  savoir  que  le  diagnostic  doit  être  fait  et  bien  fait,  avant  que 
le  traitement  ne  soit  entrepris. 

Mais,  le  malade  ne  peut  uriner;  il  réclame  du  soulagement; 
l'on  désire  lui  venir  le  plus  rapidement  possible  en  aide;  il  est 
convenu  qu'on  ne  vide  la  vessie  qu'avec  une  sonde,  et  l'on 
prend  d'emblée  une  sonde,  le  plus  souvent  même  celle  que 
l'on  a  sous  la  main,  c'est-à-dire  la  sonde  de  trousse,  c'est-à- 
dire  un  instrument  incapable  de  vous  faire  faire  le  diagnostic^ 
fort  peu  approprié  aux  exigences  d'un  urèthre  difficile  à  par- 
courir, un  instrument  métallique,  un  instrument  dangereux. 

Je  ne  veux  pas  dire  que  Ton  soit  à  l'abri  du  danger  avec 
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un  instrument  non  métallique.  On  n'est  en  sécurité  que  lors- 
que Ton  a  su  faire  le  diagnostic,  c'est-à-dire  reconnaître  le 
siège  et  la  nature  de  la  lésion  qui  a  déterminé  la  rétention. 
Avec  un  faux  diagnostic  on  fera  de  fausses  manœuvres  ;  avec 
un  diagnostic  exact  on  n'exécutera  que  des  manœuvres  rai-^ 
sonnées  et  méthodiques,  on  n'ira  pas  à  l'aventure. 

On  pourrait,  à  la  rigueur,  s'armer  immédiatement  de  l'ex- 
plorateur, et,  sans  plus  ample  informé,  chercher  à  parcourir 
méthodiquement  l'urèthre.  C'est  ce  que  vous  serez  quelquefois 
obligé  de  faire  chez  les  malades  que  leur  état  de  santé,  leur 
manque  d'inteUigence  ou  de  bonne  foi  empêcheront  de  vous 
donner  des  renseignements.  Mais  vous  vous  trouverez  bien, 
à  tous  les  points  de  vue,  d'obéir  à  la  règle  toutes  les  fois  que 
cela  ne  sera  pas  impossible,  c  est-à-dire  d'interroger  avant 
d'explorer.  Qui  interroge  doit  nécessairement  causer;  les 
questions  précises,  raisonnées,  attentives,  qui  vous  préparent 
à  entrer  dans  Turèthre  après  avoir  prévu  ce  que  vous  y  ren- 
contrerez, ont  préparé  votre  malade  à  se  livrer  à  votre  inter- 
vention avec  un  sentiment  de  véritable  sécurité. 

Les  symptômes  qui  dénoncent  un  obstacle  prostatique  de 
nature  hypertrophique  sont,  vous  le  savez,  très  significatifs. 
C'est,  à  la  fois,  la  fi*équence  et  la  difficulté  de  la  miction  qui 
sont  les  symptômes  les  plus  caractéristiques  de  cette  espèce 
de  dysurie.  Cette  fréquence  et  ces  difficultés  sont  surtout 
nocturnes  ;  elles  se  manifestent  dans  leur  plus  haute  expres- 
sion au  réveil.  C'est  pendant  leur  toilette  que  ces  malades 
sont  obligés  de  se  présenter  à  plusieurs  reprises,  d'attendre 
quelques  instants  de  faire  effort  pour  faire  arriver  l'urine  qui 
ne  sort  qu'en  petite  quantité.  Levés,  ils  urinent  moins  souvent 
et  plus  facilement,  mieux  encore  sous  l'inQuence  d'un  exer- 
cice modéré  ou  de  la  promenade. 

Les  symptômes  de  l'obstacle  uréthral  ont  une  physionomie 
beaucoup  moins  accusée;  nous  avons  déjà  dit,  et  nous  le 
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répétons,  qu'ils  peuvent  même  faire  défaut  avec  un  rétrécis- 
sement cependant  étroit;  nous  ajoutons  que  la  rétention 
d'urine  s'observe  souvent  chez  des  individus  qui  n'ont  encore 
qu'une  faible  diminution  dans  le  calibre  de  l'urèthre.  Les 
rétrécis  accusent  surtout  des  difficultés  dans  la  miction  qui 
se  fait  plus  lentement  et  avec  effort.  L'urine  ne  tarde  pas  à 
apparaître;  elle  s'écoule  d'une  manière  régulière  et  continue, 
mais  se  débite  avec  un  jet  réduit  et  plus  ou  moins  déformé. 

Ce  qu'il  importe  surtout  d'établir  par  l'interrogation,  ce 
sont  les  antécédents  du  canal.  Il  faut  savoir  si  le  malade  n^a 
pas  subi  de  traumatisme  du  périnée  ou  du  bassin  et  s'il  a  eu 
la  chaudepisse,  combien  de  fois  il  l'a  eue,  et  surtout  quelle 
est  la  date  de  la  première*  Nous  vous  avons  dit,  en  parlant  de 
la  valeur  séméiologique  des  commémoratifs  dans  l'étude  des 
maladies  des  voies  urinaires,  que  le  traumatisme  local  ou  la 
blennorrhagie  sont  absolument  nécessaires  pour  qu'il  s'éta- 
blisse dans  l'urèthre  une  de  ces  lésions  permanentes  qui  mé- 
ritent le  nom  de  rétrécissement.  Hors  de  ces  conditions,  on 
n'a  pas  droit  au  rétrécissement  *. 

Après  le  traumatisme,  la  possession  de  ce  droit  s'affirme 
très  rapidement;  après  la  blennorrhagie,  beaucoup  moins  hâ- 
tivement et  quelquefois  très  tardivement.  L'échéance  peut 
être  retardée  de  plusieurs  années.  Il  est  fort  rare  que  le  canal 
d'un  blennorrhagique  se  rétrécisse  dans  le  cours  de  la  pre- 
mière et  même  de  la  seconde  année.  Mais  il  peut  déjà  être 
sous  l'influence  de  modifications  dans  la  souplesse  de  ses 
parois,  dans  l'état  de  sa  muqueuse,  modifications  qui  pré— 


{ .  L'expression  la  plus  nette  et  la  plus  certaine  d'un  traumatisme  de 
Turèthre  antérieur  étant  le  saignement  par  le  méat  en  dehors  de  toute 
miction,  il  ne  faut  jamais  négliger  de  demander  au  malade  s'il  a  saiguê 
par  la  verge.  H  y  a  nombre  de  rétrécissements  qui  ne  reconnaisse  a  t 
pas  d'autre  origine,  que  le  saignement  ait  eu  lieu  à  la  suite  de  la  rupture 
de  la  corde,  ou  après  une  fausse  manœuvre  du  coït. 
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zsposeni  am  rétentions  d'urine.  Nous  vous  disions  à  l'instant 
ni'eUe  s'observe  assez  souvent  chez  des  sujets  dont  le  calibre 
irétiiral  est  encore  peu  modifié. 

Lorsque  tous  serez  en  présence  d'une  rétention  d'urine, 
et  que  voas  apprendrez  que  l'urèthre  a  un  passé  morbide 
iiïaMA  de  quelques  semaines  ou  de  quelques  mois  pour  le 
tranmatisme ,  d'une  année  ou  de  plusieurs  années  pour  la 
lienDQrrfaagie,  vous  serez  en  droit,  pour  peu  que  Tâge  du  sujet 
rt  Fabsence  de  symptômes  prostatiques  n'ajoutent  pas  d'autres 
^i^ments  pathologiques,  d'affirmer  que  l'exploration  vous  fera 
•>k:oavnr  une  lésion  permanente  du  canal.  De  même,  en 
l'absence  d'antécédents  traumatiques  et  blennorrhagiques, 
TOUS  pouvez  annoncer  que  le  résultat  de  l'examen  de  l'urèthre 
irfra  négatif^  si  toutefois  le  malade  ne  vous  a  pas  inexacte- 
LicQt  renseigné. 

Uezamen  méthodique  de  l'urèthre  peut  par  lui-même  juger 
i  joestion  de  nature  de  la  lésion,  en  même  temps  qu'il  vous 
Zrnnet  d'étabhr  son  siège  et  de  constater  son  degré.  Les 
régies  de  cet  examen  seront  posées  et  précisées  avec  l'étude 
îu  calbétérisme  explorateur.  Qu'il  me  suffise  de  vous  rap- 
f^ier  que  c'est  à  l'explorateur  souple  à  olive  que  vous  devez 
U-ujours  recourir  pour  faire  Texamen  méthodique  de  l'urèthre. 

Grâce  à  cet  examen,  vous  reconnaîtrez  avec  certitude  que 
le  canal  a  subi  des  traumatismes  ou  a  été  atteint  de  blennor- 
rfaagie. 

Le  rétrécissement  blennorrhagique,  dans  l'immense  majo- 
rité des  cas,  est  multiple.  Les  points  rétrécis  du  canal  se 
rtrncontrent  et  se  constatent  toujours  dans  les  mêmes  régions 
•ie  Furètfare.  Nous  avons  pour  principe  d'examiner  l'urèthre 
par  région  et  non  par  centimètre.  On  sait  ce  que  vaut  la 
mesure  d'un  oi^ane  susceptible  de  varier  si  facilement  dans 
tes  dimensions  en  longueur,  et  que  plus  ou  moins  de  traction 
^ooge  de  plusieurs  centimètres. 
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Dans  les  rétrécissements  blennorrhagiques,  vous  trouverez 
un  premier  point  rétréci  dans  la  fosse  naviculaire,  à  sa  partie 
la  plus  profonde,  un  second  point  dans  la  région  pénienne, 
très  près  des  bourses,  un  troisième  point  dans  la  région  bul- 
baire. Souvent,  bien  souvent,  vous  rencontrerez  des  points 
intermédiaires  fournissant  la  sensation  caractéristique  du 
ressaut.  Ces  points  intermédiaires  sont  surtout  habituels  dans 
la  région  scrotale  et  dans  la  région  périnéale  de  Turèthre,  qui, 
au  point  de  vue  chirurgical,  peut  en  effet  être  divisé  en  ré- 
gions :  naviculaire,  pénienne,  scrotale,  périnéo-bulbaire,  mem- 
braneuse et  prostatique.  Ces  deux  dernières  régions  ne  sont 
jamais  en  cause  dans  les  rétrécissements  blennorrhagiques. 

La  région  la  plus  atteinte  et  la  plus  rétrécie  est  la  région 
bulbaire  :  c'est  là  où  se  trouve  le  point  le  plus  étroit,  et  c'est 
là  qu'on  a  localisé  le  siège  des  rétrécissements  blennorrha- 
giques. C'est  l'anatomie  pathologique  faite  sur  le  cadavre  qui 
a  conduit  à  cette  localisation.  L'anatomie  pathologique  faite 
sur  le  vivant  est  ici  beaucoup  plus  certaine  dans  ses  résultats, 
et  c'est  à  l'exploration  méthodique  que  nous  devons  la  con- 
statation précise  que  nous  vous  rappelons  brièvement.  Pour 
ne  pas  empiéter  sur  l'histoire  générale  des  rétrécissements, 
nous  n'ajouterons  plus  qu'un  détail  important  dans  l'espèce, 
c'est-à-dire  au  point  de  vue  du  traitement  de  la  rétention 
d'urine. 

Les  rétrécissements  blennorrhagiques  sont  d'autant  plus 
étroits  qu'on  se  rapproche  davantage  de  la  région  périnéo- 
bulbaire,  où  se  trouve  presque  toujours  la  stricture  la  plus 
prononcée.  Ainsi  le  rétrécissement  pénien  est  déjà  plus  serré 
que  le  rétrécissement  naviculaire,  le  périnéal  plus  que  le 
scrotal,  et  le  bulbaire  plus  encore  que  le  périnéal. 

Voici  donc  une  physionomie  bien  accusée  et  bien  distincte, 
caractérisée  surtout  par  la  multiplicité  des  points  rétrécis. 
Rien  de  semblable  dans  les  rétrécissements  traumatiques,  et 
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même  dans  les  rétrécissements  cicatriciels  proprement  dits 
que  Ton  rencontre  au  méat  ou  dans  une  grande  étendue  de  la 
regioa  naviculaire,  à  la  suite  des  chancres. 

Les  réirécissements  traumatiques  sont  en  effet  uniques,  à 
DQoiDS  qu'ils  ne  se  compliquent  de  rétrécissements  blennor- 
rhagiques.  Gela  peut  se  voir  pour  toutes  les  variétés,  et  sur- 
tout pour  les  variétés  de  rétrécissements  traumatiques  que 
ioD  rencontre  dans  la  région  pénienne. 

Ces  rétrécissements  sont  dus  soit  à  la  rupture  de  la  corde, 
soit  à  une  fausse  manœuvre  du  coït.  Chacun  sait  ce  que  Ton 
eotend  par  rupture  de  la  corde,  et  comment,  dans  la  crainte 
de  voir  leur  verge  cesser  d'avoir  la  faculté  de  se  redresser, 
certains  individus  s'infligent  un  traumatisme  brutal.  Le  rétré- 
cissement qui  succède  hâtivement  à  cette  manœuvre  est 
pênien,  mais  peut  être  compliqué,  on  le  comprend,  d'un  rétré- 
asseoient  bulbaire  purement  blennorrhagique.  11  peut  en  être 
de  même  lorsque  le  traumatisme  reconnaît  pour  cause  une 
basse  manœuvre  du  coït.  La  verge  en  érection ,  soumise  à  une 
pression  brusque,  s'infléchit,  et  le  canal,  voire  même  les  corps 
caverneux  dans  les  cas  graves,  se  déchirent  nécessairement 
en  avant  du  scrotum.  C'est  donc  encore  à  un  rétrécissement 
pénien  et  à  un  rétrécissement  précoce  que  Ton  a  affaire  après 
ce  genre  de  traumatisme. 

C'est,  au  contraire,  un  rétrécissement  périnéal  ou  périnéo- 
bulbaire,  unique,  que  vous  observerez  après  les  traumatismes 
directs  du  périnée,  coup  de  pied  ou  chute  à  califourchon. 

Enfin,  vous  pourrez  constater  que  le  rétrécissement  a  pour 
ïiége  exceptionnel  la  portion  membraneuse  elle-même  chez 
ies  sujets  qui  ont  été  atteints  de  fractures  des  branches  de 
farcade  pubienne. 

L'interrogatoire  vous  aura  donc  permis  de  prévoir  la  nature 
H  le  siège  de  la  lésion  ;  l'exploration  méthodique  vous  aura 
[îermis  de  constater,  d'une  façon  certaine,  tous  les  détails  du 

amroii.  —  voies  cbin.  7 
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diagnostic.  Avant  de  poser  des  indications  et  de  les  remplir, 
vous  aurez  encore  à  ajouter  au  diagnostic  anatomique,  que 
vous  venez  de  faire,  le  diagnostic  étiologique,  dont  il  nous 
reste  à  vous  parler  ;  je  vous  signalerai  enfin  les  symptômes  et 
la  marche  de  la  rétention  d'urine  chez  les  rétrécis. 

Le  rétrécissement  prédispose  à  la  rétention;  mais  ce  serait 
sortir  de  la  vérité  clinique  que  d'admettre  qu'il  y  conduit 
nécessairement.  Il  est  beaucoup  de  rétrécis  qui  n*ont  pas  de 
rétention  d'urine,  et  je  ne  crois  pas  exagérer  en  disant  qu'il 
y  a  quatre  rétrécis  sur  cinq  qui  échappent  à  cette  compli- 
cation. Nombre  de  malades  peuvent,  en  effet,  arriver  au  der- 
nier d^é  de  la  coarctation  uréthrale,  sans  avoir  été  jamais 
atteints  de  réieniicn  véritable.  Ce  qui  prouve,  soit  dit  en  pas- 
sant, que  l'on  urine  avec  sa  vessie  et  non  avec  son  urèthre 
La  vessie  des  rétrécis  reste  le  plus  souvent  puissante;  il  n'en  esl 
pas  de  même,  nous  le  verrons,  de  la  vessie  des  prostatiques. 

Cette  dénomination  :  rétention  véritable,  mérite  une  expli- 
cation. Nous  vous  avons  parlé  jusqu'ici  de  rétention  complète 
ou  incomplète,  de  rétention  aiguë  ou  chronique.  Ces  formel 
types  de  la  rétention,  nous  les  retrouvons  chez  les  rétrécis; 
ce  sont  là  de  véritables  rétentions  avec  tout  leur  appareil 
symptomatique,  leurs  lésions  et  les  grandes  indir^ations  de 
leur  traitement 

Les  rétrécis,  s'ils  ne  sont  pas  toujours  atteints  de  rétentioi 
véritable,  en  sont,  par  contre,  bien  souvent  menacés.  Il  en  es 
peu  qui  n'aient  éprouvé  une  impossibilité  d'uriner,  une  im 
possibilité  complète.  Mais  cette  impossibilité  a  été  passagère 
et  l'avertissement  n'ayant  pas  été  renouvelé  à  courte  échéanc 
et  n'ayant  pas  eu  de  conséquences  durables,  le  malade  n ' 
tenu  que  peu  de  compte  de  cette  rétention  passagère  et  cepen 
dant  complète. 

C'est  plutôt  un  retard  de  la  miction  qu'une  rétention, 
proprement  parler;  mais  pendant  ce  retard,  le  malade  a  toute 
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.t^  angoisses  de  la  rétention.  Il  veut  uriner,  il  en  a  le  besoin, 
.  re  présente;  mais  c'est  en  vain  qu'il  pousse,  c'est  en  vain 
:S'l  attend;  le  besoin  s'exagère,  l'effort  augmente,  et  cepen- 
ùnt  aocuDe  goutte  d'urine  ne  se  présente  au  méat.  Cet  état 
rst  tantôt  absolument  transitoire  (quelques  minutes),  tantôt 
:  .05  persistant  (un  quart-d'heure,  une  demi-heure,  une  heure, 
:!i5Îeiirs  heures  même),  après  quoi  l'urine  finit  par  s'écouler 
H  la  miction  redevient  ce  qu'elle  était  avant  cet  incident,  jus- 
.^aa  moment  où  une  nouvelle  crise  se  produira.  Ces  réten- 
..ns  passagères  ont  des  moments  d'apparition  assez  réglés 
d  bien  connos  du  patient  ;  c'est  à  certaines  heures  plutôt  qu'à 
iaotres,  c'est  surtout  le  matin,  au  moment  du  réveil,  qu'on 
j^  voit  a|>paraitre  et  se  produire  avec  un  caractère  de  pério- 
iàÈé  souvent  très  net 

Ces  données  qui,  tout  d'abord,  surprennent  et  étonnent 
.'  .bservatenr,  présentent  en  réalité  une  interprétation  facile 
€t  sioft  les  agents  mêmes  du  diagnostic  étiologique.  Le  lit  et 
.-  î^cubitus  n'ont-ils  pas  pour  effet  (c'est  un  fait  trop  connu 
:car  que  j'y  insiste)  un  état  de  congestion  des  organes  génito- 
nrinaires,  congestion  qui,  en  augmentant  la  coarctation,  rend 
knpossible  pour  un  moment  l'émission  des  urines. 

Quant  aux  mictions  retardées,  qui  peuvent  apparaître  au 
: .  urs  de  la  journée,  les  aveux  du  malade  en  précisent  nette- 
rz^ent  la  cause.  C'est  après  un  bon  repas,  c'est  après  un  léger 
fxeès  de  boisson  qu'il  pisse  avec  peine.'  Ces  renseignements 
:  :  us  oiontrent  bien  qu'ici  encore  il  s'a^t  de  phénomènes 

Qgestife.  Il  en  est  encore  de  même  si  la  rétention  temporaire 
^  la  conséquence  de  l'érection,  du  coït  ou  du  traitement. 

Rien  n'est  plus  ordinaire  que  les  rétentions  dues  au  trai^ 
temeot.  Ces  rétentions  thérapeutiques  surviennent  dans  deux 
:  yoditions  très  différentes.  Chez  des  sujets  essentiellement 
:  rédisposés,  ou  chez  des  sujets  soumis  à  des  manœuvres  peu 
-iL-^smées,  irrégulières  en  un  mot. 
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Chez  les  sujets  prédisposés,  la  manœuvre  la  plus  sage,  la 
plus  méthodique,  devient  l'occasion  d'une  réaction,  et  cette 
réaction  se  caractérise  par  une  rétention  complète  et  passa- 
gère. Chez  ces  malades,  il  est  facile  de  se  convaincre  de  Tim- 
portance  du  dosage  dans  l'administration  des  bougies  ou 
autres  moyens  de  dilatation.  Dépasse-t-on  le  degré  suppor- 
table de  contact,  on  détermine  une  rétention,  et  à  la  séance 
suivante  on  constate  que  le  rétrécissement  est  plus  étroit, 
plus  serré.  Cette  prédisposition  fâcheuse,  et  qui  rend  difficile 
et  délicate  l'application  de  toute  espèce  de  traitement,  recon- 
nadt  pour  cause  ou  la  nature  impressionable  du  rétréci,  ou 
la  nature  du  rétrécissement. 

Les  névropathes  et  toute  la  série  de  ces  malades  que  je 
qualifie  d'impressionnables,  sont  bien  souvent  sous  le  coup 
de  ces  rétentions  dues  au  traitement. 

Les  vieux  rétrécissements ,  ceux  que  l'on  qualifie  avec  si 
juste  raison  d'élastiques,  fournissent  aussi ,  à  cet  égard ,  les 
faits  d'observation  les  plus  curieux. 

J'ai  observé,  entre  autres  exemples,  chez  un  vieillard  dont 
le  rétrécissement,  deux  fois  uréthrotomisé,  est  dur,  épais  et 
élastique,  le  phénomène  suivant.  Un  an  après  la  dernière 
uréthrotomie,  le  malade  passait  encore  le  n"*  17,  mais  les 
parois  épaisses  de  son  urèthre  résistaient  toujours  à  la  pres- 
sion de  la  colonne  urinaire  qui  sortait  péniblement  et  d'une 
façon  un  peu  insuffisante.  Je  tentai  d'augmenter  le  calibre 
du  canal,  et  je  me  servis  des  cathéters  Béniqué,  que  je  con- 
duisis  avec  toute  la  prudence  désirable.  À  peine  avais-je  gagné 
un  millimètre,  que  survint  une  rétention  passagère,  et  dès 
lors  nous  ne  pûmes  passer,  pendant  plus  de  six  semaines, 
que  les  n'''  8  et  9.  Ces  numéros  remplissaient  le  canal»  v 
étaient  tenus  serrés,  alors  que  les  jours  précédents  le  n""  1  7 
passait  régulièrement  et  sans  difficulté. 

Ces  rétrécissements  sont  élastiques  et  reviennent,  par  con- 
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séquent,  sur  eux-mêmes;  ils  saisissent  toujours  l'instrument 
qui  les  pénètre  comme  le  fait  un  tube  en  caoutchouc,  ils  sont 
enfin  susceptibles  de  ces  réactions  subites  dont  je  viens  de 
vous  donner  un  si  bel  exemple.  Faut-il  admettre  qu'ils  sont 
contractiles?  On  serait  tenté  de  le  supposer  et  de  dire  que 
ces  rétentions  temporaires,  dues  au  passage  méthodique  des 
instruments,  sont  dues  à  du  spasme.  Mais  comment  admettre 
que  le  spasme  dure  pendant  plusieurs  semaines  de  suite  au 
même  degré.  11  est  beaucoup  plus  rationnel,  il  est  beaucoup 
plus  vrai  d'accuser  l'élément  congestif  et  l'élément  inflam- 
matoire. 

Et  si  l'on  nous  objectait  que  le  spasme  ne  s'établit  pas  dans 
le  rétrécissement,  qui  est  dépourvu  d'éléments  anatomiques 
contractiles,  mais  en  arrière  de  lui,  par  action  réflexe,  dans 
la  partie  membraneuse,  nous  répondrions  qu'il  ne  peut  y 
avoir  de  doute  sur  la  région  de  l'urèthre  contractée ,  pour 
pea  qu'on  se  rende  compte  du  point  où  l'explorateur  est  arrêté 
et  serré.  C'est  bien  au  niveau  du  rétrécissement,  et  non  plus 
loin,  que  la  bougie  est  serrée.  Et  comme  ces  vieux  rétrécis- 
sements élastiques  et  en  apparence  contractiles  se  rencon- 
trent surtout  dans  la  région  pénienne,  il  est  facile  de  voir  que 
c'est  bien  dans  cette  région  et  non  sous  le  pubis,  dans  la 
région  membraneuse,  que  s'exerce  la  pression  qui  retient  et 
embrasse  l'instrument. 

Lorsque  la  rétention  temporaire  est  due  à  une  manœuvre 
irrégulière  et  peu  mesurée,  le  spasme  peut  encore  moins  être 
invoqué,  car  à  la  contusion  succède  nécessairement  la  con- 
gestion ou  l'inflammation,  avec  le  gonflement  qui  en  est  la 
conséquence  immédiate. 

Aussi  bien  le  rôle  de  la  congestion  ne  se  borne-til  pas  à 
provoquer  ces  gênes  passagères  à  l'émission  des  urines.  Que 
le  processus  congestif  soit  intense ,  qu'au  lieu  d'avoir  une 
durée  éphémère  il  persiste,  et,  vous  le  comprenez,  l'urèthre 
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restera  imperméable  :  une  véritable  rétention  complète  el 
aiguë  aura  pris  naissance.  Telle  est,  en  effet,  la  pathogénie  à 
laquelle  il  convient  de  rattacher  les  rétentions  complètes  des 
rétrécis.  Quant  à  la  cause  déterminante,  elle  est  variable* 
L'interrogatoire  le  plus  minutieux  ne  révèle  parfois  rien  autre 
qu'un  refroidissement,  qu'une  longue  course  à  cheval  ou  en 
voiture;  mais,  plus  souvent,  Thistoire  du  malade  est  la  sui- 
vante :  Depuis  plus  ou  moins  longtemps  il  était  quelque  peu 
gêné  pour  uriner.  Puis,  un  jour  donné,  il  fait  un  bon  dîner, 
arrosé  de  nombreuses  libations  et  suivi  d'une  nuit  orageuse. 
Au  matin,  il  veut  uriner,  mais  ne  peut  y  réussir;  la  rétention 

s'est  établie. 

De  la  forme,  incomplète  (le  malade  urinant,  mais  ne  vidant 
pas  sa  vessie),  je  ne  vous  dirai  que  peu  de  mots  ;  car  son  mé- 
canisme est  de  toute  évidence.  Lassée  de  lutter  contre  Tob- 
stacle  uréthral,  la  vessie  se  laisse  distendre  d'abord  un  peu, 
puis  davantage.  1 1  y  a  miction ,  mais  miction  imparfaite  et 
insuffisante.  Le  diagnostic  d'un  pareil  état  est  tout  entier  du 
ressort  de  l'homme  de  Tai't.  C'est  à  lui  de  reconnaître  par 
les  signes  appropriés  une  distension  vésicale  dont  le  malade 
n'a  le  plus  souvent  aucune  notion. 

Ces  trois  types  de  rétention  :  rétention  passagère,  rétention 
incomplète,  rétention  complète  ou  aiguë,  ne  comportent  ni 
le  même  pronostic,  ni  la  même  thérapeutique. 

Il  est  rare  qu'un  malade  vienne  vous  consulter  pour  les 
retards  de  la  miction.  Surpris  les  premiers  jours,  il  ne  tarde 
pas  à  en  prendre  son  parti  et  à  ne  plus  y  faire  attention.  Ces 
rétentions  passagères  ont  cependant  une  importance  facile 
à  saisir;  elles  peuvent  à  juste  titre  être  considérées  comme 
les  avant-coureurs  d'une  rétention  complète  qui  éclatera  un 
jour  ou  l'autre  pour  une  cause  presque  insignifiante.  Leur 
étiologie  bien  connue  et  le  péril  imminent  vous  dictent  la 
conduite  à  suivre.  11  faut,  sans  plus  tarder,  s'attaquer  aux  ré- 
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trécissements  et  procéder  suivant  les  indications  du  cas  par*- 
ticalier,  en  face  duquel  on  se  trouve,  soit  à  Turéthrotomie 
interne,  soit  à  la  dilatation.  Si  Ton  prend  ce  dernier  parti,  il 
sera  bon  de  recourir  en  même  temps  à  un  traitement  anti- 
phlogistique  mesuré,  et  de  veiller  attentivement  à  la  liberté 
de  l'intestin.  Grâce  à  ces  petites  précautions  vous  rendrez  les 
résultats  du  cathétérisme  plus  sûrs  et  plus  rapides. 

La  stagnation  urinaire  par  distension  vésicale,  telle  que 
TOUS  avez  pu  l'observer  assez  souvent  dans  nos  salles,  ne  re- 
lève que  d'un  seul  mode  de  traitement  :  supprimez  l'obstacle 
oréthral  et  bientôt  la  vessie  reprendra  sa  contractilité  et  tout 
rentrera  dans  l'ordre.  Est-ce  à  dire  que  son  pronostic  soit 
sans  aucune  gravité;  non,  messieurs.  Mais  il  y  a  là  un  élément 
de  durée  et  de  quantité  dont  il  faut  tenir  compte.  Une  vessie 
qui  ne  se  vide  que  très  imparfaitement,  et  cela  depuis  long- 
temps, doit  vous  faire  craindre  une  distension  des  uretères 
ec  par  suite  des  bassinets  et  des  reins,  surtout  s'il  existe  en 
même  temps  de  ces  urines  rénales  que  nous  avons  appris  à 
connaître.  Dans  tous  les  cas  il  sera  sage  de  porter  un  pro-* 
Dostic  réservé,  l'avenir  pouvant  seul  permettre  de  juger  s'il 
existe  ou  non  des  lésions  persistantes  et  profondes  des  voies 
urinaires  supérieures. 

C'est  surtout  à  la  rétention  complète  avec  cortège  syitapto- 
matique  bruyant  que  vous  aurez  affaire  dans  la  pratique.  Aussi 
convient-il  d'y  insister  plus  particulièrement  et  de  vous  bien 
préciser  les  divers  moyens  thérapeutiques  qui  sont  à  votre 
disposition. 

Rien  au  premier  abord  ne  semble  plus  effrayant  que  ces 
rétentions  complètes  et  je  vous  avouerai  qu'au  début  de  ma 
carrière,  quand  je  n'avais  encore  que  peu  d'expérience,  je 
n'abordais  de  tels  malades  qu'avec  anxiété.  L'angoisse  du 
patient,  la  nécessité  de  le  soulager  le  plus  vite  possible,  les 
acuités,  pour  ne  pas  dire  l'impossibilité,  probables  du  ca* 
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thétérisme,  tout  me  paraissait  réuni  pour  inspirer  les  craintei 
les  plus  vives. 

Aujourd'hui,  au  contraire,  elles  sont  de  celles  qui  rm 
préoccupent  le  moins,  l'observation  m'ayant  appris  que  leu 
pronostic  est  sans  gravité  toutes  les  fois  qu'on  établit  ui 
traitement  approprié.  Leur  pathogénie,  que  nous  étudiions,  i 
y  a  un  instant,  est  bien  faite  en  effet  pour  nous  rassurer.  Due  \ 
la  congestion,  la  rétention  doit  céder  avec  elle.  Or,  messieurs 
qui  dit  congestion  dit  processus  morbide  passager;  riiypéré- 
mie  peut  bien  durer  quelques  heures,  quelques  jours  même, 
mais  ne  saurait  s'établir  d'une  façon  permanente.  Le  prO' 
blême  thérapeutique  se  trouve  ainsi  ramené  au  deux  don 
nées  suivantes  :  l''  hâter  la  terminaison  du  travail  congestif 
2°  en  attendant  sa  résolution,  donner  issue  à  l'urine,  si  be 
soin  est. 

Ce  n'est  pas  le  rétrécissement  même  qu'il  s'agit  de  corn 
battre  tout  d'abord,  mais  le  travail  congestif.  Le  traitemen 
médical  est  donc  le  premier  à  établir  comme  il  est  aussi  l( 
plus  utile.  Souvent  il  suffît  à  lui  seul  et  sans  interventiot 
instrumentale  pour  calmer  l'orage.  Les  moyens  à  employei 
sont  ceux  que  nous  avons  déjà  appris  à  connaître  à  propos 
des  rétentions  de  cause  uréthrale  récente:  l'opium,  les  bains, 
les  cataplasmes,  les  lavements  simples,  laudânisés  ou  même 

• 

évacuateurs  si  l'intestin  n'était  pas  libre.  Les  sangsues  parais* 
sent  particulièrement  indiquées  ;  elles  peuvent  en  effet  être 
utiles  mais  vous  n'aurez  en  réalité  que  de  rares  occasions  de 
les  prescrire.  C'est  un  adjuvant  utile  lorsque  le  sujet  est  vi- 
goureux et  capable  de  supporter  une  déplétion  sanguine;  mais 
ce  n'est  pas  un  moyen  de  premier  ordre  sur  lequel  on  ail  le 
droit  de  compter  lorsque  d'autres  échouent.  J'en  dirai  au- 
tant du  chloral  et  de  l'anesthésie  chloroforraique,  malgré  leur 
emploi  assez  fréquent  en  Angleterre;  ils  ne  sauraient  réussir 
d'une  façon  absolue  que  dans  un  petit  nombre  de  cas. 
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SU  est  vrai  que  dans  la  majorité  des  cas  de  rétention  chez 
les  rétrécis,  Furine  peut  reprendre  son  cours  sous  la  seule 
iofioence  du  traitement  médical  et  s'il  est  important  dutili- 
ser  les  secours  toujours  efficaces  qu'il  vous  prête,  en  pratique 
ofl  est  obligé  de  parer  aux  accidents  les  plus  pressants,  de  ve- 
nir an  secours  du  malade  dont  les  angoisses  commandent  l'in- 
terventioa.  D  y  a  d'ailleurs  toujours  avantage  à  vider  la  vessie 
qui  ne  saurait  impunément  rester  distendue. 

Votre  conduite  sera  différente  selon  que  vous  aurez  affaire 
à  on  rétrécissement  relativement  large  ou  à  un  rétrécisse- 
ment  véritablement  étroit. 

L'exploration  vous  renseignera;  c'est  grâce  à  elle  que  vous 
pourrez  intervenir  d'une  façon  régulière  et  efficace,  vous 
mettre  à  Tabri  des  fausses  manœuvres  et  des  dangers  qu'elles 
comportent. 

Si  le  rétrécissement  a  été  franchi  par  un  explorateur  de 
3  miOûnètres  de  diamètre  ou  au-dessus,  vous  pourrez  très 
atilement  faire  usage  de  la  sonde;  si  l'explorateur  vous  a  au 
contraire  foit  mesurer  2  millimètres  de  diamètre  et  à  plus 
forte  raison  s'il  n'a  pu  franchir  la  stricture,  vous  feriez  une 
bote  véritable  en  cherchant  à  obtenir  l'évacuation  par  la 
sonde.  11  fiiut  en  effet,  pour  aborder  utilement  le  traitement 
de  la  rétention  chez  les  rétrécis,  se  bien  pénétrer  de  cette 
mérité  qu'en  principe  il  n'est  pas  besoin  de  se  servir  de  la 
sonde  pour  obtenir  l'écoulement  de  l'urine. 

Lorsque  le  diamètre  du  rétrécissement  vous  permettra 
d'utiliser  les  sondes,  vous  déterminerez  leur  calibre  en  tenant 
compte  du  volume  de  l'olive  de  l'explorateur.  L'olive  donne 
toojoars  un  diamètre  un  peu  inférieur  au  diamètre  réel  ; 
vous  pourrez  choisir  une  sonde  de  même  volume,  elle  passera 
aisément. 

La  forme  de  la  sonde  n'est  pas  indifférente.  Les  instruments 
qui  conviennent  dans  ces  cas  sont  les  sondes-bougies  droites, 
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c'est-à-dire  les  sondes  coniques;  les  sondes  coniques  oli- 
vaires  sont  particulièrement  recommandabies. 

Vous  n'aurez  pas  besoin  de  laisser  la  sonde  à  demeure,  et 
souvent  un  seul  cathétérisme  ou  un  petit  nombre  de  cathé- 
térismes  suffiront  pour  que  les  urines  reprennent  leur  cours. 

Si  le  rétrécissement  est  étroit,  vous  devez  choisir  comme 
instrument  évacuateur  non  plus  une  sonde,  mais  une 
bougie.  Vous  trouverez,  cependant,  chez  les  fabricants,  des 
sondes-bougies  d'une  remarquable  finesse;  ce  sont  de  petits 
chefs-d'œuvre  de  fabrication.  Vous  les  aurez  peut-être  pré- 
cieusement placées  dans  votre  arsenal,  et  vous  comptez  sur 
elles  pour  vous  tirer  d'affaire  en  cas  de  rétention  chez  un  ré- 
tréci à  canal  très  étroit.  Ce  sont  de  mauvais  instruments,  ou 
du  moins,  ce  sont  des  instruments  trompeurs.  Lorsqu'ils  sont 
placés,  ils  ne  tardent  pas  à  se  boucher.  11  arrive  que  le  ma- 
lade urine  cependant,  mais  si  vous  y  regardez  de  près,  vous 
verrez  que  l'urine  passe  entre  le  canal  et  la  sonde.  Vos  sondes 
se  sont  transformées  en  bougies. 

La  bougie  fine  est,  en  effet,  un  excellent  instrument  évacua- 
teur. Le  rétréci,  auquel  vous  mettez  une  bougie  fine,  non  serrée 
par  la  stricture,  ne  tarde  pas  à  sentir  que  l'urine  passe.  Elle 
s'écoule  d'abord  lentement;  elle  monte,  pour  ainsi  dire.  Bien- 
tôt elle  s'écoule  abondamment  et  s'élance  même  sous  forme 
de  jet.  Quelques  heures  à  peine  se  sont  passées  que  déjà  la 
vessie  s'est  progressivement  vidée  et  gai*de  la  Ëiculté  de  se 
vider  soit  spontanément,  soit  le  long  de  la  petite  bougie.  C'est 
à  des  bougies  3,  4, 5  ou  6,  qu'il  faut  recourir;  plus  petites, 
elles  sont  bientôt  expulsées;  plus  grosses,  elles  fatigueraient  le 
canal,  et  cette  considération  est  importante,  car  il  est  habi- 
tuellement nécessaire  de  laisser  la  bougie  à  demeure  pen- 
dant deux,  trois  ou  un  plus  grand  nombre  de  jours;  Gela  vous 
permet  d'assurer  le  régulier  écoulement  de  l'urine  et  de  dila- 
ter le  rétrécissement. 
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La  bougie  fine  n'est  pas  la  seule  ressource  chirui^cale  dont 
TOUS  disposez  dans  le  cas  de  rétrécissement  étroit.  Quand  on 
ziEfToge  les  malades  qui  ont  été  souvent  atteints  de  ces  ré- 
tentions ^hémères  dont  nous  parlions,  il  y  a  un  instant,  ils 
TOUS  fournissent  presque  tous  les  renseignements  suivants  : 
Empèdiés  d'uriner,  ils  s'arment  d'une  bougie  qui  depuis  long- 
.aups  ne  pénètre  plus,  ils  la  conduisent  jusqu'au  rétrécisse- 
soit,  ils  appuient  sur  l'obstacle  et  bientôt  sentent  que  l'urine 
je  frandiii,  ils  retirent  rapidement  la  boi^ie  et  Turine  jaillit. 
La  miction  s'opère  plus  ou  moins  bien,  mais  la  partie  est  ga- 
^k  pour  ce  jour-là  encore;  la  rétention  cesse  après  quelques 
:  tsitations,  jusqu*à  la  fois  suivante. 

Le  chinirgien  doit  profiter  de  cet  enseignement  qu'il  reçoit 
:a  malade;  il  doit  lui  aus^,  employer  ce  mode  spécial  de  ca- 
irtéfisme  évacuateur,  que  j'ai  appelé:  le cathétérisme  appuyé. 
1*311$  plus  d'une  circonstance,  cette  simple  et  inoffensive  ma- 
ifuvre,  vous  rendra  les  meilleurs  services. 

EDe  ne  compromet  rien  et,  si  elle  échoue  comme  agent 
^vacoalair,  elle  a  pour  effet,  de  préparer,  de  rendre  plus  fa- 
île,  la  pénétration  dans  le  rétrécissement.  C'est  là  un  fait 
jien  connu,  et  bien  anciennement  connu  de  tous  les  chirur- 
peos.  Cîviale  supposait  que  cette  manœuvre  répétée,  ramol- 
màx  le  rétrécissement  et  le  rendait  par  cela  même  plus 
rerméable.  Elle  nous  a,  assez  souvent  réussi  séance  tenante, 
'^  rendant  firanchissable  un  rétrécissement  qui  jusque-là 
:i'avait  pu  être  traversé,  pour  que  nous  pensions  qu'elle  agit 
:o  déplissant,  en  ouvrant  aussi  largement  que  possible,  ce 
r^t  nous  appelons  l'antichambre  du  rétrécissement. 

Le  cathétérisme  appuyé,  lorsqu'il  provoque  l'évacuation, 
^t  sans  doute,  en  combinant  ses  effets  à  ceux  de  la  colonne 
^irinaire.  Il  est  probable  que  l'effort  exercé  à  la  face  anté- 
neure  du  rétrécissement  par  la  bougie,  s'ajoute  à  celui  que 
!alt  l'urine  poussée  par  la  vessie  contre  sa  face  postérieure. 
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Celle-ci  était  impuissante  à  elle  seule,  pour  écarter  les  parois 
rétrécies  et  indurées  du  canal;  grâce  au  point  d'appui  anté- 
rieur fourni  par  la  bougie,  elle  réussit  à  les  entre-b&iller. 

Le  cathétérisme  appuyé  doit  être  fait  avec  douceur;  une 
légère  pression  est  nécessaire  ;  mais  on  ne  saurait  user  de  la 
moindre  force  sans  dépasser  le  but.  li  convient  souvent  de 
prolonger  son  action,  ou  de  la  répéter  séance  tenante.  L»es 
instruments  olivaires  cylindriques,  et  mieux  encore,  les  bou- 
gies de  cire,  conviennent  pour  l'exécuter.  On  pourrait  à  la 
rigueur,  présenter  au  rétrécissement  l'extrémité  mousse  de  la 
sonde  métallique.  Mais  les  instruments  en  gomme  ou  en  cire 
méritent  la  préférence. 

L'étude  du  cathétérisme  nous  fournira  l'occasion  d'insister 
sur  les  détails  techniques  et  de  les  compléter.  Ce  qu'il  im- 
porte actuellement  d'établir,  c'est  que  le  cathétérisme  appuyé 
pourra  rendre  inutiles  les  tentatives  de  traversée  de  l'urèthre 
ou  les  faciliter. 

Vous  pouvez,  en  effet,  rencontrer  en  cas  de  rétention^  des 
rétrécissements  difficiles  à  franchir.  Le  traitement  médical 
et  le  cathétérisme  appuyé  pourront  vous  faire  obtenir  à  peu 
de  frais  une  évacuation  que  les  bougies  fines,  et  plus  encore 
les  sondes,  auraient  été  incapables  de  déterminer.  Mieux  >vaut 
un  retard  dans  l'évacuation  de  la  vessie  qu'une  manœuvre 
fausse  ou  violente  dans  Turèthre. 

La  combinaison  du  cathétérisme  appuyé  et  des  bougies  in- 
fléchies, tortillées  à  leur  extrémité,  vous  permettra,  d'ailleurs 
presque  toujours,  de  pénétrer  dans  la  vessie,  à  la  condition 
toutefois  que  vous  agissiez  avec  douceur  et  avec  patience. 

Mais  nous  vous  préparerions  des  mécomptes,  si  nous  ne 
vous  avertissions  que,  dans  quelques  cas  exceptionnels^  la 
bougie  fine,  bien  que  placée  dans  les  meilleures  conditions 
apparentes,  remplira  mal  cependant,  ou  ne  remplira  pas  du 
tout,  son  rôle  évacuant.  Il  est  certains  malades,  chez  lesquels 
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elle  est  sans  action  et  laisse  persister  la  rétention  d'urine;  j'en 
ai  même  observé,  chez  lesquels,  la  bougie  à  demeure  deve- 
nait la  cause  d'une  rétention.  Une  nouvelle  indication  est 
posée  lorsque  ces  conditions  se  présentent  et  cette  indication 
veut  être  remplie  d'urgence.  Ce  sont  de  ces  cas  où  l'uréthro- 
tooiie  interne  dénoue  la  situation  d'une  manière  complète  et 
favorable.  La  bougie  qui  n'a  pu  faire  uriner  ou  qui  a  provo- 
qué la  rétention  permet  du  moins  l'introduction  des  instru- 
ments qui  vont  restituer  au  canal  toute  sa  liberté. 

Lorsque  la  petite  bougie  à  demeure  rétablit  le  cours  de 
l'urine,  l'indication  de  l'uréthrotomie  ne  saurait  être  immé- 
diatement posée  à  moins  de  complications  particulières  qui 
puissent  en  justifier  l'application  hâtive. 

Il  faut,  à  l'heure  actuelle,  définitivement  renoncer  à  toute 
manœuvre  de  force,  pour  traverser  un  rétrécissement.  La 
rétention  d'urine  ne  peut  servir  de  prétexte  ou  d'excuse  pour 
remploi  de  ces  manœuvres  dangereuses.  Vous  savez,  en  effet, 
que  la  rétention  d'urine  des  rétrécis  peut  cesser  sous  la  seule 
influence  du  traitement  médical  ;  mais,  vous  savez  aussi  que 
le  perfectionnement  apporté  à  l'application  de  certaines  mé- 
thodes chirurgicales,  permet  d^évacuer  la  vessie  dans  des 
conditions  fort  simples  et  réellement  inofiensives. 

En  principe,  je  suis  prêt  à  admettre  que  la  voie  uréthrale 
doit  toujours  être  préférée.  Mais  ce  principe  doit  fléchir  si  . 
iurèthre  n'a  pu  être  franchi  avec  les  méthodes  de  douceur. 
Les  injections  forcées  sont  encore  plus  condamnables  que 
le  cathétérisme  forcé.  Des  mains  habiles  peuvent  utiliser  les 
sondes  coniques  de  Desault  et  de  Boyer;  mais  il  faudrait, 
pour  que  ces  moyens  hasardeux  fussent  remis  en  honneur, 
que  nous  ne  puissions  par  aucun  autre,  plus  simple  dans  son 
manuel  et  mieux  à  la  portée  de  tous,  obtenir  l'évacuation  de 
la  vessie. 

La  ponction  suspubienne,  faite  à  l'aide  du  trocart  capil- 
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laire,  et  l'aspiration  de  l'urine  d'après  la  méthode  de  notre 
collègue  Dieulafoy,  donnent  à  cet  égard  toute  satisfaction. 
L'opération  est  facile  à  faire,  et  il  est  aujourd'hui  bien  prouvé 
qu'elle  est  exempte  de  danger.  Nous  avons  de  bonne  heure 
insisté  sur  son  innocuité  (Thèse  du  D'  Wattelet,  187 IX  La 
ponction  capillaire  avec  aspiration  est  d'autant  plus  indiquée 
dans  la  rétention  d'urine  des  rétrécis,  qu'il  se  peut  que  sou- 
vent elle  n'ait  pas  besoin  d'être  renouvelée.  Elle  hâtera  la 
résolution  de  l'état  inflammatoire  et  congestif,  et  cette  réso- 
lution favorisera  Tissue  normale  de  l'urine  ou  la  pénétration 
de  la  bougie  évacuatrice. 

Je  dois  ajouter,  toutefois,  que  je  n'ai  jamais  eu  encore 
besoin  de  recourir  à  la  ponction  pour  la  rétention  d'urine 
suite  de  rétrécissement;  nombre  de  chirurgiens  sont  dans  le 
même  cas;  les  moyens  médicaux  et  l'emploi  judicieux  de  la 
bougie  suffisent  presque  toujours. 

La  ponction  capillaire  ne  doit  pas  seulement  être  préférée 
aux  moyens  violents  que  je  vous  ai  signalés,  mais  aussi  à 
l'emploi  de  la  petite  sonde  en  argent  préconisée  par  les  chi- 
ruipens  anglais.  Sans  doute,  les  petites  sondes  métalliques 
peuvent  vous  aider  à  franchir  certains  rétrécissements;  mais 
la  question  est  tout  autre  dans  l'espèce.  Il  vaut  mieux  évacuer 
la  vessie  par  l'aspiration  que  placer  péniblement  et  périlleu- 
sèment  un  instrument  métallique  qu'on  est  obligé  de  laisser 
à  demeure. 

Nous  n'hésitons  pas  à  désapprouver  les  incisions  faites  à 
travers  le  périnée  dans  le  but  de  pratiquer,  séance  tenante, 
l'uréthrotomie  externe  ou  d'établir  une  boutonnière  à  l'urèthre, 
en  arrière  du  rétrécissement.  11  suffit  d'avoir  pratiqué  ou  vu 
pratiquer  l'uréthrotomie  externe  sans  conducteur,  pour  se 
rendre  compte  des  difficultés  d'un  pareil  procédé.  L'uréthro- 
tomie externe  doit  être  réservée  aux  rétrécissements  démon* 
très  infranchissables.  Dans  le  cas  de  rétention  d'urine,  le 
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rétrécissement,  alors  même  qu'il  ne  peut  être  traversé  d'em- 
blée par  une  bougie,  devient  tôt  ou  tard  perméable  à  l'urine, 
et  souvent  aussi  aux  instruments.  La  ponction  capillaire,  pra- 
tiquée au-dessus  du  pubis,  met  à  la  disposition  du  chirurgien 
un  moyen  qui  lui  permettra  toujours  de  parer  sans  danger 
aux  premiers  accidents. 

L'emploi  du  bistouri  n'est  indiqué  que  dans  un  seul  cas; 
mais  il  Test  alors  d'une  façou  absolue.  Lorsque  la  rétention 
(farine  s'accompagne  d'infiltration^  il  ne  faut  pas  sonder ,  mais 
tnciser. 

Ici,  conune  toujours,  l'incision  suivra  exactement  la  ligne 
médiane;  elle  devra  s'étendre  de  la  naissance  des  bourses 
à  l'anus ,  et  comprendre  toute  l'épaisseur  du  périnée  pour 
ne  s'arrêter  qu'au  moment  où  la  poche  urineuse  sera  large- 
ment ouverte.  L'incision  ainsi  pratiquée  aura  le  double  avan- 
tage d'arrêter  les  progrès  de  l'inûltration  et  d'assurer  l'écou- 
lement de  l'urine.  Ce  n'est  que  beaucoup  plus  tard  qu'il 
convient  de  s'occuper  de  l'urèthre.  Un  grand  nombre  d'ob- 
servations m'ont  donné,  à  cet  égard,  une  conviction  très 
absolue.  Autant  vous  retirerez  de  bénéfices  d'une  large  inci- 
sion périnéale  mettant  bien  à  jour  le  foyer  urineux,  autant 
vous  ferez  courir  de  risques  à  vos  malades  en  leur  introduisant 
prématurément  une  bougie  ou  une  sonde,  et  plus  encore  en 
leur  pratiquant  trop  tôt  l'uréthrotomie.  J'ai  pris  l'habitude 
d'attendre  au  moins  un  mois  avant  de  m'occuper  de  l'urèthre. 
Cette  règle  ne  pourrait  être  transgressée  que  si  l'écoulement 
de  l'urine  devenait  trop  difficile  ou  insuffisant  ;  mais  il  n'en 
est  pas  ainsi  d'ordinaire. 

Telles  sont  les  règles  que  je  crois  devoir  vous  conseiller  de 
suivre  dans  les  rétentions  dues  à  une  lésion  permanente  du 
canal  de  l'urèthre.  Vous  verrez,  en  poursuivant  notre  éttide» 
que  ces  règles  sont  fort  différentes  lorsqu'il  s'agit  de  réten- 
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lions  dues  à  une  lésion  permanente  nyant  son  siège  au  niveau 
du  col  de  la  vessie. 
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RETENTION    D  URINE   CHEZ    LES    PROSTATIQUES 
Coniiidératloiis  générales.  *-  Rétention  complète 

De  la  rétention  de  cause  prostatique  en  général.  —  Prodromes  :  fréquence  et 
difficultés  nocturnes  de  la  miction.  —  Pathogénie  :  rôle  de  la  congestion  et 
causes  qui  la  provoquent.  —  L'inertie  vésicalc  est  secondaire  et  non  primitive. 
Modifications  anatomiques  apportées  à  Turèthre  prostatique  et  au  col  vésical 
par  Thypertrophie  prostatique.  —  Le  diagnostic  de  la  rétention  comporte  son 
degré,  sa  cause  et  la  nature  de  la  déviation.  Il  doit  être  fait  par  les  commémo- 
ratifs,  par  le  toucher  rectal  combiné  au  palper  abdominal,  et  par  TexpIoratioD 
méthodique  du  canal. 

Rétention  complète.  —  Nécessité  de  l'intervention.  —  ï)u  choix  de  rinstrument  : 
sa  nature,  sa  forme,  son  calibre.  —  Des  règles  de  l'évacuation.  —  Gathétérisme 
répété.  —  Sonde  à  demeure.  —  Traitement  consécutif;  hygiène  locale  ei  géué- 
raie.  ~  Ponction  de  la  vessie  avec  canule  à  demeure;  ponction  capillaire  avec 
aspiration. 


Considérations  générales.  —  La  variété  de  rétention 
d'urine  que  nous  allons  étudier  est  à  la  fois  la  plus  commune 
et  la  plus  importante. 

Vous  trouverez  la  preuve  de  sa  fréquence  en  vous  rendant 
compte  du  personnel  de  notre  salle  des  voies  urinaires.  Sur 
douze  sujets  atteints  de  rétention,  actuellement  en  traitement, 
nous  ne  comptons  que  deux  rétrécis  et  un  blennorrhagique; 
il  y  a  donc  neuf  prostatiques.  11  ne  s'agit  pas  d'une  série 
exceptionnelle;  ce  que  vous  constatez  aujourd'hui  est  le  ta- 
bleau à  peu  près  fidèle  de  ce  que  la  pratique  vous  offrira.  La 
proportion  de  trois  sur  quatre  en  faveur  de  la  rétention  de 
cause  prostatique,  est  peut-être  même  un  peu  au-dessous  de 
la  réalité. 

La  prostate,  vous  le  savez,  joue  un  rôle  important  dans  les 
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rétention  d'urine  des  jeunes  sujets,  des  blennorrhagiques  et 
des  tuberculeux.  Il  s'agit  alors  de  poussées  phlegmoneuses, 
simples  ou  superposées  à  une  lésion  qui  a  pris  possession  du 
parenchyme  de  la  glande,  mais  qui  assez  rarement  provoque 
par  elle-mênie  la  rétention  sans  le  secours  de  l'inflammation 
phlegmoneuse.  Chez  les  prostatiques  vrais,  chez  ceux  qui 
fournissent  à  la  rétention  ses  plus  gros  contingents,  c'est  à 
l'hypertrophie,  à  l'augmentation  progressive  de  volume  que 
nous  avons  affaire. 

Mon  but  ne  saurait  être  de  vous  faire,  en  ce  moment,  l'his- 
toire de  cette  altération  pathologique.  Nous  n'avons  actuelle- 
ment à  nous  occuper  que  de  l'un  de  ses  effets.  De  l'altération 
pathologique,  nous  ne  dirons  que  ce  qui  est  nécessaire  pour 
éclairer  la  pathogénie  et  diriger  le  traitement  de  la  rétention 
chez  les  prostatiques. 

Le  symptôme  rétention,  qui  devient  si  souvent  l'irrécusable 

4 

téflooignage  du  changement  de  forme  et  de  volume  de  la  pros- 
tate hypertrophiée,  n'est  pas,  tant  s'en  faut,  la  première  ma- 
nifestation des  modifications  subies  par  le  col  de  la  vessie. 
Ce  n'est  qu*à  la  longue,  et  presque  sur  le  tard,  que  le  prosta- 
tique est  conduit  à  la  rétention  d'urine,  ou  du  moins  à  la 
rétention  complète.  La  rétention  incomplète  elle-même  ne 
sY'tablit  que  graduellement  et  n'arrive  que  lentement  à  la 
période  d'état. 

Dans  cette  catégorie  de  malades,  la  vessie,  aujourd'hui  em- 
{léchée  dans  ses  fonctions ,  était  depuis  longtemps,  depuis  des 
mois,  et  le  plus  habituellement  depuis  des  années,  sous  le 
coup  de  troubles  faciles  à  reconnaître  et  à  caractériser.  Vos 
patients  aurout  donc  tous  un  passé  morbide  parfaitement 
défini,  et  ce  passé  morbide  suffirait  à  vous  mettre  sur  la  voie 
du  diagnostic  exact,  si  des  lésions  antérieures  du  canal  ne 
pouvaient  être  en  quelque  sorte  masquées,  par  les  symptômes 
prostatiques.  Déjà,  je  vous  ai  avertis  et  vous  ai  prouvé  qu'il  y 
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avait  de  vieux  rétrécis;  je  dois  encore  rappeler  à  votre  atten- 
tion cette  importante  coïncidence  de  lésions. 

Quant  aux  symptômes  qui  marquent  et  doivent  signaler 
Taugmentation  progressive  de  volume  de  la  prostate,  ils  vous 
sont  déjà  connus.  Je  vous  signalais  les  principaux  dans  notre 
dernière  leçon,  et  je  vous  invitais  surtout  à  tenir  le  plus  grand 
compte  de  la  fréquence  et  de  la  difficulté  nocturnes,  de  la 
fréquence  et  de  la  difficulté  matinales  de  la  miction.  Ce^ 
troubles  acquièrent  une  véritable  valeur  pathognomoniquc 
lorsque  les  conditions  dans  lesquelles  s'effectue  la  miction 
diurne  leur  sont  opposées.  Le  décubitus  provoque  ou  exagère 
la  fréquence  et  la  difficulté  de  la  miction;  la  station,  la  pro- 
menade donnent  aux  intervalles  des  mictions  une  plus  grande 
durée;  elles  les  rendent  plus  faciles,  bien  qu'elles  soient 
retardées. 

Aussi  longtemps  que  l'hypertrophie  ne  sera  pas  compliquée 
de  lésions  surajoutées,  c'est  à  ces  expressions  symptomatiquei 
que  se  réduiront  ses  manifestations  ;  elles  continueront  à  ré- 
gulièrement alterner,  à  maintenir,  dans  toute  son  opposition 
leur  physionomie  peu  accusée  du  jour  et  leurs  traits  for 
accentués  de  la  nuit  et  du  réveil. 

C'est  l'état  congestif  ou  l'état  inflammatoire,  c'est  Féva* 
cuation  incomplète  du  réservoir  qui,  en  se  surajoutant  à  l'hy* 
pertrophie  de  la  prostate,  modifient  sa  symptomatologie. 

11  est  rare  que  la  rétention  d'urine  complète  ne  soit  pai 
précédée  de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces  complications;  elles  ei 
constituent  dans  bien  des  cas  la  phase  prodromique.  C'est  i 
ce  titre  qu'il  nous  est  nécessaire  de  les  signaler.  Nous  avons 
sans  doute,  à  nous  occuper  du  fait  accompli,  c'est-à-dire  de  l 
rétention.  Mais,  s'il  est  nécessaire  de  définir  la  conduite  qui 
doit  tenir  le  chirurgien  pour  remédier  à  la  rétention,  il  est  noi 
moins  intéressant  de  ia  prévoir  et  de  la  prévenir  :  le  traitemcn 
préventif  n'a  pas  moins  de  valeur  que  le  traitement  curatij 
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Les  complications  congestives  peuvent  être  prostatiques, 
vésicales  et  même  rénales;  les  complications  inflammatoires 
franches  sont  surtout  vésicales. 

Les  symptômes  vésicaux  et  les  symptômes  prostatiques  ne 
sauraient  être  confondus,  tant  qu'ils  ne  sont  pas  fusionnés. 
Avec  un  état  congestif,  ou  même  avec  un  état  inflammatoire 
franc  de  la  prostate,  la  difficulté  de  la  miction  s'accentue.  Le 
relard  à  l'issue  de  l'urine  est  plus  prononcé,  le  malade  fait  de 
de  plus  en  plus  efibrt,  la  porte  s'ouvre  difficilement;  ou, 
pour  parler  scientifiquement,  les  parois  épaissies  du  col  op- 
|K)seot  à  la  poussée  vésicale  et  à  la  pression  de  l'urine  une 
plus  grande  résistance  ;  il  y  a  effort,  mais  cet  effort  pénible 
n'a  rien  de  douloureux,  la  fréquence  est  la  même. 

La  vessie  entre-t-elle  en  scène,  la  fréquence  augmente  et 
la  douleur  apparaît.  La  fréquence  est  encore  surtout  nocturne  ; 
mais  la  fréquence  diurne  est  plus  grande.  La  douleur  se  montre 
avant  et  après  la  miction.  Le  besoin  est  impérieux,  violent. 
U  ne  vous  a  pas  plutôt  averti,  qu'il  faut  de  gré  ou  de  force  le 
satisfaire  à  l'instant.  Â  moins  qu'elle  ne  soit  modifiée^  Turine 
parcourt  le  canal  sans  déterminer  de  sensation  ;  mais  la  fin 
de  la  miction  est  douloureuse.  Elle  avait  hâte  de  commencer 
et  ne  sait  pas  finir  ;  elle  a  eu  lieu  et  cependant  la  vessie  con- 
tinue à  exercer  sur  ses  propres  parois  une  pression  doulou- 
reuse. Les  contractions  ne  sont  pas  plus  volontaires  au  départ 
qu'à  l'arrivée. 

La  difficulté  du  départ  peut  ne  pas  être  amoindrie  malgré 
IVxagéralion  de  la  contraction  vésicale;  l'effort  initial  per- 
siste, se  prolonge  et  s'accompagne  de  douleurs.  Ce  sont  ces 
malades  qui  souffrent  à  la  manière  des  femmes  en  couche^ 
qui  préludent  au  travail  par  des  douleurs  répétées^  vives  et 
non  encore  expulsives. 

U  est  difficile  que  l'état  congestif  de  la  prostate  ne  réagisse 
pas  sur  la  vessie  ;  les  plexus  veineux  de  la  glande  reçoivent 
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une  plus  grande  quantité  de  sang,  et  les  plexus  veineux  de 
la  vessie  participent  à  cette  surabondance.  La  fréquence  et  les 
difficultés  nocturnes  et  matinales  augmentent ,  l'atténuation 
diurne  des  symptômes  est  moins  complète  et  se  fait  plus 
attendre. 

C'est  par  une  exagération  fonctionnelle  que  le  rein  mani- 
feste sa  sympathie  morbide.  La  sécrétion  urinaire  augmente; 
cette  augmentation  est  presque  exclusivement  nocturne,  et  il 
nous  a  paru  difficile  de  rattacher  à  une  autre  cause  qu'à  la  con- 
gestion cette  exagération  nocturne  de  la  sécrétion  de  l'urine. 

L'évacuation  imparfaite  ne  modifie  pas  beaucoup  les  phé- 
nomènes nocturnes  dus  à  l'hypertrophie  prostatique;  elle 
augmente  cependant  la  fréquence  de  la  miction  pendant  h 
nuit,  mais,  fait  important,  elle  neutralise  presque  complète 
ment  les  bénéfices  que  donne,  aux  prostatiques  indemnes  ii 
complications,  Tétat  d'activité  qui  correspond  à  la  veille.  Il 
s'établit  même  une  sorte  de  régularité  d'horloge  dans  les 
besoins  nocturnes  et  diurnes.  Cette  régularité  vient  témoigne] 
de  l'état  de  déplétion  incomplète  du  réservoir,  qui  demande  i 
évacuer  son  trop  plein  dès  que  la  quantité  expulsée  est  rem 
placée  par  une  quantité  équivalente  d'urine. 

L'évacuation  imparfaite  n'exclut  pas  les  autres  complica- 
tions locales,  et  en  particulier  la  cystite.  Elle  prédispose  évi- 
demment à  l'inflammation  de  la  vessie.  Il  ne  faudrait  cepen 
dant  pas  se  laisser  aller  à  croire  que  la  déplétion  incomplète 
de  la  vessie  et  la  cystite  soient  en  corrélation  nécessaire,  i 
y  a  nombre  de  rétentions  incomplètes  sans  cystite;  il  n'y  2 
même  pas  souvent  apparence  de  cystite  dans  les  rétentions 
incomplètes  qui  s'accompagnent  d'une  extrême  distension 
alors  que  la  vessie  ne  s'évacue  partiellement  que  par  regor 
gement. 

Les  rétentions  incomplètes  peuvent  si  bien  évoluer  sani 
déterminer  de  cystite,  qu'elles  passent  par  cela  même  ina- 


SYMPTOMES  FONCTIONNELS.  117 

perçues.  Elles  passent  inaperçues  parce  qu'elles  ne  sont  pas 
i^oioumises;  elles  ne  sont  pas  douloureuses  parce  qu'elles 
2^  sont  pas  compliquées  de  cystite.  D  y  a  cependant  des 
.:  uUes  de  la  miction,  puisqu'il  y  a  iréquence  et  difficulté. 
*>D  a  si  souvent  entendu  dire  que,  passé  un  certain  âge,  il  faut 
X  résigner  à  uriner  fréquemment;  on  a  si  souvent  entendu 
rafconter  les  fâcheuses  aventures  du  cathétérisme,  exagérer 
»  maléfices;  on  se  trouve  si  privil^é  de  ne  pas  avoir  de 
r^^tenlion  d'urine  et  de  ne  pas  souffrir,  que  l'on  ne  croit  pas 
irToir  tenir  compte  de  ces  fréquences  et  de  ces  difficultés, 
r:Jqiie  incommodes  qu'elles  soient.  Il  peut  même  se  faire 
rue  Yoa  croie  prudent  de  n'en  rien  dire,  afin  de  ne  pas  être 
Si>Ddé  ;  et  à  quoi  bon  s'y  exposer,  puisque  l'on  ne  souffre  pas, 
puisque  Ton  croit  ne  pas  avoir  de  rétention  ? 

il  but  donc  que  nous  connaissions,  non-seulement  les 
symptômes  vésicaux  qui  préparent  et  annoncent  la  rétention 
Marine,  mais  encore  les  symptômes  généraux,  en  apparence 
étrangers,  qui  en  témoignent. 

Ces  symptômes  sont  la  j^olyurie  nocturne  et  les  troubles 
:  fictifs  persistants^  que  ne  peut  expliquer  l'état  des  or- 
pnes  de  la  digestion.  Nous  les  étudierons  ailleurs  avec 
tout  le  soin  qu'ils  méritent,  mais  nous  voulons  dès  à  présent 
^ous  habituer  à  en  tenir  compte.  Un  malade  qui  a  des  fré- 
]uences  et  des  difficultés  nocturnes,  qui  rend  pendant  la  nuit 
un  litre  ou  plus  d'urine  est  presque  toujours  porteur  d'une 
îessie  mal  vidée.  Un  malade  qui  a  ces  mêmes  fréquences  et 
•  ^  mêmes  difficultés,  dont  les  fonctions  digestives  sont  trou- 
blées d*une  Êiçon  persistante  et  résistante,  a  lui  aussi  un 
réservoir  qui  se  laisse  distendre  par  l'urine  incomplètement 
eipulsée. 

L^augmentation  de  volume  de  la  prostate  est  donc  la  con- 
dition prédisposante  à  la  rétention.  Elle  peut  sans  autre  ad- 
juvant et  par  le  seul  fait  de  son  progrès  contitm  la  déler- 
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miner.  Mais  habitaellement  ce  sont  les  complications  locales 
qui  se  joignent  si  facilement  à  l'hypertrophie  et  lui  font  cor- 
tège, qui  font  entrer  en  scène  la  rétention  d'urine.  Ces  com- 
plications ne  se  bornent  pas  à  imprimer  à  la  prostate  une 
modification  passagère,  elles  donnent  à  son  développement 
et  à  sa  résistance  pathologique  un  nouvel  essor,  et  bien  sou- 
vent,  la  rétention  aiguë  n'a  d'autre  terminaison  que  le  pas- 
sage à  l'état  chronique. 

Chez  les  prostatiques  tout  ce  qui  favorise  la  congestion  ou 
l'inflammation  peut  conduire  à  la  rétention.  Il  faut  surtout 
noter  les  infractions  à  l'hygiène  et  à  l'obéissance  que  tout 
homme,  averti  par  les  symptômes  que  vous  connaissez,  doit 
à  sa  vessie.  Le  décubitus  prolongé,  l'absence  d'exercice»  Tali- 
mentation  trop  abondante,  les  mets  ou  les  boissons  excitants, 
les  repas  prolongés,  les  refroidissements  et  en  particulier  le 
refroidissement  des  pieds,  la  résistance  au  besoin  d'uriner, 
telles  sont  les  influences  ennemies.  Nous  n'y  avons  pas  rangé 
le  coït  ;  son  influence  à  pu  être  considérée  comme  favorable, 
parce  qu'il  rend  momentanément  plus  facile  Texpulsion  de 
Turine,  mais  en  réalité,  ni  l'hypertrophie  prostatique,  ni  Tâge 
où  elle  se  montre,  ne  peuvent  servir  d'indication  à  l'activité 
sexuelle  ;  si  le  prostatique  ne  doit  pas  entièrement  se  con- 
damner à  la  retraite,  il  fera  bien  de  n'en  sortir  que  rare- 
ment. 

C'est  surtout  la  nuit  que  se  montre  l'impossibilité  d'uriner; 
ce  n'est  plus  le  retard  plus  ou  moins  prolongé  auquel  ces 
malades  sont  sujets,  c'est  l'empêchement  absolu. 

L'échec  qui  a  suivi  la  première  tentative  se  renouvelle  aux 
suivantes  ;  malgré  les  eflbrts  volontaires  et  prémédités,  malgré 
les  eflbrts  bientôt  commandés  par  les  contractions  spontanées 
de  la  vessie,  le  malade  ne  peut  uriner.  Toutes  les  phases  de 
la  rétention  se  succéderont  s'il  n'est  pas  secouru.  La  rétention 
des  prostatiques  n'a  en  efi^et  aucune  disposition  à  cette  ter- 
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minaison  spontanée,  favorable,  que  nous  vous  avons  signalée 
avec  insistance  chez  les  rétrécis.  La  rétention  serait  déÇnitive, 
s'il  n'y  avait  pas  intervention  et  si  cette  intervention  n'était 
pas  chirurgicale.  Ce  n'est  pas  un  ou  deux  cathétérismes,  ce 
n'est  pas  un  petit  nombre  d'évacuations  artificidies  qui  sont 
devenus  nécessaires  ;  c'est  dans  la  majorité  des  cas  pendant 
plusieurs  jours,  pendant  plusieurs  semaines  et  plusieurs. fois 
par  jour,  que  le  malade  est  soumis  à  l'introduction  de  la 
sonde. 

Le  siège  et  la  nature  de  l'obstacle  peuvent  expliquer  ces 
tendances  à  la  rétention  définitive  qui  se  rencontrent  chez 
presque  tous  les  prostatiques.  Nous  étudierons  dans  un  in- 
stant les  déformations  du  col  et  nous  verrons  combien  est 
épais  et  long  l'obstacle  que  doit  déplacer  Turine,  pour  se 
frayer  passage.  Ainsi  qu'on  l'a  justement  remarqué  \  il  n'y  a 
pas  chez  le  prostatique  cette  force  emmaganisée  que  repré- 
sente chez  le  rétréci  la  colonne  d'urine  engagée  dans  le  bout 
postérieur  de  Turèthre.  La  force  qui  pousse  l'urine  vers  le 
col  pour  en  obtenir  l'ouverture  est  dispersée  sur  toute  la 
surface  du  liquide,  sur  lequel  s'appliquent  les  parois  de  la 
vessie.  Il  faut  enfin,  reconnaître  que  le  muscle  vésical  a  beau- 
coup perdu  de  sa  puissance. 

G*est  cette  perte  de  puissance  qui  se  traduit  par  une  moin- 
dre coutractilité,  que  l'on  a  désignée  sous  le  nom  à! inertie. 
Les  auteurs  les  plus  recommandables  ont  pensé  que  cette 
inertie  pouvait  être  primitive.  Giviale  en  particulier  fait 
jouer  à  l'inertie  primitive  un  rôle  prépondérant  dans  les 
rétentions  incomplètes,  qu'il  a  étudiées  avec  tant  de  soin  sous 
le  titre  de  :  stagnation  de  Purine. 

Si  nous  demandons  à  l'anatomie  pathologique  de  nous 

1.  Sir  Henry  Thompson,  Traité  pratique  des  maladies  des  voies  urinaires^ 
précédé  des  Leçons  cliniques,  traduits  par  Hue  et  Gignoux.  Paris,  i874, 
page  ccni. 
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renseigner,  nous  constatons  tout  d'abord,  que  la  plupart  des 
sujets  porteurs  de  lésions  uréthrales  ou  prostatiques  ont  la  vas- 
sie  épaissie.  En  examinant  de  plus  près,  il  est  facile  d'établir 
que  cet  épaississement  porte  sur  la  couche  musculaire.  Chez 
les  prostatiques,  l'épaississement  musculaire  se  rencontre  au 
minimum  dans  les  deux  tiers  des  cas;  il  est  plus  habituel  encore 
chez  les  rétrécis.  Mais  si  les  vessies  des  prostatiques  et  des 
rétrécis  présentent  à  considérer  une  hypertrophie  vésicale 
de  leur  couche  musculaire,  elles  offrent  cependant,  sauf  pour 
quelques  cas  exceptionnels  de  part  et  d'autre,  les  plus  sen- 
sibles différences. 

Chez  les  rétrécis,  la  vessie  est  généralement  peu  distendue, 
plutôt  petite  que  grande;  son  épaisseur  est  augmentée,  mais 
d'une  façon  uniforme  et  régulière,  il  n'y  a  pas  de  colonnes  où 
elles  sont  peu  prononcées. 

Chez  les  prostatiques,  la  vessie  est  presque  toujours  agran* 
die  ;  examinée  dans  son  ensemble,  la  couche  musculaire  est 
hypertrophiée,  mais  cette  hypertrophie  est  irrégulière.  Aussi 
l'épaisseur  des  parois  vésicafes  n'a-t-elle  rien  d'uniforme  ;  de 
nombreuses  colonnes  font  relief  sur  la  face  interne  du  réser* 
voir;  l'élément  musculaire  est  très  développé  au  niveau  de 
ces  saillies;  par  contre  il  fait  presque  entièrement  défaut,  dans 
les  intervalles  qui  les  séparent.  Dans  ces  points,  la  paroi  vési- 
cale, réduite  à  la  muqueuse  et  aux  couches  adventives  repré- 
sentées par  la  celluleuse  et  le  péritoine,  est  singulièrement 
amincie. 

L'hypertrophie  de  la  couche  musculaire  est  donc  à  peu 
près  constante.  Elle  peut,  il  est  vrai,  être  totale  ou  partielle; 
mais  cet  accroissement  de  l'élément  musculaire  est  le  té- 
moignage irrécusable  de  son  activité.  Que  l'hypertrophie  soit 
totale  ou  partielle,  elle  n'a  pu  se  produire  que  sous  l'in- 
fluence des  efforts  tentés  par  la  vessie,  pour  vaincre  l'obstacle 
au  Ubre  écoulement  de  l'urine.  Le  muscle  vésical,  comme 
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tout  autre  muscle,  se  développe  en  raison  directe  du  travail 
auquel  il  doit  suffire. 

Si  la  vessie  du  rétréci  nous  montre  que  la  lutte  n'épuise 
que  rarement  sa  résistance,  si  la  cavité  se  distend  médio- 
crement et  si  la  paroi  reste  régulière  et  homogène,  il  n'en 
est  plus  de  même  pour  la  vessie  du  prostatique.  La  cavité 
s  agrandit,  et  peu  à  peu,  la  couche  musculaire  cède  sur  cer- 
tains points.  A  côté  du  terrain  perdu  pour  la  résistance,  la 
couche  musculaire  peut  par  un  dernier  effort,  augmenter 
encore  la  somme  de  ces  éléments  contractiles,  mais  cette 
force  partielle  ne  saurait  suppléer  à  la  résistance  d'ensemble. 
La  jonction  entre  les  forces  voisines  ne  peut  plus  s'opérer,  et, 
tandis  qu'elles  agissent  isolément,  l'affaiblissement  des  points 
intermédiaires  devient  de  plus  en  plus  irrémédiable.  L'urine 
n'est  plus  uniformément  et  vigoureusement  pressée  par  un 
muscle,  dont  l'action  puissante  converge  régulièrement  vers 
le  col  vésical.  La  distension  fait  des  progrès,  et  bientôt  la 
rupture  d'équilibre  entre  la  force  de  la  vessie  et  la  résistance 
du  col  est  un  fait  accompli.  À  travers  une  sonde,  cette  vessie 
à  contractilité  irrégulière  et  incomplète  chassera  encore  assez 
énergiquement  le  liquide  urinaire»  mais  elle  est  incapable  de 
lui  faire  écarter  les  parois  épaissies  du  col. 

Nous  avons  donc  sur  les  pièces  pathologiques  le  témoi- 
gnage, tout  à  la  fois,  de  la  résistance  de  la  vessie  à  l'obstacle,  et 
du  triomphe  progressif  de  cet  obstacle.  La  lutte  se  continue 
probablement  pendant  longtemps,  mais  tandis  que  chez  les 
rétrécis,  la  vessie  reste  en  état  d'agir,  elle  finit  par  céder  chez 
le  prostatique.  C'est  sans  doute  l'âge  des  malades,  plus  encore 
que  la  nature  des  obstacles,  qui  peut  nous  expliquer  les  iné- 
gales  conditions  de  la  résistance  de  la  vessie.  Chez  l'adoles- 
cent et  chez  l'adulte,  elle  a  la  force  voulue  pour  continuer  la 
lutte  et  reprendre  toute  son  activité  fonctionnelle,  dès  que 
Tobstacle  est  levé  ;  chez  le  vieillard,  au  contraire,  elle  finit  un 
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jour  ou  Tautre  par  se  laisser  vaincre;  sa  première  défaite, 
souvent  irrémédiable,  devient  le  point  de  départ  d'une  réten- 
tion chronique. 

A  moins  de  lésions  du  système  nerveux,  nous  ne  croyons 
donc  pas  que  Ton  puisse  admettre  l'hypothèse  de  rinertie 
primitive  de  la  vessie. 

Gela  ne  veut,  en  aucune  façon,  dire  que  le  clinicien  n'ait 
pas  à  tenir  le  plus  grand  compte  de  Xinertie  secondaire^  qu'il 
n'ait  quelquefois  à  s'en  préoccuper  chez  les  rétrécis,  et  dans 
le  plus  grand  nombre  des  cas  chez  les  prostatiques.  Il  doit 
en  tenir  compte  au  point  de  vue  de  la  pathogénie,  et  au  point 
de  vue  du  traitement.  Mais  au  point  de  vue  de  la  pathogénie, 
comme  au  point  de  vue  du  traitement,  c'est  la  lésion  du  canal 
ou  la  lésion  du  col,  qu'il  doit  maintenir  au  premier  rang  ;  ce 
sont  ces  lésions  qui  donnent  la  meilleure  explication  des  causes 
de  la  rétention  et  les  meilleures  indications  de  son  traitement. 

Pour  bien  prouver  l'influence  prépondérante  des  lésions 
sur  la  production  de  la  rétention  d'urine  complète  ou  incom- 
plète et  de  l'inertie  consécutive,  il  suffirait,  d'ailleurs,  de  voii 
ce  qui  s'observe  chez  la  femme.  Jamais  on  n'a  signalé  chea 
elle  de  rétention  sénile,  jamais  on  n'a  vu  sa  vessie  atteinte 
d'inertie  primitive.  Â  quoi  peuvent  tenir  ces  immunités,  si  m 
n'est  à  la  rectitude  et  à  la  perméabilité  de  l'urèthre,  qu 
restent  intactes  malgré  les  progrès  de  l'âge. 

11  est  maintenant  nécessaire  de  nous  rendre  compte  dej 
modifications,  qu'imprime  au  col  de  la  vessie  et  à  Turèthr^ 
prostatique  l'hypertrophie  de  la  glande  qui  l'entoure.  Vou^ 
comprendrez  mieux  la  pathogénie  de  la  rétention,  et  yo\x\ 
serez  pourvus  des  données  indispensables  à  l'application  di 
traitement.  Les  nombreuses  pièces  de  notre  collection  servi 
ront  aussi  à  cette  nouvelle  démonstration,  et  nous  ne  voulons 
encore  indiquer  que  les  points  essentiels,  sans  chercher  un^ 
description  complète. 
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L'bjpertrophie  peut  atteindre  :  lé  lobe  moyen,  les  lobes 
latéraux,  les  trois  lobes.  En  réalité  le  développement  isolé  de 
FuQ  des  lobes  ne  s'observe  pas>  Sur  toutes  les  pièces,  vous 
verrez  que  la  glande  tout  entière  subit  un  accroissement 
de  volume.  Cependant,  la  prédominance  dans  le  développe- 
ment de  l'une  des  parties  de  la  glande  est  un  fait  pathologique 
indiscutable,  et  qui,  en  clinique,  a  une  grande  importance. 
Sur  25  pièces  de  notre  collection  particulière,  nous  trou- 
vons :  1  hypertrophie  de  tous  les  lobes  9  fois  —  du  lobe 
médian  5  fois  —  des  deux  lobes  latéraux  6  fois  —  du  lobe 
latéral  gauche  3  fois  —  du  lobe  latéral  droit  2  fois.  Le  lobe 
moyen  a  donc  un  développement  véritablement  exagéré,  dans 
plus  de  la  moitié  des  cas,  et  la  forme  d'hypertrophie  que  l'on 
rencontre  le  plus  souvent,  est  celle  où  les  lobes  latéraux  et 
ia  portion  médiane  sont  à  peu  près  régulièrement  déve- 
loppés. C'est  r  hypertrophie  générale.  Cela  résulte  de  ce  que 
nous  avons  vu,  et  d'une  façon  plus  frappante  encore,  des  dis- 
>eciions  de  M.  H.  Thompson,  74  cas  sur  123  *. 

Les  modifications  subies  par  le  canal  portent  sur  sa  lon- 
gueur et  sur  sa  forme.  Il  est  allongé  et  dévié. 

L'allongement  se  retrouve  dans  tous  les  cas.  Mesurant  la 
portion  prostatique,  nous  avons  trouvé  4  centimètres  au 
moins,  et  5  à  6  au  plus;  Thompson  a  mesuré  jusqu'à  7  centi- 
mètres. U  faut  d'ailleurs  ajouter  à  la  longueur  donnée  par  la 
mensuration  de  la  pièce  étalée  sur  la  table  de  dissection,  celle 
ini  résulte  du  changement  de  direction.  La  longueur  normale 
de  ia  portion  prostatique  de  l'urèthre,  qui  est  de  3  centi- 
mètres en  moyenne,  peut  donc  être  doublée  par  l'allongement 
et  la  déviation  réunis. 

La  déviation  porte  sur  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre  et  sur 
»es  parois  latérales;  la  paroi  supérieure  n'est  pas  déformée. 

1.  Trad.  franc.,  p.  36i. 
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La  déviation  de  la  paroi  inférieure  est  le  plus  souvent  angu- 
leuse :  la  paroi  se  relève  brusquement  au  niveau  de  la  glande 
et  va  rejoindre  rorifice  vésical  de  Turèthre  qui  est  remonté. 
L'urëthre  est  donc  plus  ou  moins  coudé,  et  l'entrée  de  la 
vessie  reportée  en  haut  et  en  arrière.  La  déviation  latérale 
peut  être  simple  ou  double,  par  conséquent  uni  ou  bilatérale. 

Lorsqu'elle  est  unilatérale,  elle  incline  Turèthre  à  gauche 
ou  à  droite,  selon  le  degré  d'hypertrophie  du  lobe  droit  ou 
du  lobe  gauche.  L'ouverture  vésicale  peut  donc,  dans  ces  cas 
de  déviation  unilatérale,  être  portée  de  côté  et  en  même 
temps  en  haut,  s'il  y  a  à  la  fois,  comme  vous  en  avez  des 
exemples  sous  les  yeux,  une  hypertrophie  prédominante  du 
lobe  médian  et  de  l'un  des  lobes  latéraux. 

La  déviation  est,  au  contraire,  bilatérale  lorsque  l*hyper- 
trophie  est  totale,  et  vous  ne  devez  pas  oublier  que  ce  sont 
les  cas  les  plus  fréquents.  Il  y  a  alors  deux  entrées  dans  la 
vessie.  Elles  sont  à  droite  et  à  gauche,  sous  forme  de  larges 
rigoles  creusées  entre  l'extrémité  des  lobes  latéraux  et  les 
côtés  du  lobe  moyen.  Vous  pouvez  même  constater  que  la 
vessie  peut  avoir  dans  ces  cas  trois  entrées.  Le  lobe  moyen  est 
en  effet  presque  toujours  creusé  par  une  gouttière  médiane 
assez  profonde.  Vous  retrouvez  cette  gouttière  médiane,  même 
dans  les  cas  où  l'hypertrophie  du  lobe  moyen  est  si  prédo- 
minante que  Thypertrophie  latérale  est  négligeable.  Certaines 
pièces  vous  montrent  des  lobes  moyens,  creusés  de  gout- 
tières multiples,  mais  peu  profondes.  Ces  lobes  sont  aplatis 
et  étalés  en  forme  d'éventail. 

Mais,  alors  même  que  la  vessie  offre  deux  ou  trois  entrées, 
toujours,  vous  le  voyez,  l'orifice  vésical  est  surélevé. 

De  telle  sorte  que  ce  qu'il  y  a  de  plus  constant  dans  les 
changements  imprimés  à  l'urèlhre  prostatique  par  l'hypertro- 
phie de  la  glande,  c'est  son  allongement  et  la  surélévation  de 
l'entrée  de  la  vessie.  Et,  par  opposition,  ce  qu'il  y  a  de  tout 
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aussi  constant,  quelle  que  soit  la  déviation,  c'est  l'intégrité 
de  forme  et  de  structure  de  la  paroi  supérieure. 

C*est  sur  la  paroi  inférieure  que  se  trouvent  encore  les 
lacunes  prostatiques,  quelquefois  fort  larges  et  dont  Tune  de 
DOS  pièces,  vous  ofiTre  un  bel  exemple. 

C'est  l'hypertrophie  bilatérale  qui  modiQe  le  moins  le 
canal;  elle  lui  donne  la  forme  d'une  fente  haute  et  étroite. 
Mais  dans  ces  cas,  un  certain  degré  de  développement  du 
!obe  moyen  ou  une  commissure  qui  unit  l'extrémité  vésicale 
des  deux  lobes  comme  sur  cette  pièce,  où  les  deux  lobes  laté- 
raux également  hypertrophiés  ressemblent  à  des  amygdales, 
surélève  l'entrée  de  la  vessie. 

Vous  nous  entendrez  souvent  comparer  les  lobes  latéraux 
de  la  prostate  à  des  amygdales.  Cela  peut  être  vrai  au  point 
de?uede  la  forme,  cela  est  plus  vrai  encore  au  point  de  vue 
l^alhologique.  Ce  sont  le  plus  souvent  des  amygdalites  vési- 
cales,  c'est-à-dire,  une  congestion  inflammatoire  de  la  glande 
qui  entoure  son  col,  qui  sont  la  cause  déterminante  des  ré- 
tentions d'urine. 

Comme  le  tissu  amygdalien,  le  tissu  prostatique,  peut  s'in- 
durer  ou  devenir  friable.  Ces  deux  états  pathologiques  créent 
des  difficultés  à  l'introduction  des  instruments.  L'induration 
rend  pénible  le  cathétérisme  métallique,  en  s'opposant  au  re- 
dressement du  canal  prostatique,  qui  doit  toujours,  dans  une 
certaine  mesure,  s'accommoder  à  la  forme  de  l'instrument. 
La  friabilité  permet  la  déchirure  de  la  région  prostatique  sous 
ta  seule  pression  des  instruments  souples,  et  c'est  dans  ces 
cas  que  Ton  voit  facilement  creuser  des  fausses  routes  et 
déterminer,  même  avec  une  bonne  manœuvre,  un  écoulement 
de  sang  assez  abondant. 

Hemarquez  encore,  avant  d'abandonner  l'examen  de  ces 
pièces,  combien  se  creuse  le  bas  fond  vésical  derrière  ces  dé- 
formations qui  surélèvent  le  col,  vous  comprendrez  dès  lors, 
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comment  se  prépare  et  s'établit  la  stagnation  de  l'urine,  et 
comment,  même  avec  la  sonde,  il  peut  être^difficile  de  vider 
complètement  certaines  vessies. 

Le  diagnostic  de  la  rétention  d'urine  chez  les  prostatiques 
doit  avoir  pour  but  non-seulement  d'établir  Tespèce  de  la  ré- 
tention, mais  d'en  reconnaître  la  variété  et  le  degré,  afin  de 
déterminer  le  genre  d'obstacle  formé  par  l'hypertrophie  de  la 
glande. 

Si  la  rétention  est  complète,  quelques  questions  suffisent 
pour  établir  qu'elle  est  d'origine  prostatique.  Vous  connaissez 
assez  la  valeur  séméiologique  des  troubles  antérieurs  de  la 
miction,  pour  que  je  n'aie  plus  à  y  insister.  Mais,  vous  savez 
aussi  que  ces  troubles  de  la  miction  peuvent  passer  inaperçus , 
tant  que  la  rétention  n'est  pas  complète.  Le  malade  ne  vous 
en  parlera  pas,  ou  ne  les  indiquera  qu'en  passant;  c'est  à 
vous  de  l'obliger  par  des  questions  précises  à  définir  sa  situa- 
tion. Je  vous  rappellerai  la  valeur  presque  pathognomonique 
des  troubles  digestifs.  Associés  à  des  troubles  de  la  miction, 
ils  sont  presque  toujours  indicatifs  d'une  évacuation  impar- 
faite de  la  vessie,  c'est-à-dire,  d'une  rétention  incomplète. 

La  rétention  ne  saurait  toutefois  être  diagnostiquée  d'une 
façon  absolue  que  par  un  examen  local.  Ce  n'est  cependant 
pas  au  cathétérisme  qu'il  convient  de  recourir  pour  savoir  si 
la  vessie  ne  se  vide  pas,  ou  du  moins,  ce  n'est  pas  d'emblée 
qu'il  y  a  indication  d'user  de  cette  manœuvre.  Le  toucher 
rectal  combiné  avec  le  palper  hypogastrique  vous  permettra 
toujours  de  savoir  s'il  y  à  de  l'urine  dans  la  vessie  et  d'estimer 
approximativement  quelle  est  à  peu  près  la  quantité  d'urine 
retenue.  Vous  pouvez  en  effet,  en  prenant  la  vessie  entre  le 
doigt  et  la  main,  juger  de  son  volume;  avec  un  peu  d'habitude^ 
il  est  assez  facile  d'apprécier  ce  qu'elle  contient. 

Dans  la  rétention  incomplète  le  diagnostic  peut  donc  être 
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posé  sans  que  le  cathétérisme  évacuateur  intervienne.  C*est 
là  un  fait  important.  Le  cathétérisme  évacuateur  doit,  dans 
ces  cas,  être  surtout  réservé  au  traitement;  ses  indications 
sont  délicates,  et  il  ne  saurait  en  thèse  générale,  être  accepté 
à  titre  de  manœuvre  d'exploration.  S'il  n'est  pas  l'agent  indis- 
pensable du  diagnostic,  le  cathétérisme  évacuateur  est  sou- 
vent le  premier  acte  du  traitement.  11  sera  temps  à  ce  mo- 
ment, de  compléter  par  des  résultats  plus  précis,  les  ren- 
seignements fournis  par  le  toucher  et  la  palpation. 

La  combinaison  du  toucher  rectal  et  de  la  palpation  de 
rhypogastre,  pourra,  à  plus  forte  raison,  faire  confirmer  le 
diagnostic  de  la  rétention  complète. 

C'est  à  Taide  du  cathétérisme  que  l'on  peut  apprécier  la 
nature  de  l'obstacle  formé  par  la  prostate.  A  ce  point  de  vue, 
le  toucher  rectal  n'a  aucune  valeur.  Ce  qu'il  perçoit  à  travers 
la  paroi  intestinale  n'est  en  aucune  façon  indicatif  de  ce  qui 
sera  senti  en  parcourant  l'urèthre.  C'est  seulement  par 
Turèthre  que  peuvent  être  cherchés  les  renseignements  né- 
cessaires à  l'application  du  traitement. 

C'est  à  l'explorateur  olivaire  souple  que  nous  vous  con- 
seillons d'avoir  recours.  Aucun  autre  instrument  ne  vous  don- 
nera des  renseignements  plus  utilisables  et  ne  vous  les  fera 
obtenir  à  moins  de  frais.  La  manœuvre  de  l'explorateur  est 
douce  et  inoffensive.  On  n'en  pourrait  dire  autant  des  instru- 
ments métalliques.  Vous  pouvez  choisir  un  explorateur  d'un 
volume  de  18  à  21  par  exemple.  Il  faut  que  la  partie  de  la 
tige  que  précède  l'olive  n'ait  pas  une  trop  grande  régidité, 
qu'elle  puisse  doucement  s'infléchir  sous  l'influence  d'une 
faible  pression.  Si  le  canal  était  à  la  fois  le  siège  d'un  rétré^ 
cissement  et  d'une  hypertrophie  de  la  prostate,  l'olive  vous 
ferait  reconnaître  l'obstacle  ou  les  obstacles  uréthraux  et  Tex* 
ploration  du  col  ne  pourrait  être  faite.  Si  le  canal  est  libre, 
l'olive  arrivera  dans  la  portion  membraneuse  qu'elle  recon- 
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naitra  aisément.  C'est  alors  que  commence  la  partie  délicate 
de  Texploration. 

L'instrument  doit  être  très  doucement  conduit  afin  de 
tout  sentir.  S'il  y  a  une  hypertrophie  bilatérale,  il  passera 
très  facilement  sans  être  arrêté  un  instant.  Vous  sentirez,  ce- 
pendant, que  les  parois  sont  touchées  par  l'olive,  qu'elles 
s'écartent  pour  la  laisser  cheminer  et  passer.  Si  le  canal  est 
dévié,  vous  sentirez  parfaitement  que  l'olive  se  dirige  à  droite 
ou  à  gauche  avant  de  tomber  dans  le  vide  vésical.  Si  l'un  des 
lobes  fait  dans  l'urèthre  prostatique  une  saillie  plus  ou  moins 
abrupte,  l'olive  sera  arrêtée.  Une  pression  un  peu  plus  pro- 
noncée déterminera  souvent  son  engagement  et  son  entrée 
dans  la  vessie.  Mais  vous  aurez  parfaitement  la  sensation 
d'un  obstacle  contourné  et  franchi,  et  c'est  pour  opérer  cette 
manœuvre  qu'il  est  nécessaire  que  le  coi  de  l'olive  soit  d'une 
souplesse  parfaite.  Malgré  la  continuité  de  la  pression,  votre 
explorateur  pourra  dans  certains  cas,  ne  plus  avancer,  rester 
appliqué  contre  l'obstacle  prostatique  et  ne  pas  pénétrer  dans 
la  vessie. 

Vous  aurez  alors  toute  raison  d'admettre  qu'un  des  lobes 
est  fortement  hypertrophié  ou  que  vous  avez  buté  contre  une 
valvule  du  col. 

Si  la  région  prostatique  est  ramollie  et  vascularisée,  le  pas- 
sage de  l'olive  en  témoignera,  en  déterminant,  même  sous  sa 
pression  mesurée,  l'écoulement  d'un  peu  de  sang  ramené  sur 
son  talon. 

Sans  doute,  vous  n'aurez  pas  les  dimensions  de  la  prostate 
et  vous  n'aurez  plus,  une  fois  dans  la  vessie,  la  moindre 
notion  sur  la  saillie  et  le  relief  qu'elle  peut  avoir  dans  cette 
cavité.  Mais,  au  point  de  vue  du  cathétérisme  évacuateur, 
vous  n'avez  que  faire  de  ces  renseignements.  Vous  avez,  au 
contraire,  absolument  besoin  de  prévoir  dans  quelles  condi- 
tions peut  s'effectuer  le  passage  de  vos  intrumentsd'évacuation. 
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Nous  n'entrerons  pas  en  ce  moment  dans  la  partie  tech* 
oique.  L'étude  du  cathélérisme  nous  donnera  l'occasion  de 
ms  l'exposer  dans  tous  ses  détails.  Mais  nous  sommes  dès  à 
présent  en  mesure  de  vous  fournir  les  indications  qui  vous 
permettront  de  vous  armer  en  toute  connaissance  de  cause 
et  d'employer  en  toute  confiance  un  instrument  bien  appro- 
prié. Avant  d'aborder  le  traitement,  nous  avons  cependant  à 
vous  entretenir  de  la  marche  et  des  terminaisons  des  réten^ 
l'ODS  de  cause  prostatique. 

A  cet  égard  encore,  la  rétention  complète  et  la  rétention 
incomplète,  malgré  leurs  affinités,  diffèrent  essentiellement, 
et  nous  vous  exposerons  successivement  ce  qui  se  rapporte  à 
Tune  et  à  l'autre,  aussi  bien  pour  la  marche  et  les  terminai- 
sons que  pour  le  traitement. 

RtTiRTioN  COMPLÈTE.  —  Abandonnée  à  elle-même,  la  ré- 
tention complète  de  cause  prostatique  aurait  toute  chance  de 
<e  terminer  par  la  mort.  Il  y  a  sans  doute  des  cas  où  le  malade 
a  fini  par  uriner  par  regorgement;  mais  cette  terminaison  ne 
t^t  que  diminuer  l'embarras  du  chirurgien,  elle  u'écarte  pas 
le  danger. 

Lorsqu'elle  est  traitée,  la  rétention  complète  se  termine  : 
par  le  passage  à  l'état  chronique  ;  par  un  changement  de 
forme,  en  devenant  incomplète;  par  la  guérison;  par  la 
mort. 

L>'analomie  pathologique  et  la  clinique  vous  ont  déjà  rendu 
mpte  des  raisons  qui  empêchent  d'espérer  la  terminaison 
^^pODtanée  des  rétentions  de  cause  prostatique.  L'étendue  de 
'obstacle,  la  résistance  du  col  si  épaissi,  l'affaiblissement 
préalable  de  la  vessie  sous  l'influence  de  la  lutte  que,  depuis 
^ngtemps  déjà,  elle  soutient  pour  ouvrir  à  l'urine  un  passage 
i  travers  l'orifice  vésical;  l'habitude  déjà  ancienne  de  la  con- 
?ftstion  simple,  qui  s'est  renouvelée  peu  à  peu  chaque  nuit 
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et  qui  prépare  les  voies  à  la  congestion  inflammatoire,  à  la 
congestion  durable,  telles  sont  les  raisons  qui  ne  permettent 
pas  de  compter  sur  une  guérison  spontanée. 

L'intervention  chirurgicale,  l'intervention  immédiate,  esl 
donc  de  règle  dans  les  rétentions  d'urine  de  cause  prostatique 
L'indication  est  précise,  elle  se  pose  d'elle-même;  c'est  ai 
cathétérisme  évacuateur  qu  il  faut  avoir  recours.  Il  ne  saurai 
y  avoir  d'incertitude  et  de  difficulté  que  dans  le  chpix  de 
moyens  et  dans  l'exécution  des  manœuvres  qui  permellen 
de  la  remplir. 

L'exploration  méthodique,  pratiquée  avec  l'explorateur  oli 
vaire,  permettra  de  déterminer  d'une  façon  très  précise  à  que 
instrument  il  convient  de  recourir  et  fera  certainement  appré 
cier  à  l'avance  les  difficultés  qui  pourront  surgir. 

L'exploration  préalable  du  canal  est  donc  la  règle  général 
et  absolue  que  nous  vous  recommandons.  Nous  poserior 
volontiers  encore  une  seconde  règle  générale  qui  exch 
rait  les  instruments  métalliques  au  profit  des  instrumem 
souples. 

Cette  seconde  règle  ne  peut  être  aussi  al)solue  que  la  pre 
mière.  11  est  des  cas  où  la  rigidité  de  l'instrument  peut  seul 
permettre  à  l'opérateur  de  sûrement  le  conduire.  Cependaoi 
l'instrument  métallique  n'est  pas  un  bon  instrument  évacua 
teur;  lorsque  la  sonde  évacuatrice  devra  être  rendue  rigide 
il  est  préférable  de  se  servir  d'un  mandrin,  afin  de  pouvoi 
vider  la  vessie  à  travers  un  instrument  souple. 

Si  la  nature  de  l'instrument  évacuateur  est  importante,  \ 
forme  ne  l'est  pas  moins.  En  principe,  les  instruments  droi 
ne  sauraient  être  acceptés.  L'élude  du  cathétérisme  nous  a| 
prendra  que  c'est  le  long  de  la  paioi  inférieure  de  l'urèlhl 
que  cheminent  les  instruments  de  cette  forme.  Or,  nous  savoi 
que  c'est  sur  les  parois  inférieure  et  latérale  que  siègent  1 
obstacles  dus  à  l'hypertrophie  de  la  prostate.  Rien  de  pli 
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logique  et  de  plus  pratique  que  de  chercher  à  éviter  leur 
rencontre. 

L'élude  du  cathétérisme  nous  apprendra  encore  que  les  in- 
struments courbes  ou  coudés  peuvent  être  maintenus  par  leur 
eitréroité  le  long  de  la  paroi  supérieure.  Ce  n'est  pas,  vous  le 
savez,  la  seule  voie  d'entrée  dans  la  vessie  des  prostatiques; 
mais  c'est  la  voie  qui  sûrement  reste  libre,  c'est  la  voie  qui 
conduit  à  l'orifice  vésical  déplacé  et  surélevé. 

L'obstacle  prostatique  ne  saurait  être  abordé  de  front; 
rinslniment  doit  être  choisi  et  conduit  de  telle  sorte  qu'il 
arrive  à  le  franchir  ou  à  le  contourner.  Il  le  franchit  en  pas- 
sant par-dessus  la  prostate  en  suivant  le  chemin  de  la  paroi 
supérieure;  il  le  contourne  en  s'engageant  dans  l'une  des  voies 
latérales  que  ménagent  les  hypertrophies  à  trois  lobes.  Un 
instrument  souple  pourra  contourner  sans  les  froisser  les 
^Uies  de  la  prostate;  un  instrument  métallique,  méthodi- 
(jammt  dirigé,  ou  bien  un  instrument  rendu  rigide  par  un 
fflândrin,  sera  surtout  approprié  pour  les  franchir  en  suivant 
iorariablement  la  paroi  supérieure. 

Vous  seriez  cependant  dans  l'erreur  si  vous  comptiez  tou- 
jours avoir  à  contourner  ou  à  franchir  le  relief  d'une  saillie 
intra-uréthrale  de  la  prostate.  Pour  se  produire,  la  rétention 
durine  n'exige  pas  une  telle  déformation.  Il  suffit  que  l'équi- 
libre soit  rompu  et  que  la  force  de  la  vessie  ne  suffise  plus  à 
^cre  la  résistance  du  col.  Ce  que  la  vessie  ne  pourra  plus 
iaire,  votre  sonde  pourra  très  aisément  l'effectuer.  Dans  nombre 
de  cas,  la  pénétration  de  l'instrument  dans  la  vessie  s'opère 
sans  la  moindre  résistance. 

C'est  alors  que  la  forme  de  l'instrument  peut  devenir 
indifférente  ;  c'est  alors  que  vous  réussirez,  et  que  vous  verrez 
les  malades  réussir,  avec  des  instruments  droits.  Si  vous 
Déliez  prévenus  par  l'étude  d'ensemble  du  sujet,  vous  pour- 
riez même  être  tentés  de  conclure  que  les  instruments  droits 
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sont  parfaitement  appropriés  au  traitement  des  rétentions 
d'urine  de  cause  prostatique.  Un  nouveau  cas,  ne  tarderait 
pas  à  troubler  vos  illusions. 

Au  surplus,  l'exploration  méthodique  vous  aura  avertis  et 
renseignés.  Si  l'olive  a  pénétré  sans  rencontrer  d'obstacle, 
sans  subir  de  déviation  appréciable,  vous  réussirez  avec  toute 
espèce  d'instrument,  mais  toujours  mieux  et  plus  sûrement 
avec  les  instruments  non  rigides.  Si  l'olive,  au  contraire,  n'a 
pénétré  qu'après  avoir  rencontré  et  constaté  un  obstade, 
après  l'avoir  contourné  ou  franchi,  si  surtout  elle  a  été  com- 
plètement arrêtée,  votre  choix  n'est  plus  libre. 

C'est  aux  instruments  courbes,  c'est  aux  instruments 
coudés  et  bicoudés,  c'est  quelquefois  à  des  instruments  armés 
de  mandrins  que  vous  devrez  avoir  recours.  C'est  à  ce  prix 
seulement  que  vous  agirez  avec  sécurité. 

Parmi  les  instruments  droits  et  souples,  il  en  est  un,  dont 
je  veux  vous  parler  dès  maintenant.  Ce  qui  m'y  engage,  c'est 
à  la  fois  sa  valeur  très  réelle,  son  incontestable  utilité,  mais 
aussi  la  confiance  non  justifiée  que  souvent  on  lui  accorde. 

Vous  connaissez  tous  la  sonde  en  caoutchouc  vulcanisé. 
Son  admirable  flexibilité,  la  douceur  extrême  de  son  contact, 
sont  bien  faites  pour  rassurer  les  plus  circonspects.  De  plus, 
il  est  parfaitement  prouvé  que  dans  bon  nombre  de  cas,  son 
introduction  est  absolument  simple  et  facile.  Je  n'hésite 
jamais  à  l'employer  et  à  la  prescrire,  toutes  les  fois  que  j'ai 
constaté  que  la  voie  est  libre,  que  l'explorateur  s'est  engagé 
sans  le  moindre  effort.  Les  résultats  sont  alors  excellents. 
Mais  dans  ces  cas  privilégiés,  il  peut  arriver  qu'au  bout  d'un 
certain  nombre  de  jours,  l'introduction  devienne  pénible,  dif- 
ficile, impossible. 

Le  canal,  comme  il  arrive  souvent,  s'est  emflammé,  irrité; 
sous  l'influence  des  contacts  multipliés  qu'exige  le  cathété- 
risme,  il  est  devenu  moins  souple.  Cela  suffît,  pour  que  la 
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>:!>ie  en  caoutchouc  soit  gênée  ou  arrêtée  dans  sa  progrès- 
>  n.  Ausa,  Terreac-vous  souvent  des  malades  auxquels  vous 
i^i^  confié  une  sonde  en  caoutchouc,  vous  revenir  avec 
iz-e  sonde  en  gomme  ;  ils  ont  été  obligés  de  substituer  à  un 
jiftrament  eompléti-ment  flexible  un  instrument  demî-résis- 
:int  a^ec  lequel  ils  se  sondent  avec  plus  de  facilité  et  de 
:■:  oceor. 

Ce  qiib  vous  observez  alors  secondairement,  vous  frappe- 

ij  infailliblement  dès  la  première  tentative,  s'il  vous  arrivait 

:>  vonioîr  pénétrer  avec  la  sonde  en  caoutchouc,  alors  que 

l'riploratenr  vous  a  révélé  quelque  difficulté  de  passage. 

V.-stoilatîves  ne  seraient  pas  seulement  inutiles,  elles  pour- 

ri^ist  être  nuisibles.  Souvent,  l'extrémité  de  la  sonde  en 

^.uichooc  fléchit  au  niveau  de  l'œil;  elle  se  double  et  n'est 

Trtrée  qu'avec  eflbrt,  en  provoquant  de  la  douleur  et  du 

spement. 

?v  contre,  il  est  des  malades,  qui  se  servent  habituelle- 
z^i  éL  indéfiniment  de  la  sonde  en  caoutchouc;  ce  ne  sont 
lés  les  plus  nombreux,  mais  il  suffit  que  cet  instrument 
iQtsse  être  ainsi  employé  dans  des  cas  bien  déterminés,  pour 
r:  préférer  en  pareille  occurrence  à  tout  autre,  comme  agent 
f -hracnation.  Mais  il  convient  aussi  de  savoir  qu'il  n'est-  pas 
rJisable  dans  les  cas  où  s'offi-ent  quelques  difficultés. 

Cest  avec  les  instruments  en  gomme,  courbés,  coudés  ou 
ticoudés,  avec  ou  sans  mandrins,  que  vous  arriverez  à  triom- 
l'her  des  difficultés  du  cathétérisme  chez  les  prostatiques. 
Nous  ne  faisons  ici  que  poser  l'indication  de  leur  usage  théra- 
^-euthique  ;  nous  étudierons  leur  emploi  chirurgical,  en  étu  - 
diant  le  cathétérisme.  Je  ne  saurais  cependant,  passer  sous 
silence  les  admirables  résultats  obtenus  à  l'aide  des  instru- 
ments coudés  etbicoudés.  La  pratique  les  doit  à  M.  Mercier, 
qiû,  ai  les  créant,  a  rendu  à  l'exploration  et  à  la  thérapeu* 
thique  les  plus  grands  services. 
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Je  ne  vous  dà  pas  signalé  parmi  les  agents  du  cathétérisme 
évacuateur  pour  les  cas  difficiles,  le  cathétérisme  sur  conduc- 
teur. Son  indication  est  en  effet  assez  rare,  et  ce  mode  de 
cathétérisme  trouvera  place  auprès  des  méthodes  exception- 
nelles proposées  pour  les  cas  particulièrement  difficiles,  qui 
malheureusement  pourront  quelquefois  vous  échoir.  . 

La  combinaison  de  difficultés  qui  résultent  d'un  canal, 
autrefois  rétréci,  resté  dur,  élastique  et  d'une  hypertrophie 
prostatique,  mérite  surtout  d'être  signalée.  C'est  plus  spé- 
cialement dans  ce  cas  que  le  cathétérisme  sur  conducteur 
pourra  trouver  ses  indications.  La  seule  introduction  de  la 
bougie  conductrice  et  son  séjour  à  demeure,  comme  dans 
les  cas  de  rétrécissement,  a  même  pu  me  permettre  d'obtenir 
dans  ces  cas  complexes,  Tévacuation  de  l'urine,  puis  la  possi- 
bilité ultérieure  de  Tintroduction  des  instruments  ordinaires. 

Les  indications  relatives  au  choix  des  sondes  évacuatrices 
n'ont  pas  seulement  pour  objet  la  détermination  de  leurs 
formes;  le  chirurgien  doit  encore  se  préoccuper  de  leur 
calibre. 

Les  sondes  volumineuses  ont  été  préconisées.  Elles  parais- 
sent évidemment  satisfaire  à  l'indication  de  l'évacuation. 
On  leur  a,  de  plus,  atiribué  l'avantage  d'une  introduction  plus 
facile.  Vous  le  savez  déjà,  c'est  le  choix  raisonné  de  la  forme 
appropriée  au  cas  particulier,  c'est  le  passage  méthodique  de 
l'instrument,  qui  seuls  peuvent  fournir  les  garanties  d'une 
bonne  introduction.  Le  volume  de  la  sonde  a-t-il  du  moins 
des  avantages  pour  Tévacuation  ? 

Le  seul  avantage  appréciable  est  l'évacuation  rapide,  et 
rien  n'est  plus  contestable  que  ce  prétendu  avantage.  L'expé- 
rience a,  en  effet,  démontré  aux  chirurgiens  qui  se  sont 
occupés  de  la  question,  qu'une  vessie  distendue  voulait  être 
lentement  vidée. 

Les  règles  de  Tévacuation  ont  une  grande  importance,  et 
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::<!§  Taons  de  les  indiquer,  en  disant  qu'il  fallait  lentement 
ticr  00  réservoir  distendu.  L'évacuation  première  de  la 

ââe  doit  en  effet  être  graduelle.  Il  est  même  souvent  bon 
,:'dle  ne  soit  pas  complétée  sur  l'heure,  afin  de  ne  pas 
i^termioer  par  un  changement  trop  rapide,  et  par  conse- 
rvent brusque,  des  conditions  dans  lesquelles  se  trouvait  le 
-fOYoir urinaire,  de  véritables  perturbations. 

Vous  observerez  souvent  chez  les  prostatiques  un  phéno- 
i-ne  qui  vous  donne  la  mesure  de  ces  perturbations. 
1  introduction  de  la  sonde  a  été  heureuse  et  £icile,  Turine 
^e^t  écoulée  &cilement  et  r^lièrement  sans  douleur,  elle 
^:  ckire  et  limpide.  Vous  arrivez  à  la  fin  de  l'évacuation  et 
^•M  Toyez  le  liquide  se  colorer  ;  il  devient  rose,  il  passe  au 
•  ~^e,il  peut  devenir  tout  à  Ëiit  sanglant.  Le  malade,  tout  à 

.^76  soulagé,  accuse  du  malaise  et  même  des  douleurs,  et 

'^-  ;Àibles  contractions  survivent  à  Fenlëvement  de  la 

Cet  écoulement  sanguin  ex  vacuo^  témoigne  bien  de  la 
gestion  intense,  que  favorise  l'évacuation  rapide  et  com- 
.'t^te.  Le  petit  accident  hémorrhagique  n'a  par  lui-même  que 
^iKTimportance  ;  mais  il  prépare  à  la  cystite  un  terrain  des 
;^  favorables.  Il  va  au-devant  de  la  complication,  qui  si 
>  vivent  entrave  le  traitement  de  la  rétention  d'urine  et  qui 
;^  lorsqu'elle  est  intense  et  rapide,  acquérir  un  haut  degré 
--î  gravité, 
n  est  donc  rationnel  de  se  servir  de  sondes  évacuatrices 
'  on  faible  volume.  Le  calibre  réprésenté  par  les  n***  1 4  à  1 6 
'Q  I7,dela  filière  Charrière,  répond  aux  indications.  La  sonde 
'^mz  autant  que  possible  qu'un  seul  œil.  L'urine  s'échap- 
pa sons  la  seule  influence  de  l'impulsion  vésicale,  sans 
P^^o  exercée  par  le  chirurgien,  sans  efforts  de  la  part  du 
n;alade. 

^^  point  de  vue  de  l'évacuation  graduelle  et  lente  ou  tout 
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au  moins  non  accélérée,  la  position  horizontale  est  encore 
une  excellente  garantie.  Vous  ne  devrez  jamais  consentir  à 
pratiquer  une  première  évacuation  pour  un  cas  de  rétention 
d'urine,  avec  distension  de  la  vessie,  dans  la  position  debout. 
Le  malade  doit  être  couché  et  autant  que  possible  dans 
son  lit. 

On  a  de  tout  temps  indiqué  la  possibilité  d'accidents  graves, 
dus  à  une  évacuation  rapide  et  abondante,  pratiquée  dans  la 
position  debout.  La  syncope  peut  en  être  la  conséquence;  il 
est  de  ces  syncopes  qui  ont  été  mortelles.  On  ne  saurait  donc 
trop  se  mettre  en  garde  contre  pareils  accidents,  mais  il  faut 
plus  encore  songer  à  ne  pas  congestionner  violemment  la 
vessie,  en  y  faisant  trop  rapidement  le  vide.  Cet  accident 
moins  bruyant  dans  ses  premières  manifestations  peut  être 
la  source  de  dangers  beaucoup  plus  communs  que  Tétai 
syncopal. 

La  première  évacuation  n'est  pas  encore  accomplie,  que 
déjà  se  présente  une  nouvelle  et  très  importante  question 
thérapeuthique.  Dans  la  rétention  des  prostatiques,  la  pre- 
mière évacuation  n  est  que  le  prélude  de  beaucoup  d'autres. 
Ces  évacuations  artificielles  qui  vont  être  la  seule  ressource 
pour  assurer  les  mictions,  devront  par  conséquent  satisfaire 
à  tous  les  besoins  d'uriner. 

Deux  moyens  peuvent  assurer  le  régulier  fonctionnement 
des  mictions  artificielles  :  le  cathétérisme  est  répété  à  plu- 
sieurs reprises  dans  les  24  heures  ;  la  sonde  évacuatrice  est 
laissée  à  demeure. 

Ces  deux  moyens  thérapeuthiques  ne  sauraient  être  coin* 
parés  d'une  manière  abstraite.  Il  est  impossible  d'établir  entre 
eux  un  parallèle  absolu  et  de  donner  des  raisons,  qui  per- 
mettraient dans  la  pratique  de  se  déclarer  le  partisan  exclusif 
de  Tun  ou  de  Tautre  ;  il  est  tout  aussi  facile  de  plaider  contre 
le  cathétérisme  répété,  que  contre  la  sonde  à  demeure. 
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En  réalité,  ils  ont,  Tun  et  l'autre,  des  avantages  et  des  incon- 
Ténients.  C'est  en  se  plaçant  en  face  même  des  faits,  en  obéis- 
saat  à  leurs  exigences  et  même  en  subissant  les  nécessités 
(ju'impose  souvent  la  pratique,  que  l'on  peut  arriver  à  choi- 
sir judicieusement  le  mode  d'évacuation  le  mieux  approprié. 

J'ai  trop  souvent  obtenu  de  la  sonde  à  demeure  des  résul- 
tais excellents,  pour  ne  pas  me  déclarer  partisan  très  résolu 
de  ce  mode  d'évacuation;  mais,  je  suis  si  peu  disposé  à  mé- 
connaître les  avantages  du  cathétérisme  répété,  que  je  consi- 
dère comme  une  règle  sévère  de  pratique,  de  le  préférer  toutes 
les  fois  qu'il  peut  être  pratiqué  dans  de  bonnes  et  régulières 
conditions. 

Ce  sont  ces  bonnes  et  régulières  conditions,  qu'il  convient 
d'examiner  pour  établir  à  la  fois,  ses  indications  et  ses  contre- 
in^cations  ;  ce  qui  nous  permettra  par  cela  même  de  poser 
les  indications  de  la  sonde  à  demeure.  Pour  que  le  cathété- 
risme  répété  soit  utile  et  sans  inconvénients,  il  faut  qu'il 
puisse  êfre  pratiqué  facilement  et  régulièrement. 

Les  difficultés  du  cathétérisme  peuvent  être  primitives  ou 
secondaires.  Lorsque  les  premières  manœuvres  ont  été  mal 
conduites  ou  malheureuses,  le  cathétérisme  répété  ne  saurait 
être  choisi.  Alors  même  qu'une  manœuvre  régulière,  prati- 
quée à  l'aide  d'instruments  appropriés,  aura  été  facilement 
exécutée  après  des  tentatives  infructueuses,  faites  dans  des 
conditions  irrégulières,  il  sera  prudent  de  laisser  la  sonde  à 
demeure.  11  y  a  en  effet  des  lésions  ;  leur  cicatrisation  ne  s'ob- 
tiendra sûrement  et  rapidement,  qu'au  prix  du  repos  et  de 
Timmobilisation  du  canal  fourni  par  la  sonde  à  demeure. 
Dans  ces  cas,  la  sonde  à  demeure  peut  n'être  gardée  que 
pendant  un  court  espace  de  temps.  Moins  les  lésions  ont  été 
prononcées,  plus  le  cathétérisme  méthodique  a  été  facile  et 
plus  tôt  on  pourra  adopter  l'évacuation  répétée^  Le  chirurgien 
agit  dans  ces  cas  de  la  même  manière  et  d'après  les  mêmes 
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règles  que  celles  qui  le  guident  pourlopérationderuréthroto- 
mie  par  exemple.  La  sonde  à  demeure  laissée  pendant  24^ 
48  heures,  ou  même  pendant  trois  ou  quatre  jours,  permet 
tra  aux  lésions  de  se  séparer  suffisamment  pour  supportet 
les  contacts  renouvelés  du  calhétérisme  répété. 

Si  les  difficultés  de  la  manœuvre  première  ont  été  dues  J 
la  disposition  môme  des  parties,  et  non  aux  mauvaises  condi^ 
tiens  dans  lesquelles  elle  s'est  eiTectuée,  tout  indique  que 
les  difficultés,  primitivement  rencontrées,  se  représenteront  à 
chaque  cathétérisme.  La  sonde  à  demeure  est  donc  encore 
indiquée,  et  dans  ces  cas,  elle  devra  être  conservée  aussi 
longtemps  que  les  circonstances  l'exigeront. 

II  est  une  troisième  indication,  de  l'emploi  de  la  sonde  à 
demeure,  qui  peut  résulter  des  premières  manœuvres  du 
cathétérisme  explorateur  et  évacuateur.  Un  certain  nombre 
de  malades  ont  la  prostate  tellement  vascuUrisée,  tellement 
friable,  que  le  passage  le  plus  régulier  et  le  plus  doux  de 
rinstrument,  détermine  un  saignement  abondant.  Chez  ces 
malades,  on  est  d'ailleurs  exposé  par  la  friabilité  même  des 
tissus,  à  faire  fausse  route.  Cet  état  se  modifie  sous  Finfluence 
prolongée  du  s^our  de  la  sonde  à  demeure. 

Des  difficultés  secondaires  peuvent  venir  entraver  la  pra- 
tique du  cathétérisme  répété.  La  première  introduction  avait 
été  facile,  celles  qui  l'avaient  suivie  s'étaient  effectuées  dans 
de  très  bonnes  conditions.  Mais  le  canal  devient  peu  à  peu 
réfractaire  ;  il  est  à  la  fois  douloureux  et  résistant,  et  le  cathé- 
térisme, après  avoir  été  pénible,  devient  impossible.  Ou  bien, 
c'est  tout  à  coup,  sans  raison  appréciable,  qu'un  cathétérisme 
jusqu'alors  bien  fait  n'a  pu  être  de  nouveau  réussi. 

Nous  vous  avons  déjà  dit  que  de  semblables  difficultés 
pouvaient  être  jugées  par  un  simple  changement  de  sonde: 
par  exemple,  par  la  substitution  d'une  sonde  en  gomme  à 
une  sonde  en  caoutchouc.  Dans  d'autres  circonstances,  cesi 
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::  rfenaot  une  sonde  d'un  moindre  volume,  ou  en  appro- 
iaâ  iDÎeox  la  forme  de  la  sonde  à  la  demande  du  canal 
rA  Ton  lésont  la  difficulté.  Il  ne  faut  donc  pas  en  venir 
izJi&akmsûi  à  la  sonde  à  demeure  dans  ces  difficultés 
r.  cdaires  ;  mais  il  vaudiait  mieux  y  recourir  que  d'exposer 
i  2DÀ  i  subir  la  répétition  de  manœuvres  pénibles  et  diffi- 

U  régularité  du  cathétérisme  est  la  seconde  et  nécessaire 

liilioo  de  son  utile  emploi.  Le  véritable  critérium  serait 

::  se  coofonner  aux  besoins  d'uriner.  Mais  il  est  des  besoins 

:^i€es  auxquels  il  n'est  pas  nécessaire  d'obéir  et  il  serait 

■V  isible  en  pratique,  à  moins  que  le  malade  ne  se  sonde 

i-cjême  ou  ne  soit  sondé  par  quelque  personne  de  son  en- 

-"ige,  de  se  conformer  aux  demandes  de  la  vessie.  Il  de- 

rz]&at  nécessaire  de  fixer  les  heures  et  le  nombre  des  ca- 

.r.;!smes;  et  cda  ne  peut  être  établi  arbitrairement.  Il  faut 

•  :.'  ;oar  but  :  1  *  de  ne  pas  laisser  la  vessie  se  distendre  ; 

.  i^oepas  résister  à  ses  besoins  réels. 

C^on  certain  nombre  de  malades,  dont  la  vessie  fort  in- 

m 

-^raiie  se  contenterait  d'une  évacuation  dans  les  vingt- 
r-^  re  heures.  Profiter  d'une  semblable  tolérance  serait  une 
'^itaUe  iaute.  U  en  est  d'autres  chez  lesquels  les  besoins  se 
>:->QTdlent  à  des  intervaUes  rapprochés.  Les  évacuations 
j>:veot  donc  être  réglées  d'après  les  cas  particuliers.  Quatre 
i'.natioDs  dans  les  vingt*quatre  heures  pourront  suffire 
^  les  cas  de  tolérance  vésicale.  liais,  au  lieu  d'un  cathé- 
•-^^ïme  pratiqué  à  six  heures  d'intervalle,  vous  pourrez  vous 
"■'iver  dans  l'obligation  de  le  renouveler  toutes  les  quatre 
^^^,  toutes  les  trois  heures  et  même  toutes  les  deux 

L*ans  ees  cas,  malgré  sa  fréquente  répétition,  le  cathété- 
--ie  renouvelé  reste  indiqué  et  doit  être  préféré.  Mais  il 
'^^  allant  tout  qu'il  puisse  être  facilement  et  régulièrement 
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exécuté.  Dans  plus  d'une  circonstance  où  ces  conditions  in- 
dispensables ne  pouvaient  être  remplies,  la  sonde  à  demeure 
a  pu  dénouer  la  situation  dans  un  sens  favorable.  Elle  est 
tout  d'abord  difficilement  supportée;  l'emploi  des  injections 
sous-cutanées  de  chlorhydrate  de  morphine  favorise  la  tolé- 
rance, et  bientôt,  grâce  à  l'évacuation  facile  et  régulière  qu'elle 
permet,  la  sonde  à  demeure  met  fin  à  la  révolte  de  la  vessie. 

Pour  arriver  à  continuer  l'usage  du  cathétérisme  répété. 
le  chirurgien  ne  doit  ménager  ni  son  temps  ni  sa  peine.  Mais 
il  pourrait,  en  poursuivant  le  mieux,  perdre  la  possibilité 
du  bien,  s'il  se  laissait  entraîner  à  exclure  systéroatiquemenl 
l'emploi  de  la  sonde  à  demeure. 

L'emploi  de  la  sonde  à  demeure  n'est,  d'ailleurs,  que  tran- 
sitoire; ce  n'est,  si  vous  le  voulez,  qu'un  expédient,  mais  c'est 
un  expédient  des  plus  utiles,  à  l'aide  duquel  vous  pourrez  at- 
tendre, à  Tabri  des  difficultés,  le  moment  où  le  cathétérisme 
répété  pourra  être  repris. 

Ce  n'est  pas  seulement  aux  difficultés  du  cathétérisme, 
que  vous  pouvez  opposer  l'emploi  de  la  sonde  à  demeure.  Elle 
peut  encore  rendre  des  services  pour  parer  à  des  complica- 
tions de  la  maladie  en  cours  d'évolution. 

Je  vous  ai  rendu  plus  d'une  fois  témoins  des  avantages 
qu'elle  peut  offrir  chez  les  sujets  atteints  de  fièvre,  alors  qu'ils 
sont  soumis  au  cathétérisme  renouvelé.  Je  ne  puis  vous  dire 
que  ce  moyen  soit  infaillible,  mais  les  faits  vous  donnent  le 
droit  d'y  recourir.  Sous  l'influence  de  l'écoulement  plus  fa- 
cile, plus  régulier,  plus  répété,  permis  par  la  sonde  à  de- 
meure, la  fièvre  diminue  et  cesse. 

Ce  même  bénéfice  est,  il  est  vrai,  acquis  par  le  cathété- 
risme renouvelé,  alors  même  que  les  premières  évacuations 
avaient  fait  nattre  des  accès  fébriles,  ou  que  la  sonde  à  de- 
meure en  avait  été  l'occasion.  Nous  ne  voulons  donc  pas  op- 
poser la  vertu  antifébrile  de  la  sonde  à  demeure,  à  ractioo 
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iebrigène  du  cathétérisme  répété.  L'évacuation  facile  et  régu- 
lière, révacuation  suffisamment  renouvelée  de  la  vessie  est  le 
moyen  principal  pour  arriver  à  triompher  des  accidents  fé- 
briles qui  compliquent  la  rétention.  Mais  les  conditions  dans 
lesquelles  s'établit  l'évacuation  ne  sont  pas  indifférentes;  les 
heureax  effets  de  la  sonde  à  demeure  ne  peuvent  être  oppo* 
ses  aux  excellentes  ressources  du  cathétérisme;  ils  prouvent 
une  fois  de  plus  que  les  deux  modes  d'évacuation  veulent  être 
conservés  et  employés  selon  les  indications,  sans  préjugé  et 
sans  parti  pris. 

Nous  disions  il  y  a  un  instant  que  la  sonde  à  demeure  est 

un  moyen  provisoire.  Le  praticien  doit  désirer  le  moment  où 

il  cessera  d'y  recourir.  Pour  qu'il  le  puisse  en  toute  sécurité, 

il  enlèvera  la  sonde  à  demeure  au  bout  de  quelques  jours,  en 

cherchant  à  y  substituer  le  cathétérisme.  Il  aura  cependant 

pour  règle,  d'y  revenir,  pour  peu  que  ce  cathétérisme  ne  soit 

pas  exécuté  avec  facilité  et  avec  régularité.  Et  c'est  après 

quelques  tâtonnements  qu'il  établira  enfin  le  régulier  usage 

de  révacuation  par  l'introduction  réitérée  de  la  sonde. 

S'il  doit  hâter,  dans  la  limite  du  possible,  le  moment  où  il 
enlèvera  la  sonde  à  demeure,  le  praticien  devra  au  contraire 
retarder  celui  où  il  permettra  au  malade  de  se  soustraire  à 
lobligation  du  cathétérisme  répété.  Ce  mode  d'évacuation  est, 
en  effet,  le  véritable  et  le  meilleur  agent  du  traitement.  Il 
convient  aussi  bien  à  la  forme  aiguë  qu'à  la  forme  chronique 
et  ne  saurait  être  négligé  pendant  la  convalescence  de  la  ré- 
tention aiguë. 

Dans  la  période  aiguë,  de  même  qu'à  l'état  chronique  il  est 
un  certain  nombre  de  malades  qui  conservent  la  faculté 
d'uriner,  ou  du  moins  d'expulser  une  certaine  quantité  du 
liquide  contenu  dans  la  vessie.  Ils  ont  tendance  à  profiter  de 
cette  possibilité  qui  leur  semble  être  une  promesse  ;  les  efforts 
et  même  la  douleur  leur  paraissent  ne  pas  devoir  entrer  en 
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ligne  de  compte  pour  une  semblable  satisfaction .  Il  faut  bie 
savoir  que  ces  malades  sont  dans  Terreur  et  que,  surtout  dan 
l'état  aigu,  ils  risquent  d'aggraver  leur  situation  et  de  retarde 
le  moment  où  la  vessie,  si  elle  doit  le  faire,  reprendra  se 
fonctions  normales.  Dans  l'état  aigu  le  malade  doit  se  résigue 
à  vider  sa  vessie  artificiellement  et  à  éviter  le  plus  possibl 
Texpulsion  spontanée  d'une  petite  quantité  d'urine.  Cette  ex 
pulsion  n'est  obtenue  qu'au  prix  d'un  travail  prématuré  e 
forcé  de  la  vessie,  sous  Tinfluence  duquel  elle  se  conges- 
tionne, s'inflamme  et  réagit  sur  les  reins.  Dans  l'état  chro- 
nique les  inconvénients  de  l'expulsion  volontaire  de  l'urine 
sont  moins  sérieux,  mais  ils  sont  assez  grands  pour  qu'elle  ne 
puisse  être  permise  au  malade  que  lorsqu'elle  pourra  être 
obtenue  sans  efforts  prolongés  ou  pénibles. 

Dans  l'état  aigu  et  dans  l'état  chronique,  les  prostatiques 
doivent  éviter  les  efforts  d'expulsion  qui  congestionnent  tout 
l'appareil  urinaire  y  compris  les  reins.  Ils  apprennent  bientôt 
d'ailleurs  qu'après  ces  efforts,  ou  après  avoir  résisté  à  la  né- 
cessité du  cathétérisme,  l'introduction  de  la  sonde  devient 
plus  pénible  et  souvent  plus  difficile. 

Il  en  est  de  même  pendant  la  convalescence  alors  que  le 
malade  parait  avoir  repris  la  &culté  d'uriner.  Désireux  de 
s'affranchir  du  cathétérisme,  il  se  fait  volontiers  illusion  et 
prétend  uriner  avec  facilité.  Il  faut  que  le  chirurgien  s'assure 
de  la  réalité  des  assertions  du  malade.  Si  la  miction  se  Eut 
avec  effort,  il  fera  continuer  l'évacuation  artificielle  pour 
toutes  les  mictions  en  prenant  pour  guide  les  envies  d'uriner; 
s'il  est  bien  constaté  que  l'urine  est  facilement  chassée  à  tra- 
vers l'urèthre  mais  que  l'évacuation  de  la  vessie  est  incom*^ 
plète,  on  prescrira  seulement  de  répéter  une  ou  deux  fois 
dans  les  vingt*quatre  heures  Tusage  de  la  sonde,  et  de  con- 
tinuer jusqu'à  ce  que  la  vessie  se  vide  à  peu  près  complète- 
ment. 
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L'évacuation  facile  et  régulière  de  la  vessie  est,  en  effet,  l'in- 
dication dominante  du  traitement  pendant  tout  le  cours  de  la 
rétention  d'urine.  Les  complications  qui  surviennent  au 
cours  de  ce  traitement  peuvent  poser  des  indications  secon- 
daires, mais  ne  sauraient  dispenser  d'obéir  à  l'indication 
principale.  Ce  n'est  d'ailleurs  qu'en  traitant  la  rétention 
d'urine  qu'il  deviendra  possible  de  parer  aux  complications 
qu'elle  détermine. 

Nous  aurons  l'occasion  d'étudier  assez  complètement 
Fempoisonnement  urineux,  pour  qu'il  soit  inutile  de  nous 
occuper  dès  à  présent  des  accidents  généraux  qui  accom- 
pagnent la  rétention .  Il  nous  suffira  de  dire  que  les  complica- 
tions locales,  telles  que  l'orchite,  la  prostatite  ou  la  cystite  ne 
sauraient  être  considérées  comme  des  contre-indications  à 
Vusage  de  la  sonde  évacuatrice.  L'état  des  urines  peut  four- 
nir des  indications  qui  sont  habituellement  remplies  à  l'aide 
des  injections  intra-vésicales. 

il  est  fort  rare  que  les  urines  ne  deviennent  pas  purulentes 
sous  l'influence  combinée  de  la  rétention  et  du  cathétérisme  ; 
elles  peuvent  aussi  sous  ces  mêmes  influences  devenir  am- 
moniacales ;  elles  peuvent  enfin  être  à  la  fois  purulentes  et 
sanglantes. 

« 

Les  injections  ne  sauraient  être  prescrites  d'une  manière 
banale.  Une  vessie  que  l'on  vide  artificiellement  n'est  pas  par 
cela  même  passible  de  l'usage  des  injections.  Elles  n'ont  pas 
de  vertus  préservatrices  ;  en  en  restreignant  Remploi  aux  cas 
où  les  modifications  des  urines  en  justifient  l'usage^  nous  ne 
faisons  qu'obéir  à  cette  règle  générale  qui  veut  que  l'interven- 
Uon  chirargicale,  dans  les  affections  des  voies  urinaires,  soit 
toujours  aussi  limitée  que  possible. 

Les  injections  émollientes  sont  surtout  utilisables;  il  con- 
nent  de  les  employer  tièdes  et  par  petits  coups,  sans  jamais 
distendre  la  tessie.  L'eau  tiède  est  le  liquide  le  plus  approprié 
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et  en  réalité  le  plus  utile;  mais  nous  ne  saurions  vous  dé- 
tourner d'user  de  l'eau  de  pavots,  de  guimauve,  de  graine  de 
lin  ou  de  toute  autre  préparation  émolliente  ou  calmante  à 
la  condition  que  le  liquide  ne  soit  pas  visqueux,  qu'il  soit  par- 
faitement limpide,  fraichement  préparé  et  exempt  de  tout  détri- 
tus appartenant  aux  substances  qui  ont  servi  à  le  préparer.  Les 
injections  ne  seront  faites  qu'une  ou  deux  fois  dans  les  vingt- 
quatre  heures.  L'état  des  urines  peut  cependant  obliger  à  les 
répéter  plus  souvent  ;  mais  elles  ne  sauraient*à  moins  de  circon- 
stances toutes  spéciales  accompagner  chaque  cathétérisme.  Ce 
sont  donc  des  lavages  de  la  cavité  vésicale;  ils  n'ont  d'autre  but 
que  de  la  débarrasser  complètement  des  produits  dus  aux  sé- 
crétions pathologiques  sans  prétendre  agir  sur  la  composition 
des  urines  ou  sur  la  vessie  elle-même.  Ils  aident,  cependant, 
d'une  façon  très  efficace  à  obtenir  la  modification  des  urines  et 
de  l'état  vésical  lui-même  en  complétant  les  effets  de  l'évacua- 
tion artificielle. 

Les  injections  narcotiques  sont  souvent  sans  influence,  et 
l'on  ne  saurait  user  qu'avec  circonspection  des  injections  mé- 
dicamenteuses destinées  à  agir  sur  la  composition  des  urines 
ou  sur  la  muqueuse  vésicale. 

Les  injections  laudanisées  soulagent  quelques  malades; 
le  peu  de  puissance  absorbante  de  la  muqueuse  permet  d'éle- 
ver la  dose  du  médicament.  Il  n'en  est  pas  de  même  pour 
les  injections  de  chloral  qui,  d'ailleurs,  n'agissent  pas  conoinie 
narcotique  mais  à  titre  de  modificateur,  pour  peu  que  la  dose 
s'élève  elles  sont  douloureuses. 

L'état  alcalin  ou  ammoniacal  semble  réclamer  les  injec- 
tions acides.  Mais  rien  n'est  moins  certain  que  la  modifica- 
tion directe  du  liquide  urinaire,  contenu  dans  la  vessie. 
La  vessie  ne  supporte  que  des  liquides  médicamenteux  très 
faiblement  chargés  de  principes  actifs.  L'acide  borique,  que 
M.  Pasteur  nous  a  engagé  à  expérimenter  contre  l'état  am- 
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mooiacal,  est  de  tous  les  acides  celui  qui  a  fourni  les  meil- 
leurs résultats.  Il  peut  être  employé  à  doses  élevées,  2  et  3 
pour  100  ;  il  est  très  inoffensif  et  non  douloureux.  Sous  son 
iofiaence  les  urines  perdent  de  leur  alcalinité  mais  elles  ne 
reTJeDnent  à  Tétat  d'acidité  franche  et  permanente  qu'après 
njérison  de  la  lésion. 

Cest  en  efifet  la  lésion  et  non  ses  effets  qu'il  importe  de 
combattre,  et  à  ce  titre,  les  injections  qui  s'adressent  à  la 
muqueuse,  et  non  plus  aux  urines,  ont  une  bien  autre  action. 
Le  nitrate  d'argent  donne  d'excellents  résultats  dans  le  trai- 
ement  des  cystites.  Ce  n'est  pas  le  moment  de  parler  de  la 
hérapeuthique  des  cystites.  Ce  grand  sujet  mérite  des  déve- 
oppements  qui  nous  conduiraient  bien  en  dehors  du  point 
Vie  nous  étudions.  Mais  sans  entrer  dans  les  détails  que  com- 
p^jrle  rétude  des  applications  du  nitrate  d'argent  aux  infiam- 
malioDs  de  la  vessie,  nous  devons  vous  signaler  ses  bons 
résultats  dans  le  traitement  des  inflammations  de  la  mu- 
queuse vésicale  qui  succèdent  à  la  rétention  d'urine.  Des 
Qjections  au  500®  employées  au  déclin  des  accidents  et 
enouvelées  tous  les  jours  ou  tous  les  deux  jours  vous  per- 
mettront dana  bien  des  cas  de  rapidement  modifier  la  cystite. 

Ce  n'est  pas  d'ailleurs  au  traitement  chirurgical  que  se 
imitent  les  effets  thérapeuthiques  utilisables  en  semblables 
irconstances.  La  réputation  des  balsamiques,  des  térében- 
hines,de  certaines  essences  est  loin  d'être  usurpée.  Lecopahu, 
t  cubèbe,  eux-mêmes,    trouvent  dans  le  traitement  des 

jstites  consécutives  aux  rétentions  une  place  légitime,  et 
ious  devons  particulièrement  vous  signaler  les  bons  effets 
e  r essence  de  santal  jaune.  C'est  encore  dans  les  dernières 
bases  de  la  rétention  aiguë,  mais  surtout  dans  les  rétentions 
hroniques  accompagnées  de  cystite,  que  cette  série  de  médi- 
aments  trouve  ses  indications  rationnelles  ;  ils  ne  s'adressent 
railleurs,  qu'à  des  complications.  Nous  rentrerons  dans  le 

6UT0N.  ~  VOIES  URIN.  iO 
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sujet  loi-nièiDe,  en  nous  occupant  du  traitement  consécuti 
et  préventif  de  la  rétention  d'urine  de  cause  prostatique. 

En  traitant  de  la  couTalescence,  nous  avons  déjà  insisl 
sur  la  nécessité  du  cathétérisme  aussi  longtemps  que  li 
miction  est  accompagnée  d'efforts  laborieux.  Nous  voulion 
ainsi  éloigner  Tune  des  causes  les  plus  puissantes  de  la  coi 
gestion  de  l'appareil  urinaire.  C'est  à  éviter  toutes  les  caus€ 
de  congestion  de  cet  appareil  que  doit  tendre  le  traitemei 
consécutif  et  préventif. 

Le  régime  et  l'hygiène  nous  fournissent  les  véritable! 
agents  de  ce  traitement.  11  semble  banal  de  répéter  que  lei 
prostatiques  ne  doivent  pas  prendre  de  vin,  de  café,  de  li 
queurs,  de  bière,  de  fortes  épices,  et  cependant  il  est  indis 
pensable  de  leur  fournir  des  règles  pour  leur  alimentation. 

L'alimentation  de  ces  malades  doit  certainement  être  réps 
ratrice,  il  s'agit  souvent  de  vieillards,  le  vin  leur  est  néca 
saire.  Mais  si  elle  doit  être  réparatrice  leur  alimentation  c 
doit  pas  être  excitante.  C'est  à  ce  titre  que  le  régime  régi 
lièrement  uniforme  que  comporte  la  vie  chez  soi,  doit,  sai 
de  bien  rares  exceptions,  être  conseillée  à  ces  malades  qu 
avant  tout,  ont  à  redouter  ce  que  l'on  appelle  les  grand 
dîners,  où  la  prolongation  du  repas  et  la  qualité  des  mel 
constituent  un  double  et  dangereux  écueil. 

L'exercice  et  surtout  l'exercice  à  pied  est  salutaire,  ma 
les  courses  prolongées  et  les  fatigues  doivent  être  évitées. 

Il  en  est  de  même  des  refroidissements  et  en  particuli< 
du  refroidissement  des  pieds. 

Ces  préceptes  visent  seulement  l'hygiène  générale.  L'hygièi 
locale  doit  tout  aussi  bien  être  formulée.  Cette  hygiène  a  poi 
but  principal,  de  se  préoccuper  du  fonctionnement  de 
vessie,  mais  elle  doit  encore  étendre  sa  protection  présen' 
trice  aux  fonctions  des  organes  contenus  dans  le  bassin. 

Nous  avons  déjà  dit  et  nous  répétons  volontiers  que  1 
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:  étatiques  donrent  obéir  à  leur  vessie.  Il  faut  donc  éviter 

/^  occasîoD  qui  pourrait  supprimer  ou  restreindre  la  liberté 

rr.essaire  an  libre  accomplissement  de  la  miction.  11  faut 

.-^-tiiot  ne  pas  résister  aux  besoins  d'uriner  nocturnes   et 

iriTemoit   interrompre  le  sommeil  lorsqu'ils  font  sentir 

/Tirs  sollicitations.  La  meilleure  position  pour  uriner  sera 

ii-^  ^  exigera  le  moins  d'effort.  Et  comme  les  positions 

.Tivot.  à  genoux,  ou  accroupie,  sont  souvent  les  meilleures, 

*-  p:>3statiqae  devra  prendre  ses  précautions  de  telle  sorte 

:/u  puisse  sans  se  refroidir,  quitter  au  besoin  le  lit  pour 

?.tiiùire  à  Fenvie  d'uriner.  Il  est  même  des  sujets  qui  se 

v  riTeot  bien  de  couper  pour  ainsi  dire  la  nuit  en  deux  par- 

t^.  en  demeurant  debout,  ou  assis,  voire  même  en  se  prom&- 

m:  pendant  quelques  instants   au   milieu  de  la  nuit. 

'-'::lQence  congestive  du  décubitus  est  ainsi  atténuée. 

'St.  en  effets  en  exagérant  Imfluence  congestive  que  le 

"^-d  apporté  à  la  satisfaction  du  besoin  d'uriner  agit  fk- 

-posément  sur  la  miction.  Et,  c'est  à  prévoir  et  à  empêcher 

*. -/^  influence  congestive  que  doit  être  appliquée  aussi  bien 

iviêoe  générale  que  l'hygiène  locale. 

Cest  à  ce  titre  qu'il  convient  de  faire  entrer  dans  l'hygiène 

^^e  toutes  les  prescriptions  qui  assurent  le  libre  fonction- 

i^raeot  delà  partie  inférieure  de  l'intestin.  Les  lavements  et 

-  particulier  les  lavements  froids  sont  d'un  effet  fort  utile. 

l^acuation  régulière  de  l'intestin  et  la  stimulation  de  la 

^  ^  gueuse  favorisent  largement  la  circulation  pelvienne,  qu'il 

^  ^t  à  tout  prix  assurer. 

Noos  ne  voulons  d'ailleurs  pas  insister  davantage  sur  les 

^.aiis,  mais  nous  ne  saurions  trop  retenir  l'attention  sur  l'im- 

P  rlance  des  principes,  qui  doivent  diriger  la   formule  du 

^  '^t^meot  consécutif  et  préventif  des  rétentions  d'urine,  chez 

^prostatiques. 

11  ne  nous  reste  plus,  messieurs,  avant  d'aborder  l'étude 
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des  rétentions  incomplètes,  qu'à  vous  parler  des  ressources 
auxquelles  vous  devrez  avoir  recours,  loi^que  le  cathétérisme 
est  impossible. 

Il  peut  en  effet  se  faire  que  malgré  toute  votre  habileté  et 
toute  votre  habitude,  que  malgré  les  tentatives  les  plus  variées 
et  les  mieux  dirigées,  les  plus  méthodiques  et  les  plus  ration- 
nelles, vous  ne  puissiez  conduire  le  cathétérisme  à  bonne 
fin,  soit  parce  qu'il  existe  des  fausses  routes  antérieures,  où 
le  bec  de  votre  instrument  s'engage  quand  même,  soit  pour 
tout  autre  motif.  Bien  que  de  tels  cas  puissent  être  considérés 
comme  presque  exceptionnels  (c'est  à  peine  s'il  s'en  présente 
un  par  an  dans  noire  service  des  voies  urinaires),  il  convient 
de  savoir  quelle  conduite  suivre  dans  ces  très  graves  circon- 
stances. 

Ne  multipliez  pas  trop  les  manœuvres  instrumentales 
quand  une  fois  vous  avez  reconnu  Timpuissance  des  moyens 
que  nous  vous  avons  déjà  indiqués  et  que  nous  étudierons 
avec  détail,  en  parlant  du  cathétérisme.  Un  quart  d'heure, 
vingt  minutes,  une  demi-heure  de  tâtonnements  sont  une 
limite  extrême  que  vous  ne  devez  pas  dépasser  sous  peine 
d'endommager  grièvement  Turèthre  et  la  prostate. 

En  pareille  occurrence,  renoncez  de  bonne  heure  au 
cathétérisme  pour  recourir  à  la  ponction.  Je  parle,  bien  en- 
tendu, de  la  ponction  sus  pubienne  et  d'elle  seule,  car,  malgré 
certaines  tentatives  faites  pour  remettre  en  honneur  les 
ponctions  périnéale  et  surtout  rectale,  ces  voies  sont  et  res- 
teront toujours  dangereuses  et  inutiles. 

Deux  instruments  sont  à  votre  disposition  pour  pni tiquer 
l'évacuation  artificielle  :  le  trocart  courbe,  dont  la  canule  sera 
laissée  à  demeure,  et  Vaiguille  fine  montée  sur  l'appareil 
aspirateur. 

Je  ne  veux  pas  vous  détourner  complètement  de  l'usage 
de  la  première  de  ces  méthodes;  elle  pourra  peut-être 
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en  jour  doDoé  vous  être  utile  ;  je  dois  vous  faire  remar- 
per  toutefois  que  j^s  résultats,  fournis  par  la  canule  sus- 
pubiame  à  demeure,  sont  très  peu  favorables,  surtout  dans 
ies  cas  qui  nous  occupent  en  ce  moment;  il  faut  donc  vous 
mettre  ea  garde  contre  cet  ancien  moyen  classique.  Vous 
t:  curerez  de  très  bonnes  recherches  à  ce  sujet  dans  la  thèse 
ie  M.  le  docteur  Pouliot  de  Poitiers.  Les  résultats  obtenus 
jAr  notre  distingué  confrère  montrent  bien  la  gravité  parti- 
uliêre  de  la  ponction  suspubienne  avec  canule  à  demeure 
ha  les  prostatiques  ' . 

Pour  ma  part,  j'ai  eu  exclusivement  recours  à  la  ponction 
jipiUaire  dans  les  cas  d'ailleurs  rares  où  je  n'ai  pu  suivre 
.2  Tiûe  aréthrale.  La  première  observation  recueillie  dans  mon 
^«rrrice  est  consignée  dans  l'intéressante  thèse  du  docteur 
Wattelet,  un  de  nos  anciens  élèves ''.  Un  de  nos  internes  les 
Mè  distingués,  M.  le  docteur  L.  Henriet,  a  publié  en  1 876 


i.  Pouliot;  De  ia  ponction  vésieale  hypogastrique,  Paris,  1868.  —  Sur 
n  cas  de  ponction  suspabieaae  pour  affeclions  de  la  prostate  ou  du 

:.  Trsical,  il  y  a  13  guérisons  et  9  morts.  De  ces  9  morts,  8  sont  dues  à 
i  '  sction  même,  savoir  :  6  par  infiltration  de  Turine  le  long  de  la  canule, 
'.  r^"  péritonite,  t  par  infection  purulente.  Dans  le  dernier  cas,  il  y  eut 
..'•T-r  urînenx  ;  mais  la  mort  paraît  être  due  plus  spécialement  à  Télat 
.'i<:ral  déjà  mauvais. 

A  ces  résoJtats  bien  peu  rassurants,  nous  pouvons  opposer  la  sta- 
.-.iioe  fournie  par  M.  Dieulafoy  {Traité  de  l'aspiration^  1873).  Sur 
!:  r^rr/statiques  ayant  été  soumis  à  la  ponction  capillaire,  aucun  n'a  suc- 
•  ta\j^  ni  même  présenté  le  plus  petit  accident.  Parmi  ces  malades,  il 
-1  -rst  plusieurs  qui  n'ont  subi  qu'une  ponction  ;  mais  il  en  est  quatre 
•:  -z  l^^uels  la  ponction  a  été  répétée  jusqu'à  onze  et  quatorze  fois.  — 
1'  :  jis  cette  époque,  un  assez  grand  nombre  de  faits  analogues  ont  été 
:  L'.îés  en  France  et  à  l'étrange?. 

î.  Ponction  de  la  v€$sie  par  asp  ration,  Paris  t871.  —  Il  s'agissait  d'un 
r.i.îde  atteint  tout  à  la  fois  d'hypertrophie  prostatique  et  de  rétrécisse- 
T^ïîls  multiples.  I^  rétention  était  complète  et  le  cathétérismc  impossible 
:ïr  ie  Tait  de  fausses  routes.  La  ponction  capillaire  fut  pratiquée  vingt- 
:.U  fois  en  huit  jours;  après  quoi  la  miction  se  rétablit.  La  mort  étant 
svnenue  quelques  jours  plus  tard,  par  cachexie  urinaire,  nous  pûmes 
^  -r^^ater  l'intégrité  parfaite  des  parties  qu'avait  traversées  l'aiguille. 
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un  fait  non  moins  important  également  observé  dans  nos 
salles  '.  La  ponction  capillaire  fut  exclijsivement  employée, 
du  14  au  21  juillet  pour  évacuer  la  vessie;  il  fallut  y  recou- 
rir encore  quelques  jours  après,  le  25  août.  Une  seule  ponc- 
tion suffit  cette  fois  et  le  lendemain  le  cathétérisme  devenait 
possible.  Le  malade  guérit  et  ne  souffrit  pas  un  instant  des 
suites  de  ses  ponctions. 

Un  malade  de  mon  service  a  cependant  succombé  sous 
l'influence  de  la  ponction  capillaire.  Mais  la  mort  survint  à 
la  suite  de  la  rupture  toute  accidentelle  de  la  canule,  qui  se 
perdit  dans  la  vessie.  Le  malade  était  fort  gras,  et  pour  tra- 
verser toute  l'épaisseur  de  la  paroi  abdominale,  Tinteme  qui 
pratiqua  la  ponction,  avait  du  enfoncer  la  canule  jusqu'à  son 
armature,  et  exercer  une  pression  pour  la  maintenir  dans  la 
vessie.  Chez  les  sujets  qui  ont  une  surcharge  graisseuse  de 
la  paroi  abdominale  il  faudrait  donc  se  munir  d'une  canule 
exceptionnellement  longue. 

La  ponction  capillaire  répétée  pendant  vingt  et  un  jours, 
par  M.  le  docteur  Bergonier,  de  Rambouillet,  a  permis  à 
ce  très  distingué  confrère  de  sauver  un  malade,  chez  lequel 
toutes  nos  tentatives  de  cathétérisme  avaient  complètement 
échoué  \ 

L'innocuité  de  la  ponction  capillaire,  la  possibilité  de  la 
répéter  plusieurs  fois  dans  les  vingt-quatre  heures  et  plusieurs 
jours  de  suite,   la  très  grande  facilité  de  l'opération  sont 

i.  Etude  sur  Vernploi  des  sondes  à  demeure  dans  les  l'étentions  d'urine, 
Léon  Henriet.  Tribune  médicale  y  4876. 

2.  Hypertrophie  prostatique;  fausses  routes  anciennes  et  récentes;  im- 
possibilité du  cathétérisme.  Rétention  d'urine  complète.  Du  24  juillet  au 
i5  août  1876,  la  vessie  fut  vidée  à  l'aide  de  la  ponction  capillaire.  Durant 
ces  vingt  et  un  jours,  vingt-huit  ponctions  furent  faites  à  raison  de  deux 
par  jour  d'abord,  puis  d'une  seule  ensuite  toutes,  les  vingt-quatre  heures. 
Aucun  accident  ne  se  montra,  et  le  15  août  la  miction  spontanée  reparul. 
Le  malade  n'urine  pas  très  facilement  mais  il  a  pu  depuis  les  accideut;^ 
se  dispenser  de  se  soumettre  à  aucun  cathétérisme. 
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aatant  de  raisons  qui  me  Font  fait  préférer  et  qui  m'invitent 
à  vous  la  recommander  vivement. 

Son  indication  est  d'autant  mieux  posée,  que  le  chirurgien 
ne  doit  jamais  renoncer  à  retrouver  prochainement  la  voie 
uréthrale,  qu'il  n'a  pu  tout  d'abord  parcourir.  Cette  voie, 
quelquefois  impossible  à  suivre  à  une  première  épreuve,  est 
ensuite  parcourue  avec  la  plus  surprenante  facilité. 

Il  est  donc  extrêmement  utile  d'avoir  à  sa  disposition  un 
moyen  qui  permet  d'attendre  le  moment  favorable,  qui  peut 
kre  appliqué  sans  difficulté  et  sans  danger,  et  qui  rassure  assez 
le  praticien  pour  l'engager  à  ne  pas  pousser  ses  tentatives 
de  cathétérisme  assez  loin  pour  risquer  de  produire  dans 
Turèthre  de  sérieuses  lésions. 

Il  sera  toujours  temps  de  recourir  à  la  ponction  avec  le 
trocart  et  à  la  canule  à  demeure.  Cette  opération,  malgré 
ses  dangers,  a  servi  à  la  la  guérison  d'une  certaine  proportion 
de  malades.  La  ponction  capillaire  avec  aspiration  nous  a 
pennis  jusqu'à  présent  de  nous  en  dispenser  et  nous  désirons 
pouvoir  continuer  à  le  faire,  mais  nous  sommes  loin  d'avoir 
pris  le  parti  absolu  de  ne  jamais  y  recourir. 

Ce  qu'il  nous  est  permis  de  dire,  c'est  que  nous  ne  con- 
seillerions, dans  aucun  cas,  de  s'y  adresser  d'emblée  ;  tandis 
que  nous  n'hésitons  pas  à  vous  engager  à  pratiquer  la  ponc- 
tion capillaire  avec  aspiration  toutes  les  fois  que  des  tentatives 
méthodiques  et  régulières  de  cathétérisme  vous  ont  démon- 
tré que  vous  avez  à  vaincre  de  très  sérieuses  difficultés.  Nous 
ne  saurions  mettre  en  parallèle  les  lésions  si  graves,  que  peu- 
vent déterminer  des  essais  trop  prolongés  de  cathétérisme  et 
remploi  aventureux  de  manœuvres  irrégulières,  avec  le  petit 
et  insignifiant  traumatisme  d'une  fine  aiguille  aspiratrice. 
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HUITIÈME  LEÇON 


RÉTENTION    d'uRINE   CHEZ   LES   PROSTATIQUES  (SuUe.) 

RÉTENTIONS  INCOMPLÈTES 

Les  rétentioQS  incomplètes  offrent  trois  types  : 

I.  Rétention  aiguë  incomplète  avec  ou  sans  distension.  Les  symptômes  sont  locaux  : 
miction  difficile,  douloureuse,  répétée  insuffisante.  —  Le  traitement  médical 
peut  suffire  dans  certains  cas —  Indications  du  cathétérisme. 

II.  Rétention  chronique  incomplète  sans  distension.  Symptômes  loca.ux,  tantût 
nets  tantôt  insidieux.  —  Cathétérisme  évacuateur  et  explorateur.  —  La  ve^sjV 
est  contractile,  souvent  très  irritable.  —  Les  symptômes  généraux  digestifs  rt 
fébriles  peuvent  quelquefois  être  très  prononcés.  —  Traitement  :  cathéténsm^ 
répété  et  injections  ;  hygiène  ;  moyens  généraux. 

III.  Rétention  chronique  incomplète  avec  distension.  Sa  définition  anatomiqoe.  — 
État  général  grave  ;  il  y  a  toujours  des  troubles  digestifs,  souvent  de  la  cachexie. 
—  Les  symptômes  locaux  peuvent  passer  inaperçus  :  polyurie  et  fréquence  dt 
la  miction.  —  Distension  vésicale  facile  à  constater.  —  Pronostic  grave.  —  ïjc 
traitement  curatif  est  le  cathétérisme  évacuateur  ;  ses  indications  et  ses  contre- 
indications. 


RÉTENTIONS  INCOMPLÈTES. — La  rétention  incomplète  peut 
être  observée  à  l'état  aigu  et  à  l'état  chronique. 

Il  n'est  pas  rare  de  rencontrer  des  rétentions  aiguës  incom- 
plètes, mais  il  est  beaucoup  plus  ordinaire  de  les  observer 
à  l'état  chronique. 

Elles  différent  essentiellement  dans  leur  diagnostic,  leur 
pronostic  et  leur  traitement. 

Les  rétentions  incomplètes  sont  avant  tout  caractérisées 
par  ces  deux  faits  en  apparence  contradictoires  :  possibilité! 
d'uriner  et  impossibilité  de  vider  la  vessie. 

Nous  traduisons  fidèlement  ce  que  nous  a  appris  l'obser- 
vation des  faits  en  admettant  pour  les  rétentions  incomplètes, 
la  même  étiologie  que  pour  les  rétentions  complètes.  Les  unes 
et  les  autres  reconnaissent  pour  cause  première  un  obstaclt 
mécanique  à  l'expulsion  de  l'urine  et  le  plus  souvent  un 
obtacle  siégeant  au  col  de  la  vessie,  c'est-à-dire  un  obstacle 
prostatique. 
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Nous  croyons  donc  que  l'opinion  des  auteurs  qui  font 
.  jer  on  rôle  prédominant  aux  défonnations,  aux  change- 
:neats  de  consistance  et  d'épaisseur  du  col  dans  les  réten- 
:.D5  complètes  ou  incomplètes  est  l'expression  de  la  vérité 
-nique. 

Ce  que  Ton  a  appelé  l'atonie  ou  l'inertie  de  la  vessie  est, 
izsâ  ïÀen  dans  les  rétentions  incomplètes  que  dans  les  ré- 
>itions  complètes,  la  conséquence  et  non  la  cause  de  la 
•tention. 

Cette  conséquence  est  loin  d'être  indifférente  ;  quelle  que 
>  it  la  nature  de  l'obstacle,  nous  sommes  convaincus  qu'il  im-* 
:  rte  de  tenir  le  plus  grand  compte,  dans  Tétude  clinique  des 
rtleotions  incomplètes,  du  degré  de  résistance  de  la  vessie. 

La  rétention  incomplète  aiguë  et  la  rétention  incomplète 
ironique  se  présentent  en  effet  à  l'observation  sous  deux 
y^^es  principales,  absolument  distinctes^  et  que  le  clinicien 
:''  >Hit,  à  notre  avis,  se  dispenser  d'étudier  séparément. 
•^  deux  formes  de  la  rétention  incomplète  se  caractérisent 
;îr  le  degré  de  réplétion  de  la  vessie. 

Noos  avons  l'habitude  de  les  désigner  sous  les  dénomina- 
ti'jiisde: 

RéCentioo  d'urine  incomplète  sans  distension. 

Rétention  d'urine  incomplète  avec  distension. 

I.  RETENTION  d'urine  INCOMPLÈTE  ÂIGUB. 

A.  —  la  réiention  d'urine  incomplète  aiguë  avec  disten- 
tm,  ne  diffère  ni  dans  son  diagnostic,  ni  dans  son  pronostic, 
ni  dans  son  traitement  de  la  rétention  complète  aiguë. 

Le  malade  éprouve  à  peu  près  les  mêmes  angoisses,  il  peut 
'^pendant  évacuer  une  petite  quantité  d^urine.  Mais  cela  ne 
lui  procure  que  peu  de  soulagement  ;  l'urine  n'est  expulsée 
•;a  aux  prix  d'efforts  réitérés  et  la  satisfaction  que  procure 
s<jd  issue  n'est  ni  complète  ni  durable. 


154  SYMPTOMES  FONCTIONNELS. 

Le  malade  peut  mieux  attendre  les  secours  de  la  chirur- 
gie que  ceux  qui  sont  atteints  de  rétention  aiguë  complète. 
Mais  ces  secours  lui  sont  tout  aussi  indispensables  et  le 
cathétérisme  évacuateur  est  tout  aussi  formellement  indiqué 
pour  les  rétentions  incomplètes  aiguës  avec  distension  que 
pour  les  rétentions  complètes.  Cette  opération  doit  être  pra- 
tiquée et  renouvelée  avec  les  mêmes  soins  et  selon  les  mêmes 
règles  que  dans  la  rétention  complète. 

B.  —  La  rétention  d'urine  imomplète  aiguë  sans  dîMen- 
'sion,  diSere  très  nettement  de  la  rétention  complète  à  la- 
quelle elle  peut  cependant  conduire. 

Les  malades  se  plaignent  d'envies  d'uriner  fréquentes  et 
douloureuses.  Ils  ne  sont  pas  indemnes  de  passé  prostatique. 
Ils  urinaient  fréquemment  la  nuit;  il  y  avait  assez  souvent  des 
retards  dans  l'apparition  de  l'urine  au  méat  ;  il  fallait  quel- 
ques efforts  pour  en  déterminer  l'expulsion.  Mais  ces  efforts 
n'étaient  pas  accompagnés  d'angoisses,  ils  se  faisaient  sans 
douleur. 

C'est  souvent  du  jour  au  lendemain,  que  l'élément  douleur 
entre  en  scène.  Ce  sont  les  préparatifs  de  la  miction  qui  sont 
douloureux.  Le  besoin  est  impérieux,  pénible;  les  efforts 
qu'il  nécessite  sont  accompagnés  de  souffrances;  enfiii 
l'urine  se  met  à  couler  et  la  douleur  s'atténue  sans  dispa- 
raître. Une  petite  quantité  d'urine  est  rendue  et  le  besolE 
se  calme  pour  une  ou  deux  heures.  L'urine  est  le  plus  sou- 
vent colorée,  un  peu  trouble  ;  elle  laisse  déposer  un  nuage 
assez  opaque,  elle  peut  être  nettement  chargée  de  pus  el 
même  devenir  rapidement  alcaline.  Il  n'y  a  pas  de  sympiômfô 
généraux. 

L'examen  local  fait  aisément  reconnaître  que  la  vessie  s< 
vide  incomplètement.  La  combinaison  du  toucher  rectal  e 
du  palper  hypogastrique  permet  de  saisir  et  pour  ainsi  dir< 
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;  mesurer  ie  globe  vésical  qui  est  sensible  à  la  pression 
de  petite  dimension. 

Abandonnée  à  elle-même  la  rétention  incomplète  aiguë, 
lelle  s'accompagne  ou  non  de  distension,  peut  se  transform- 
er en  rétention  complète,  ou  passer  à  l'état  chronique;  elle 
ut  aussi  se  terminer  par  la  guérison. 
La  possibilité  de  celte  heureuse  terminaison  doit  être 
lutant  moins  perdue  de  vue,  que  le  traitement  mécanique 
constitue  pas  la  première  et  principale  indication  théra- 
athique  dans  cette  variété  de  rétention  d'urine.  Il  y  a  un 
it  aigu  qui  se  traduit  par  la  douleur  des  mictions  par  la 
isibilité  de  la  région  hypogastrique,  sensibilité  que  Texa- 
m  direct  localise  dans  la  vessie. 

Le  cathélérisme  appliqué  d'emblée  dans  ces  cas  soit  comme 
ioyen  de  diagnostic,  soit  comme  moyen  de  traitement,  ne 
OQoepas  en  général  de  bons  résultats.  Il  est  douloureux  et 
'  ^^ulagement  qu'il  procure  n'est  pas  durable. 
Le  traitement  antiphlogistique  et  calmant  donne  souvent  au 
Qiraire  de  bons  et  prompts  résultats.  Les  bains,  les  cata- 
^mes,  les  boissons  délayantes,  un  régime  doux,  le  séjour 
t  lit  et  avant  tout  les  opiacés,  diminuent  la  douleur  et  la 
H)ueDce  des  mictions.  C'est  en  particulier  aux  lavements 
Uilanisés  qu'il  convient  de  recourir  pour  l'administration 
l'opium.  Il  est  même  des  cas,  fort  exceptionnels  il  est  vrai, 
1 1  indication  des  sangsues  au  périnée  peut  être  acceptée, 
^ous  l'influence  de  ces  moyens  la  vessie  se  vide  mieux, 
t^que  miction  fournit  une  plus  grande  quantité  d'urine,  le 
)be  vésical  diminue  de  volume  et  sa  sensibilité  disparait. 
l'on  n'a  pas  affaire  à  une  rétention  aiguë  entée  sur  une 
tention  chronique,  c-e  que  démontre  bientôt  l'atténuation 
ogressive  des  symptômes,  on  peut  voir  la  vessie  revenir 
<^daeUement  sur  elle-même  et  la  guérison  survenir  sans 
Qtenention  du  cathétérisme. 
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Si  le  malade  continue  à  ne  rendre  ses  urines  qu'au  pri: 
fatigues  réelles  et  d'efforts  réitérés  et  pénibles,  si  le  gl 
vésical  reste  aussi  tendu,  à  plus  forte  raison,  s'il  augimi 
de  volume  le  cathétérisme  est  nettement  indiqué.  Il  ! 
encore  indiqué  si  le  trouble  des  urines  augmente,  c'es 
dire  si  la  sécrétion  de  pus  par  la  muqueuse  vésicale 
abondante,  et  plus  encore  si  les  urines  deviennent  ami 
niacales.  En  dehors  de  ces  conditions,  le  cathétérisme  é 
la  rétention  incomplète  aiguë,  ne  doit  pas  être  tenté  a^ 
qu'un  traitement  médical  approprié  n'ait  été  mis  en  œui 
Ce  traitement  nous  venons  de  le  voir  peut  être  curatif  et 
ne  le  devenait,  il  resterait  le  meilleur  adjuvant  du  traitem 
chirurgical. 

Le  cathétérisme  est  encore  indiqué  lorsque  la  réteni 
incomplète  aiguë  sans  distension,  passe  à  l'état  chroniq 
Nous  allons  étudier  les  conditions  dans  lesquelles  celte  ic 
cation  doit  être  remplie. 

II.  Rétention  chronique  incomplète  sans  distensi 
—  Les  symptômes  que  détermine  cette  espèce  de  retenti 
sont  beaucoup  moins  accusés  que  ceux  de  la  retenti 
incomplète  aiguë  sans  distension.  Dans  ces  cas,  la  prédoi 
nance  des  symptômes  vésicaux  est  constante,  et  dirige  ion 
ment  l'attention  sur  les  organes  urinaires.  Dans  ceux  { 
nous  allons  étudier,  les  symptômes  généraux  peuvent  qu 
quefois  être  assez  accentués  pour  que  les  troubles  de 
miction,  qui  cependant  existent,  puissent  passer  inaperç 
ou  ne  pas  être  appréciés  à  leur  véritable  valeur. 

La  fréquence  de  la  miction  est  en  effet  pendant  longten 
le  seul  symptôme  vésical.  Les  urines,  pendant  longten 
aussi,  peuvent  conserver  l'apparence  normale.  Ce  n'est  qu' 
les  examinant  avec  soin  que  Ton  y  trouve  une  petite  quanl 
de  pus.  C'est  déjà  le  témoignage  d'un  faible  degré  de  cysti 
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îcO^  complicaUon  si  habituelle  de  l'évacuation  incomplète 
ur  la  vessie,  acquiert  facilement  plus  d'intensité.  Les  écarts 
ié  régime,  les  refroidissements,  le  retard  apporté  à  la  satis- 
k-tiôD  du  besoin  d'uriner,  la  provoquent  presque  sûrement. 
Cest  alors  que  les  malades  se  plaignent  et  placent  leur  état 
^kai  au  premier  rang  de  leurs  préoccupations.  Les  besoins 
fcriner  sont  devenus  plus  fréquents,  ils  sont  moins  faciles  à 
lûsiaire,  douloureux  ou  tout  au  moins  cuisants  ;  les  urines 
^:it  troubles,  déposent,  et  prennent  facilement  une  mauvaise 
Akr.  Chez  d'autres  malades,  moins  nombreux,  il  y  a  in- 
intÎDâice  nocturne,  et  pendant  le  jour  des  besoins  d'uriner 
ixz'^rieox  et  pressants. 

Il  fêt  difficile  dans  de  semblables  conditions  de  ne  pas 

perte  toute  son  attention  sur  la  vessie.  Mais  ces  symptômes 

' .:!  &ï  eux-mêmes  rien  de  pathognomonique.  L'examen 

^'^1  seul  peut  permettre  de  savoir  si  le  réservoir  vésical 

^  ^à  complètement. 

I^aDs  ces  cas,  plus  encore  que  dans  la  rétention  incom- 
..%e  aiguë  sans  distension,  il  serait  tout  à  fait  illusoire  de  se 
^  i  la  percussion. 

Lorsque  la  dilatation  du  réservoir  urinaire  se  fait  lente- 
i^  d  qu'elle  n'est  pas  portée  jusqu'à  la  distension,  la  vessie 
^i  à  plonger  dans  l'excavation  pelvienne,  plutôt  qu'à  re- 
^)&ter  vers  le  détroit  supérieur.  C'est  le  bas  fond  qui  se 
'^ase  et  sëlai^t,  et  c'est  la  concarité  du  sacrum  qui  four- 
->■  à  la  vessie  dilatée  l'espace  nécessaire. 

U  palpation  serait  tout  aussi  insufiQsante  que  la  perçus- 
>  :q.  Le  toucher  rectal  lui-même  ne  fournirait  que  de  très 
^^^^Mcts  renseignements. 

La  combinaison  du  toucher  rectal  et  de  la  palpation  hypo- 
P^tnqoe  feront  encore  ici  juger  de  l'éclat  de  réplétion  du 
•^oir  urinaire.  Cette  exploration  n'échoue  que  chez  les 
^jets  chargés  d'embonpoint  et  qui  ont  à  la  fois  un  périnée 
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très  épais  et  une  paroi  abdominale  très  graisseuse.  En  tout 
autre  circonstance  elle  renseigne  d'une  façon  certaine. 

Aucun  renseignement  ne  peut  cependant  égaler  ceux  qi 
fournit  le  cathétérisme,  et  dans  les  cas  dont  nous  nous  ceci 
pons  actuellement  ce  mode  d'exploration  est  presque  toi 
jours  nettement  indiqué. 

Le  diagnostic  sera  donc  complété  à  l'aide  du  cathétérisn 
évacuateur,  et,  pour  peu  qu'il  soit  utile,  du  cathétérisme e 
plorateur  de  la  vessie. 

Le  cathétérisme  évacuateur  permettra  de  savoir  au  jasi 
quelle  est  la  quantité  d'urine  retenue  dans  la  vessie  et  quell 
est  sa  qualité;  il  renseignera  également  sur  le  degré  de  coi 
tractilité  du  réservoir. 

Pour  obtenir  l'évacuation  complète  de  la  vessie  dans  c 
cas,  il  est  nécessaire  de  ne  pas  trop  enfoncer  la  sonde.  II  fa 
maintenir  sa  partie  oculaire  près  du  col  ou  l'y  ramener 
Ton  s'en  était  trop  éloigné  en  la  faisant  pénétrer  dans 
vessie.  Il  ne  faut  pas  oublier  en  effet  que  c'est  dans  le  b 
fond  que  stagne  l'urine  et  que  s'accumule  la  sécrétion  vè 
cale  dont  il  importe  de  la  débarrasser.  C'est  en  moyenne  dei 
à  trois  cents  grammes  d'urine  que  l'on  trouve  retenus  dai 
la  vessie,  chez  les  malades  de  cette  catégorie. 

Le  premier  jet  d'urine  est  ordinairement  chargé  de  pus;i 
liquide  devient  ensuite  plus  clair;  puis,  au  moment  où  Fécoi 
lement  va  cesser,  le  pus  reparaît  et  s'écoule  en  plus  ou  moii 
grande  abondance  selon  les  cas.  La  réaction  de  l'urine  et  i 
la  sécrétion  vésicale  peut  immédiatement  être  étudiée.  C 
urines,  une  fois  exposées  à  lair,  deviennent  rapidement  aie 
Unes,  aussi  ne  peut-on  bien  juger  de  leur  réaction  qu'au  m 
ment  même  où  on  les  retire*  Elles  peuvent  être  francheme 
acides,  mais  le  plus  souvent  elles  sont  d'une  acidité  faibi 
souvent  neutres  et  dans  un  certain  nombre  de  cas  alcalin 
ou  franchement  ammoniacales.  La  sécrétion  vésicale  estto 
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[izis  moins  adde  que  rnrine,  souvent  même  elle  est  alca- 
-le  alors  qae  l'urine  est  encore  adde. 
Chez  le  plus  grand  nombre  de  ces  malades,  l'urine  est 
i: :re  projetée  avec  une  certaine  force  par  la  sonde,  alors 
irme  que  les  muscles  de  l'abdomen  restent  au  repos.  Ge- 
>' jant,  l'évacuation  complète  du  contenu  de  la  vessie  ne 
:  btient  souvent  qu'en  comprimant  l'bypogastre  ou  en  £d* 
iîzi  pousser  le  malade;  Il  faut,  néanmoins,  remarquer  que, 
irme  dans  ces  cas,  la  contraction  vésicale  est  facile  à  réveil- 
t:.  Si  Ton  injecte  de  l'eau  tiède  et  que  l'on  répète  l'injec- 
.  j.  on  voit  bientôt  augmenter  la  projection  du  liquide.  Si 
.' .  :  emploie  des  injections  froides  ou  légèrement  excitantes, 
^  CijDtraction  suit  presque  immédiatement  la  provocation 
.i.tionelle. 
U  cathétérisme  évacuateur  fournit  donc  au  diagnostic  des 
-  -i^es  de  la  plus  grande  importance.  Mais  il  ne  renseigne 
;«'sur  l'état  des  parois  du  réservoir  dont  il  nous  a  montré 
t  apacité  et  déterminé  le  contenu. 
Cest  au  cathétérisme  explorateur  qu'il  faut  demander  ces 
rrssdgnements  complémentaires.  Â  l'aide  de  la  sonde  d'ar- 
*tuU  à  petite  courbure,  il  sera  facile  d'apprécier  exactement 
z-aisseur,  le  plus  ou  moins  de  rigidité  et  d'irrégularité  des 
:<:j\s.  On  en  reconnaît,  en  effet,  la  consistance,  les  saillies  et 
^  plis.  Le  corps  et  le  col  de  la  vessie  peuvent,  également 
^^0,  être  appréciés  par  Tinstrument  qui  permet  de  pratiquer 
^toucher  intra-vésical.  H  n'est  pas  besoin  pour  cela  d'intro* 
^'ire  le  doigt  dans  le  rectum.  La  sonde  transmet  à  la  main 
->ite  qui  l'embrasse,  des  sensations  parfaitement  nettes, 
^^iqoeUes  l'intervention  de  la  main  gauche  ne  saurait  rien 
•/^uter  dans  la  très  grande  majorité  des  cas.  C'est  encore  à 
•  îiiede  Fexploration  métallique  que  pourraient  être  reconnus 
'^  altérations  organiques  du  corps  de  la  vessie  qui  peuvent 
^jiQpliqaer  certains  cas  de  stagnation  des  urines. 
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La  sensibilité  de  la  vessie  est,  elle  aussi,  appréciée  par  la 
sonde  métallique.  Mais,  à  cet  égard,  les  renseignements  fournis 
par  la  palpalion  et  par  la  sonde  évacuatrice  ont  encore  plus 
d'importance. 

Nous  avons  vu  à  propos  de  la  rétention  incomplète  aiguë 
que  la  palpation  devait  guider  le  chirurgien  au  point  de  vue 
du  cathétérisme.  Dans  les  cas  chroniques,  ces  indications  ne 
sont  pas  négligeables.  Il  est,  en  effet,  des  cas  où  la  sensibilité 
de  la  vessie  devient  un  obstacle  au  régulier  et  facile  emploi 
du  cathétérisme.  Ces  cas  contre-indiquent  absolument  le  ca- 
thétérisme métallique. 

Le  cathétérisme  évacuateur,  que  permettent  si  bien  d'effec- 
tueries  instruments  souples,  peut  néanmoins  être  nécessaire. 
Mais  il  doit  être  pratiqué  avec  les  plus  grandes  précautions. 

L'instrument  sera  introduit  avec  tous  les  ménagements 
nécessaires,  l'évacuation  sera  lentement  conduite.  On  ne  lais- 
sera écouler  l'urine  que  par  portions  et  on  ne  fera  sur  l'hypo- 
gastre  aucune  pression.  11  vaut  mieux,  en  effet,  ne  pas  vider 
la  vessie  complètement  que  la  violenter.  Et  d'ailleurs,  ces 
malades  sont  très  soulagés,  lorsqu'on  leur  a  retiré  un  verre 
d'urine  et  souffrent  cruellement,  lorsqu'on  a  complètement 
évacué  la  vessie. 

Le  retrait  de  la  vessie  est,  en  effet,  fort  douloureux  dans 
certains  cas,  et  s'il  était  poussé  aux  dernières  limites,  il  pour- 
rait être  suivi  de  ces  cystites  intenses  et  totales,  véritables 
cystites  parenchymateuses  si  redoutables  chez  les  malades 
dont  nous  nous  occupons. 

Il  faut  donc  s'imposer  la  plus  grande  réserve  dans  la  re- 
cherche de  la  sensibilité  de  la  vessie,  s'éclairer  à  cet  égard  par 
la  palpation  et  le  cathétérisme  évacuateur  et  exclure  pour 
cette  recherche,  toujours  importante  au  point  de  vue  du 
diagnostic  et  du  pronostic,  la  sonde  métallique. 

Les  symptômes  généraux,  qui  accompagnent  souvent  les 
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Hâtions  chroniques  incomplètes  sans  distension,  sont  ca- 
iJJtnsées  par  des  troubles  digestifs  et  des  accès  fébriles. 
Oes  symptômes  peuvent,  ainsi  que  nous  l'aTons  déjà  fait 
^oanfuer,  masquer  les  symptômes  Tésicaux  ou  donner  le 
lïsge  sur  leur  véritable  valeur.  En  fait,  le  point  de  départ 
r,  *M\es  les  manifestations  morbides  est  dû  à  la  stagnation 
er  l'arme.  D  faut  donc  être  bien  prévenu  de  cette  alliance  si 
inaire  des  troubles  digestifs  et  des  accès  fébriles  chez  les 
Eiàdes  qui  ne  vident  pas  leur  vessie  et,  pour  peu  qu'il  y  ait 
les  symptômes  vésicaui,  fut-ce  seulement  de  la  fréquence 
•rtonie,  explorer  l'appareil  urinaire. 
N:as  aurons  à  étudier  complètement  les  troubles  digestifs 
i-tz  les  orinaires  et  la  fièvre  urineuse.  11  nous  suffit  donc, 
•  li^r  ici  leurs  connexions  si  étroites  avec  les  rétentions 
'  :iqaes  incomplètes.  Nous  ferons  seulement  remarquer 
>  lez  les  malades,  que  nous  étudions,  les  symptômes  fé- 
•'  -^dfecteni  plus  souvent  la  forme  lente.  La  défervescence 
^  ^vement  complète  et  chaque  soir  est  marqué  par  une 
-^^Ttation.  Ces  exacerbaUons  peuvent  être  précédées  d'un 

U  malade  jaunit  et  maigrit;  il  prend  l'aspect  des  blessés 

-  ^Jppurent  depuis  longtemps  et  dont  les  foyers  se  vident 

-  ;<:fïitement.  Cet  état  hectique  se  prolonge  tant  que  des 
'^.  uations  régulières  ne  viennent  pas  tarir  la  source  du  poi- 

-  l'Orbide,  et  vous  serez  étonnés  de  constater  les  modifi- 
t- ns  rapides  et  profondes  que  subissent  les  malades  sous 
t^ieoce  du  cathétérisme  évacuateur  régulier  et  métho- 

1^  traitement  des  rétentions  chroniques  d'urine  sans  dis* 
■^^'0  relève  avant  tout  en  effet,  du  cathétérisme.  L'indica- 
*  ie  Tévacuadon  de  la  vessie  est  formelle.  Elle  ne  souffre 
Contre-indication  que  dans  ces  cas  de  sensibilité  excessive 
^  f^senroir,  que  nous  avons  tout  à  l'heure  signalés  à  votro 
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attention  ;  encore  ces  contre-indications  ne  sont-elles  pas  at] 
solues.  Elles  commandent,  ainsi  que  nous  Pavons  dit,  uii 
grande  réserve  dans  l'application  du  cathétérisme,  mais  a 
peuvent  le  faire  abandonner  que  s'il  est  démontré  que,  malg^ 
toutes  les  précautions  requises,  son  influence  n'est  pas  fav( 
rable.  Il  est  en  effet  un  certain  nombre  de  vessies  chron 
quement  enflammées,  se  vidant  imparfaitement,  et  poi 
lesquelles  toute  intervention  devient  préjudiciable.  Chez  & 
malades  l'inflammation  chronique  passe  à  l'état  aigu  mal^ 
toutes  les  précautions  dont  on  entoure  le  traitement  cbinij 
gical.  Il  n'y  a  plus  place  dans  ces  cas  que  pour  les  palW: 

La  cathétérisme  renouvelé  est  le  mode  d'évacuation  lepl\ 
utilisable,  mais,  de  même  que  dans  les  rétentions  complète 
il  est  certains  cas  où  la  sonde  à  demeure  deviendra  néc6 
saire.  Nous  ne  répéterons  pas  les  réflexions  que  nous  avo 
déjà  faites  à  ce  sujet,  mais  nous  dirons  encore  que,  si  la  son 
à  demeure  ne  peut  être  acceptée  comme  moyen  priacipâl 
traitement,  elle  pourra  cependant  permettre  de  parer  à<i 
difiicultés  et  à  des  dangers  dont  il  faudrait,  sans  son  secou 
subir  toutes  les  conséquences. 

Les  lavages  et  les  injections  médicamenteuses  seront 
auxiliaires  du  traitement  local  et  ce  traitement  trouvera  à 
le  judicieux  emploi  des  laxatifs,  des  amers,  des  toniques, 
quinquina  et  du  sulfate  de  quinine,  du  régime  et  de  l'hygièi 
de  très  importants  et  de  très  indispensables  auxiliaires. 

IIL  Rétention  d'urine  chronique  incomplète  av 
DISTENSION.  —  Cette  forme  de  la  rétention  d'urine  est 
toutes  celles  que  nous  avons  étudiées^  la  plus  grave,  la  ^ 
méconnue,  la  plus  difficile  à  traiter,  la  plus  insidieuse  et 
moins  décrite. 

Elle  a  cependant  été  observée,  et  Civiale  par  exemple  ^ 
le  paragraphe  intitulé  :  Stagnation  de  l'urine  avec  affais 
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^J  eidUabremeni  de  la  santé  générale  en  cite  des  cas,  et 
LSDe  one  description  qui  reproduit  une  partie  des  traits  du 
Liplems  morbide  que  nous  allons  rapidement  décrire.  Mais 
H  aoteor  est  dominé  par  cette  pensée  toute  théorique  que 
i  stagnation  a  Finertie  pour  cause  et  que  l'inertie  dépend 
■s  ees  cas  de  Taffaissement  préalable  de  la  santé  générale. 
i  l'a  d'aîDeurs  insisté  sur  aucun  des  traits  caractéristiques 
éeeg^re  si  remarquable  de  la  rétention  incomplète, 
i  Aoatomiquement,  ce  qui  caractérise  ce  genre  de  rétentions 
'st  la  dilatation  excessiye  du  réservoir  urinaire.  Cette  dis- 
lâoa  de  la  vessie  s'accompagne  invariablement  de  la  dilata- 
u  ie  Ton  ou  des  deux  uretères,  de  la  dilatation  des  calices 
tië  bassinets,  de  l'atrophie  de  la  substance  rénale,  souvent 
'^isAt  à  une  coque  mince,  faisant  paroi  aux  calices  disten- 
b^  et  d'aiDeiirs  modifiée  par  les  lésions  les  plus  prononcées 
^  ^  néphrite  interstitielle.  Les  lésions  rénales  peuvent 
"'Ot  celles  des  uretères  être  uniques  ou  bilatérales.  Le 
PK$  ioovent  dles  sont  beaucoup  plus  prononcées  d'un  côté 
F^  ie  l'autre. 

^  15  avons  cru  devoir  caractériser  le  genre  de  rétention 
bnne  incomplète  que  nous  étudions  en  lui  reconnaissant 
*r  trait  principal  et  distinct!^  la  distension  du  réservoir 
K  i&  Fappareil  urinaires. 

An  point  de  vue  anatomique  cette  manière  de  voir  est  en- 
iBcment  justifiée.  Au  point  de  vue  clinique  elle  est  non 
L  .s  dâiendabie.  Cette  modification  anatomique  si  profonde 
^  <ippareîl  urinaire  qui  s'étend  du  col  de  la  vessie  à  l'écorce 
baie,  altère  nécessairement  la  structure  des  reins;  elle  les 
K  incapables  de  suffire  pendant  une  poussée  inflammatoire 
^  ibnetions  déjà  incomplètement  remplies.  La  distension 
^  tcot  Fapparefl  urinaire  par  Taccumulation  de  Turine  et 
ccta  les  modifications  anatomiques  qui  en  résultent  favorise 
>  ïa  haut  degré  la  propagation  de  l'inflammation  de  la  vessie 
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à  tout  l'arbre  urinaire  ;  l'équilibre  instable  qui  est  l'état  normal 
de  ces  malades,  est  bientôt  rompu. 

L'état  pathologique  de  tout  leur  appareil  urinaire  explique 
l'immense  danger,  dont  nous  les  voyons  si  souvent^  menacés, 
sous  l'influence  de  l'intervention  chirurgicale. 

Lorsque  l'on  se  rend  compte  de  l'état  général  de  ces  ma- 
lades, lorsque  l'on  constate  qu'ils  sont  depuis  longtemps 
en  proie  à  l'empoisonnement  urineux  dans  sa  forme  apyré- 
tique  et  lentement  minés  par  cette  intoxication  continue, 
que  permettent  et  la  stagnation  de  l'urine  dans  toute  l'éten- 
due de  l'appareil  urinaire  et  la  profonde  altération  de  la  sub- 
stance rénale  :  on  comprend  mieux  encore,  à  quel  point  cette 
forme  de  la  rétention  d'urine,  diffère  de  toutes  celles  que  nous 
avons  jusqu'à  présent  étudiées. 

Aussi  nous  parait-il  inutile  pour  expliquer  l'état  général  de 
ces  sujets  de  rechercher  dans  leurs  antécédents  des  causes 
d'affaiblissement  préalable  ayant  secondairement  retenti  sur 
l'appareil  urinaire.  Les  cachexies  les  plus  avancées  n'ont  pas 
coutume  de  réagir  sur  les  fonctions  de  la  vessie  et  d'autre 
part  vous  avez  pu  voir  plus  d'une  fois  dans  nos  salles  des 
hommes  jeunes  et  forts,  surpris  en  pleine  santé  par  un  Irau- 
matisme  de  l'urèthre  et  réduits  au  bout  de  quelques  anoc es  à 
cet  état  général,  qui  accompagne  la  distension  chronique  de 
Tappareil  urinaire.  Chez  eux  la  contestatAn  n'est  pas  pos* 
sible.  La  dégradation  de  l'organisme  et  l'affaiblissement  pro- 
gressif ont  bien  été  la  conséquence  de  l'obstacle  apporté  au 
cours  des  urines,  de  la  distension  successive  de  la  vessie  des 
uretères  et  des  reins.  Deux  des  pièces  de  notre  collection, 
vous  donnent  à  cet  égard  des  démonstrations  qui  ont  un  ca- 
ractère d'évidence  si  complet  qu'il  s'imposera  à  tout  esprit  non 
prévenu.  Chez  l'un  de  ces  malades,  une  chute  à  califourchon 
fut  le  point  de  départ  d'un  rétrécissement  traumatique  qui  au 
bout  d'une  année  avait  déterminé  tous  les  accidents  de  la  ré- 
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':t  00  d'nriae  incomplète  avec  distension.  Chez  le  second  la 
siiadie  éroloa  en  dix-huit  mois,  le  traumatisme  de  l'urëthre 
92it  été  dû  à  un  coup  de  feu.  Chez  Tun,  Turéthrotomie  interne 
..^  au  bout  d'une  année  n'empêcha  pas  Tissue  fatale;  chez 
i^tre,  roréthrotomie  externe  fut  inutilement  tentée. 

.Noos  TOUS  avons  dit  que  ce  genre  de  rétention  d'urine 
iii  de  tous  le  plus  insidieux  et  le  plus  méconnu.  Il  serait 

.'  ^  de  supposer  qu'un  appareil  ayant  subi  des  modiiica* 
■  r.5  aussi  profondes  que  celles  que  nous  vous  signalons  dût 
vttement  réagir  et  témoigner  par  d'irrécusables  symptômes 
*^  sOD  état  pathologique.  Il  n'en  est  rien  cependant. 

U  distension  a  été  graduelle  et  progressive.  Les  oignes 
i)  KDt  habitués  et  ont  presque  en  silence,  laissé  s'accomplir 
i^  iiodifications  qui  lentement  les  transforment.  C'est  l'or* 
^î^ioe  qui,  à  leur  défaut,  témoigne  de  l'état  pathologique 
'^^  appareils  les  plus  indispensables  à  son  régulier  fonc- 
-  ::«ient 

Ce  D'est  pas  par  des  symptômes  ayant  les  voies  urinaires 
fw  théâtre  que  s'établit  et  s'affirme  l'état  morbide. 

^^  sont  les  fonctions  digestives  qui  souffrent  et  c'est  par 
^  qoe  la  santé  parait  directement  et  gravement  menacée. 
>'^  mi  ces  malades  qui  nous  ont  fourni  les  types  de  ces 
E^les  dyspepsies  dont  nous  vous  ferons  le  tableau  en  étu- 
-colles  troubles  digestifs  chez  les  urinaires.  C'est  par  l'entra- 
ient le  plus  complet  aux  fonctions  de  l'appareil  digestif 
^ '^  stomacal  et  intestinal  que  se  manifeste  l'empoison- 
^^eot  orineux,  résultat  nécessaire  et  fatal  des  lésions  pro» 
'ies  de  Fappareil  urinaire. 

Quoi  d'étonnant  que  l'état  de  cet  appareil  soit  méconnu  et 
^'^  de  petits  symptômes  urinaires  soient  négligés  à  côté  de 
^^  graves  et  pressants  troubles  de  la  nutrition  qui  semblent 
^  'Stunement  et  si  directement  liés  au  fonctionnement  per- 
^-ido  tube  digestif  tout  entier.  Et  cependant,  pour  qui  con«- 
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naît  les  enseignements  que  nous  a  donnés  la  clinique,  pour 
qui  connaît  la  physiologie  et  l'étroite  solidarité  fonctionnelle 
des  reins  et  de  la  muqueuse  gastro-intestinale,  la  lumièi*e  de- 
vrait aisément  apparaître. 

Lorsqu'un  malade  accuse  des  troubles  si  étendus  et  si 
complexes  dans  les  fonctions  digestives  et  qu'il  est  impossible 
de  les  expliquer  par  la  constatation  d'une  lésion  apnt  Tappa- 
reil  de  la  digestion  pour  siège;  lorsque  ces  troubles  sont  aussi 
réfractaires  à  la  thérapeutique  qu'impossibles  à  expliquer,  il 
faut  songer  à  l'appareil  dont  les  fonctions  ont  des  connexions 
physiologiques  si  étroites  avec  ceux  qui  paraissent  si  directe- 
ment  atteints;  il  faut  interroger  la  vessie,  chez  ce  malade 
qui  ne  sait  se  plaindre  avec  insistance,  que  de  son  estomac. 

Il  faut  lui  d^nander  comment  il  urine.  Il  vous  apprendra 
alors  qu'il  urine  très  fréquemment  et  qu'il  rend  une  grande 
quantité  d'urine. 

La  fréquence  de  la  miction  et  la  polyurie  sont  en  effet  les 
deux  symptômes  fonctionnels  les  plus  constants  et  les  plus 
saisissables  chez  les  sujets  atteints  de  rétention  chronique 
incomplète  avec  distension . 

La  fréquence  est  diurne  et  nocturne, mais  surtout  nocturne; 
la  quantité  d'urine  rendue  est  de  trois  à  quatre  litres  dans 
les  vingt-quatre  heures  ;  il  en  est  excrété  une  plus  grande 
quantité  la  nuit  que  le  jour. 

Le  malade  ne  vous  accusera  guère  que  le  symptôme  fré- 
quence et  assez  souvent  aussi  viendra  vous  trouver  parce  qu'il 
a  de  rincontinence.  Elle  est  d'abord  nocturne,  elle  peut 
ultérieurement  devenir  diurne. 

Les  urines  sont  le  plus  souvent  limpides,  beaucoup  trop 
claires,  aqueuses.  D'autrefois  elles  sont  troubles  et  offrent  les 
caractères  que  nous  vous  décrirons  en  vous  parlant  du  pus 
dans  les  urines,  sous  la  dénomination  (ft/rm^^rérui/e^.  L'analyse 
ne  vous  donnera  pas  de  renseignements  que  le  diagnostic 
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:  Use  très  directaDent  utiliser.  Yoici  par  exemple  l'analyse  de 
^anDedelon  de  ces  malades;  elle  a  été  faite  par  M.  Guignant, 
:•  tre  interne  en  pharmacie. 

Qoaniilé  d'arine  dans  les  24  heures. ...  4  litres. 
Acidité  faible  à  rémission. 

Densité 1006  à  +  J5*. 

Pas  d'albomlne.  —  Leucocytes  en  sus- 
pension. 

rree 2«,28   p.  1000. 

latiéres  fixes. i0c,243      — • 

Sels  minéraux 3s,885      — 

Acide  orique 0»,05        — 

Cest  one  urine  pauvre  en  urée  et  surtout  en  acide  urique. 
^  ooos  avons  affidre  à  un  sujet  dont  la  nutrition  est  des 
a:5  languissantes.  C'est  le  témoignage  de  son  état  d'affid- 
.^^^éfoeat,  ce  ne  peut  en  être  l'explication. 

Câ  malades  sont  pâles,  jaunes,  amaigris  ;  tous  n'ont  ce* 
>^knt  pas  l'aspect  cachectique.  Us  trayaillent  encore,  s'in- 
•viaot  assez  peu  de  leur  état,  ils  ne  souffrent  pas. 

'^  symptôme  négatif  est  l'un  des  grands  écueilsdu  traite- 
'^'^L  Ce  consultant,  qui  se  sent  plutôt  amoindri  dans  ses 
'  îcijs  que  troublé  dans  sa  santé,  va  sous  l'influence  de  votre 
Anention  devenir  manifestement  malade;  il  va  vivement  et 
:niellement  souffrir;  il  va  tellement  perdre  de  ce  qui  lui  reste 
^  forces  qu'il  ne  pourra  plus  quitter  le  lit  ;  il  paraissait  me- 
3Ké  dans  l'avenir,  il  va  être  sous  l'influence  d'un  danger 
-^^^fliioeot,  et  souvent,  à  brève  échéance,  la  mort  surviendra 
^rêslecalhétérisme. 

C'est  qu'en  effet  aucune  des  maladies  que  vous  rencon* 
*»^ez  D'est  plus  difficile  à  traiter  utilement,  que  celle  que 
^^s  désignons  soùs  le  titre  de  :  rétention  d'urine  incomplète 
^tt  distension. 

^ous  avez  eu  assez  de  sagacité  clinique  pour  débrouiller  les 
symptômes,  pour  deviner  la  lésion  des  voies  urinaires.  Vous 
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avez  mis  la  main  sur  Thypogastre,  vous  avez  trouvé  une 
énorme  tumeur;  elle  requonte  jusqu'à  Fombilic,  elle  peut 
même  le  dépasser;  elle  est  habituellement  médiane,  mais 
peut  cependant  être  latérale  droite  ou  gauche.  Tout  cela  ne 
vous  a  pas  trompé.  Vous  avez  introduit  le  doigt  dans  Tanus, 
palpé  votre  tumeur  par  l'abdomen  alors  que  vous  la  toucbiei 
à  travers  la  paroi  rectale.  11  n'y  a  plus  aucun  doute,  c'est  la 
vessie.  Elle  contient  un,  deux,  trois  litres  de  liquide,  —  nous 
avons  noté  ces  quantités,  —  vous  pensez  au  cathétérisme. 
Tout  semble  vous  favoriser.  L'introduction  de  la  sonde  molle 
s'est  faite  sans  douleur,  sans  l'apparence  d'une  difficulté. 
Votre  malade  est  plein  de  confiance  et  vous  êtes  plein  de  foi 
dans  votre  traitement  si  rationnel,  si  bien  d'accord  avec  k 
diagnostic. 

Mais  vous  avez  compté  sans  le  pronostic.  Et  dans  ces  cas 
ne  l'oubliez  jamais,  le  pronostic  est  des  plus  graves;  il  doil 
être  absolument  réservé  et  votfs  ne  direz  que  la  vérité  ei 
dévoilant  tout  le  danger  de  la  situation . 

Vous  êtes  en  effet  placé  dans  la  situation  la  plus  difficile 
Si  vous  n'intervenez,  le  malade  succombera  certainement 
N'oubliez  pas  cependant,  qu'il  peut  encore  vivre  pendant  des 
mois,  peut-être  davantage.  Si  vous  intervenez,  le  dénoue- 
ment peut  être  rapidement  fatal  et  c'est  bien  sous  FinflueDce 
du  traitement  que  la  scène  morbide  se  sera  déroulée. 

Il  n'y  aurait  pas  d'hésitation  si  des  cas  de  guérison  bien 
certains,  bien  durables  ne  vous  imposaient  pas  le  devoir  Ai 
conseiller  Tintervention. 

J'ai  pour  ma  part  eu  la  satisfaction  de  guérir  de  ces  ma* 
lades  que  je  continue  à  suivre  et  qui  demeurent  bien  portants 
Mais  vous  devez  en  conseillant  l'intervention  avoir  prévu  tous 
ses  dangers,  vous  devez  les  avoir  prévus  pour  les  conjurer  par 
des  mesures  préventives,  et  pour  en  avertir  sinon  le  malade, 
du  moins  tous  ses  proches. 
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Le  daogCT  qui  rnenace  tos  malades,  résulte  de  deux  causes 
riro  définies  :  1*  de  la  production  d'une  cystite  suraîguë; 
i'de  Faggravation  de  l'empoisonnement  morbide  qui  en  sera 
^  cooséqaence,  par  le  fait  de  la  participation  du  rein  à  l'état 
i^anmiatoire  de  la  vessie  propagé  à  travers  les  uretères  et 
ts  calices  dilatés. 

La  base  des  mesures  préventives  me  parait  devoir  être 
'.Tfchée  dans  la  réparation  des  forces  par  une  alimentation 
^v^ropriée.  Je  vous  développerai  les  raisons  qui  m'ont  con- 
inl  à  formuler  ce  précepte  en  faisant  Thistoire  des  troubles 
^ts6b.  Ces  malades  peuvent  encore  être  alimentés  et  rani- 
1^;  ceux  qui  ne  répondent  pas  aux  efforts  d'un  traitement 
;^ra]  rationnel,  devront  être  jugés  incapables  de  supporter 
c  traitanent  chirurgical. 

Cëui-ci  doit  donc  être  retardé  et  le  malade  qui  vient  d'y 
^t préparé  par  le  traitement  générai,  doit  encore  y  être  pré- 
'M  par  des  pratiques  locales.  C'est  dans  ces  cas  qu'il  con- 
^-'A  avant  de  vider  la  vessie,  d'habituer  Turëthre  à  subir  le 
'^Atact  des  instruments.  Puis,  lorsqu'avec  toutes  les  précau- 
-^Qs  requises  pour  le  traitement  préventif  local,  précautions 
1^  Dons  aurons  l'occasion  d'étudier  dans  tous  leurs  détails, 
'^  abordez  enfin  le  traitement  curatif,  vous  avez  encore  à 
^^â^er  des  règles  posées  par  l'étude  même  des  lésions. 

Tous  ne  sauriez  faire  passer  brusquement  l'appareil  un* 
-^re  de  cet  état  de  plénitude,  que  vous  connaissez,  à  une 
'^mté  subite,  sans  y  apporter  les  perturbations  les  plus 
f^Tes.  Vous  iriez  presque  infailliblement  au-devant  de  la  cys- 
•'te  saraiguë  et  rapidement  mortelle. 

L  évacuation  ne  doit  pas  être  rapide  et  totale,  mais  lente  et 
;'^lielle.  n  faut  ne  retirer  tout  d'abord  qu'une  petite  quantité 
'  unne,  le  tiers  ou  le  quart.  Dès  lors  vous  aurez  à  renouveler 
os  éfacoations.  Elles  peuvent  tout  d'abord  n'être  faites 
!'  noe  fois  par  jour,  pour  habituer  la  vessie  à  subir  quelques 
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variations  de  volume  dont  elle  a  totalement  perdu  l'habitude. 
Puis  vous  chercherez  à  réduire  peu  à  peu  son  volume  en 
renouvelant  vos  évacuations  partielles  assez  fréquemment, 
pour  ne  plus  laisser  le  réservoir  se  distendre.  Vous  arriverez 
enfin  à  Tévacuation  presque  complète  et  finalement  à  retirer 
complètement  toute  Turine.  Mais  alors  encore  vous  ne  devrez 
pas  laisser  la  vessie  vide.  Vous  ferez  dans  la  vessie  une  injec- 
tion tiède  que  vous  y  abandonnerez;  et  comme  il  est  inévitable 
que  la  vessie  ne  suppure  après  quelques  jours  de  cathété- 
risme,  vous  aurez  préalablement  lavé  la  cavité  vésicale  avant 
d'y  laisser  un  liquide  tiède.  Ce  liquide  pourra  être  médica- 
menteux et  je  vous  recommande,  en  particulier,  la  solution 
d'acide  borique  à  un  ou  deux  pour  cent  au  plus. 

Lorsque  la  vessie  sera  bien  habituée  à  subir  les  épreuves  de 
l'évacuation,  vous  apprendrez  au  malade  à  se  sonder  lui- 
même.  Gela  est  indispensable,  car  désormais  la  vessie  ne  sera 
plus  vidée  qu'artificiellement.  Je  n'ai  jamais  vu  dans  ces  cas 
reparaître  la  possibilité  de  la  miction  naturelle.  Et  cependant 
la  vessie  se  contracte.  Elle  ne  démontre  que  trop  bien  sa 
puissance  à  cet  égard  pendant  que  la  cystite  s'établit,  lors- 
qu'elle détermine  par  ses  contractions  répétées  les  crises  les 
plus  douloureuses. 

Lorsque  ces  malades  doivent  guérir,  on  voit  en  même 
temps  que  s'établit  la  tolérance  de  la  vessie  pour  les  évacua- 
tions, disparaître  les  principaux  troubles  digestifs  et  en  par- 
ticulier la  sécheresse  de  la  bouche.  Lorsqu'ils  doivent  succom- 
ber, cette  sécheresse  devient  cornée,  la  cystite  est  intense,  les 
besoins  d'urines  incessants  et  douloureux,  il  y  a  quelquefois 
des  accès  de  fièvre  francs,  mais  le  plus  souvent  un  état  fébrile 
mal  défini  et  souvent  encore  un  abaissement  graduel  de  la 
température. 


I 

I 
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RETENTION  D  URINE  DE  CAUSE  TRAUMATIQUE 

:.L  :«.  —  Traonmtismes  interoes.  —  Traamatisiiies  externes  ;  nécessité  de 
--:  r.juer  la  région  atteinte. 

T'-ij:3ati5iiies  de  la  région  pénienne. 

Tnamatismes  portant  sur  le  périnée.  ~  Étiologie.  -  Considérations  anato- 
:.i<-$ —  Cas  légers;  cas  de  moyenne  intensité;  cas  graves.  —  Indications 
:mi^:iitiqiie9. 

Tnimatismet  de  la  région  membraneuse. 


Le  traumatisme  peut  provoquer  la  rétention  d'urine  par 
it-ji  mécanismes  bien  différents  :  par  trouble  de  Tinnervation 
*:*  r^ar  léâon  directe  des  voies  urinaires. 

Le  premier  cas  ne  saurait  réellement  mériter  le  nom  de 
Mention  traumatique.  Qu'à  la  suite  d'une  chute  d'un  lieu 
r.:Té  un  malade  reste  quelques  heures,  voire  même  quelques, 
/iors,  sans  pouvoir  vider  spontanément  sa  vessie,  qu'une  frac- 
uire  du  crâne,  qu'une  fracture  ou  une  luxation  du  rachis  s'ac- 

impagnent  de  rétention  d'urine  et  d'incontinence  par  regor- 
?^ent,  ce  sont  autant  de  £sdts  qui  rentrent  dans  la  classe 
'^  rétentions  d'origine  nerveuse  et  ne  comportent  aucune 
^^Miication  thérapeutique  ou  pronostique  spéciale,  déduite  de 
^  cause. 

La  miction  peut  être  supprimée  à  la  suite  de  traumatismes 
atteignant  les  voies  urinaires  sans  qu'il  y  ait  cependant  ré- 
^tion  ;  c'est  ainsi  que  dans  l'excellente  thèse  d'agrégation  de 
H-  Houél  sur  les  ruptures  de  la  vessie,  c'est  ainsi  encore  que 
'^  la  thèse  inaugurale  du  docteur  Petit  sur  l'anurie  par 
'^otosion  des  reins,  vous  trouvez  signalés  comme  symptômes 
p^^pres  de  ces  traumatismes  Vabsence  de  tout  écoulement 
farine  par  le  méat  ;  mais  dans  ces  cas,  s'il  n  y  a  pas  miction, 
d  n'y  a  pas  davantage  rétention  d'urine;  la  vessie  est  vide,  ici 
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parce  qu'elle  ne  reçoit  rien,  là  parce  qu'une  plaie  plus  ou 
moins  étendue  laisse  le  contenu  s'échapper  dans  le  tissu  cel- 
lulaire environnant  ou  dans  la  cavité  péritonéale. 

Les  rétentions  traumatiques  sont  celles  qui  surviennent  à 
la  suite  de  lésions  intéressant  le  canal  de  l'urèthre,  que  ce 
traumatisme  agisse  de  dedans  en  dehors,  ou  que,  fait  beau- 
coup plus  fréquent,  il  vienne  de  l'extérieur. 

Le  groupe  des  traumatismes  internes  est  représenté  par  les 
contusions  et  déchirures  de  l'urèthre  produites  par  le  cathété- 
risme.  Une  poussée  congestive  a  lieu  et,  pour  peu  que  le  canal 
soit  déjà  rétréci  ou  déformé,  une  véritable  rétention  d'urine 
peut  s'établir.  Nous  avons  eu  occasion  à  plusieurs  reprises  de 
vous  signaler  ces  rétentions  d'origine  congestive  ou  inflamma- 
toire et  d'exposer  les  indications  thérapeutiques  qu'elles  pré- 
sentent. Nous  n'y  reviendrons  pas. 

Le  traumatisme  venu  de  l'extérieur  peut  atteindre  l'urèthre 
en  des  points  différents  :  à  la  région  pénienne,  à  la  région 
périnéo-bulbaire,  à  la  région  membraneuse.  À  ces  sièges  divers 
répondent  des  causes  différentes  et  des  indications  pronos- 
tiques et  thérapeutiques,  différentes  aussi.  Nous  aurons  à 
tenir  compte  de  ces  différences  de  siège. 

I.  Traumatismes  de  la  région  pénienne.  —  Les  trauma- 
tismes de  la  région  pénienne  sont  assez  fréquents.  En  général, 
il  s'agit  d'une  rupture  de  la  corde;  Turèthre  s'est  rompu  plus 
ou  moins  incomplètement;  une  poussée  congestive  et  inflam- 
matoire se  produit  et  le  malade  est  dans  l'impossibilité  pas- 
sagère d'uriner;  mais  bientôt  cette  rétention  cesse,  soit  spon- 
tanément, soit  à  la  suite  d'un  traitement  médical  approprié. 
C'est  une  rétention  temporaire.  Souvent  encore  c'est  à  la  suite 
d'une  fausse  manœuvre  pendant  le  coït  que  l'urèthre  s'est 
rompu. 

La  lésion  uréthrale  est  ordinairement  peu  prononcée  :  un 
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reu  de  douleur,  une  uréihrorragie  plus  ou  moins  forte  sont 
es  seuls  symptômes  immédiats  et  le  traumatisme  pourrait 
ftre  con^déré  comme  sans  importance,  n'était  le  rétrécis- 
rfnent  ultÀîeur  d'origine  traumatique  et  par  suite  rapide, 
;ui  ne  tardera  pas  à  évoluer  et  à  causer  des  accidents  plus  ou 
:ijtiis  sérieux. 

Quelquefois,  cependant,  la  lésion  peut  être  beaucoup  plus 
rare;  elle  s'accompagne  alors  de  troubles  de  la  miction  ou  de 
'étentioa  d'urine,  bientôt  suivis  d'infiltration.  Dans  ces  cas 
raves,  rurètbre  n'est  presque  jamais  seul  intéressé;  on  constate 
a  même  temps  la  rupture  de  l'un  ou  l'autre  corps  caver- 
Lrux.  Nous  avons  eu  occasion  d'observer  un  malade  qui 
;<eDdant  le  coït  avait  eu  une  rupture  presque  complète  de 
iurèthre  et  des  deux  corps  caverneux.  A  son  entrée  à 
hôpital,  la  miction  était  possible  quoicfue  difficile;  mais  il 
'unrint  bientôt  une  infiltration  d'urine  qui  nécessita  une 
arge  incision  et  l'emploi  de  la  sonde  à  demeure.  C'est  en 
:ndiquaiit  l'incision  dès  les  premiers  accidents,  et  même  au 
jesoin  préventivement,  que  l'on  pourra  conjurer  les  dangers 
^rsres  qui  résultent,  comme  nous  le  verrons  bientôt,  de  la 
véDétratîoD  de  Turine  dans  un  foyer  contus  et  anfractueux. 

II.  TrAUMÀTISMES  de  la  région  PÉRINÉO-BULBÀlRE. LcS 

•êsons  traumatiques  de  l'urèthre  dans  sa  portion  périnéo- 
oolbaire  constituent  un  des  chapitres  les  plus  intéressants  de 
-a  pathologie  des  voies  urinaires.  Ils  se  présentent  presque 
t<jujours  conune  un  fait  grave,  soit  par  ses  manifestations 
unmédiates,  soit  par  ses  conséquences  ultérieures.  Nous  vous 
les  exposerons  avec  tous  les  détails  qu'ils  comportent,  car  il 
î  agit  ici  de  chirui^e  d'urgence  dont  les  indications  sont  déli- 
cates et  peuvent  être  difficiles  à  remplir. 

La  cause  ordinaire  est  la  chute  à  califourchon  :  sur  une 
i^arre  de  fer,  sur  un  tréteau,  sur  l'angle  d'une  table,  sur  un 
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pied  de  tabouret,  etc...,  parfois  aussi  il  s'agit  de  coups  de 
pied,  ou  même  de  coups  de  bâton  ayant  atteint  la  région  péri- 
néale;  mais,  en  général,  Thistoire  du  malade  est  celle  du  n"*  7 
de  la  salle  Saint-Vincent.  Il  travaillait  sur  un  échafaudage  à 
plusieurs  mètres  du  sol,  quand,  ayant  perdu  l'équilibre,  il 
tomba  à  cheval  sur  un  trétau  en  fer.  Il  en  fut  de  même  ches 
cet  ancien  malade,  actuellement  infirmier  dans  cet  hôpital,  et 
que  je  vous  montrais  ce  matin  à  notre  visite.  Au  moment  de 
son  accident  il  était  palefrenier  et  couchait  au-dessus  de  Yé^ 
curie.  Une  nuit,  en  voulant  descendre  par  l'échelle,  il  fit  un 
faux  pas  et  tomba,  les  jambes  écartées,  sur  le  bord  d  un 
coffre  à  grains.  C'est  encore  à  une  chute  à  califourchon  que 
remontent  les  premiers  accidents  qui  amenèrent  dans  nos 
salles  les  malades  des  n'«  3  et  20,  porteurs  de  rétrécissements 
traumatiques  consécutifs  à  la  blessure  de  l'urèthre. 

Qu'il  s'agisse  d'une  chute  ou  d'un  coup,  le  mécanisme  est 
sensiblement  le  même.  L'urèthre  et  les  parties  molles  qui 
l'entourent  immédiatement  sont  pressés  et  écrasés  contre  le 
plan  résistant  constitué  par  la  symphyse  pubienne,  tandis 
que  les  téguments  superficiels,  plus  souples  et  plus  élastiques, 
échappent  à  la  violence  extérieure,  ou  ne  sont  qu'à  peine 
intéressés. 

Je  ne  saurais  trop  attirer  dès  à  présent  votre  attention  sur 
cette  intégrité  de  la  peau,  du  tissu  cellulaire  sous-cutané  et 
souvent  aussi  de  l'aponévrose  superficielle,  alors  même  que 
la  violence  du  traumatisme,  ne  s'épuisant  pas  sur  les  parties 
molles,  détermine,  comme  on  l'a  observé  dans  quelques  cas, 
la  fracture  de  l'une  des  branches  du  pubis. 

Au  point  de  vue  anatomique  nous  avons  à  nous  préoccuper 
de  l'urèthre  et  des  parties  molles  qui  l'entourent  et  Tavoi- 
sinent. 

C'est  toujours  la  portion  périnéo-bulbaire  de  l'urèthre  qui 
est  intéressée  par  les  traumatismes  atteignant  le  périnée; 
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c'est  toujours  dans  la  loge  périnéale  inférieure  que  les  acci- 
dents immédiats  et  consécutifs  auront  leur  siège  anatomique. 
On  a  cherché  à  aller  plus  loin  et  à  préciser  le  siège  et  l'é- 
tendue de  la  lésion  de  lurèthre.  M.  Gras  en  particulier,  dans 
un  travail  des  plus  intéressants  S  s'est  efforcé  d'établir  que  le 
canal  se  déchire  en  travers,  à  la  partie  moyenne  du  bulbe,  et 
que,  dans  les  conditions  ordinaires,  cette  déchirure  est  incom- 
plète au  début  et  n'atteint  pas  la  paroi  supérieure  de  lurèthre. 
Dans  un  rapport  lu  à  la  Société  de  chirurgie,  j'ai  eu  occasion 
(f exposer  ce  qu'une  pareille  manière  de  voir  a  d'exclusif.  Je 
suis  disposé  à  penser,  d'après  l'étude  des  faits  publiés,  que 
dans  bien  des  cas,  peut-être  dans  la  plupart,  les  lésions  de 
Turèthre  offrent  le  siège  bulbaire  et  n'intéressent  pas  la  paroi 
supérieure  du  canal.  Mais,  s'il  est  vrai  que  la  lésion  du  bulbe 
rend  bien  compte  de  la  perte  de  sang  abondante  qui,  souvent, 
accompagne  la  déchirure  de  l'urëthre  dans  la  chute  à  cali- 
fourchon, s'il  est  vcai  que  la  persistance  d'une  partie  de  la 
paroi  supérieure  fait  comprendre  la  possibilité  de  la  ren- 
contre du  bout  postérieur,  il  n'en  reste  pas  moins  évident 
que  dans  un  certain  nombre  de  cas  les  choses  ne  se  passent 
pas  ainsi.  Je  vous  citerai,  par  exemple,  un  malade  que  j'opérai 
en  1 872,  et  chez  lequel  je  n'ai  noté  pendant  l'opération  ni 
Tétat  du  bulbe,  que  je  ne  vis  pas,  ni  l'état  de  la  paroi  supé- 
rieure qu'il  était  impossible  de  constater. 

T'attirerai  surtout  votre  attention  sur  la  pièce  qui  figure 
dans  ma  collection  de  l'hôpital  Necker,  sous  le  n^  49.  Elle  a 
été  recueillie  chez  un  malade  qui  n'a  succombé  aux  suites 
de  la  déchirure  de  Turèthre  qu'une  année  après  l'accident  et 
qui  avait  subi  l'opération  de  Turéthrotomie  interne  un  mois 
avant  sa  mort.  La  déchirure  ne  siège  pas  au  niveau  du 

f.  Contribution  à  l'étude  des  lésions  traumatiques  de  l'uréthre^  par 
M.  Gras,  professeur  à  Técole  de  Brest  {Bulletins  et  Mémoires  de  la  Société 
de  chirurgie.  Année  1876»  t.  H,  p.  H2S). 
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bulbe,  mais  eu  avant  de  ce  renflement  que  Ton  peut  encore 
facilement  reconnaître.  La  mensuration  des  deux  segments 
de  l'urèthre  démontre  d'ailleurs  le  siège  de  la  lésion.  Le  bout 
postérieur  mesure,  en  effet,  9  centimètres  et  rantérieur 
1 1  centimètres;  ils  sont  écartés  l'un  de  l'autre  de  3  centi- 
mètres. La  déchirure  est  complète  :  le  recoquevillement  des 
deux  bouts,  retournés  à  la  manière  des  artères  qui  ont  subi  la 
ligature,  le  démontrerait  à  défaut  d'autres  preuves. 

L'urèthre  ne  peut  être  divisé  sans  que  les  parties,  qui  l'avoi- 
sinent  et  l'entourent  immédiatement,  ne  soient  elles  aussi  lar- 
gement déchirées.  Cette  déchirure  a  pour  conséquence  la 
formation  d'une  anfractuosité ,  d'une  sorte  de  caverne  plus 
ou  moins  vaste  avec  laquelle  communique  la  déchirure  uré- 
thrale.  Les  parois  de  cette  cavité  traumatique  sont  complexes, 
et  sur  la  pièce  que  je  viens  de  vous  décrire  on  voit  y  figurer 
l'un  des  corps  caverneux.  Mais  ce  qui  caractérise  surtout  cette 
cavité,  c'est  qu'elle  est  à  la  fois  ouverie^ei  fermée. 

Elle  est  fermée,  car  la  peau,  et  voire  même  l'aponévrose 
superficielle,  ont  pu  fuir  et  ont  été  respectées  par  le  trauma- 
tisme. Elle  est  ouverte,  parce  qu'elle  communique  par  l'in- 
termédiaire de  lurèthre  avec  le  réservoir  vésical;  elle  est 
ouverte  encore,  parce  que  les  couches  celluleuses  avoisi- 
nantes  ne  resteront  séparées  d'elles  que  si  le  sang  qui  se  verse 
dans  la  cavité  nouvelle,  ou  l'urine  qui  y  aboutira  forcément, 
ne  viennent  pas  les  envahir.  C'est  à  la  fois  une  cavité  et  une 
brèche,  et  le  chirurgien,  quand  il  aura  à  poser  les  indications 
du  traitement,  ne  saurait  trop  se  souvenir  de  cet  état  des 
parties  molles  profondes. 

C'est  en  vue  du  traitement  encore  qu'il  convient  d'appren- 
dre à  analyser  avec  soin  les  manifestations  morbides,  présen- 
tées  par  les  malades  atteints  de  traumatismes  périnéaux. 

L'étendue  et  l'importance  des  lésions  sont  généralement 
proportionnelles  à  la  violence  du  traumatisme;  mais  ici, 
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comme  dans  toutes  les  contusions,  Teffet  produit  dépend  de 
trop  de  conditions  diverses  pour  que  l'on  puisse  accorder  aux 
circonstances  étiologiques,  même  minutieusement  connues, 
une  importance  sérieuse.  C'est  un  élément  de  probabilité, 
mais  rien  de  plus. 

Trois  phénomènes  principaux  dominent  la  scène  :  troubles 
de  la  miction,  écoulement  de  sang  par  le  méat,  tumeur  péri- 
iicale.  Tous  les  trois  sont  sous  la  dépendance  directe  de  l'at- 
trition  de  l'urèthre  et  des  parties  ambiantes,  car  il  ne  faudrait 
pas  confondre  le  gonflement  périnéal  immédiat,  véritalle  bosse 
sanguine,  avec  le  gonflement  propre  à  rinfillralion  urineuse  ; 
celle-ci  peut  se  produire,  souvent  même  elle  se  produira,  mais 
(  Vst  un  accident  secondaire  et  non  pas  une  manifestation  des 
[reraières  heures. , 

Létude  de  celte  triade symptomatique assure  au  diagnostic 
«l'importants  éléments.  Cependant,  dans  ces  cas,  comme  dans 
la  plupart  des  afiections  des  voies  urinaires,  le  dernier  mot 
du  diagnostic  et  le  premier  acte  du  traitement  appartiennent 
an  cathétérisme.  Mais,  comme  dans  beaucoup  d'autres  cir- 
nslances,  le  cathétérisme  n'est  exempt  ni  d'inconvénients  ni 
de  dangers,  et  ne  doit  être  pratiqué  qu'en  connaissance  de 
cause  et  dans  des  conditions  bien  déterminées. 
Pour  catégoriser  d'une  manière  méthodique  les  cas  divers 
ilerts  par  la  pratique,  nous  admettons  des  cas  légers,  des 
•;>-  de  moyenne  gravité  et  des  cas  graves.  Mais  nous  devons 
•  us  faire  remarquer  que  la  transformation  des  cas  légers  et 
■J^  moyenne  gravité  en  cas  graves  est  toujours  possible  et  que 
le  traitement,  applicable  d'emblée  à  ces  derniers,  peut  dévê- 
tir nécessaire  pour  les  deux  premières  catégories. 

Dans  les  cas  légers,  la  miction  est  possible  et  non  doulou- 
reuse; il  se  peut  cependant  qu'il  y  ait  difficulté  ou  impossibi- 
\itê  momentanée  d'uriner  et  que  les  premières  mictions  soient 
louloureuses.  Mais  ces  phénomènes  ne  persistent  pas,  ou  bien 
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ils  tendent  à  diminuer  graduellement  et  rapidement.  11  y  s 
souvent  écoulement  de  sang  par  le  méat,  mais  cet  écoule- 
ment est  peu  abondant.  Il  peut  cependant  durer  plusieun 
jours  ainsi  que  je  Tai  observé  dans  un  cas  publié  en  187^ 
dans  la  thèse  d'un  de  mes  élèves,  M.  Cazaux.  La  tumeur  péri 
néale  peut  exister;  on  l'observait  chez  le  malade  que  je  vien: 
de  citer.  Si  Ton  sonde  ces  malades  on  fait  aisément  passeï 
l'instrument  explorateur.  La  bougie  exploratrice  souple,  i 
bout  olivaire,  conduite  avec  douceur,  pénètre  sans  diflicullt 
et  sans  saignement.  Dans  ces  ca§,  la  guérison  est  la  règle  et  h 
traitement  chirurgical  n'est  pas  indiqué  primitivement.  Il  es 
cependant  nécessaire  de  prescrire  aux  malades  le  repos  coin 
plet,  les  tisanes  délayantes,  les  cataplasmes.  Mais  il  faut  sur 
tout  les  soumettre  de  bonne  heure  à  uq  cathétérisme  pro 
gressif  destiné  à  empêcher  la  rétraction  de  la  cicatrice.  J'ai  pu 
chez  deux  malades,  cités  par  M.  Cazaux,  surprendre  piui 
ainsi  dire  la  formation  du  rétrécissement  traumatîque,  «ju 
succède  habituellement  à  ces  lésions  primitivement  bénignes 
et  constater  sa  rapide  apparition.  Dans  l'un  des  cas,  six  se 
maines  après  l'accident,  on  ne  pouvait  passer  que  le  n  '  12 
dans  l'autre  je  constatais,  1 4  jours  après  la  chute,  que  lei^ 
plorateur  n°  1 6  était  serré. 

Dans  les  cas  de  moyemie  gravité^  la  miction  est  difficile 
douloureuse;  le  malade  urine  avec  efforts,  avec  douleur, 
sentiment  de  brûlure  accompagne  le  passage  de  l'urine; 
vessie  se  vide  incomplètement.  11  y  a  eu  écoulement  de  s< 
par  le  méat,  immédiatement  après  l'accident;  cet  écoulent 
a  été  assez  abondant;  il  persiste  en  dehors  des  mictions; 
devient  plus  considérable  sous  leur  influence.  La  tumeur 
rinéale  peut  être  de  petit  volume,  n'être  pas  appréciable  m 
médiatement;  elle  peut  aussi  exister  dès  le  début;  il  est 
qu'elle  ne  se  produise  pas  consécutivement.  Le  cathétérisa 
est  possible,  mais  il  fait  saigner  assez  abondamment  et  11 
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stmment  risque  fort  de  s'égarer,  s'il  abandonne  la  paroi  supé- 
rieure; il  ne  faut  donc  pas»  dans  ces  cas,  se  servir  d'instru- 
ments droits.  Si  Ton  présente  l'explorateur  olivaire  droit,  on  ne 
doit  &ire  aucun  effort  de  pénétration  et  se  contenter  de  recon- 
oatlre  le  point  d'arrêt.  Les  instruments  recourbés,  sondes  ou 
bougies,  sont  seuls  capables  de  suivre  la  paroi  supérieure. 

Dans  ces  cas  nous  préférons  nous  servir  d'une  bougie  ar- 
mée dont  l'extrémité  a  été  recourbée  d'une  façon  permanente 
i  Taide  du  coUodion  ;  cette  bougie  peut  devenir  le  conducteur 
d'une  sonde.  Mais,  sans  nous  appesantir  sur  les  détails,  nous 
devons  insister  sur  la  nécessité  de  recourir  aux  instruments 
dont  la  courbure  permet  de  ne  pas  abandonner  la  paroi 
supérieure.  Si  le  cathéthérisme  est  facile,  on  le  répète  3  ou 
A  fois  dans  les  24  heures  ;  s'il  offre  quelques  difficultés,  il 
est  préférable  de  laisser  la  sonde  à  demeure  pendant  deux  ou 
trois  jours. 

Mais,  que  l'on  ait  recours  à  l'un  ou  à  l'autre  de  ces  procé- 
dés évacuateurs,  il  ne  faut  pas  se  laisser  aller  à  une  fausse 
sécurité.  Des  exemples  nombreux  attestent  que  la  transforma- 
tion des  cas  de  moyenne  intensité  en  cas  graves  est  facile  et 
fréquente. 

Tantôt  la  transformation  est  facile  à  constater  et  s'im- 
pose au  chirurgien  :  on  pratiquait  le  cathétérisme  répété, 
tout  à  coup  il  devient  impossible  et  le  malade  offre  tous 
ks  symptômes  de  la  rétention  traumatique  complète.  Tan- 
tôt au  contraire,  et  ce  sont  les  cas  les  plus  fréquents,  c'est 
pendant  et  malgré  l'application  d'une  sonde  à  demeure 
que  les  accidents  locaux  et  généraux  éclatent.  La  fièvre 
s'allume,  la  région  périnéale  s'empâte  et  se  tend,  les  fris- 
sons se  répètent  et,  si  Ton  n'intervient  hâtivement,  on  ne 
tarde  pas  à  assister  à  une  septicémie  des  plus  graves.  L'urine 
s'est  infiltrée  le  long  de  la  face  externe  de  la  sonde,  elle  est 
arrivée  jusqu'à  la  caverne  contuse  péri-uréthrale,  et^  mêlée  au 
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Sang,  elle  a  constitué  ainsi  Un  foyer  à  produits  putrides,  émi- 
nemment toxiques. 

Nous  aurons  à  revenir  et  à  insister  sur  ces  considérations 
à  propos  des  cas  graves  et  du  traitement  qui  leur  convient, 
mais  je  tenais  dès  à  présent  à  bien  affirmer  devant  vous  le 
peu  de  sécurité  que  doit  donner  une  sonde  à  demeure,  même 
fonctionnant  bien,  lorsqu'elle  traverse  un  foyer  anfraclueux 
rempli  de  caillots  et  fermé  par  en  bas.  Surveillez  donc  avec 
soin  et  le  périnée  et  l'état  général  de  votre  sujet;  n'hésitez 
pas,  à  la  moindre  menace,  à  inciser  largement,  à  transformer 
le  clapier  périnéal  en  une  plaie  largement  ouverte  et  facile  à 
déterger. 

Dam  les  cas  graves,  la  rétention  d'urine  est  complète» 
l'écoulement  de  sang  par  le  méat  souvent  abondant,  la  tu- 
meur périnéale  volumineuse,  le  cathétérisme  impossible  ou 
trop  difficile.  Chacun  des  symptômes  qui  constituent  notre 
triade  pathologique  est  donc  bien  accentué.  Mais  celui  qui 
domine  la  scène  morbide,  c'est  la  rétention  d'urine  qui  résiste 
à  la  temporisation,  aux  efforts  du  malade  et  aux  tentatives 
du  chirurgien.  Le  plus  timide  est  alors  obligé  d'agir,  et  d'agir 
chirurgicalement  ;  le  traitement  médical  ne  saurait  apporter 
aucun  soulagement,  ni  aucune  chance  de  guérison,  il  ne 
ferait  que  faire  perdre  un  temps  précieux. 
Les  ressources  du  traitement  chirurgical  sont  multiples: 

A.  —  Le  cathétérisme. 

B.  —  La  ponction  de  la  vessie, 

C.  —  L'incision  périnéale  simple. 

D.  —  L'incision  périnéale  avec  recherche  immédiate  di 
bout  postérieur  et  application  de  la  sonde  à  demeure. 

A.  —  Le  cathétérisme  ne  doit  être  tenté  qu'en  se  confor 
mant  avec  plus  de  rigueur  que  jamais  aux  règles  que  nou! 
rappelions  tout  à  Theure.  On  conçoit  qu'il  puisse  être  pos 
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sible  si  l'on  parvient  à  suivre  la  paroi  sapérieure,  puisqu'en 
définitive  nous  avons  admis  que  cette  paroi  est  rarement 
emprise  en  son  entier  dans  la  déchirure. 

Mais  il  ne  suffit  pas  de  dire  que  le  cathétérisme  est  maté- 
«flemoit  possible,  ni  même  d'ajouter  qu'il  a  pu  être  prati- 
qué on  certain  nombre  de  fois,  pour  être  en  droit  de  compter 
SOT  Im  conmie  agent  thérapeutique  efficace.  Quelles  que 
yÀoA  la  douceur  et  l'habileté  de  la  manœuvre  d'introduc- 
tion, la  sonde  ne  s'engagera  qu'avec  peine  et  après  des  tâton- 
nements répétés  dans  le  bout  postérieur,  isi  tant  est  qu'elle  ne 
s*égarê  pas  dans  la  déchirure  uréthrale.  Pendant  ces  manoeu- 
Tres,  rhémorrhagie  première  se  réveille.  Cette  hémorrhagie 
peut  être  modérée,  mais  elle  peut  aussi,  comme  on  l'a  noté 
<lâns  on  certain  nombre  d'observations,  comme  nous  l'avons 
jbstfvé  noos-même  chez  deux  malades,  se  produire  avec  une 
intensité  fort  inquiétante.  . 

La  difficulté  de  l'introduction,  la  possibilité  d'hémorrhagies 
graves  sont  déjà  autant  de  contre-indications  à  l'emploi  du 
cathétérisme;  mais  il  est  une  troisième  contre-indication 
plus  formelle  encore  :  c'est  qu'il  est  tout  à  fait  insuffisant  et 
ne  met  pas  le  malade  à  l'abri  des  accidents  graves  qui  le 
menacent.  Il  serait  facile  de  multiplier  les  exemples  à  l'appui 
de  cette  assertion,  qui  a  peut-être  lieu  de  vous  étonner.  Mais 
il  suffit  de  se  rendre  compte  des  conditions  créées  par  le  trau* 
maltsme  pour  comprendre  Timpuissance,  et  je  dirai  même 
le  danger,  du  cathétérisme  le  plus  simple,  le  plus  heureux, 
dans  les  cas  graves. 

Le  contact  de  l'urine  sur  une  plaie  franchement  ouverte 
n'a  rien  de  dangereux  ;  nous  en  avons  chaque  jour  la  preuve 
après  Topéralion  de  la  taille,  après  l'uréthrotomie  externe. 
Les  bourgeons  charnus  apparaissent  de  bonne  heure  ;  ils  sont 
fermes,  bien  vivants  et  le  travail  cicatriciel  se  fait  rapidement. 
Vais  que  la  disposition  de  la  plaie  favorise  la  stai|;nation  de 
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l'urine  dans  ses  anfractuosités,  et  la  scène  change  aussitôt: 
non-seulement  la  plaie  devient  pâle  et  sale,  mais  un  état 
général  grave  nait  et  se  développe  avec  rapidité.  Or,  ces  cod- 
ditions.de  stagnation,  de  pénétration  dans  les  tissus  se  trou- 
vent parfaitement  remplies  par  ce  foyer  anfractueux  ouvert 
du  côté  de  Turëthre,  mais  fermé  à  l'extérieur  par  la  peau  et 
raponévrose,.malheureusement  respectées  par  le  traumatisme. 
C'est  en  vain  qu'on  a  placé  une  sonde  à  demeure,  c*est  en 
vain  que  Ton  réitère  l'évacuation  si  elle  est  par  exception 
possible,  c'est  en  vain  en  un  mot,  qu'on  a  assuré  la  vacuité 
de  la  vessie,  lurine  s'insinuera  le  long  de  la  sonde  et  viendra 
se  putréfier  au  contact  du  sang  extravasé. 

C'est  à  éviter  toute  stagnation,  toute  absorption  et  toute 
infiltration  du  liquide  urinaire,  que  le  chirurgien  doit  s*atta- 
cher,  en  présence  d'un  traumatisme  grave  du  périnée  ;  cette 
indication  vraiment  chirurgicale,  prime  de  toute  son  impor- 
tance, l'indication  de  l'évacuation  de  la  vessie  par  la  sonde. 

B.  —  La  ponction  hypogastrique  avec  canule  à  demeure 
peut  à  cet  égard  offrir  une  véritable  ressource.  Elle  satisfit 
aux  indications  premières  ;  en  permettant  l'écoulement  de 
l'urine  au  dehors,  elle  met  la  déchirure  périnéale  à  Tabri  de 
tout  contact  dangereux.  Mais,  si  nous  reconnaissons  les  se^ 
vices  qu'elle  peut  rendre  et  que  vous  trouverez  consignés  dans 
la  thèse  de  M.  Pouillot,  nous  ne  saurions  oublier  que  plus 
d'une  fois  aussi,  malgré  une  évacuation  vésicale  aussi  com- 
plète que  possible  en  apparence,  on  a  vu  le  périnée  devenir 
le  siège  d'une  suppuration  de  la  plus  mauvaise  nature. 
Et  d'ailleurs,  si  elle  conjure  le  danger,  elle  ne  guérit  pas  le 
malade,  car  elle  laisse  subsister  dans  toute  sa  gravité,  comme 
dans  toute  son  intégrité,  la  question  du  rétrécissement  cica- 
triciel. La  ponction  vésicale  avec  aspiration  à  travers  une 
canule  fine^  trouve  encore  son  application  dans  ces  cas  si 
graves.  Elle  permet  non-seulement  d'attendre,  mais  elle  s'op- 
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pose  efficacement  au  danger  de  l'infiltration  de  l'urine.  Son 
ai  tioD  ne  peut  être  que  palliative  et  temporaire  ;  mais  n'eut- 
ellt^  d'autre  avantage  que  de  détourner  d'un  cathétérisme  in- 
tempestif et  dangereux,  qu'elle  aurait  par  cela  même  son  rang 
bien  marqué,  dans  la  chirurgie  d'urgence  que  réclament  les 
casque  nous  étudions. 

C.  —  J'en  dirai  autant  ou  à  peu  près  de  Tincision  simple 
du  périnée  :  elle  aussi  satisfait  aux  indications  les  plus  pres- 
santes et  permet,  en  ouvrant  largement  la  poche  tout  à  la  fois 
urineuse  et  hématique,  de  sauver  les  blessés  ;  mais,  elle  aussi, 
laisse  de  côté  tout  ce  qui  touche  à  la  reconstitution  du  canal. 
Elle  constitue  toutefois  un  excellent  moyen  palliatif  dont  la 
facile  exécution  permettra  toujours  l'emploi,  si  pour  un  mo- 
tif ou  pour  un  autre ,  on  ne  pouvait  recourir  de  suite  au 
traitement  véritable,  c'est-à-dire,  à  l'uréthrotomie  externe 
sans  conducteur,  pratiquée  d'emblée. 

D.  —  Seule  en  effet,  l'incision  périnéale  avec  recherche 
immédiate  du  bout  postérieur  et  appUcation  de  la  sonde  à 
demeure,  remplit  toutes  les  indications  thérapeutiques. 

Lie  manuel  opératoire  n'offre  aucune  difficulté  :  le  malade 
étant  placé  en  travers  sur  le  lit,  ou  mieux  sur  la  table  à  opé- 
ration, et  maintenu  comme  pour  la  taille,  on  pratique  sur  la 
ligne  médiame  une  longue  incision,  comprenant  toute  l'éten- 
due de  la  tumeur  et  en  dépassant  largement  les  limites. 
Coupez  couche  par  couche  la  peau  et  le  tissu  cellulaire  sous- 
cutané,  qui  ne  sont  que  rarement  infiltrés  de  sang.  Au  mo- 
ment où  vous  ouvrez  l'aponévrose,  un  véritable  flot  de  sang 
s'échappe  de  l'incision,  quelquefois  même  sous  forme  de  jet. 
Ne  vous  effrayez  pas  de  cette  apparente  hémorrhagie  ;  elle  ne 
résulte  nullement  de  l'opération,  mais  provient  de  la  poche 
sanguine,  comme  l'atteste  la  présence  de  nombreux  caillots. 
Une  fois  l'aponévrose  divisée  dans  toute  l'étendue  de  l'inci- 
sion cutanée,  enlevez  avec  le  doigt  les  caillots  encore  contenus 
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dans  la  poche;  faites  passer  un  courant  d'eau;  en  un  mot, 
délergez  bien  toute  la  région.  Vous  arriverez  ainsi  jusqu'à 
Turèthre  mis  à  nu,  dont  vous  apercevez  la  solution. 

C'est  le  moment,  mais  alors  seulement,  d'introduire  une 
sonde  par  le  bout  antérieur.  Lorsque  son  bec  arrive  au 
niveau  de  la  rupture  uréthrale,  vous  le  soutenez  avec  l'index 
et,  en  poussant  doucement  l'instrument,  vous  le  voyez  presque 
toujours  s'engager  de  suite  dans  le  bout  postérieur. 

Le  résultat  sera  obtenu  d'une  façon  d'autant  plus  sûre  que 
l'opération  aura  été  plus  méthodiquement  conduite  et  plus 
hâtivement  exécutée,  car  il  ne  faut  pas  oublier  son  caractère 
d'urgence;  c'est  dans  les  vingt-quatre  ou  quarante-huit  pre- 
mières heures  qu'il  faut  opérer.  Ajoutons  que  plus  on  allend 
et  plus  les  difficultés  de  l'opération  grandissent. 

Parfois  la  recherche  du  bout  postérieur  est  un  peu  plus 
difficile.  Dans  un  cas  j'ai  dû  inciser  longitudinalement  le 
bulbe  pour  arriver  à  le  découvrir.  Mais  ce  qu'il  importe  de 
savoir,  c'est  qu'en  réalité  ce  bout  postérieur  est  toujours 
accessible  et  je  dirai  même  facilement  accessible.  On  ne  sau- 
rait à  cet  égard  établir  aucune  comparaison  entre  Turéthro- 
tomie  externe  faite  d'emblée,  et  la  même  opération  pratiquée 
pour  un  cas  ancien  à  travers  un  périnée  épaissi,  induré  et 
plus  ou  moins  déformé,  telle  en  un  mot  que  vous  nous  Tavez 
vu  exécuter  dernièrement  sur  deux  malades  de  nos  salles. 

Au  lieu  de  conduire  directement  la  sonde  d'avant  en 
arrière,  du  méat  à  la  vessie,  on  peut  l'engager  d'abord  dans 
le  bout  postérieur,  tandis  qu'un  fort  cathéter  distend  le  bout 
antérieur,  puis  l'introduire  d'arrière  en  avant  dans  la  portion 
antérieure  de  l'urèthre.  Dans  tous  les  cas  il  convient  de  se 
servir  d'une  sonde  à  bout  mousse  :  sonde  cylindrique,  ou 
mieux,  sonde  conique.  Une  sonde  à  bout  coupé  exposerait  à 
recoqueviller  les  lèvres  de  la  plaie  uréthrale  et  ne  s'engagerait 
que  difficilement 
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L'opération  est  facile  ;  et  tout  au  plus  dois-je  vous  signaler, 
pour  être  complet,  la  possibilité  d'une  hémorrhagie  qui 
cpdera  à  des  lavages  froids  ou  légèrement  astringents.  Et 
quand  bien  même  elle  serait  plus  abondante,  quand  elle  né- 
cessiterait la  ligature  d'une  artère  (transverse  du  périnée), 
ou  le  tamponnement  de  la  plaie,  n'est-elle  pas  bien  autrement 
facile  à  arrêter  que  l'uréthrorrhagie  exaspérée  par  des  tenta- 
tives de  cathétérisme. 

L'uréthrotomie  externe  sans  conducteur,  pratiquée  ainsi 
que  je  viens  devons  le  dire,  répond  à  tous  les  besoins.  L'éten- 
due de  l'incision,  qui  ne  s'est  arrêtée  qu'après  avoir  mis 
liirèthre  à  nu  et  ouvert  toute  la  cavité  traumatique,  assure 
récoulement  direct  au  dehors  de  cette  portion  d'urine  qui 
âltre  toujours  entre  la  sonde  et  les  parois  du  canal.  Dè^  lors 
la  sonde  à  demeure,  dont  nous  avons  constaté  l'insuffisance 
lorsqu'elle  est  directement  introduite  à  travers  la  cavité  trau- 
matique non  incisée,  fonctionne  sans  danger  et  l'on  pourra 
sans  crainte  la  laisser  en  place  tout  le  temps  qu'on  jugera 
convenable.  Toutefois,  je  dois  ajouter  que  son  séjour  ne  nous 
s»iaible  pas  devoir  être  prolongé  au  delà  de  quatre  à  cinq  jours. 
On  pratiquera  ensuite  le  cathétérisme  dilatateur  quotidien. 

Peut-être  serait-il  prématuré,  vu  le  petit  nombre  de  faits 
observés  jusqu'à  ce  jour,  de  vouloir  juger  d'une  façon  défini- 
tive des  résultats  éloignés  de  Turéthrotomie  externe  immé- 
diate. Si  nous  ne  tenions  compte  que  des  deux  malades  que 
r.ous  avons  opérés,  nous  pourrions  dire  que  l'opération  assure 
la  perméabilité  ultérieure.  Chez  Tun  de  nos  opérés,  dont  l'ac- 
«"ident  uréthral  remonte  à  septembre  1870,  nous  avons  pu 
ce  matin  même  passer  devant  vous  l'explorateur  n""  1 5  bien 
que«  malgré  nos  recommandations,  ce  malade  ne  se  soit 
jamais  sondé  depuis  six  ans.  Quant  à  celui  opéré  en  1872, 
il  a  continué  à  se  passer  une  bougie  de  temps  à  autre  et  son 
canal  se  laisse  librement  traverser  par  un  explorateur  n^  17. 
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Ces  faits  sont  d'autant  plus  instructifs  que  les  malades  cou- 
chés aux  n^*  1 7  et  24,  sont  des  exemples  indiscutables  de  la 
gravité  ultérieure  des  lésions  traumatiques  de  Turèthre  aban- 
données à  elles-mêmes. 

Pratiquer  immédiatement  l'uréthrotomie  externe  sans  con- 
ducteur, telle  est,  Messieurs,  la  conduite  que  je  vous  engage 
à  suivre  sans  hésiter  et  d*emblée,  en  présence  d'un  cas  grave 
de  rétention  traumatique;  telle  est  celle  encore  qu'il  convient 
d'adopter  en  face  des  cas  de  moyenne  gravité,  pour  peu  qu'un 
mouvement  fébrile,  qu'un  empâtement  périnëal  vous  auto- 
risent à  soupçonner  une  infiltration  urineuse  commençante. 

Cette  règle  de  conduite  est-elle  encore  applicable  lorsqu'on 
se  trouve  en  face  d'une  lésion  uréthrale  périnéo-bulbaire 
compliquée  de  fracture  du  pubis,  quand  la  violence  non 
épuisée  syr  les  parties  molles  a  rompu  le  plan  osseux  ? 

Je  crois  pouvoir  répondre  par  l'affirmative.  Sans  doute,  les 
difficultés  sont  extrêmes  pour  mener  à  bonne  fin  une  opéra- 
tion aussi  minutieuse  que  l'uréthrotomie  externe  sans  con- 
ducteur, dans  une  région  où  les  rapports  anatomiques  sont 
plus  ou  moins  détruits  ;  sans  doute  vous  aurez  grand'peine  à 
découvrir  le  bout  postérieur,  peut-être  ne  le  trouverez-vous 
pas;  mais  du  moins  vous  aurez  assuré  les  jours  de  votre  ma- 
lade en  vous  opposant  par  une  large  et  méthodique  incision 
à  l'infiltration  urineuse  septique. 

IH.  Tràumàtismes  de  là  région  membraneuse.  —  Tout 
autres  sont  les  conditions  cliniques,  lorsque  la  lésion  de 
Turèthre  est  due  au  déplacement  d'un  fragment  dans  les 
fractures  du  bassin  consécutives  à  une  violente  pression,  telle 
que  celle  qui  résulte  du  passage  d'une  charrette  pesamment 
chargée,  ou  d'un  éboulement.  Le  siège  et  la  nature  de  la 
lésion  diffèrent  de  ce  que  nous  avons  vu  se  produire  dans  la 
chute  à  califourchon. 
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Ce  n'est  pas  la  portion  périnéo-bulbaire,  mais  la  portion 
membraneuse  qui  est  atteinte;  ce  n'est  plus  la  loge  inférieure 
du  périnée,  mais  la  loge  moyenne  qui  devient  le  théâtre  des 
accidents  morbides  possibles. 

L'urèthre  est  généralement  beaucoup  moins  intéressé  que 
dans  la  chute  ^ur  le  périnée.  La  violence  s'est  épuisée  dans 
la  fracture  et  dans  le  déplacement  des  fragments.  Le  trauma- 
tisme uréthral  n'est  que  tout  à  fait  secondaire.  Aussi,  trou- 
TODs-nous  le  canal  plutôt  aplati,  dévié,  légèrement  éraillé  que 
franchement  déchii^é. 

La  différence  de  lésions  anatomiques  comporte  une  diffé- 
rence dans  les  indications  thérapeutiques.  Autant  je  repous* 
sais  tout  à  Theure  le  cathétérisme  pour  les  traumatismes 
directs,  autant  j'en  suis  partisan  pour  le  cas  présent. 

Prenez  un  explorateur  à  boule;  vérifiez  où  est  l'arrêt;  cher- 
chez à  vous  rendre  compte  de  la  nature  et  du  siège  précis  de 
robstacle,  puis  essayez  d'introduire  une  sonde.  Choisissez 
pour  cet  effet  une  sonde  coudée,  dont  le  bec  puisse  suivre 
exactement  soit  la  paroi  inférieure,  soit  la  paroi  supérieure 
suivant  que  vous  aurez  à  faire  à  une  fracture  des  branches 
horizontales  ou  descendantes  du  pubis.  Au  besoin  une  bou- 
gie armée,  à  courbure  fixée  par  le  coUodion,  pourra  servir 
de  guide  à  une  sonde  à  bout  coupé. 

Si  vous  ne  pouvez  pas  passer,  devrez-vous  vous  adresser  à 
ruréthrotomie  externe  ?  Je  ne  le  pense  pas.  La  lésion  siège 
trop  haut,  les  rapports  anatomiques  sont  trop  profondément 
modifiés  pour  que  vous  puissiez  songer  à  prendre  le  bistouri, 
à  moins  qu'une  infiltration  d'urine  ne  le  nécessite  absolument. 
C'est  le  cas  de  recourir  aux  ponctions  hypogastriques  et,  plus 
spécialement,  aux  ponctions  avec  canule  à  demeure.  On  s'as- 
sure ainsi  une  garantie  pour  le  présent  et  une  porte  ouverte  pour 
plus  tard,  si  Ton  a  besoin  ultérieurement  de  pratiquer  un  cathé- 
térisme rétrograde  pour  un  rétrécissement  infranchissable. 
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inflammatoire  s'ajoute  à  Taction  mécanique  exercée  par  la 
mèche. 

Le  pronostic  dépend  tout  entier  de  la  nature  même  de 
l'agent  compresseur;  le  libre  cours  des  urines  ne  peut  se  ré- 
tablir que  par  la  suppression  de  la  cause. 

Le  traitement  palliatif  consiste  dans  le  cathétérisme  éva- 
cuateur  pratiqué  avec  un  instrument  souple,  capable  d*obéir 
aux  courbures  anormales  du  canal  et  d'écarter  doucement  ses 
parois.  Il  sera  toujours  prudent  de  le  faire  précéder  d'une 
exploration  méthodique  qui  vous  renseignera  sur  le  siège  et 
la  résistance  de  l'obstacle. 

II.  —  La  rétention  mécanique  de  cause  intra-uréthralé 
donne  lieu  à  des  indications  thérapeutiques  beaucoup  plus 
complexes.  Pour  en  triompher  il  faut  presque  toujours  re- 
courir à  des  manœuvres  délicates  et,  souvent  même,  user  de 
ruse,  si  vous  voulez  me  permettre  cette  expression. 

Pour  décider  de  la  conduite  à  tenir,  il  ne  suffit  pas  d'avoir 
établi  que  l'on  a  affaire  à  une  cause  intra-uréthrale,  d'avoii 
reconnu  que  le  corps  étranger  vient  de  l'extérieur  ou  est  une 
production  de  l'organisme,  ni  même  d'avoir  déterminé  sa 
nature. 

Sans  doute,  il  est  bon  de  savoir  que  les  corps  obstruant 
d'origine  vésicale  sont  des  caillots  sanguins,  de  petits  calculs, 
des  fragments  de  pierre  en  voie  de  segmentation  naturelle  ou 
soumise  à  la  lithotritie.  Sans  doute,  il  est  bon  de  se  rappeler 
que  le  méat  peut  livrer  passage  à  toute  espèce  de  choses.  On 
a  tout  trouvé  dans  l'urèthre,  vous  le  savpz  aussi  bien  que  moi; 
je  ne  m'attarderai  pas  à  une  énumération  aussi  longue  quâ 
stérile;  remarquons  seulement  que  lorsqu'ils  sont  de  petites 
dimensions  (caillou,  petit  pois,  haricot),  les  corps  étrangers, 
venus  de  l'extérieur,  s'arrêtent  volontiers  au  voisinage  du 
méat|  tandis  qu'ils  ont,  au  contraire,  une  tendance  manifesM 
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2  gagner  les  parties  profondes,  voire  même  à  atteindre  la 
:Wté  Tésicale  lorsqu'ils  sont  suffisamment  allongés  (frag- 
icQt  (k  sonde,  porte-plume,  crayon).  Toutes  ces  notions 
^  :U  jusqu'à  un  certain  point,  bonnes  à  connaître. 

Mais  ce  qu'il  faut  avant  tout,  c'est  tenir  compte  du  siège 
^•:i  de  l'agent  obturateur. 

CN:cape-l-il  Turèthre  antérieur? 

Est-il  engagé  entre  le  sphincter  uréthral  et  le  col  vésical? 

Vagit-il  enfin  qu*à  la  façon  d'un  opercule  reposant  sur 
.  :nâce  profond  de  l'urëthre,  mais  mobile  ou  mobilisable, 
liis  la  cavité  vésicale? 

Telle  est  la  question  essentielle  qu'il  faut  avoir  résolue  avant 
>.  prendre  un  parti;  sa  solution  est  d'ailleurs  facile.  Le  palper 
y.zi  la  portion  antérieure  de  Turèthre,  le  toucher  rectal  pour 
â  pirtîe  reculée,  et,  dans  tous  les  cas,  une  exploration  mé- 
-i-iiTue  faite  avec  la  bougie  à  tête,  vous  renseigneront  en 
/a  fiostants  d'une  façon  aussi  précise  que  possible.  Suppo- 
>  :.s  donc  le  diagnostic  du  siège  de  l'obstacle  établi  et  abor- 
i  05  de  suite  la  question  thérapeutique. 

L  —  Le  col  vésical  ne  peut  être  obstrué  que  par  des  cail- 
• '.s  sanguins  ou  par  un  petit  calcul;  encore  faut-il,  dans 
<:  dernier  cas,  des  conditions  spéciales  que  nous  étudierons 
^  un  instant. 

La  formation  de  caillots  au  sein  de  la  vessie  est  de  règle 
OQstaote  ou  à  peu  près  dans  tous  les  cas  d'hémorrhagie  ré- 
-^  ou  vésicale  un  peu  abondante.  Il  est  rare  cependant  de 
'>.ir  UQ  caillot  venir  s'adapter  à  la  façon  d'un  bouchon  sur  le 

1  vésical  et  l'oblitérer  hermétiquement.  Bien  plus  souvent 
à  s  engage  dans  l'urèthre,  s'effile  ou  se  segmente  et  finit  par 
^ire  expulsé  après  quelques  efforts.  C'est  ainsi  que  sur  une 
'Quarantaine  d'hématuriques,  que  vous  avez  pu  observer  cette 
umée  dans  nos  salles,  vous  n'avez  vu  qu'une  seule  fois  appa- 
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raître  une  véritable  rétention  d'urine.  Il  s'agissait  d'un  malade 
atteint  de  dégénérescence  organique  des  reins,  qui  avait  quitté 
l'hôpital  quelques  jours  auparavant  et  qui  vint  nous  retrouver 
un  matin  n'ayant  pas  pu  uriner  depuis  la  veille  au  soir. 

Il  est  rare  que  la  rétention,  suite  de  caillot  sanguin,  persiste 
aussi  longtemps;  elle  n'est  généralement  que  passagère  et  cesse 
au  bout  de  peu  de  temps  sans  intervention  chirurgicale.  Inter- 
rogez, en  effet,  de  vieux  hémaluriques,  et  tous,  ou  à  peu  près, 
vous  diront  qu'à  telle  ou  telle  époque  de  leur  maladie  ils  ont 
eu  une  difficulté  plus  ou  moins  grande,  peut-être  même  une 
impossibilité  momentanée  d'uriner.  Mais,  ils  ajouteront  aus- 
sitôt qu'ils  savent  bien  à  quoi  cela  tient.  Ils  ont  remarqué  que 
cet  accident  ne  leur  arrive  guère  que  lorsqu'ils  veulent  uriner 
debout.  Pour  peu  que  leur  miction  soit  difficile ,  vous  les 
voyez  prendre  pour  uriner  la  position  couchée  et  même,  tout 
en  restant  sur  le  dos,  chercher  à  élever  le  bassin  en  faisant 
reposer  les  membres  inférieurs  sur  un  meuble  un  peu  haut. 
Le  résultat  obtenu  est  facile  à  saisir.  La  direction  de  l'axe 
vésical  est  modifiée;  le  col'vésical,  bien  loin  d'être  le  point 
le  plus  déclive,  se  trouve  fortement  relevé,  et  le  caillot,  obéis- 
sant aux  lois  de  la  pesanteur,  ne  tarde  pas  à  le  quitter  pour 
tomber  dans  le  bas-fond  vésical. 

Cette  position  spéciale,  que  le  malade  prend  d'instinct,  sera 
toujours  bonne  à  conseiller  avant  tout  autre  chose,  lorsqu'on 
sera  en  présence  d'un  sujet  atteint  de  rétention,  suite  d'hé- 
maturie.  Presque  toujours  elle  vpus  réussira,  surtout  si  vous 
y  joignez  le  repos  absolu  au  lit  et  l'usage  de  boissons  dé- 
layantes. Il  ne  faut  pas  craindre,  en  effet,  de  faire  boire  vos 
malades;  faites-les  boire  et  même  beaucoup;  plus  les  urines 
seront  abondantes,  et  plus  vite  les  caillots  se  dissocieront. 

Ces  moyens  suffisent  en  général,  et  vous  n'aurez  que  bien 
rarement  besoin  de  recourir  au  cathélérisme.  Il  est  loin  d'ail- 
leurs, dans  le  cas  qui  nous  occupe,  de  tenir  tout  ce  qu'il 


SYMPTOMES  FONCTIONNELS.  193 

semble  promettre.  Parfois  même,  son  emploi  serait  réellement 
dangereux.  Je  m'explique  :  plus  facilement  encore  que  le  col 
Tésical,  les  yeux  de  votre  sonde  se  laisseront  obstruer  par  les 
caillots  sanguins  et  vous  serez  exposés,  d'une  façon  presque 
certaine,  à  voir  l'évacuation  du  liquide  s'arrêter.  Pour  rétablir 
la  perméabilité  de  l'instrument,  vous  devrez  recourir  à  une 
iojectioD,  mais,  si  parfois  on  obtient  ainsi  le  résultat  cherché, 
souvent  aussi  le  caillot,  soulevé  par  l'eau  qu'il  laisse  passer, 
retombe  ensuite  comme  une  soupape;  et,  au  lieu  d'avoir  sou* 
%é  le  malade,  vous  n'avez  fait  qu'augmenter  son  angoisse. 
Il  De  voas  reste  plus  d'autre  ressource  que  de  faire  une  forte 
t^piration  avec  la  seringue  adaptée  au  bout  de  la  sonde.  Nous 
H)mme$  bien  loin  alors  de  ces  manœuvres  de  douceur  extrême 
^sont  de  règle  absolue  en  face  de  toute  hémorrhagie.  Plus 
^te  TOQs  viderez  la  vessie,  plus  vite  vous  la  mettrez  à  sec  et 
plus  TOUS  aurez  chance  dé  voir  l'hématurie  se  reproduire 
^  pereister.  Cette  considération  s'applique  surtout  aux  héma- 
turies d'origine  vésicale  et  l'on  pourrait  presque  dire  qu'une 
^ére  rétention  est  souvent,  par  la  compression  qu'elle  exerce, 
D  excellent  hémostatique. 

En  résumé,  l'obstruction  du  col  vésical  par  caillot  réclame 
ien  plus  un  traitement  médical  que  des  manœuvres  instru- 
lentales.  Elle  n'offre  que  bien  rarement  d'ailleurs  une  acuité 
•le  qu'il  faille  intervenir  de  suite.  Le  meilleur  remède  consiste 
ios  la  position  à  donner  au  patient  au  moment  de  la  miction  ; 
s  boissons  délayantes  et  la  temporisation  feront  le  reste. 
C'est  à  cette  position  encore  qu'il  faut  recourir  lorsque 
obstruction  du  col  est  due  à  un  calcul.  Aussi  bien,  cette 
use  de  rétention  est-elle  beaucoup  plus  rare  qu'on  ne  serait 
Qlé  de  le  croire  tout  d'abord.  Deux  conditions  essentielles 
nt  nécessaires  en  effet  pour  que  le  calcul  puisse  jouer  le 
le  de  bouchon.  Il  faut  qu'il  soit  petit  (dès  qu'il  est  un 
u  gros,  il  cesse  d'être  mobile  et  ne  se  laisse  plus  entraîner 
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par  le  flot  urinaire),  comme  il  faut  aussi  qu'il  n'existe  qui 
peu  ou  pas  de  relief  prostatique,  sans  quoi  la  pierre  rester 
logée  dans  le  bas-fond  vésical  et  ne  viendra  pas  au  contac 
du  col.  Puis,  alors  même  que  ces  deux  conditions  sontrem* 
plies,  reste  encore  à  tenir  compte  de  la  position  que  prennen 
les  malades  pour  uriner.  Presque  toujours,  instruits  par  1; 
douleur  et  par  quelque  trouble  mécanique  de  la  miction,  il 
évitent  de  pisser  debout  et  ont  soin  de  se  coucher  quand  1 
besoin  se  fait  sentir.  Ce  sont  là  d'ailleurs  des  faits  sur  lesquel 
nous  avons  eu  déjà  occasion  de  nous  expliquer'  et  nou 
croyons  d'autant  moins  utile  d'y  revenir  longuement  que  le 
rétentions  de  cette  nature  sont  habituellement  bénignes  ( 
passagères,  soit  qu'on  se  contente,  comme  je  vous  l'ai  indi 
que,  de  conseiller  une  position  appropriée,  soit  que  la  sond 
en  main  (sonde  à  extrémité  arrondie,  bien  entendu),  o 
refoule  dans  la  vessie  le  bouchon  uréthral. 

La  même  manœuvre  instrumentale  devrait  être  mise  e 
usage  si  Ton  était  en  droit  de  soupçonner  l'engagement  du 
fragment  calculeux  dans  le  col  vésical.  Il  ne  s'agit  pas  aloR 
il  est  vrai,  de  rétention  d'urine,  mais  seulement  de  dysurii 
d'épreintes,  quelquefois  d'hématurie  ;  car,  un  débri  de  pien 
offre  une  forme  trop  irrégulière  pour  pouvoir  jouer  facile 
ment  le  rôle  d'opercule  véritable. 

B.  —  La  portion  profonde  de  l'urèthre  peut  être  occupa 
par  un  corps  étranger  venu  de  l'extérieur  ou  mieux  encoi 
descendu  de  la  vessie.  Dans  l'un  et  l'autre  cas  on  se  gardei 
bien  de  chercher  à  l'attirer  en  avant,  ce  serait  exposer  rurètbi 
à  de  nombreux  traumatismes  et  souvent  à  de  graves  déch 
rures.  Que  tous  vos  efforts  tendent  au  contraire  à  le  rejet( 
dans  le  réservoir  vésical.  Une  fois  ce  but  atteint,  il  vous  sa 

i.  Troisième  leçon,  page  36. 
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ira  (fooe  oa  au  plus  de  deux  séances  de  lithotritie  pour 
rJiir  complètement  votre  malade  sans  lui  avoir  fait  courir 
aam  danger.  Refouler  le  corps  étranger  est  généralement 
j'M  assez  fadle  ;  vous  m'avez  vu  plus  d'une  fois  réussir  soit 
fs  employant  une  petite  sonde  béquille,  soit  mieux  encore  en 
:vi^  servant  d'une  grosse  bougie  de  cire  dont  la  pression  est 
;:at  a  la  ibis  plus  douce  pour  le  canal  et  plus  directe  pour  le 
:::ps  étranger  dont  elle  coiffe  toutes  les  anfractuosités.  Il  est 
>s  cas  cependant  où  les  tentatives  les  mieux  dirigées  ne 
r^ississent  pas  ;  on  sent  que  le  calcul  résiste  et  qu'on  ne  le 
1  ;lacaait  qu'au  prix  de  violences  plus  ou  moins  grandes. 
ir^e  cette  résistance  ne  vous  effraie  ni  ne  vous  irrite  ;  peu 
:^orts  suffiront  pour  en  triompher,  si  vous  savez  lui  oppo- 
ier  ie  la  patience  et  un  traitement  approprié. 
Bonarquons  tout  d'abord  qu'il  ne  s'agit  presque  jamais  de 
r^on  d'urine  complète  et  absolue.  La  miction  est  pénible, 
îi^-neose,  incomplète,  je  le  reconnais,  mais  enfin  elle  se  fait 
^  ^dque  imparfaite  qu'elle  puisse  être,  elle  suffit  pour  guider 
c  iiinu^en  dans  la  voie  qu'il  convient  de  suivre.  Procédez 
:i  eomme  vous  le  feriez  en  face  d'un  rétrécissement  très 
^'^''jit;  prenez  une  bougie  fine  et  faites-la  cheminer  jusqu'au 
-tià  do  corps  étranger.  Peut-être  aurez-vous  de  la  peine  à 
;^âer,  peut-être  devrez-vous  y  revenir  à  plusieurs  fois  et 
^4-il  nécessaire  d'essayer  successivement  les  diverses 
i^nnes  de  bougies  coUodionnées  (en  S,  en  spire,  à  grande 
^'Orbiire,  etc...)  ;  mais  enfin,  soyez-en  sûrs,  vous  finirez  par 
^:>mpher  et  dès  lors,  on  peut  le  dire,  l'avenir  est  assuré. 
SîQs  l'influence  de  cette  bougie  mise  à  demeure  un  travail 
ié  ramollissement  et  d'élargissement  s'opère  ;  l'écoulement 
^  i  arme  se  fsàl  mieux,  en  même  temps  que  le  corps  étranger 
-  dégage  peu  à  peu  et  cesse  d'être  aussi  fixe.  Quelquefois 
-^me,  si  vous  avez  soin  de  recommander  au  malade  de  rester 
^  le  décubitns  dorsal,  de  n'uriner  que  couchéet sans  efforts, 
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le  calcul  retombera  de  lui-même  dans  la  cavité  vésicale.  Plus 
souvent,  il  est  vrai,  vous  le  trouverez  encore  dans  le  canal 
quand,  au  bout  de  trois  ou  quatre  jours,  vous  retirez  la  bou- 
gie, mais  il  est  alors  parfaitement  mobile  et  se  laisse  facile- 
ment repousser. 

Telle  a  été  par  exemple  Thistoire  clinique  de  c^t  Italien  que 
vous  avez  pu  voir,  il  y  a  quelques  jours,  au  n^  7,  de  la  salle 
Saint- Vincent.  Il  souffrait  depuis  quelque  temps  déjà  de  la 
vessie  lorsqu'il  y  a  trois  semaines  environ  il  ressentit  tout  à 
coup,  pendant  une  miction,  une  douleur  vive  dans  le  canal 
et  vit  son  jet  d'urine  cesser  subitement  pour  faire  place  à 
un  écoulement  goutte  à  goutte.  Â  son  entrée  dans  notre  ser- 
vice, il  fut  facile  de  reconnaître  l'existence  d'un  calcul  en* 
gagé  dans  la  portion  profonde  de  Turèthre.  ^ 'ayant  pu  tout 
d'abord  réussir  à  le  refouler  vers  la  cavité  vésicale,  je  mis  une 
petite  bougie  à  demeure,  quand  nous  la  retirâmes  vers  le 
quatrième  jour,  il  suffit  pour  dégager  la  petite  pierre  d*une 
très  légère  pression  avec  la  bougie  en  cire.  Pour  éviter  qu'un 
nouvel  engagement  ne  se  produise  nous  recommandâmes  au 
malade  de  n'uriner  que  couché  ;  puis,  après  avoir  laissé  le 
canal  se  reposer,  nous  pratiquâmes ,  sans  aucun  incident 
spécial,  la  lithotritie.  Une  séance  suffit  et  la  guérison  fut  com- 
plète. 

Souvent  il  est  possible  de  faire  passer  une  sonde  de  moyen 
volume  qui  s'insinue  entre  le  calcul  et  les  parois  de  Turèthre. 
En  laissant  cette  sonde  à  demeure  quelques  heures,  du  jour 
au  lendemain  au  plus,  vous  arrivez  à  obtenir  sans  violence 
le  déplacement  et  le  refoulement  du  calcul. 

C.  -—Lorsqu'un  calcul  est  suffisamment  petit  et  lisse,  il 
traverse  en  général  sans  s'arrêter  la  première  portion  de 
l'urèthre  et  ne  rencontre  plus  d'obstacle  à  sa  marche  qu'au 
niveau  de  la  région pénienne.  11  arrive  même,  en  général,  sans 


SYMPTOMES  FONCTIONNELS.  IIT? 

rLcoiiibre,  jusque  dans  la  fosse  naviculaire  ;  seul  le  méat  reste 

a  Gauchir  :  mais,  vous  le  savez,  messieurs,  c'est  le  point  le 

Sus  rétréci  du  canal  ;  aussi  vous  arrivera-t-il  nombre  de 

::is  d  être  appelés  près  de  malades  atteints  de  ce  petit  acci- 

ircL  Un  léger  débridement  suffit  pour  ouvrir  la  voie  et  faire 

lasser  les  troubles  de  la  miction.  Plus  souvent  encore  une 

i^ooeavre  des  plus  simples  déterminera  l'expulsion  du  corps 

L-aiiger.  Vous  introduirez  une  sonde  cannelée  entre  le  cal- 

"^  ^  la  paroi  inférieure  de  Turèthre,  un  léger  mouvement  de 

-^sak  £ut  alors  cheminer  le  fragment  le  long  de  la  paroi 

^^^trieure  et  l'amène  au  dehors.  Cette  manœuvre  est  beau- 

^jpplas  inoffensive  et  plus  simple  que  celle  qui  consiste  à 

^-^r  saisir  le  calcul  avec  des  pinces. 

Le  cas  est  un  peu  plus  embarrassant  quand  il  s'agit  d'un 

'  *<  étranger  arrêté  dans  la  région  pénienne  proprement 

^'  0  Êtut  se  bien  garder  d'abuser  de  la  boutonnière  uré- 

^«e.  Rien  n'est  plus  simple  et  plus  rapide,  j'en  conviens» 

?"  cette  petite  incision  libératrice,  mais  on  devra  se  rappe* 

<  aTant  de  prendre  le  bistouri,  qu'elle  n'en  est  pas  moins 

;^*:jis  le  point  de  départ  de  fistules  péniennes  difficiles  à 

p^.  liieux  vaut,  toutes  les  fois  qu'il  n'y  a  pas  contre-indi- 

^^  formelle,  faire  lextraction  par  les  voies  naturelles.  Vous 

'^uiaissez  tous  la  petite  curette  articulée  dont  on  a  coutume 

^  se  servir  dans  ces  cas.  Son  maniement  est  facile  et  ne  de- 

^^de  pas  grand  apprentissage.  Je  dois  ajouter  cependant  que 

^Toir  contourner  puis  accrocher  l'obstacle  ne  constitue  que 

/epremier  temps  de  l'opération;  reste  à  amener  le  corps  étran- 

^tr  jusqu'au  méat  La  chose  est  simple  parfois,  mais  elle  peut 

^  être  rendue  fort  pénible  soit  que  la  curette  glisse  et  dé- 

^  sar  un  corps  très  dur  et  très  lisse,  soit  au  contraire  que 

^  aspérités  multiples  accrochent  et  déchirent  la  muqueuse 

^éthrale  à  chaque  mouvement  imprimé.  Pour  éviter  ces 

<^ux  inconvénients  j'ai  coutume  de  recourir  à  un  petit  arti- 
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fice  dont  je  n'ai  jamais  eu  qu'à  me  louer.  Je  saisis  le  corps 
étranger  entre  la  cuiller  de  la  curette,  passée  derrière  lui,  et 
une  bougie  en  cire  fortement  appliquée  sur  sa  face  antérieure. 
On  constitue  ainsi  une  sorte  de  lithotriteur  dont  la  branche 
femelle  est  représentée  par  la  curette  et  la  branche  mâle  par 
la  bougie  de  cire.  Le  calcul  ne  peut  plus  dès  lors  ni  échap- 
per, ni  déchirer,  et  son  extraction  est  assurée.  J'ajouterai  que 
je  m'impose  comme  règle  de  faire  l'extraction  en  suivant  la 
paroi  supérieure,  beaucoup  mieux  tendue  et  plus  régulière 
que  la  paroi  inférieure. 

Vous  avez  pu  remarquer  que  jusqu'à  ce  moment,  nous 
n'avons  eu  à  vous  parler  ni  d'intervention  absolument  ur- 
gente, ni  de  pronostic  à  réserver,  ni  d'accidents  graves  à  re- 
douter. Avec  un  peu  d'adresse,  beaucoup  de  douceur,  pas 
mal  de  patience,  tant  de  la  part  du  chirurgien  que  de  celle 
du  malade,  et  quelques  manœuvres  instrumentales  très  sim- 
ples, on  arrive  toujours,  avons-nous  dit,  à  une  terminaison 
heureuse.  Tout  cela  est  vrai,  mais  à  la  condition  expresse 
que  Vurèthre  soit  sain  et  n'offre  aucune  modification  auor- 
male  dans  son  calibre. 

III.  Calcul  derrière  un  rétrécissement.  —  Le  tableau 
morbide  est  tout  autre,  en  effet,  lorsqu'à  sa  sortie  de  la  ves- 
sie un  calcul,  quel  que  soit  d'ailleurs  son  volume  propre,  se 
trouve  en  présence  d'un  canal  irrégulier  et  déformé.  Qu'au 
lieu  d'une  voie  libre  et  normale,  un  gravier  rencontre  sur  sa 
route  un  rétrécissement  plus  ou  moins  étroit,  et  vous  êtes  en 
droit  dès  lors  de  redouter  les  complications  les  plus  graves,  et 
la  mort  elle-même,  si  le  traitement  se  fait  trop  attendre  ou 
s'égare. 

Voyez,  par  exemple,  cette  pièce  qui  provient  d'un  malade 
mort  dans  nos  salles  au  mois  de  novembre  dernier.  Les  acci- 
dents qui  l'amenèrent  dans  notre  service  remontaient  à  près 
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ie  Soriaàt  mois.  Â  la  suite  de  douleurs  rénales,  il  avait  vu, 
r  jour  donné,  son  jet  d  urine,  déjà  petit  antérieurement,  dis- 
:araitre  tout  à  Eut.  La  miction  ne  se  faisait  plus  qu'en  bavant 
ei  aa  prix  d'efforts  très  pénibles.  Peu  à  peu  la  santé  s'altéra, 
:  abord  lentement,  puis  rapidement  et,  lorsqu'il  entra  à  l'hô- 
::^  rétat  général  était  tellement  mauvais,  les  urines  telle- 
!!Hnt  sales  et  infectes  (odeur  gangreneuse)  que  toute  guérison 
^:ds  parut  impossible.  En  procédant  à  l'examen  attentif  nous 
:lmes  constater  un  rétrécissement  peu  étroit  de  la  portion 
vingieiise,  et  derrière  lui  Texistence  d'une  pierre,  reconnais- 
^ie  au  frottement  rude  de  la  bougie  à  son  contact.  Le 
tcxps  pressait,  nous  fîmes  une  boutonnière  uréthrale  et  reti- 
rimes  le  calcul  que  vous  voyez  ici  :  je  ne  saurais  mieux  le 
loparer  qu'à  un  noyau  de  datte,  à  bouts  mousses.  La  mort 
12  survint  pas  moins  rapidement  et  voici  les  'lésions  que 

L>^  constatâmes  :  immédiatement  derrière  le  rétrécisse- 
câit,  une  petite  fossette  creusée  sur  la  paroi  inférieure  de 
.  :.>ilire  Ic^eait  le  corps  étranger;  à  partir  de  ce  point  toutes 
ÎÈS  Toies  urinaires  sont  distendues.  L'urèthre  en  arrière  du 
'hérissement,  la  vessie,  les  uretères,  les  bassinets  sont 
' ::!iâdérablement  augmentés  de  capacité.  Bien  plus,  il  existe 
^  oréthrite  et  une  cystite  suraiguë  à  forme  pseudo- 
iBembraneuse ,  comme  vous  pouvez  vous  en  convaincre 
pir  les  lambeaux  qui  flottent  encore  à  la  surface  de  cette 
pièce.  C'est  un  de  ces  cas  de  rétention  incomplète  avec 
^tension  et  cysto-néphrite  qui  défient  toute  intervention  et 
toute  thérapeutique. 

Pins  intéressante  encore,  s'il  est  possible,  cette  seconde 
pièce,  que  nous  devons  à  M.  le  professseur  Yemeuil.  Un 
p^  calcul,  gros  à  peine  comme  un  grain  de  chènevis,  s'était 
^gagé  dans  la  lumière  d'un  rétrécissement;  il  y  eut  rétention 
^lae,  puis  infiltration  d'urine  considérable,  bientôt  suivie 
^mort. 
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facilement  d'eux-mêmes  après  quelques  jours  d'une  fine  bou- 
gie à  demeure.  Je  tenais  d'autant  plus  à  vous  faire  connaître 
ce  moyen  dont  l'expérience  m'a  démontré  toute  l'utilité,  que, 
faute  d'y  recourir,  on  pourrait  parfois  se  trouver  fort  embar- 
rassé ou  se  laisser  aller,  entraîner  à  de .  dangereuses  ma- 
nœuvres. 

Un  mot  encore,  messieurs,  pour  résumer  la  dernière  par- 
tie de  cette  leçon  et  vous  bien  préciser  la  pensée  qui  nous  h 
inspirée.  Une  cause  purement  mécanique  intra-uréthrale 
n'amène  que  rarement  une  rétention  complète  et  durable 
tant  que  le  canal  est  sain  ^  tandis  qu'elle  la  détermine  asseï 
facilement  s'il  existe  un  rétrécissement. 

Que  votre  diagnostic  soit  précis;  qu'il  porte  sur  les  trob 
points  suivants  : 

Forme  et  nature  du  corps  étranger; 

Siège  de  l'obstruction; 

État  du  canal. 

A  ce  prix  seulement  vous  serez  en  droit  de  faire  une  bonne 
et  sage  thérapeutique;  ici  en  recourant  à  de  petits  moyem, 
là,  au  contraire,  en  saisissant  de  suite  le  bistouri  ou  Turéthro- 
tome.  Car  je  ne  saurais  trop  vous  le  répéter,  autant  la  chi- 
rui^ie  quand  même  doit  être  blâmée,  autant  l'hésitation  serait 
coupable  en  face  de  ces  accidents  graves  qui  sont  quelquefois 
le  partage  de  la  rétention  incomplète  d'origine  mécanique. 

i .  Il  convient  de  faire  une  exception  pour  certains  corps  introduits 
par  le  méat.  C'est  ainsi  qu'un  pois,  qu'un  haricot,  etc.,  peuvent  en  se 
gonflant  déterminer  une  obstruction  absolue.  L'extraction  avec  la  curette 
et  au  besoin  à  travers  une  boutonnière  est,  on. le  conçoit,  le  seul  traite- 
ment à  leur  opposer. 
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ONZIÈME  LEÇON 


INCONTINENCE    d'uRINE 


Déâojtioa.  —  Division  du  sajet.  —  Incontinence  par  lésions  nerveuses.  —  Incon- 
tinence infantile;  évolution;  étiologie;  pathogénie;  traitement.  Opinions  de 
IWaulty  de  Trousseau,  de  Civiale;  opinion  de  l'auteur.  ~  Éiectrisation  directe 
jii  sphincter  uréthral.  —  Un  cas  d*incontinence  à  forme  infantile  chez  Tadulte. 
Chez  les  orinaires,  l'incontinence  avec  vacuité  de  la  vessie  ne  se  rencontre  que 
iins  quelques  cas  rares.  —  Incontinence  mécanique.  —  Incontinence  trauma- 
tiqoe.  —  Valeur  de  Télectricité  dans  ce  dernier  cas.  —  Incontinence  des  rétrécis 
et  des  prostatiques.  ~  Leur  type  ;  leur  pathogénie.  —  Diagnostic.  —  Traite- 
ment :  curateur  chez  les  rétrécis;  palliatif  chez  les  prostatiques.  —  Conditions 
fâcheuses  créées  par  la  polyurie  et  l'irritabilité  vésicale. 


Si  vous  preniez  le  mot  incontinence  d'urine  dans  son  sens 
étymologique  précis  de  iîi,  négatif,  et  continere^  contenir, 
TOUS  TOUS  feriez  une  idée  fausse  du  sujet  que  nous  abordons. 

L'incontinence  avec  vacuité  absolue  du  réservoir  urinaire 
ne  se  rencontre  que  dans  quelques  cas  rares  et  bien  définis, 
que  nous  apprendrons  à  connaître.  Bien  plus  souvent  elle 
n'est,  selon  la  remarque  de  Desault,  qu'un  symptôme  de 
la  rétention  et  qu'une  miction  par  regorgement.  Bien  loin  de 
ne  pas  contenir  d'urine,  la  vessie  d'un  incontinent  en  retietit 
presque  toujours  ;  bien  loin  d'être  vide,  elle  est  souvent  dis- 
tendue. Le  symptôme  incontinence  ne  permet  donc  pas  par 
lui-même,  de  préjuger  l'état  de  plénitude  ou  de  vacuité  du 
réservoir  urinaire. 

L'incontinence  d'urine  est  l'écoulement  involontaire  des 
urines,  et  j'ajouterai  même,  l'écoulement  inconscient. 

Pour  qu  il  y  ait  incontinence  proprement  dite,  ou,  si  vous 
aimez  mieux,  incontinence  vraie^  il  faut,  en  effet,  que  le  ma- 
lade n'ait  d'autre  sensation  que  celle  de  l'arrivée  de  l'urine, 
qu'il  se  sente  mouillé,  mais  rien  de  plus.  Le  besoin  ne  doit 
pas  être  perçu.  Nombre  de  malades  vous  parleront  sans  hési- 
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ter  d'incontinence,  tandis  qu'ils  n'ont  que  des  mictions  impé- 
rieuses et  répétées.  Le  besoin  est  subit,  pressant,  la  Yolonté 
impuissante;  à  peine  l'envie  d'uriner  s'est-elle  fait  sentir 
que  déjà  le  liquide  s'échappe  du  méat  et  souille  les  vêtements. 
Ces  malades  pissent  malgré  eux  ;  mais  ils  ont  été  avertis  qu'ils 
allaient  pisser.  C'est  la  fausse  incontinence^  telle  que  vous  la 
trouvez  par  exemple  dans  la  cysto-prostatite.  Il  suffit  d'être 
averti  de  cette  cause  d'erreur  pour  savoir  l'éviter.  Une  ou 
deux  questions  auront  bien  vite  éclairé  le  diagnostic. 

Une  fois  l'incontinence  vraie  reconnue  il  faut  s'enquérir 
minutieusement  de  son  type,  savoir  si  elle  est  seulement 
diurne,  seulement  nocturne,  ou  si  elle  est  continue,  et,  dans 
ce  dernier  cas,  quel  a  été  son  mode  primitif.  Ces  données  sont 
de  la  plus  haute  importance  et  vous  suffiront  dans  nombre  de 
cas  pour  établir  un  diagnostic  étiologique,  sinon  absolu,  du 
moins  des  plus  probables. 

L'incontinence  d'urine  n'est  qu*un  symptôme,  symptôme  lié 
à  des  affections  très  diverses.  On  ne  saurait  donc  présenter 
une  étude  abstraite  de  l'incontinence.  Pour  saisir  la  valeur 
clinique  de  ce  symptôme,  pour  établir  sa  thérapeutique,  il  faut 
subdiviser  le  sujet  en  un  certain  nombre  de  groupes,  qu*il 
vous  est  dautant  plus  facile  de  comprendre  qu'ils  sont  l'ana- 
logue et  pour  ainsi  dire  le  pendant  de  ceux  que  nous  avoos 
trouvés  à  propos  du  symptôme  rétention. 

Nous  vous  les  présentons  sous  forme  de  tableau  afin  qu'il 
vous  soit  plus  facile  de  vous  rendre  compte  de  l'ensemble  et 
des  détails  de  la  question  importante  que  nous  allons  étudier: 


True 


^  iLsuicei 
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sans  lésion  maté- 1  iQContinence    par   lésion   ner- 
rielle  desToiesj    veuse. 
nrîoaîres  :        (  lacoatioence  des  enfants. 

t  Incontinence  mé- 
i    canique. 
sans  rétention  1  Incontinence  des 
d*urine  :       \    tuberculeux, 
[avec  lésion  maté.!  (incontinence 

rîelledesToies/  '     traumatique. 

urinaires  :        i  Incontinence  des 

avec  rétention  \    rétrécis. 
d*urine:       )  Incontinence  des 

prostatiques. 

I  fausse  (n'en  tenir  compte  que  pour  le  diagnostic). 


li  s'en  finit  de  beaucoup  que  les  diverses  variétés,  que  je 

'^  de  désigner  sur  le  tableau,  soient  ^les  en  fréquence 

^>i importance;  aussi,  tandis  que  quelques-unes  nous  arrê- 

'-:  z^  peine  (incontinence  d'origine  nerveuse  ;  incontinence 

•Viatique;  incontinence  mécanique);  d'autres,  au  con- 

X*e  Incontinence  des  enfants,  incontinence  des  rétrécis, 
^  Mîtinence  des  prostatiques),  seront  l'objet  d'une  étude 

CêotÎTe. 

1«  hcOlITINKNCK  SANS  LÉSION  MATÉRIELLE  DES  VOIES  URI- 

A.  Lincontinence  d'origine  nerveuse^  se  rencontre  dans  les 
^tnoes  conditions  ou  à  peu  près  que  la  rétention  d'urine  de 
-^  genre.  Ce  sont,  en  effet,  des  paraplégiques,  des  hémi- 
:  ^lœs,  parfois,  quoique  rarement,  des  ataxiques,  des  fié- 
''•^  graves,  qui  vous  présenteront  ce  symptôme.  Presque 
*'  ^jours  alors  vous  avez  affaire  à  l'incontinence  avec  réten- 
-  3)  et  f  écoulemœt  goutte  à  goutte  du  liquide  urinaire  n'est 
r^^  le  symptôme  d'une  rétention  avec  regorgement.  Je  n'ai 
;^  à  vous  parler  du  traitement  curatif  qui  variera  avec  la 
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cause  même,  mais  seulement  du  traitement  palliatif.  À  moin 
de  contre-indications  formelles  on  doit  recourir  à  un  cathété 
risme  évacuateur  suffisamment  rapproché;  on  évite  ainsi  ai 
patient  les  ennuis  et  les  inconvénients  d'un  écoulement  uri 
naire  qui  souille  le  lit  et  irrite  les  parties  qu'il  baigne. 

Si,  comme  nous  venons  de  l'indiquer,  la  plupart  des  incon 
tinences  ne  sont  autre  chose  que  l'indice  d'une  réplétion  véd 
cale,  il  est  des  cas  cependant  où  vous  pouvez  rencontre 
l'incontinence  proprement  dite,  c'est-à-dire  la  miction  incon 
sciente  jointe  à  la  vacuité  du  réservoir  urinaire. 

C'est  ce  qui  s'observe  par  exemple  dans  les  grandes  névrose 
telles  que  Thystérie  et  surtout  l'épilepsie.  L'incontinence  de 
épileptiques  présente  un  intérêt  tout  spécial  depuis  le  fameu 
aphorisme  de  Trousseau  «  Tout  adulte,  non  porteur  de  lésio 
vésico-uréthrale,  qui  pisse  au  lit  la  nuit  sans  le  sentir,  est  u 
épileptique.  »  Il  s'agit  ici  d'ailleurs  d'une  incontinence  à  forni 
bien  déterminée.  Ce  n'est  pas  tous  les  jours  qu'elle  se  montr< 
mais  seulement  à  intervalles  plus  ou  moins  éloignés.  Ce  nei 
pas  en  pleine  santé  que  le  malade  se  réveille,  mais  avec  u! 
sentiment  tout  particulier  de  fatigue,  d'abattement  et  de  pa 
sauteur  de  tête.  Le  faciès  offre  encore  le  matin  des  trace 
d'hébétude,  et  souvent  la  langue  porte  l'empreinte  de  mor 
sures  récentes.  Cette  physionomie  spéciale  de  l'incontinenci 
des  épileptiques  doit  vous  être  connue,  car  plus  d'une  (ou 
vous  serez  consultés  pour  des  incontinences  qui  n'ont  d'au^ 
tre  cause  et  qui,  par  là  même,  échappent  presque  entièremeni 
aux  ressources  de  l'art. 

B.  Incontinence  des  enfants.  —  L'incontinence  infantile 
se  rapproche,  à  plus  d'un  titre,  de  l'incontinence  médicale 
Comme  elle,  en  effet,  elle  existe  sans  lésion  matérielle  deî 
voies  urinaires  ;  comme  elle  encore,  elle  se  rattache  à  un 
trouble  de  motilité.  Mais  n'anticipons  pas  et  suivons  métbo- 
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:  juemeot  révolutioii  de  cette  affection.  Je  dis  de  cette  affec- 
.:o,  car  rincontinence  des  enfants  peut  être  regardée  à 

zr^se  des  antres  incontinences,  comme  formant  une  es- 
:e:e  climqoe  bien  définie. 

Le  dâiot  de  Tincontinence  infimtile  ne  date  pas  en  géné- 
nl  bien  que  le  Êdt  soit  cependant  possible,  de  la  première 
diDce.  Souvent  elle  n'a  commencé  qu'à  un  âge  un  peu  plus 
nncé.  Jusqu'à  quatre  ou  cinq  ans  tout  s'était  passé  pour  le 
jci  malade  comme  pour  les  autres  enfants,  c'est-à-dire 
.1  après  avoir  mouillé  ses  langes,  il  était  devenu  propre, 
xflime  on  dit  vulgairement.  Puis,  un  jour,  pendant  son  som- 
Dr],  fl  conunence  de  nouveau  à  pisser  au  lit  et  dès  lors  le 
•ime  accident  va  se  répétant  r^ulièrement  une  et  deux 
^^  par  nuit. 

Ci^  incontinence  débutant  avec  la  seconde  en&nce  se 
7.jQge  en  général  fort  longtemps,  et,  quoi  qu'on  puisse  en 

ir:  ians  le  vulgaire,  elle  est  loin  de  disparaître  avec  la  pu- 
^i.  C'est  en  vain  que  les  r^les  apparaissent,  c'est  en  vain 
p.  les  organes  génitaux  se  développent,  l'incontinence  n'en 
:e-âste  pas  moins  chez  nombre  de  sujets.  Aussi  est-il  facile 
^  comprendre  avec  quelle  ardeur  la  guérison  est  demandée. 

D  est  juste  toutefois,  pour  ne  pas  trop  assombrir  ce  tableau 
::>^>rbide,  de  vous  prévenir  que  presque  toujours  aussi  l'incon- 
:^iîence  finit  par  guérir  d'elle-même  avec  ou  sans  traitement 
:^^iical.  Hais  cette  guérison  spontanée  n'arrive  que  vers 

^e  de  ringt  ans.  Encore  reste-t-il  souvent  certains  troubles 
î:  la  miction  ou  des  fonctions  génitales.  C'est  ainsi  que  vous 
*cQ€oiitrerez  fréquenunent  l'incontinence  inÊintile  parmi  les 
iQtécédenls  de  sujets  venant  vous  consulter  pour  des  pertes 
^^onoales,  ou  pour  des  mictions  à  caractère  impérieux  et 
pressant,  bien  que  sans  lésion  du  réservoir  urinaire. 

LmcoDtinence  des  enfants  est  surtout  nocturne;  ils  se 
Il  jdiHeiit  une  fois,  deux  fois  par  nuit.  Le  jour  tout  rentre  dans 
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Tordre  ou  à  peu  près,  car,  si  Ton  examine  les  choses  avec 
soin,  on  ne  tarde  pas  à  reconnaître  que,  s'il  n'y  a  presque 
jamais  incontinence  diurne  vraie,  il  existe  très  souvent  pen- 
dant la  veille  une  fausse  incontinence.  Dès  que  le  besoU! 
d'uriner  est  perçu,  il  doit  être  satisfait  sous  peine  de  pisser 
dans  les  vêtements.  L'enfant  est  incapable  de  se  retenir  el 
plus  d'une  fois  il  lui  arrive  de  se  souiller  au  cours  de  ses  jeuil 
ou  de  son  travail. 

Le  diagnostic  est  tout  fait,  on  peut  le  dire,  par  le  récit  du  i 
sujet  ou  de  ses  parents,  à  la  condition  cependant  de  ne  pas 
céder  trop  vite  à  une  idée  préconçue  éveillée  par  l'&ge  do 
petit  malade.  N'oubliez  jamais,  en  effet,  la  possibilité  d'une 
incontinence  épileptique.  Quelques  questions  d'ailleurs  au- 
ront  bien  vite  fait  cesser  tous  les  doutes. 

Il  suffit  de  vous  rappeler  que  l'incontinence  liée  aux  acci- 
dents nerveux  est  d'une  part  essentiellement  intermittente 
et  irrégulière  dans  son  apparition,  et  d'autre  part,  presque 
toujours  accompagnée  d'un  réveil  pénible  et  hébété. 

Quant  à  penser  à  une  lésion  véritable  des  voies  urinaires, 
il  n'y  faudrait  songer  que  si  le  sujet  avait  été  soumis  à  des 
opérations  antérieures  du  côté  de  la  vessie,  ou  s'il  existait  des 
troubles  manifestes  de  la  miction  autres  que  l'incontineDce. 
Dans  ces  cas,  vous  le  comprenez,  l'exploration  méthodique 
serait  de  toute  nécessité  avant  de  se  prononcer. 

Uétiologie  de  cette  affection  est  absolument  inconnue.  — 
La  prédisposition  créée  par  le  sexe  ne  saurait  être  invoquée  : 
petites  filles  et  petits  garçons  étant  atteints  en  proportion 
sensiblement  égale.  J'en  dirai  autant  des  frayeurs,  des  chutes, 
de  la  dentition,  etc.,  invoquées  si  complaisamment  par  les 
parents  :  ce  sont  de  ces  causes  banales  que  vous  retrouvez  à 
chaque  pas  dans  la  pathologie  infantile.  Peut-être  convient-il 
de  faire  jouer  un  certain  rôle  à  l'hérédité  ;  plusieurs  fois,  er 
effet,  j'ai  été  à  même  de  voir  tous  les  enfants  d'une  mêoïc 
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mille  atteints  d  incontinence.  Toutefois,  je  dois  ajouter 
fil  ne  s'agirait  pas  d'hérédité  directe,  mais  plutôt,  selon  la 
marque  de  Trousseau,  de  quelque  chose  d'analogue  à  ces 
temances  pathologiques  signalées  si  souvent  au  cours  des 
^Toses.  La  question  mérite,  je  crois,  d*ètre  posée;  pour  ma 
il  je  manque,  quant  à  présent,  des  éléments  nécessaires  à 
solution. 

Si  Tétiologie  nous  échappe,  cherchons  du  moins  à  nous 
en  rendre  compte  de  la  palhogénie;  cette  notion  est  de  toute 
vessité  pour  permettre  de  comprendre  et  de  j  uger  les  diverses 
dicaUons  thérapeutiques  que  Ton  a  cru  devoir  formuler. 
Desault,run  des  premiers,  étudia  cette  partie  du  sujet.  11 
Imit comme  cause  prédisposante,  une  irritabilité  excessive  de 
i  ve^^ie,  et,  comme  cause  déterminante,  la  négligence  à  obéir 
ui  premières  sensations  du  besoin  d'uriner,  ou  même  la 
^«û  perception  de  la  sensation  expulsive.  »  La  contraction 
1^  la  îfissie  est  si  forte  et  si  prompte,  dit-il,  que  l'urine  sort 
'-^e  avant  que  les  enfants  aient  été  prévenus  du  besoin 
^la  rendre  et  sans  qu'ils  puissent  en  arrêter  le  cours.  Beau- 
jup  d'ailleurs,  par  paresse  ou  par  distraction,  n'obéissent 
^'aux  premiers  aiguillons  qui  les  invitent  à  tendre  les  urines, 
<  pressés  ensuite  du  besoin  d'uriner,  les  laissent  couler 
^>  leurs  vêtements;  chez  d'autres  la  sensation  qui  met  en 
ulacontractilité  de  la  vessie  et  accompagne  l'éjection  des 

• 

^  est  si  faible  que  cette  fonction  se  fait  sans  un  acte  for- 
d  de  la  volonté,  sans  exciter  même  une  impression  assez 
^  pour  interrompre  le  sommeil.  »  Ces  causes  productrices 
!  incontinence  sont  d'ailleurs  inhérentes  à  l'âge  même  du 
JKt  et  les  années,  «  en  diminuant  l'irritabilité  de  la  vessie 
^  rendant  l'homme  plus  attentif  à  ses  besoins,  guéris- 
%  ordinairement  de  cette  indisposition.  » 
P'absence  de  toute  étiologie  palpable,  la  marche  singulière 
faffection,  son  apparition  chez  des  enfants  d'ailleurs  bien 
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portants  et  bien  développés  portèrent  Trousseau  à  ranger  K 
continence  infantile  dans  la  grande  classe  des  névroses.  Il  i 
préjugea  rien  tout  d  abord  de  sa  nature  même  ;  ce  ne  fut  qi 
plus  tard  et  pour  les  raisons  que  nous  allons  vous  expos 
qu'il  crut  pouvoir  la  définir  :  «  une  névrose  caractérisée  p 
l'irritabilité  excessive  et  la  tonicité  exagérée  des  fibres  mm 
laires  delà  vessie.  »  Il  fut  amené  à  cette  opinion  par  lanatu 
même  du  traitement  qu'il  prescrivait  et  qui  consistait,  presq 
uniquement,  dans  l'emploi  de  la  belladone  prise  à  dose  pi 
gressive.  On  commençait  par  un  centigramme,  puis  on  mo 
tait  successivement  jusqu'à  1 0, 1 5  et  même  20  ceniigraninij 
s'il  était  besoin.  Or,  pour  Tillusire  professeur  de  TBôK 
Dieu,  la  belladone  est  un  antispasmodique  agissant  spéci 
lement  sur  la  contractilité  musculaire.  Son  efficacité  para 
sant  évidente  contre  l'incontinence,  il  était  logique  d'en  cd 
dure  à  une  suractivité  du  muscle  vésical  en  vertu  du  % 
adage  :  Naturam  morborum  ostendunt  curaiiones.  Vit 
tabilité  exagérée  du  muscle  vésical,  telle  était  donc  l'opini 
professée  par  Trousseau,  sinon  dans  tous  les  cas,  du  mo 
dans  la  grande  majorité.  Il  ne  se  refusait  pas  en  eiïel 
admettre  l'atonie  du  col  vésical,  mais  il  réservait  cette  ex| 
cation  pour  quelques  faits  rares  et  tout  à  fait  particulie 
Elle  n'existait,  selon  lui,  que  chez  ces  incontinents,  au 
bien  diurnes  que  nocturnes,  qui,  chez  les  enfants,  constitua 
r'exception.  C'est  alors  qu'il  prescrivait  le  sirop  de  sulfate 
stry chine,  dosé  de  manière  à  faire  prendre ,  les  premii 
jours,  un  milligramme  du  principe  actif;  on  augmenl 
ensuite  la  dose  suivant  les  besoins. 

Je  tenais,  messieurs,  à  insister  sur  la  thérapeutique  de  Troi 
seau,  car  aujourd'hui  encore  elle  est  absolument  classiq 
C'est  à  elle  que  se  rattachent  presque  tous  les  médecins 
s'efforcent,  par  la  belladone,  Thydrothérapie,  les  aniisp 
modiques,  les  révulsifs,  de  rendre  la  vessie  tolérante  et 
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prescrivent  qu'exceptionnellement,  comme  lemaitre,  l'usage 
des  toniques  et  des  excitants. 

Tandis  que  Trousseau  et  ses  imitateurs  n'ont  recours  qu'à 
00  traitement  médical,  l'intervention  chirurgicale  paraît  au 
contraire  nécessaire  à  Civiale.  Il  ne  se  prononce  pas,  il  est 
vrai,  d'une  façon  positive  sur  la  pathogénie  de  l'incontinence 
iolaotile.  Tantôt  il  invoque  le  relâchement,  sous  l'influence 
du  sommeil,  du  système  des  muscles  volontaires  qui  retien- 
nent Furine  dans  son  réservoir,  et  tantôt  il  accuse  la  sensa- 
ii':!!  produite  par  le  besoin  d'uriner  d'être  confuse,  si  même 
elle  existe.  Parfois  même  il  semble  la  considérer  comme  une 
miction  par  regorgemement.  Un  seul  point  lui  parait  certain, 
i  savoir  :  une  lésion  locale  de  l'appareil  urinaire,  lésion  de- 
vant être  améliorée  par  le  cathétérisme.  —  De  là,  une  série 
de  manœuvres  intra-uréthrales  de  toute  espèce  (cathétérisme 
^mple,  bougies  à  demeure,  cautérisations,  injections  irri- 
^tes,etc...),-  préconisées  par  les  chirurgiens  qui  adoptèrent 
'a  manière  de  voir  de  Civiale. 

^ous  ne  nous  attarderons  pas  à  vous  présenter  la  série  des 
noyens,  tant  internes  qu'externes,  qui  ont  été  tour  à  tour 
Toposés  et  dont  la  multiplicité  même  montre  le  peu  d'effica- 
*^;vous  en  trouverez  l'exposé  dans  la  thèse  d'un  de  nos  an- 

• 

ïens  élèves,  le  docteur  Du  Souich*. 
Mais  nous  tenons  à  vous  exposer  en  détail  le  procédé  que 
^'is  avons  coutume  d'employer  avec  succès  depuis  plusieurs 
Wiées»  et  les  raisons  qui  nous  l'ont  fait  adopter. 
Au  point  de  vue  anatomique  et  au  point  de  vue  physiolo- 
^I^e,  il  existe  deux  vrèthres  :  Tun  antérieur,  étendu  du 
fet  à  la  symphyse,  simple  canal  d'excrétion  ;  l'autre,  mesu- 

*•  HuSouich,  De  rincontinence  d'urine  essentielle,  Paris  1877. 
^  Nos  premiers  résultats  datent  de  1871  et  ont  été  consignés  dans  le 
»na/  de  chirurgie  et  de  médecine  pratique,  de  Lucas  Championnière, 
^XXm,  3*  série,  p.  60. 
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rant  tout  Tespace  compris  de  la  symphyse  à  Torifice  vésic 
entouré  de  nombreuses  fibres  musculaires  et  renforçant 
même  suppléant  le  sphincter  vésical.  Vous  nous  ente 
dez  sans  cesse  insister  sur  ce  fait  capital,  lorsque  ne 
examinons  méthodiquement  l'urèthre.  La  présence  de 
sphincter  uréthral  s'accuse  toujours  à  l'état  normal  et  cl 
tous  les  sujets,  par  une  certaine  résistance  à  Tintroducti 
des  instruments  un  peu  volumineux.  Prenez,  par  exemp 
une  bougie  à  tète  n*^  4  7  ou  18,  conduisez-la  doucement 
vous  sentirez,  au  moment  où  l'explorateur  s'engage  sous 
pubis,  un  léger  moment  d'arrêt  accompagné  d'une  sensatii 
pénible  plus  ou  moins  vive  perçue  par  le  malade.  Une  fois 
point  franchi,  l'instrument  arrive  à  la  vessie  sans  renconti 
de  nouvel  obstacle. 

Or,  chez  les  sujets  atteints  d'incontinence  nocturne,  rexp 
rateur  parcourt  tout  le  canal  en  ne  transmettant  à  la  mi 
qui  le  guide  que  de  faibles  sensations  ;  le  sphincter  uréth 
se  laisse  traverser  sans  difficulté.  D'autre  part,  si  l'on  int 
roge  avec  soin  les  petits  malades  sur  leurs  sensations  dium 
on  ne  tarde  pas  à  se  convaincre  qu'il  y  a  moins  exagération 
la  force  expulsive  vésicale  que  faiblesse  du  côté  de  la  rés 
tance  sphinctérienne.  Le  besoin  doit  être  satisfait  de  suite, ci 
est  vrai,  mais  il  n'en  a  pas  moins  les  caractères  d'un  bes< 
ordinaire;  il  n'est  ni  douloureux,  ni  pénible,  il  ne  resseml 
en  aucune  façon  à  ces  épreintes  que  l'on  rencontre  dans 
cystite.  Ce  dont  le  sujet  se  plaint  c'est  en  réalité  de  ne  /m 
voir  se  retenir.  Lui-même  accuse  son  impuissance  et  c 
en  général  d'une  façon  nette  et  précise. 

Partant  de  ces  données  diverses,  je  résolus  de  recouri 
Xélecirisation  directe  de  la  portion  membraneuse  ou  p 
fonde  de  l'urèthre.  Les  résultats  obtenus  ont  répondu  à  n 
espoir,  et  je  crois  pouvoir  en  conclure  sans  hésitaliii 
1^  Que  l'électrisation  convenablement  appliquée  est  un  ino] 
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-t  olile  dans  le  traitement  de  rincontinence  d*urine  des  en- 
->^;  —  T  qoe  Tatonieda  sphincter  aréthral  est  la  cause 
.nipale  de  rafiection,  rirritabilité  exagérée  du  muscle  vé- 
Ài  rkani  fort  douteuse  et  dans  tous  les  cas  absolument  se- 

::iaire  au  point  de  vue  thérapeutique. 

Ldéctricité  avait  été  employée  déjà  contre  Tincontinence 
L.:;e;  aussi  soomies-nous  loin  de  réclamer  pour  nous 
''^,  première  de  l'application  de  cet  agent  thérapeutique; 
S2.  tandis  qu'on  appliquait  les  rhéophores  seulement  à  la 
À:û^:â  dn  corps  (pennée^,  ventre,  lombes),  tandis  que  le 

jâOt  n'agissait  que  d'une  façon  vague  et  incertaine,  nous 
r  '^  nettement  précisé  et  localisé  son  action  en  conduisant 
-  i^if  bore  à  travers  l'urèthre  jusqu'au  point  d'élection. 

r  ae  sers,  à  cet  effet,  du  petit  instrument  que  je  mets  ici 
*%K<  jeux.  Il  se  compose  d'une  petite  tige  flexible,  épaisse 

>2  altimètres  environ  et  constituée  par  un  faisceau  de  fils 
^v^iœs  très  fins  recouvert  d'une  enveloppe  isolante.  Les 
^  ^^tiques  aboutissent,  d'une  part  à  une  petite  armature 
^^^z^èt  par  un  crochet  métallique  destiné  à  établir  facile- 
^>  ia  communication  avec  la  pile,  d'autre  part  à  une  autre 
2:uture  portant  un  pas  de  vis.  Sur  cette  armature  s'adap- 
' ..  comme  vous  le  voyez,  des  boules  métalliques  de  diffé- 
~'^  calibres  et  en  tout  semblables  par  leur  forme  l^ère- 
^t  oToide  à  la  tête  des  explorateurs  ordinaires. 

I^  boule  métallique  est  conduite  dans  l'urèthre,  selon  les 
V'rs  ordinaires  du  cathétérisme.  Le  défaut  de  résistance  du 
.  TiCter  empêchant  de  bien  apprécier  son  siège,  la  boule 
'^^^  être  portée  jusqu'à  la  vessie,  puis  on  la  retire  ensuite 
^  i  quantité  nécessaire  pour  amener  son  talon  au  niveau 
^  i  portion  membraneuse.  On  n'a  plus  dès  lors  qu'à  accro- 
'  *te  fil  conducteur  d'une  petite  pile  à  induction,  en  même 
*^^'A  que  Fautre  pôle  terminé  en  forme  de  bouton  ou  de 
-vie  est  appliqué  immédiatement  au-dessus  des  pubis.  Le 
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courant  doit  être  réglé  de  telle  façon  que  son  intensité  ne  s 
qu'assez  faible  et  que  les  intermittences  ne  soient  pas  li 
rapprochées.  Il  est  inutile  de  prolonger  la  séance  au  delà 
2  à  5  minutes,  ce  serait  s'exposer  à  fatiguer  le  muscle  u 
thral,  bien  loin  de  le  fortifier. 

Il  est  un  fait  que  je  vous  engage  à  vérifier  au  cours  mé 
de  l'électrisation,  car  il  est  la  preuve  incontestable  du  r 
véritable  de  la  portion  musculeuse  de  Turèthre  profon 
Si,  pendant  que  le  courant  passe,  vous  cherchez  à  reti 
l'explorateur,  vous  le  sentirez  étroitement  saisi  par  le  cai 
et  presque  immobilisé  ;  une  fois  le  courant  interrompu,  il  i 
couvre  sa  liberté  première.  Il  y  a  là,  on  peut  le  dire,  éprei 
et  contre-épreuve. 

Vous  m'avez  vu,  ce  matin  même,  procéder  de  la  sorte c 
un  jeune  garçon  de  1 7  ans  venu  de  l'extérieur,  et  je  d 
d'autant  plus  à  le  signaler  à  votre  attention  que  ces  faits  $ 
relativement  rares  à  l'hôpital.  Nous  l'avons  vu  pour  la  p 
mière  fois  il  y  a  un  mois  ;  il  se  plaignait  d'incontinei 
nocturne  datant  de  sa  plus  tendre  enfance  et  fort  peu  mo 
fiée  par  le  temps.  Il  nous  signalait  toutefois  que,  depuis  di 
à  trois  ans,  il  n'urinait  plus  au  lit  toutes  les  nuits,  mais  sei 
ment  tous  les  deux  à  trois  jours.  Il  n'existait  d'ailleurs 
phénomènes  nerveux  généraux,  ni  troubles  autres  de  la  m 
tion.  Une  première  séance  d'électrisation  localisée  fut  faite 
suite  (8  février).  On  la  renouvelait  les  1 0, 14,  17  et  25.  P< 
dant  tout  ce  temps  (17  jours)  notre  malade  ne  souilla  pas  i 
lit  une  seule  fois  ;  nous  l'engageâmes  cependant  à  contiol 
le  traitement  pendant  quelque  temps.  U  n'eut  garde  de  su^ 
nos  avis  et  s'il  nous  revient  aujourd'hui  (1 7  mars),  c'est  pi 
qu'il  a  uriné  une  fois  au  lit  cette  nuit  dernière.  Nous  Tafl 
électrisé  de  nouveau  et  nous  avons  tout  lieu  de  croire  < 
quatre  ou  cinq  séances  nouvelles  suffiront  pour  amener  \ 
guérison  durable. 
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Ttlle  est,  messieurs,  la  marche  ordinaire  des  choses  :  dès 
A  Tiiïâèœ  séance  l'incontinence  diminue,  parfois  même 
^y  cofDplètemeat  Douze  à  quinze  jours  de  traitement  ont 
^  dsus  la  plupart  des  cas  que  j'ai  observés  pour  amener  la 
:ièledi^iarition  du  symptôme  morbide.  Jen*ai  pas  revu 
.  .>  b  malades;  j'ai  lieu  de  penser  que  la  guérison  a  persisté 
>:  la  phipart,  car  on  m'a,  selon  mon  expresse  recomman* 
^:(u  ramené  ceux  qui  ont  été  affectés  de  récidive. 

Miictridié  méthodiquement  employée  et  affissofit  directe* 
'  :  fur  le  sphincter  uréthral  n'est  donc  pas  seulement  un 
:::..cmeot  physiologique,  mais  aussi  et  surtout,  un  traitement 
'i^.'^it  et  rapide,  du  moins  chez  les  petits  garçons. 

^-ue  réserve  est  nécessaire,  car  chez  les  petites  filles 
^  nnt  où  placer  réellement  le  sphincter  uréthral,  ignorant 
TAé  portion  exacte  du  canal  il  fout  électriser,  je  n'ai  eu 
Mes  jusqu'à  ce  jour  qu'au  traitement  médical  dont  les 
•'^ais  ne  sont,  comme  je  vous  lai  fait  pressentir  plus 
'  ^T  fois  au  cours  de  cette  leçon,  que  plus  ou  moins  tardifs 

'..jours fort  incertains. 


«I  •  ' 


C.  —  Incontinence  à  forme  infantile  chez  l'adulte.  — 
LiiHX>ntinence  sans  lésion  des  voies  urinaires  et  sans  affection 
^errease  est,  avons-nous  dit,  l'apanage  exclusif  de  l'enfance 
^  de  fadolescence.  Nous  avons  cependant  en  ce  moment,  au 
-  15  de  notre  salle,  un  malade  qui  semble  faire  exception  à 
->  règle.  Âgé  de  *J3  ans  et  paraissant  d'une  bonne  consti- 

ijQ,  X...  ne  bât  remonter  qu'à  trois  ans  le  début  de  son 
cV:tion.  C'est  au  mois  de  septembre  1 873  qu'il  aurait  pour 
^première  ibis  uriné  au  lit  sans  se  sentir.  Depuis  lorsTincon- 
.^•^ce,  d'abord  intermittente,  n'a  cessé  de  s'accuser  de  plus 
^  plus  et  aujourd'hui  elle  est  aussi  bien  diurne  que  nocturne. 
'^Tït  en  vain  que  nous  avons  interrogé  tant  le  passé  que  le 
^'•^ntde  notre  malade;  il  n'existe  chez  lui  aucun  trouble 
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nerveux  soit  ancien,  soit  actuel  ;  c  est  en  vain  aussi  que  no 
avons  procédé  à  diverses  reprises  à  une  exploration  min 
tieuse  de  l'urèthre,  de  la  prostate,  de  la  vessie  ;  rien  d'anc 
mal  non  plus  de  ce  côté.  La  vessie  est  bien  un  peu  épais 
mais  elle  est  en  réalité  suffisamment  tolérante  puisqu'e 
reçoit  et  conserve  sans  peine  une  injection  de  200  gramm 
d'eau  tiède. 

Nous  retrouvons  donc  chez  cet  adulte  tous  les  caractèr 
propres  à  l'incontinence  infantile.  Seuls  l'époque  d'apparitii 
du  mal  et  l'âge  du  sujet  diffèrent. 

Le  fait  est  tellement  rare,  tellement  exceptionnel  que , 
n'oserais  aujourd'hui  me  prononcer  d'une  façon  définitiv 
Le  sujet  n'est  que  depuis  quelques  jours  parmi  nous;  noi 
continuerons  à  l'observer  et  à  l'interroger  avant  de  porter  ii 
diagnostic  déflnitif  \  Dans  tous  les  cas  ne  conservez  le  souv 
nir  de  ce  malade  qu'à  titre  d'exception  et  n'acceptez  jama 
qu'avec  les  plus  grandes  réserves  le  diagnostic  d'incontinem 
essentielle  chez  un  adulte. 

IL  Incontinence  avec  lésion  matérielle  des  voie 
URiNAiRES.  —  Les  affections  urinaires  accompagnées  d'in 
continence  sont  trop  nombreuses  et  surtout  trop  différente 
pour  qu'on  puisse  embrasser  tous  ces  cas  dans  une  niém^ 
description  générale.  Nous  avons  à  diviser  et  à  subdiviser 
notre  sujet;  mais,  au-dessus  de  la  classification  étiologique,  i 
en  est  une  autre  fondamentale,  je  veux  parler  de  la  distinc- 
tion naturelle  qu'il  convient  d'établir  entre  l'incontinence 
absolue  (la  vessie  réduite  au  rôle  de  canal  vecteur  et  laissanl 
l'urine  s'échapper  goutte  à  goutte  au  fur  et  à  mesure  que  les 

i.  Dès  le  lendemain  de  cette  leçon.  Je  malade  en  question  demandail 
à  quitter  rhôpitai.  Il  n'a  pas  été  revu  depuis.  Les  doutes  énoDcés  plu? 
haut  n'ont  donc  pas  été  élucidés.  Peut-être  même  y  aurait-il  lienàe 
osoger  à  une  simulation. 
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crétères  ramènent],  et  rincontinence  avec  rétention  plus  ou 
loins  considérable. 

L  Incontinence  sans  rétention  d urine.  —  Pour  que  l'urine 
:?  Èisse  que  traverser  la  cavité  vésicale  entièrement  vide , 

i  bol  que  rocclusion  de  Turèthre  soit  devenue  impos- 

.1. 

(Test  ainsi  qu'agira  une  pierre  ou  un  fragment  calculeux 
^agé  dans  le  col  et  le  maintenant  fatalement  béant.  Bien 
"^  [aie  observé  quelques  exemples  de  cette  incontinence  de 
^.  méamique^  entre  autres  chez  un  jeune  calculeux  de  sept 
1  hait  ans,  je  me  crois  autorisé  à  vous  dire  qu'elle  est  bien 
1-.^  fréquente  qu'on  ne  le  pense  généralement.  Cette  asser- 
'.  :  De  doit  pas  vous  surprendre,  car  plusieurs  fois  déjà,  nous 
-  :.^  sommes  expliqués  sur  les  conditions  spéciales  qui  peu* 
* '-:  ^es  permettre  le  transport  du  corps  étranger  contre 
r  .:j  fésical.  Quant  à  ses  calculs  énormes  remplissant  toute 
^'^ssie  et  poussant  un  prolongement  en  forme  de  coin  dans 
^  P^  profonde  de  l'urèthre,  ce  sont  de  véritables  raretés 
r^  TOUS  rencontrerez  peut*ètre,  mais  qui  ne  doivent  pas 
^3s  Cure  perdre  de  vue  les  faits  ordinaires  et  pour  ainsi  dire 
'-  nnaux.  De  la  thérapeutique  je  n'ai  qu'un  mot  à  vous  dire  : 
'Js  refoulerez  le  calcul  ou  le  débris  calculeux  après  l'avoir 
>^é,si  besoin  est  ',  puis  vous  en  débarrasserez  le  malade. 
IncoiUmence  des  tuberculeux.  —  Nous  avons  pu  vous  pré- 
roter  cette  année  un  certain  nombre  de  pièces  pathologiques 
•:^i  trait  à  la  tuberculose  urinaire.  Sur  toutes,  nous  vous 
<'uos  iait  remarquer  que  les  granulations  les  plus  abondantes 
•*  '^s  plus  avancées  dans  leur  évolution  siègent  toujours  au 
'tau  do  col  vésical;  nous  vous  avons  montré  sur  quelques- 
'-'^  le  col  vésical  détruit,  soit  en  partie,  soit  en  totalité,  par 

•  Voir  BèCotiûm  dwrine  de  cause  mécanique,  page  494. 
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des  ulcérations  plus  ou  moins  profondes  ;  parfois  même  vous 
avez  pu  constater  à  son  niveau  l'existence  de  véritables  ca- 
vernes simulant  une  sorte  de  petite  vessie  antérieure.  C'est  à 
cette  destruction  ulcérative  du  col  vésical,  c'est  aussi  à  Tac- 
cumulation  de  l'urine  dans  la  cavité  que  nous  vous  signalons, 
qu'il  faut  rattacher  l'incontinence  d'urine  apparaissant  chez 
les  malades  atteints  de  dégénérescence  tuberculeuse  uriuaire. 
Elle  ne  se  montre  en  effet  qu'à  une  époque  avancée  et 
presque  ultime  de  l'affection,  dont  elle  ne  constitue  pas  d'ail- 
leurs un  symptôme  constant.  Avons-nous  besoin  d'ajouter 
que  cette  incontinence  échappe  à  toute  action  thérapeutique. 

Incontinence  iraumatique.  —  Nous  ne  sommes  pas  beau- 
coup mieux  armés  contre  Tincontinence  qui  succède  parfois 
aux  grandes  opérations  chirurgicales  pratiquées  sur  le  col  vési- 
cal.  Vous  savez  tous  qu'à  la  suite  de  la  taille,  même  la  mieux 
faite,  certains  sujets  conservent  une  impossibilité  soit  absolue 
soit  relative  de  retenir  leurs  urines.  On  a  accusé  tour  à  tour  les 
incisions  trop  étendues  et  la  constitution  du  sujet;  peut-être 
serait-il  plus  juste  de  tenir  compte  des  difficultés  ou  pour 
mieux  dire  des  manœuvres  parfois  violentes  de  l'extraction 
lorsqu'on  cherche  à  faire  sortir,  quand  même,  un  calcul  trop 
gros  à  travers  une  plaie  relativement,  trop  étroite.  On  obsene 
fréquemment  l'incontinence  traumatique  chez  la  femme  à  Ja 
suite  de  dilatation  forcée  de  l'urèthre. 

Que  l'incontinence  traumatique  soit  la  conséquence  d'une 
opération,  ou  qu'elle  ait  pour  origine  l'issue  spontanée  d'un 
calcul  volumineux  comme  tendent  à  le  prouver  certaines  ob- 
servations d' Astley  Cooper,  de  Deschamps,  etc.,  elle  ne  tend  | 
que  fort  peu  à  se  modifier  par  les  simples  efforts  de  la  nature, 
et  l'on  peut  dire  qu'abandonnée  à  elle-même  elle  persiste 
presque  toujours  d'une  façon  indéfinie.  Le  traitement  mé* 
dical  de  Trousseau  est  sans  effet  sur  elle,  mais  il  n'en  est  pas 
de  même  de  l'intervention  directe.  Je  n'entends  pas  parier  ici 
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Jes  eantérisations  profondes,  ni  des  cathétérismes  divers  qui 
lit  para  donner  quelque  résultat;  ce  que  j'ai  en  vue,  mes- 
sifiors,  c'est  Télectrisation  locale  et  directe,  faite  selon  les 
pncîpes  que  je  vous  ai  indiqués.  Deux  succès  que  j'ai  obte- 
iiiis  par  ce  procédé  dans  deux  incontinences  suite  de  taille, 
ffie  permettent  de  penser  que,  même  dans  ces  cas,  l'emploi  de 
'::lé€tricité,  telle  que  nous  la  pratiquons,  peut  rendre  d'im- 
yyrisnts  services.  Ces  faits  ont  été  publiés  dans  l'article  déjà 
âté  du  journal  de  Lucas  Championnière. 

B.  Incontinence  avec  lésion  des  voies  ttrinaires  et  rétention 
inme.  —  Ne  concluez  pas  des  détails  dans  lesquels  nous 
TSDODS  d'entrer,  à  propos  des  incontinences  absolues  par 
diM  des  voies  urinaires,  que  ces  cas  soient  fréquents.  Il  n'en 
^rien. 

Je  vous  l'ai  dit  et  tiens  à  vous  le  répéter  :  presque  tous  tes 
Tiuires  atteints  d'incontinence  sont  en  même  temps  des 
mbdes  qui  vident  mal  leur  vessie  par  suite  de  rétrécisse- 
3ieot,  ou  d'hypertrophie  prostatique.  Sous  ce  titre  d'inconti- 
Mce  avec  lésion  des  voies  urinaires  et  rétention  d'urine, 
^îOQs  n'avons  donc  pas  à  vous  entretenir  de  faits  absolument 
^ooreanx  pour  vous  ;  nous  ne  ferons  en  réalité  que  compléter 
Qotre  étude  de  la  stagnation  urinaire. 

Us  diminutions  de  calibre  du  canal,  les  déformations  et 
^  déplacements  du  col,  telles  sont  les  deux  causes  qui  amë- 
Dent  tout  à  la  fois  et  la  stagnation  d'urine  et  l'incontinence 
par  regorgement. 

Armée  à  un  certain  degré,  r incontinence  des  rétrécis  et  des 
prostatiques  se  présente  avec  des  caractères  identiques;  elle 
^  continue  et  aussi  bien  diurne  que  nocturne.  Malgré  cette 
^pareace  identique,  il  n'en  est  pas  moins  assez  facile  d'éta- 

^  on  diagnostic  précis  avant  même  toute  exploration 

directe. 
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L'âge  du  sujet  peut  vous  fournir  une  première  indication 
mais  il  n'y  a  là,  vous  le  savez,  qu'un  élément  de  probabilité 
et  rien  de  plus.  C'est  la  marche  même  de  l'incontinence  qu'i 
faut  interroger.  Chez  les  rétrécis^  elle  est  d abord  diurne  © 
cesse  par  le  décubitus;  chez  les  prostatiques  au  contraire  ^w 
début  est  toujours  nocturne  et  les  journées  restent  normalei 
du  moins  pendant  fort  longtemps.  Sachez  toujours  remontei 
par  vos  questions  à  cette  époque  initiale  et  rappelez-voui 
qu'avant  d'être  continuelle  l'incontinence  des  adultes  et  des 
vieillards  a  été  passagère  ;  ce  n'est  que  plus  tard  et  par  les 
progrès  de  la  déiorraation  vésico-uréthrale  qu'elle  est  devenue 
permanente. 

Ces  différences  dans  le  mode  et,  l'on  pourrait  presque 
dire,  dans  l'heure  d'apparition  du  phénomène  morbide  re- 
connaissent d'ailleurs  une  cause  facile  à  saisir,  quand  on 
étudie  le  mécanisme  de  Tincontinence  suite  d'altérations  uré- 
thrales. 

Derrière  tout  rétrécissement  suffisamment  étroit  se  forme, 
.comme  vous  savez,  une  dilatation  progressive   du  canal. 
Après  être  restée  plus  ou  moins  longtemps  bornée  à  l'urèthre, 
cette  dilatation  finit  par  s'étendre  au  col  vésical  lui-même; 
il  en  résulte  une  sorte  d'entonnoir  naturel  dont  le  sommet 
est  au  niveau  de  la  coarctaiion  tandis  que  la  base  est  consti- 
tuée  par  la  cavité  vésicale  elle-même.  Quand  le  malade  est 
debout,  l'axe  de  l'entonnoir  est  sensiblement  vertical;  l'urine 
s'y  engage,  presse  sur  ses  parois,  les  entr'ouvre  et  ne  ren- 
contre plus  dès  lors  d'autre  barrière  que  l'obstacle  uréthral 
qui  la  laisse  filtrer  goutte  à  goutte.  Dans  le  décubitus,  au 
contraire,  le  liquide  urinaire  pourra  s'accumuler  et  demeurer 
dans  le  bas^fond  jusqu'au  jour  où  la  déformation  du  col 
sera  telle  que  l'urèthre  ne  représente  plus  qu'une  sorte  de 
tuyau  à  niveau.  L'incontinence  sera  alors  aussi  bien  nocturne 
que  diurne ,  comme  vous  avez  pu  l'observer  par  exemple 
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hez  les  rétrécis  couchés  aui  n"^  3  et  5  de  la  salle  Saint- 
^ÎDcenL 

Les  symptômes  fonctionnels  dus  à  l'hypertrophie  prosta- 
'.nie  offrait,  vous  le  savez^  leur  maximum  d'intensité  la  nuit, 
r^-ndant  le  décubitus.  Cette  exagération  morbide  par  déçu- 
i-itos  nous  rend  compte  de  l'apparition  d'abord  nocturne  de 
/iscoDtiiience  chez  les  prostatiques.  Quant  à  l'incontinence 
:«niianeote  qui  se  montre  plus  tard,  elle  s'explique  naturel- 
rment  par  la  déformation  progressive  du  col,  dont  les  lèvres 
ir  peorent  plus  s'accoler  qu'imparfaitement. 
Pour  bien  saisir  le  lien  clinique  qui  unit  la  rétention  in* 

i-mplète  à  l'incontinence,  il  ne  suffit  pas  de  remarquer, 
-  isime  nous  venons  de  le  faire,  que  ce  sont  les  mêmes  lésions 
^zéihro-prostatiques  qui  engendrent  l'une  et  l'autre.  Ce  qu'il 
^  surtout,  c'est  faire  une  étude  attentive  et  journalière  des 

zsbde»,  L'endiainement  des  faits  devient  alors  des  plus  évi- 

i3S§,  et  l'on  peut  reconnaître  ce  qui  appartient  à  chacun. 

U  r^récissement  ou  l'hypertrophie  prostatique  ouvre  la 
>  -roe;  peu  à  peu  la  vessie  se  laisse  forcer,  et  la  stagnation 
.'immaice;  plus  tard,  enfin,  le  col  se  déforme  et  l'inconti- 
ceoce  s'établit  Cette  succession  des  accidents  vous  dit  assez, 
iiiesâeurs,  quelle  est  la  gravité  de  ces  cas  et  quels  ménage- 
2>ents  il  Êiut  apporter  dans  l'intervention  chirurgicale.  Hais 
avant  d'aborder  la  question  thérapeutique,  laissez-moi  vous 
iire  on  mot  du  diagnostic. 

Sans  doute,  vous  ne  confondrez  pas  avec  une  incontinence 
Traie  ces  épreintes  douloureuses,  ce  ténesme  vésical,  propres 
i  la  cystite,  et  que  le  malade  qualifie  trop  souvent  d'inconti- 
Dence;  mais  vous  pourriez  être  induits  en  erreur  par  le  récit 
de  certains  sujets  avancés  en  âge  se  plaignant,  sans  plus  d'ex- 
plicalion,  d*uriner  la  nuit  à  leur  insu.  Avant  de  prononcer  le 
mot  d'incontinence  informez -vous  s'il  y  a  ou  non  besoin 
perçu,  car  fl  n'est  pas  rare  de  rencontrer  des  prostatiques  qui 
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se  croient  atteints  d'incontinence  et  qui  n'ont  qu'une  vessi( 
irritable  et  impérieuse.  N'oubliez  jamais,  en  un  mot,  que,  poui 
le  malade,  incontinence  vraie  et  incontinence  fausse  ne  for- 
ment souvent  qu'un  seul  tout,  qu'ils  qualifient  du  même  term< 
générique. 

Une  fois  l'incontinence  reconnue  vraie,  vous  n'aurez  qu'i 
recourir  soit  au  palper  seul,  soit  au  palper  combiné  avec  h 
toucher  rectal,  pour  reconnaître  l'état  de  distension  plus  oii 
moins  prononcé  de  la  vessie. 

Le  diagnostic  étiologique  est  tout  fait,  avons-nous  dit,  pai 
Tâge  du  sujet,  par  Thistoire  de  son  incontinence  et  aussi  par 
la  recherche  des  modifications  antérieures  de  la  miction, 
modifications  que  nous  avons  trop  souvent  étudiées  peut 
avoir  à  y  revenir.  Toutefois,  il  faudra  confirmer  ces  premières 
données  par  l'examen  direct  qui  seul  pourra  vous  renseigner 
d'une  façon  exacte,  ici  sur  le  calibre  du  rétrécissement»  là  sur 
la  déformation  de  la  prostate  et  le  degré  de  stagnation  un- 
naire. 

Les  indications  thérapeutiques  découlent  tout  à  la  fois  de 
la  préexistence  de  la  rétention  et  de  la  nature  de  l'obstacle 
uréthral.  C'est  à  la  rétention,  en  effet,  qu'il  faut  s'adresser  si 
l'on  veut  guérir  l'incontinence. 

Rien  n'est  plus  simple  pour  les  rétrécis.  Supprimez  l'ob- 
stacle uréthral  et  vous  verrez  de  suite  la  vessie  se  vider  et  tout 
symptôme  morbide  disparaître.  C'est  ainsi  que  les  choses  se 
sont  passées  chez  les  deux  malades  que  vous  observez  salle 
Saint-Vincent.  L'uréthrotomie  interne  a  mis  fin  comme  par 
enchantement  à  une  incontinence  qui  datait  pour  l'un  de  six 
semaines,  et  pour  l'autre  de  près  de  six  mois* 

Pour  les  prostatiques  il  n'est  malheureusement  pas  possible 
de  supprimer  la  cause  première  du  mal.  On  en  est  réduit  à 
lutter  contre  la  stagnation  urinaire  et  contre  elle  seule. 
Toutefois,  grâce  à  des  cathétérismes  suffisamment  répétés 
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Iras,  quatre  on  plus  dans  les  vingt-quatre  heures),  vous  pour- 
?a  sùwrmi  rendre  pour  de  longues  années  le  calme  à  vos 
Vilades. 

n  est  cependant  certains  cas  qui  sont  au-dessus  de  nos 
.ressources  et  qui  déjouent  tous  nos  efforts. 

Toyez,  par  exemple,  le  prostatique  couché  au  n^  1 4.  Il  est 
iridot  dlncoDtinence  avec  rétention,  mais  il  est  en  même 
Vfnps  très  nettement  polyurique.  Nous  avons  essayé  de  le 
y::Aer  régulièrement;  ces  tentatives  ont  été  mal  supportées 
:i  bailleurs  parfaitement  infructueuses.  11  suffisait  d'une  demi- 
i-rure.  trois  quarts  d'heure  au  plus,  pour  que  la  distension 
^^ieale  fut  reproduite  et  que  Tincontinence  par  regorgement 
."^parûL  Nous  avons  dû  rester  simples  spectateurs  d'un  état 
;ce  nous  sommes  impuissants  à  combattre. 

ïéme  insuccès  encore  chez  ces  malades  qui  ont  tout  à  la 
-  i  et  de  la  stagnation  urinaire  et  de  l'irritabilité  vésicale. 
:r:  qu'atteints  de  rétention  incomplète,  certains  sujets  n*ont 
r.  :ine  tolérance  vésicale  très  faible  ;  dès  que  leur  réservoir 
rjiaire  a  reçu  une  petite  quantité  d'urine,  il  se  refuse  à  toute 
-•  uvdle  distension  et  l'incontinence  commence.  Il  est  aisé  de 
:  mprendre  le  peu  de  soulagement  apporté  chez  de  tels  ma- 
^^es  par  le  cathétérisme  évacuateur.  Ajoutons  que  le  passage 
^  la  sonde  est  mal  toléré  et  qu'on  ne  tarde  pas,  si  l'on  per- 
siste, à  voir  éclater  l'uréthrite  et  la  cystite. 

U  y  a  donc  des  difficultés  réelles  dans  la  direction  à  donner 
àu  traitement  et  dans  la  manière  de  le  conduire;  parfois  même 
'Ous  serez  en  présence  de  contre-indications  formelles  au 
•athétérisme.  N'agissez  donc  qu'avec  précaution  et  après 
avoir  tàte  le  terrain.  11  ne  faut  pas  vouloir  sonder  quand 
oîéme,  mais  il  ne  faut  pas  non  plus  laisser  arriver,  sans 
^^yer  de  s'y  opposer,  ces  distensions  considérables  dont  la 
gravité  n'est  que  trop  certaine.  Je  ne  dois  pas  insister  davan-»- 
tage,  malgré  tout  l'intérêt  que  présente  ce  sujet;  je  serais. 
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en  effet,  conduit  à  vous  répéter  ce  que  déjà  Je  vous  ai  expos 
à  propos  des  rétentions  d'urine  incomplètes  avec  ou  san 
distension.  Au  point  de  vue  sémiologique  de  même  qu'a 
point  de  vue  thérapeutique,  le  symptôme  incontinence  n 
peut,  que  dans  de  rares  circonstances,  être  séparé  che 
l'adulte  et  chez  le  vieillard,  du  symptôme  rétention. 


DEUXIÈME  PARTIE 


HODIFIGATIONS  PATHOLOGIQUES  DES  URINES 


DOUZIÈME  LEÇON 

ONSrOÉHATlOXS  GÉNÉRALES  SUR  LES  MODIFICATIONS 
PATHOLOGIQUES   DES  URINES 
-  EN    PARTICULIER    SUR    LEUR    VALEUR    SÉMÉIOLOGIQUE 

^  ^  nous  sommes  longuement  occupés  des  troubles  de 
^^  :iûn.  Nous  apporterons  les  mêmes  soins  à  l'étude  impor- 
<^:t  des  modifications  pathologiques  de  Furine. 

U  modifications  observées  dans  le  liquide  urinaire  dépen- 

I'  De  Vadjonction  de  principes  étrangers  à  Turine; 

'  De  changements  survenus  dans  les  proportions  de  ses 

'^  ipes  constituliCs. 

Pour  qoe  ce  second  ordre  de  modifications  pût  servir  effi- 

E^eot  à  Tétude  séméiologique  que  nous  poursuivons,  il 
^  qu'il  pût  être  utilisé  pour  établir  le  diagnostic  ou  le 
Stic  des  maladies  des  voies  urinaires.  Il  n  en  est  rien, 
if^^aà  présent,  les  belles  études  qui  se  poursuivent  sur 
pt^ification  pathologique  des  changements  survenus  dans 
proportioDs  des  principes  constitutifs  du  liquide  urinaire 
P'Qvent  éclairer  les  ombres  de  notre  sujet. 
^^^ces  ombres,  doit  se  placer  en  première  ligne  tout  ce 

iiaoï.  —  TOUS  cBm.  15 
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qui  est  relatif  au  diagnostic  des  néphrites.  L'analyse  des  urin( 
permet  de  constater  la  présence  de  Talbumine,  du  sang,  d 
cylindres  épithéliaux  ou  fibrineux  du  rein;  c'est-à-dire  ( 
montrer  d'une  façon  positive  l'adjonction  à  l'urine,  de  principi 
étrangers  capables  de  témoigner  d'une  altération  du  filli 
rénal.  Elle  n'a  pu  donner  d'autres  renseignements  cerlaii 
sur  l'existence  et  la  nature  des  lésions  des  reins  ;  et  noi 
savons  même  qu'il  y  a  des  néphrites  qui  évoluent  sans  que  Te 
puisse  constater  dans  l'urine  la  présence  du  sang,  de  l'albi 
mine  ou  des  cylindres  rénaux. 

Après  avoir  recherché  avec  la  plus  grande  persévérai!: 
avec  les  moyens  et  les  méthodes  les  plus  appropriées,  quell 
était  au  juste  la  substance  toxique  qui  déterminait  l'empoi 
sonnement  du  sang  chez  les  sujets  atteints  de  néphrites,  il 
fallu  reconnaître  qu'on  ne  pouvait  être  fixé  sur  la  véritabl 
nature  de  l'agent  vénéneux. 

Il  n'y  a  en  effet  qu'un  point  indiscutable;  c'est  que  la  iv 
tention  des  éléments  de  l'urine,  que  la  non  éUmination  par  1 
rein  altéré  dans  sa  structure,  des  principes  éliminables  qu 
charrie  le  liquide  sanguin,  sont  la  cause  de  rintoxication  qu 
déterminent  les  affections  rénales.  Au  point  de  vue  clinû 
ce  fait  est  de  la  plus  haute  importance;  mais  le  problèn 
physico-chhnique  n'est  pas  résolu.  11  faut  attendre  de  Tavi 
et  des  recherches  ultérieures  la  détermination  du  poison 
mique  et  nous  contenter  jusqu'alors  de  conclure  des  symptôi 
aux  lésions;  c'est-à-dire  de  soupçonner  raltération  posî= 
du  rein,  lorsque  nous  nous  trouvons  en  présence  des  phét 
mènes  caractéristiques  qui  révèlent  au  clinicien  Tempoù 
nement  urineux. 

Nous  devons  cependant  vous  prévenir  que  des  travaux 
cents  ont  pennis  d'affirmer  que  l'urémie  n'est  pas  seulei 
la  conséquence  des  affections  du  rein,  mais  qu'elle  peut  a^ 
compliquer  les  maladies  du  foie. 


J 
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M.  W.  Witla  a  publié,  sur  Y  Urémie  dam  les  affections  du 

f,  on  tnnrail  qui  a  été  résumé  par  M.  Rendu  ' . 

Notre  collègue  et  ami  M.  Brouardel  a  publié  un  remar- 

ù>le  mémoire,  où  il  étudie,  dans  les  plus  grands  détails,  les 

iatioDS  qui  surviennent  dans  la  quantité  d'urée,  sous  l'in- 

ence  des  maladies  du  foie  K 

^Jt  très  intéressant  travail  a  tout  d'abord  démontré  que  la 

krîe,  qui  iait  généralement  admettre  que  la  quantité  d'urée 

^lilnée  dans  le  cours  des  maladies,  est  soumise  aux  osciU 

i:c5de  la  température  du  corps,  est  passible  des  plus 

rnoses  objections. 

M.  Brooardel  a  démontré  ensuite  avec  toute  évidence  que 

tmiilé  d*urée,  sécrétée  et  éliminée  en  vingt-quatre  heures, 

s  i*j«s  la  dépendance  de  deux  influences  principales  : 

'  Lâat  d'intégrité  ou  d'altération  des  cellules  hépatiques; 

-  i-activité  plus  ou  moins  grande  de  la  circulation  hépa- 


<^  eiemples  suflisent  pour  montrer  que  l'analyse  quan- 
^^e  et  qualitative  des  éléments  constitutifs  de  l'urine  ne 
^•t  nous  fournir  des  renseignements  cliniques  spéciale- 
^(  applicables  au  diagnostic  des  lésions  du  rein,  et  que 
P  '^Qes  études  dépassent  de  beaucoup  les  limites  de  notre 

^  qui  nous  intéresse  au  contraire  de  la  façon  la  plus 

c'est  rétude  et  la  recherche  des  principes  étrangers 

°^<)<iifieQt  Turine  en  s'y  adjoignant.  C'est  donc  sur  ces 

'icatioDs  que  va  surtout  porter  l'étude  que  nous  entre- 

^  priocipes  étrangers  à  la  composition  normale,  et  que 

^'<lhiÀi%  Jaum.  offnéd.  se.,  fév.  1876,  p.  «07  et  Revue  des  sciences 
'  1  Hayem,  t.  Vlfl,  p.  ilS. 
''  uàrdel.  Lftrée  et  le  foie{Archiv.  de  phys.  norm.  et  pathol.  II*  série, 
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nous  rencontrons  si  souvent  dans  Turine  de  nos  malades,  odI 
souvent  leur  origine  dans  l'appareil  urinaire  lui-même. 

Ce  sont  des  épithéliums  détachés  de  l'un  des  points  du 
revêtement  interne  de  la  vessie,  des  uretères,  des  bassinets 
des  canalicules  rénaux;  ce  sont  des  spermatozoïdes;  ce  son 
des  leucocytes  nés  sous  l'influence  de  l'inflammation;  o 
sont  des  hématies  de  la  fibrine,  ce  sont  même  des  fragment 
de  tumeurs  qui  viennent  se  mélanger  à  l'urine  et  fournisses 
le  témoignage  de  lésions  diverses. 

Chose  digne  d'être  notée,  rien  n'est  plus  rare,  dans  M 
urines  des  malades  urinaires,  que  l'albumine.  On  la  rencontil 
il  est  vrai,  lorsque  l'urine  contient  du  sang  ou  du  pus,  mai 
on  ne  constate  que  très  exceptionnellement  ralbumin\Ki 
vraie. 

La  présence  du  sucre  est  assez  rarement  notée  dans  1 
analyses;  il  n'y  a  dans  ce  résultat  rien  qui  puisse  voussviu 
prendre.  Toujours  est-il  que,  lorsqu'elle  existe,  la  glycosui 
n'est  pas  plus  négligeable  chez  les  urinaires,  au  point  de  v 
du  pronostic  et  des  indications  opératoires,  que  pour  ton 
autre  lésion  chirurgicale  qu'elle  complique. 

Les  urines  peuvent  encore  être  profondément  modifia 
dans  leur  réaction  ;  en  effet  souvent  elles  deviennent  alcalit 
ou  ammoniacales,  sous  l'influence  des  lésions  que  détem 
nent  dans  les  organes  urinaires  les  maladies  dont  ils  s^: 
atteints;  elles  contiennent  alors  des  éléments  étrangers  oit 
niques  ou  inorganiques.  C'est  un  des  points  qui  devra  rete 
notre  attention  et  nous  espérons  vous  démontrer  que  c^ 
modification  dans  la  réaction  des  urines,  de  même  que  ton 
celles  que  nous  venons  de  vous  énumérer,  n'est  pas 
instant  séparable,  dans  l'étude  pathogénique  et  séméiologic] 
de  la  lésion  des  voies  urinaires  sous  l'influence  de  laqu 
elle  se  produit. 
Il  faut  en  effet  admettre  que  la  première  condition  nèi 
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faire  à  Tétode  fiiictueuse  des  modifications  pathologiques  de 
r:noe  qoe  la  meilleure  manière  d'en  comprendre  la  signifi- 
Qim  eiacte,  c'est  de  ne  jamais  séparer  Texamen  complet 
â  malade  de  l'examen  du  liquide  excrété,  Tanalysc  clinique 
ie  l'analyse  physico-chimique. 

Le  clinicien  doit,  avant  de  s'en  remettre  à  Tanalyse,  s'être 
;:é.>cci^ié  de  la  recherche  et  de  la  constatation  des  circon- 
Étnces,  qui  ont  précédé  ou  accompagné  la  modification  du 
l:ji*je  urinaire,  et  des  conditions  actuelles  offertes  par  le 
Kjlade*  qui  s'oflEre  à  son  observation. 

Il  est  même  nécessaire  dans  tous  les  cas,  de  maintenir  au 
pranier  rang  l'examen  du  malade.  C'est  en  effet  grâce  à  cet 
cumen  qu'il  vous  sera  permis  d'arriver  à  connaître  le  siège 
r:  a  nature  de  la  lésion,  c'est-à-dire  à  faire  le  diagnostic;  et 

■:*e^  que  très  exceptionnellement  que  vous  trouveriez  dans 

^  oie  analyse  de  l'urine  le  moyen  de  l'établir. 

^n  qu'exceptionnels  ces  cas  suffiraient  déjà  pour  que  ce 
'>ie  d'investigation  prit  rang  parmi  ceux  que  vous  aurez 
i  Hudier  et  à  connaître,  mais  il  est  juste  d'ajouter  que,  si 
>  examen  physico-chimique  de  l'urine  ne  peut  suffire  au  diag- 
^  >tic,  il  en  est  souvent  le  très  important  auxiliaire. 

Cesl  d'aiUeurs  à  l'analyse  complète  des  urines,  que  vous 
^^«ez  demander  les  renseignements  indispensables,  pour 
p**eDdre  en  toute  connaissance  de  cause  de  bonnes  mesures 
fwphyiactiqaes.  Nous  vous  dirons  en  effet,  combien  peuvent 
^er  les  éléments  principaux  qui  entrent  dans  la  composi- 
'^'Q  de  l'urine  et  que  sa  réaction  peut  être  rapidement  modi- 
-^.  sous  la  seule  influence  du  régime,  de  Thygiène  ou  de 
'^^nes  médications.  Ce  n'est  qu'en  vous  faisant  guider  par 
^  analyses  quantitatives,  que  vous  pourrez  vous  rendre 
^Jiûpte  des  résultats  obtenus,  apprécier  exactement  ce  que 
*'  Qs  avez  à  conseiller  ou  à  défendre. 

^  le  diagnostic  de  l'affection  locale  ne  doit  qu'à  de  rares 
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exceptions  près,  être  directement  éclairé  par  l'analyse  dei 
changements  survenus  dans  les  proportions  des  principe! 
constitutifs  de  l'urine,  vous  voyez  qu'il  n'en  est  plus  di 
même,  lorsqu'il  s'agit  de  vous  renseigner  sur  l'ensemble  de 
conditions  offenes  par  le  malade  que  vous  êtes  appelé  i 
soigner. 

La  perfection  à  laquelle  la  science  moderne  est  arrivée  i 
cet  égard  donne  encore  plus  de  valeur  aux  renseignement 
que  peut  fournir  une  analyse  complète.  Mais  il  est  rare  qui 
le  clinicien  ait  une  connaissance  suffisante  de  la  chimie  poui 
mener  à  bonne  fin  une  semblable  opération.  Elle  exige  d'ail- 
leurs un  temps  assez  long,  une  surveillance  minutieuse,  qu< 
les  praticiens  seraient  fort  en  peine  de  lui  consacrer.  Voui 
agirez  sagement  en  confiant  à  un  chimiste  de  profession,  les 
analyses  complètes  et  en  ne  vous  réservant  que  ce  qui  esl 
véritablement  du  ressort  de  la  pratique. 

A  cet  égard  vous  avez  à  vous  préoccuper  de  la  quantité 
normale  des  urines,  de  leur  aspect  et  de  leur  couleur,  de  leur 
odeur,  de  leur  réaction,  de  leur  densité.  La  nature  des  dépôts 
que  vous  ne  pourrez  pas  reconnaître  à  l'œil  nu,  devra  être 
jugée  par  le  microscope  ou  à  l'aide  de  réactions  chimiques 
fort  simples.  C'est  ainsi  que  vous  pourrez  avoir  à  reconnaître 
avec  le  microscope  :  le  sang,  le  pus,  le  sperme,  les  divers 
épithéliums  de  la  vessie,  des  uretères,  des  reins;  les  différentes 
formes  cristallines  qu'affectent  les  éléments  inorganiques  que 
l'on  rencontre  dans  l'urine.  A  l'aide  de  réactions  chimiques 
vous  rechercherez  l'acidité  ou  l'alcalinité  de  l'urine,  la  nature 
de  certains  dépôts,  la  présence  du  sucre  ou  de  l'albumine. 

Nous  aurons  à  vous  renseigner  sur  ces  diverses  investiga- 
tions qui  compléteront  votre  éducation  clinique.  Vous  pour- 
rez dès  lors  réunir  dans  un  même  dossier  les  renseignements 
fournis  par  l'examen  de  la  miction,  l'état  des  urines,  l'ana- 
lyse méthodique  des  conditions  sous  l'influence  desquelles  se 
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irodoisait  leurs  modifications,  l'étude  attentive  du  malade 
•  "A  entier. 

Vous  aurez  ainsi  établi  une  enquête  complète,  où  la  phy- 
^  .'pe  palhol(^que  et  la  clinique  vousauront  servi  de  guides; 

-*ite  enquête  minutieuse  vous  fournira  des  renseignements 

çnostiques  et  pronostiques  à  l'aide  desquels  vous  arriverez 
: .  ser  en  toute  connaissance  de  cause  les  indications  et  les 

::tre-indications  de  l'exploration  directe  et  des  opérations. 

Pour  atteindre  le  but,  vous  devrez  donc  souvent  appliquera 

''':de  des  modifications  pathologiques  des  urines  les  moyens 

:  -  ienx  que  mettent  entre  vos  mains  la  physique  et  la  chimie. 

':  Js  TOUS  n'oublierez  pas  que  vous  feriez  une  œuvre  incom- 

;  'te  et  partant  stérile,  si  vous  ne  faisiez  toujours  intervenir 

lâlyse  clinique  dans  vos  investigations. 

>s  deux  méthodes  de  recherches  ne  sont  pas  séparables, 

^*  :lus  que  ne  le  sont  l'observation  anatomo-pathologique 

'.>hservation  clinique.  En  les  distinguant  nous  n'entendons 
^  les  opposer  l'une  à  l'autre  et  nous  vous  recommanderons 
^>  cesse  de  ne  jamais  isoler  :  l'étude  du  liquide  excrété  de 
z  eda  malade  qui  le  fournit. 

Il  est  cependant  des  parties  de  cette  double  étude  qui  res- 
v.^sent  plus  particulièrement  de  l'examen  physico*chi- 
:^]Qeou  de  l'examen  clinique.  C'est  la  raison  qui  nous  oblige 

•  ^oos  exposer  successivement  les  deux  grandes  parties  du 
'  :,el  que  nous  allons  étudier  dans  ses  principaux  détails.  C'est 
.  ta  savante  collaboration  de  notre  collègue  le  D'^  Méhu  que 
'US  devons  les  enseignements  techniques  nécessaires  à 
Tiamen  physico-chimique  des  urines.  Nous  ne  pouvions  vous 

•  Dner  une  meilleure  garantie  de  leur  valeur  et  de  leur 
•^ii'^litude. 
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TREIZIÈME  LEÇON 

EXAMEN   PHYSICO-CHIMIQUE  DES    URINES 

■ 

I.  Caractères  physiques  de  turine  normale  et  pathologique.  —  Consistance.  - 
Saveur.  —  Transparence.  —  Couleur.  —  Quantité.  ~  Densité. 

II.  Réaction  et  composition  de  Purine  normale  et  pathologique.  —  Acidité  nor- 
male ;  modifications  physiologiques  ;  alcalinité  pathologique.  —  Urée  :  ses 
origines,  ses  modifications  quantitatives,  sa  décomposition  en  carbonate  d'am- 
moniaque. —  Acide  urique.  —  Urates.  —  Phosphates  :  phosphate  de  chaux, 
phosphate  de  magnésie. 

III.  Éléments  étrange^3  :  Épithéliums  etexsudats.  —  Spermatozoaires.— Champi- 
gnons et  infusoires.  —  Sucre  dans  les  urines.  —  Urines  chyleuses.  ~  Oxalate 
de  chaux.  —  Cystine.  —  Sels  ammoniacaux  :  carbonate  d'ammoniaque,  urate 
d*ammoniaque,  phosphate  ammoniaco-magnésien. 


I.  Caractères  phtsiques  de  l'urine  normale 

ET   PATHOLOGIQUE. 

Les  caractères  physiques  de  Turine  sont,  les  uns,  faciles  à 
percevoir  à  Taide  de  nos  sens  et  d'eux  seuls,  telles  sont  la  con- 
sistance^ Y  odeur  y  la  saveur  ^  la  transparence^  d'autres  comme 
la  quantité^  la  densité^  ne  peuvent  être  reconnus  qu'après 
certaines  manœuvres  spéciales.  Entre  ces  deux  groupes  ex- 
trêmes et  leur  servant  comme  de  trait  d*union,  doit  être  pla- 
cée la  couleur;  sans  doute  elle  est  nettement  appréciée  par 
l'œil,  mais  Texamen  chimique  ou  microscopique  peut  seul, 
dans  nombre  de  cas,  en  révéler  la  cause  intime. 

S'il  suffit  de  vous  indiquer  la  valeur  des  premiers,  il  n'en 
est  pas  de  même  des  seconds  qui  ne  pourront  être  étudiés 
avec  fruit  qu'après  vous  avoir  exposé  en  détail  les  précautions 
nécessaires  pour  les  constater  avec  toute  certitude. 

Consistance.  —  La  consistance  de  l'urine  normale  est  à 
peu  près  celle  de  l'eau.  Agitée  dans  un  flacon  à  demi  rempli, 
elle  mousse  en  donnant  de  grosses  bulles  peu  persistantes. 
—  Une  mousse  plus  abondante,  plus  fine  et  plus  persistante 
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K  le  propre  des  urines  chargées  de  sang  ou  de  pus;  cet  effet 
r^  -jcore  plus  intense  si  le  liquide  est  putride.  On  Ta  signalé 
ir^  soureot  aussi  dans  les  urines  albumineuses.  —  Une 
.i^^tance  mudlagineuse  et  filante  ne  se  rencontre,  en  de- 
:  1  de  loule  réaction  chimique  préalable,  que  dans  les  urines 
I  *.rz:ait  purulentes  et  déjà  atteintes  de  putréfaction.  Il  nous 
i  icvndant  été  donné  de  l'observer  une  fois,  chez  un  malade 
-:^  les  urines  étaient  parfaitement  acides  et  nullement  pu- 
:iéâs.  Nous  aurons  Foccasion  de  revenir  sur  ce  fait  en  étu- 
i^i  le  pus  dans  Furine. 

CbEut  ET  SATKUR.  —  Uodeur  de  l'urine  physiologique 
<tnuDent  émise  et  non  encore  refroidie  n'a  rien  de  désa- 
mais  après  quelques  instants  d'exposition  à  l'air,  elle 
^(  pénétrante  et  tout  à  fait  sut  generis.  Cette  odeur  varie 
'uurs  d*intensité  selon  le  degré  de  saturation  de  l'urine; 
-^  ^  d'autant  plus  prononcée  que  la  proportion  des  ma- 
'--^  solides  en  dissolution  est  plus  forte,  que  l'urine  est 

-  <^^  aqueuse  et  plus  colorée. 

-  '^  est  sensiblement  modifiée  par  l'usage  de  certains  mé* 
^  ^:3eots  :  le  copahu,  la  térébenthine  communiquent  une 
'>-:  de  violette.  Un  court  séjour  dans  une  atmosphère 
-'^';ée  de  vapeurs  d'essence  de  térébenthine,  dans  un  appar- 
-rat  récemment  peint  par  exemple,  produit  le  même  effet. 
^"-iins  aliments  agissent  également  sur  l'odeur  des  urines  ; 
->**  ainsi  que  les  asperges  lui  communiquent  une  fétidité 

* '  p<irticulière  ;  c'est  ainsi  encore  que  Todeur  de  l'ait,  du 
1-' ion  fiuné  peut  y  être  retrouvée. 

^i^andoooée  à  elle-même,  l'urine  se  putréfie,  devient  am- 

-  -acale,  exhale  une  odeur  fétide  d'autant  plus  marquée 
'  -  ûit  plus  chaud  et  qu'elle  a  été  conservée  plus  longtemps, 
^'lant  plus  marquée  aussi  que  Turine  renferme  plus  de 

-  -^uiu  pathologiques,  tels  que  le  pus,  le  sang,  capables 
'?r  comme  ferments  et  de  hâter  sa  putréfaction. 


I 
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Cette  fétidité  spéciale  peut  être  observée  parfois  au  moine 
même  de  l'émission,  lorsque  des  phénomènes  de  décompoi 
tion  se  sont  opérés  au  sein  même  de  la  vessie. 

Une  odeur  de  macération,  une  odeur  gangreneuse  da 
une  urine  fraîche  coïncide  presque  toujours  avec  un  asp^ 
sanieux-noiràtre  et  se  rattache  à  l'existence  de  lésions  org 
niques  anciennes  et  profondes  des  voies  urinaires. 

La  saveur  n'est  heureusement  qu'un  caractère  tout  à  fait  s 
condaire.  Contentons-nous  donc  d'enregistrer  d'une  parlqt 
l'état  de  santé  elle  est  légèrement  salée,  légèrement  amèi 
d'autre  part  qu  elle  s'atténue  toutes  les  fois  qu'il  y  a  momei 
tanément  sécrétion  exagérée  et  enfin  qu'elle  devient  francb 
ment  sucrée  dans  la  glycosurie. 

Transparence.  —  L'urine  normale  possède  au  moment 
la  miction  une  transparence  bien  connue.  Abandonnée  à  ell 
même,  elle  laisse  apparaître  un  dépôt  nuageux  formé  par  d 
cellules  épithéliales  de  la  vessie,  par  des  épithéliums  desvoi 
urinaires  et  par  des  produits  imparfaitement  dissous. 

En  se  refroidissant,  l'urine  des  malades  fébriles,  des  rh 
matisants,  des  pneumoniques,  etc.,  se  trouble  souvent  \ 
donnant  un  dépôt  abondant,  de  couleur  rosée,  formé  d'ural 
qui  entraînent  avec  eux  -la  plus  grande  partie  de  la  maliè 
colorante  de  l'urine. 

Le  même  fait  s'observe  fréquemment  en  hiver  dans  \i 
pièces  froides  quand  Turine  est  riche  en  matières  azotée 
Elle  prend  alors  un  aspect  boueux,  facile  à  reconnaître  quai 
une  fois  on  l'a  observé.  Il  faut  être  averti  de  ce  petit  fait,  c 
nombre  de  malades,  préoccupés  de  leur  miction,  vous  pr 
sentent  ces  urines  et  attachent  à  ce  trouble  une  significalii 
grave.  En  chauffant  légèrement,  on  les  voit  rapidemei 
s'éclaircir  pour  se  troubler  ensuite  de  nouveau  par  le  refro 
dissement. 

Une  urine  trouble  au  moment  même  de  son  émission  ei 
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presque  à  coup  sûr  une  urine  pathologique;  on  peut  y  ren- 
contra* des  épithéliums,  du  sang,  des  matières  grasses,  du 
poioa  des  phosphates  précipités  par  suite  des  modifications 
(Jaos  la  réaction  qui  devient  alcaline. 

S'il  s'agit  d'urines  troubles,  purulentes,  il  faut,  pour  bien  ap- 
précier la  valeur  diagnostique  et  pronostique  de  cette  perte  de 
transparence,  tenir  bien  moins  compte  du  degré  d'opacité  que 
de  la  manière  dont  cette  urine  se  comporte  par  le  repos. 
Tantôt  en  effet  quelques  heures  suffisent  pour  voir  le  liquide 
^•tlaircir  en  donnant  lieu  à  un  dépôt  nettement  délimité  ; 
tantôt,  au  contraire,  l'état  louche  persiste  quel  que  soit  le 
temps  écoulé  depuis  son  émission  et  c'est  à  peine  si  les  cou- 
'  hes  supérieures  sont  un  peu  moins  sales  que  celles  qu'elles 
sunnontent.  Ce  dernier  aspect  est  important  à  connaître,  car 
il  voQs  permet  de  prévoir  à  coup  sûr  une  lésion  profonde  et 
ucienne,  non-seulement  des  voies  urinaires,  mais  aussi  du 
fiilrerénal  lui-même.  Nous  aurons  d'ailleurs  occasion  d'insis- 
^'^r  plus  particulièrement  sur  ces  faits  lorsque  nous  étudierons 
'e  pus  dans  l'urine. 

CoDLEOR.  —  On  a  coutume  de  caractériser  la  coloration 
de  Turine  normale  par  le  terme  jaune  ambré,  expression 
d'autant  plus  heureuse  qu'elle  nous  permet  de  vous  dire  de 
^ite  que  nous  y  trouvons  toutes  les  nuances  propres  à  l'ambre, 
depuis  la  plus  claire  jusqu'à  la  plus  foncée.  Ces  degrés  divers 
^  vanés  à  l'infini  d'une  même  teinte  générale  ont  leur  raison 
<fètre  dans  Tétat  de  concentration  plus  ou  moins  marquée 
du  liquide  urinaire.  C'est  ainsi  que  l'urine  du  matin  est  plus 
^lorée  que  celle  qui  est  rendue  peu  de  temps  après  le  repas. 
C'est  ainsi  encore  que  cette  urine  de  la  digestion  est  d'autant 
plus  daire  que  les  boissons  ingérées  ont  été  plus  abondantes. 
^  la  fin  d'un  bon  repas,  où  les  vins  généreux  et  surtout  le 
^n  de  Champagne  ont  coulé  abondamment,  l'urine  devient 
incolore  ou  à  peu  près  ;  elle  est  en  même  temps  très  abon- 
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dante,  rendue  en  grande  quantité  et  à  des  intervalles  très  n 
proches.  Certains  aliments,  les  poires  par  exemple,  produise 
aussi  une  diurèse  marquée  chez  quelques  personnes.  C 
pour  une  raison  analogue  qu'en  hiver,  où  les  sueurs  s( 
rares,  Turine  est  généralement  moins  foncée  que  pend; 
les  chaleurs  de  l'été.  Rapprochons  de  ces  faits  l'urine  inc 
lore  (eau  de  roche),  qui  se  montre  dans  certains  états  nervc 
tels  que  la  migraine,  l'hystérie,  les  émotions  vives. 

Toutes  les  urines  pâles  ont  pour  trait  commun  de  présen 
une  faible  densité  et  de  ne  renfermer  qu'un  dixième  envii 
des  matières  fixes  de  l'urine  normale. 

11  ne  faut  pas  confondre  les  simples  variations  denuano 
que  nous  venons  de  vous  signaler,  avec  de  véritables  chaQ| 
ments  de  couleurs  imprimés  à  l'urine  par  la  présence, 
sein  du  liquide,  de  substances  normalement  étrangères  à 
composition.  Ces  modifications  peuvent  tenir  soit  aux  inge\ 
et  n'être  que  physiologiques,  soit  au  contraire  être  la  cons 
quence  d'un  acte  pathologique  simple  ou  complexe. 

Parmi  les  substances  introduites  par  les  voies  digestii 
et  capables  d'imprimer  au  liquide  urinaire  une  colorati 
spéciale,  nous  trouvons  tout  d'abord  la  rhubarbe  qui  I 
communique  une  teinte  jaune  foncée  facile  à  confondre  ps 
fois  avec  celle  que  peut  donner  la  présence  du  pigme 
biliaire,  mais  que  l'ammoniaque  distingue  immédiateme 
en  donnant  dans  le  cas  présent,  une  coloration  rouge  intens 
la  gomme-gutte,  la  racine  de  la  grande  chélidoine  agisse 
d'une  manière  analogue;  la  garance,  le  bois  de  campêcl 
les  baies  d'airelles,  les  mûres  ont  la  propriété  de  la  faire  pa 
ser  au  rouge;  enfin.  Rayer  a  vu  l'emploi  de  l'indigo  contia 
pendant  quelques  jours  être  suivi  d'une  teinte  bleu-verdâti 

Les  modifications  de  couleur  d'origne  pathologique  peuve 
tenir  à  trois  ordres  de  causes  bien  distinctes  :  tantôt  Turii 
est  sécrétée  normale,  mais,  chemin  faisant,  elle  se  charge  ( 
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produits  étrangers  (pus,  sang)  qui  se  mêlent  à  elle  et  en  altè- 
rent Taspect,  tantôt,  au  contraire,  ces  modifications  ne  font 
que  traduire  un  état  général  du  sang  plus  ou  moins  nettement 
caractérisé,  tantôt  enfin  elles  se  rattachent  à  un  trouble  fonc- 
ùonnel  du  filtre  rénal. 

Nous  ne  vous  rappellerons  ici  que  pour  mémoire  les  teintes 

dues  à  la  présence  du  sang  et  du  pus  ;  elles  seront  spéciale- 

lement  étudiées  à  propos  deThématurie  et  de  la  présence  du 

pas  dans  l'urine.  L'urine  est  rouge,  rouge  groseille,  rouge 

^nat,  q[uand  elle  renferme  du  sang  en  notable  proportion. 

Llie  devient  même  brune  et  presque  noire  si  le  sang  épanché 

a  longtemps  séjourné  dans  la  vessie  ou  sur  tout  autre  point 

du  trajet  urinaire.  Elle  est  blanc-sale,  couleur  d'orgeat,  blanc- 

jannâtre,  grisâtre,  quand  elle  est  chargée  de  pus.  —  Dans  le  cas 

de  lésions  profondes  de  la  muqueuse  vésicale  par  cystite  chro- 

^v^  par  cystite  pseudo-membraneuse,  par  dégénérescence 

:^iicéreuse  ou  fongueuse,  elle  peut  offrir  un  aspect  sanieux- 

noirâtre  tel  qu'on  l'obtiendrait  par  la  macération  prolongée 

d'une  pièce  anatomique. 

Les  altérations  de  sécrétions  du  foie  retentissent  profon- 
dément sur  la  composition  de  l'urine  ;  c'est  alors  que  nous  y 
trouvons  les  éléments  de  la  bile  et  plus  particulièrement  ses 
matières  colorantes. 

Les  urines  ictériques  ont  une  couleur  jaune  orangée,  verte, 
verdàtre,  brune,  suivant  les  cas.  —  L'addition  à  ces  urines 
d'une  petite  quantité  diacide  chlorhydrique  entraîne  ordinai- 
rement la  précipitation  d'une  partie  notable  de  la  matière 
colorante  en  même  temps  que  celle  de  l'acide  urique  qui 
apparaît  plus  tard  en  cristaux  plus  ou  moins  volumineux.  — 
L'agitation  de  ces  urines  acidulées  avec  de  l'éther  ou  du  chlo- 
roforme, fait  passer  une  certaine  quantité  de  pigment  dans 
ces  dissolvants,  mais  il  faut  être  averti  que  la  quantité  dissoute 
^§1  toujours  très  faible  et  même  devient  presque  nulle  si  les 
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urines  sont  chargées  de  pus,  albumineuses  ou  en  voie  d| 
putréfaction.  Aussi  convient-il  de  s'adressera  un  autre  modi 
de  réaction  lorsqu'on  se  propose  de  rechercher  si  des  urinej 
renferment  ou  non  les  matières  colorantes  de  la  bile  :  nouj 
voulons  parler  de  la  réaction  caractéristique   du  pigmeol 
biliaire  en  face  de  l'acide  azotique  ordinaire.  Voici   commenl 
il  faut  opérer  :  dans  un  verre  à  expérience  on  verse  quelque^ 
gouttes  d'acide  nitrique  ordinaire  (modérément  chargée  d^ 
vapeurs  nitreuses  par  son  exposition  au  soleiP),  puis  on  faij 
lentement  glisser  le  long  des  parois  inclinées  du  verre  le  li- 
quide à  éprouver.  Au  bout  d'un  temps  assez  court,  on  obsene 
une  série  de  zones  colorées  où  l'on  distingue  de  haut  en  bas. 
le  vert,  le  bleu,  le  violet,  le  rouge,  le  jaune  orangé.  Finalement 
vous  n'aurez  plus  que  cette  dernière  teinte.  La  couleur  verle 
est  la  plus  caractéristique  ;  la  couleur  violette  l'est  également, 
mais  elle  est  parfois  un  peu  difficile  à  percevoir.  —  Dans  le 
cas  où  vous  auriez  lieu  de  soupçonner  la  présence  de  pus  ou 
d'albumine  dans  l'urine  à  expérimenter,  vous  commenceriez 
par  lui  faire  subir  le  traitement  suivant  :  faire  bouillir,  après 
avoir  très  légèrement  acidulé  par  l'acide  acétique,  de  façon  à 
coaguler  l'albumine  et  finalement  filtrer.  Après  refroidisse- 
ment, et  bien  que  la  coagulation  ait  entraîné  une  partie  sou- 
vent considérable  du  pigment  on  peut  encore  facilement,  en 
opérant  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  reconnaître  au  sein  du 
liquide  dépouillé  d'albumine,  la  présence  de  la  matière  colo- 
rante biliaire. 

A  côté  de  ces  urines  ictériques  il  convient  de  ranger  hs 
urines  dites  hémaphéiques  qui  s'en  rapprochent  par  leur 
origine  hépatique,  mais  qui  en  diffèrent  absolument  par  les 
caractères   chimiques.  On   les  rencontre  dans  un  certain 

i.  l-n  acide  azotique  trop  coiiceutré  et  trop  chargé  de  vapeurs  alifl- 
couvéïïienl  de  décomposer  l'urée  et  de  donner  un  dégagement  tumul- 
tueux de  gaz  (azote  et  acide  carbonique). 
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nombre  d'affections  fébriles  où  le  foie  est  en  jeu  soit  primiti- 
vement, soit  secondairement,  et  plus  souvent  encore  dans  les 
lésions  organiques  de  cette  glande.  Elles  sont  de  couleur 
rtusse,  parfois  rouge  assez  vif  ;  tantôt  elles  restent  à  peu  près 
claires,  tantôt  elles  déposent  un  sédiment  lui-même  roussâtre 
"U  légèrement  rouge.  Quand  on  fait  agir  sur  cette  urine  Tacide 
aiotique  ordinaire,  on  ne  produit  pas  la  série  des  colorations 
réaction  Gmélin)  caractéristiques  du  pigment  biliaire  et 
"vlammenl  l'urine  ne  devient  jamais  ni  verte,  ni  violette.  Elle 
[rend  seulement  une  coloration  rouge  plus  intense,  coloration 
•jue  Ton  a  coutume  de  comparer  à  celle  du  bois  d'acajou.  Si 
Ton  fait  agir  Tacide  azotique  sur  le  sédiment  de  cette  urine, 
sédiment  composé  d'acide  urique  et  d'urates  chargés  de  pig- 
ment roux,  on  obtient  un  effet  analogue,  c'est-à-dire  une 
«oloralion  rouge,  mais  jamais  de  teinte  ni  verte,  ni  violette. — 
Vu  contact  d'un  alcali  caustique  ce  pigment  impur  ne  se 
u'Iure  pas  en  vert  après  abandon  à  l'air,  tandis  que  la  matière 
u^ée  de  la  bile  (que  l'on  rencontre  assez  souvent  dans 
I  urine  et  qui  a  reçu  le  nom  de  bilirubine)  prend  une  coloration 
verte  dans  les  mêmes  conditions. 

Pour  en  finir  avec  ce  qui  a  trait  aux  modifications  urinaires 
J  origine  hépatique,  ajoutons  que  la  présence  des  acides 
biliaires  a  été  niée  dans  beaucoup  de  cas  ;  elle  peut  cependant 
'^tre  manifestée  assez  souvent,  surtout  dans  les  urines  dites 
hémaphéiques,  mais  par  des  méthodes  trop  compliquées  pour 
trouver  place  ici. 

Oq  ne  rencontre  que  très  rarement  dans  les  affections  des 
voies  urinaires  des  urines  à  sédiment  bleu  ou  violacé.  Tantôt 
la  matière  bleue  est  en  fragments  irréguliers,  visibles  seule- 
^^ni  au  microscope  ;  quelquefois  elle  affecte  une  forme  cris- 
tiUine  assez  nette,  mais,  le  plus  souvent,  c'est  sur  les  parois 
d^  vase,  particulièrement  au  niveau  de  la  surface  du  liquide, 
^^'  Ton  observe  un  dépôt  violacé  généralement  amorphe.  — 


240  MODIFICATIONS  PATHOLOGIQUES  DBS  DRINBS. 

L'addition  de  quelques  gouttes  d'acide  azotique  révèle  souTent 
l'existence  de  matières  colorantes  violettes  dans  les  urines 
ammoniacales.  Ces  teintes  sont  rares  d'ailleurs  et  l'on  ignore 
encore  et  leur  cause  véritable  et  leur  valeur  séméiologique. 

Plus  exceptionnelle  encore  est  une  teinte  verte  du  liquide 
urinaire.  Lorsqu'elle  existe,  elle  peut  être  due  à  la  présence 
simultanée  du  sédiment  bleu  et  du  sédiment  jaune  ou  rou- 
geâtre  ;  il  suffit  alors  du  repos  et  de  l'examen  microscopique 
pour  reconnaître  la  cause  de  c-ette  coloration.  Mais  en  généi^. 
elle  n'est  qu'une  des  formes  de  l'urine  ictérique  avec  prédo- 
minence  de  la  biliverdine,  comme  on  en  obtiendra  facilemeoi 
la  preuve  en  essayant  ces  urines  avec  l'acide  nitrique. 

Un  aspect  blanchâtre  laiteux  analogue  à  une  émulsion  est 
un  indice  presque  certain  qu'on  a  affaire  à  des  urines  chargées 
de  matières  grasses,  à  des  urines  chyleuses  pour  les  appeler 
par  leur  nom.  Nous  n'y  insistons  pas  pour  le  moment. 

Quantité.  —  Quand  on  veut  apprécier  la  quantité  d'urine 
rendue  par  un  sujet  sain  ou  par  un  malade,  on  doit  recueillir 
l'urine  des  vingt-quatre  heures.  L'urine  ainsi  recueillie  peut 
être  soit  mesurée,  soit,  ce  qui  vaut  mieux,  pesée.  II  est  utile 
de  recueillir  séparément  l'urine  du  jour  et  celle  de  la  nuit. 

De  nombreuses  recherches  faites  sur  des  individus  sains, 
Becquerel  a  conclu  que  la  quantité  moyenne  d'urine,  rendue 
en  vingt-quatre  heures  par  un  adulte,  est  de  1 ,267  grammes 
avec  des  écarts  qui  peuvent  varier  de  900  grammes,  chiffit 
minimum,  à  1,500,  chiffre  maximum. 

Les  oscillations  en  plus  ou  moins  autour  du  chiffre  moyen, 
1 ,200,  sont  donc  fort  étendues  et  cela  sans  sortir  des  limites 
physiologiques. 

De  nombreuses  causes  en  effet  peuvent,  en  dehors  de  tout 
état  pathologique,  intervenir  pour  activer  ou  ralentir  la  sé- 
crétion urinaire.  Nous  avons  eu  occasion  déjà  de  vous  les 
signaler  à  propos  de  la  transparence;  qu'il  nous  suffise  doue 


MODIFICATIONS  PATHOLOGIQUES  DES  URINES.  241 

le  TOUS  rappeler,  d'une  part,  Tinfluence  des  ingesta^  particii-- 
tièrement  des  boissons,  et,  d'autre  part,  Tantagonisme  con- 
stant qui  existe  entre  la  sueur,  l'exhalation  pulmonaire  et 
leicrétion  urinaire. 

Pour  qu'on  puisse  prononcer  les  mots  d'oligurie  ou  de 
X'iyurie,  il  faut,  non-seulement  que  les  chiffres  extrêmes 
^ieot  atteints  ou  dépassés,  mais  encore  que  cet  état  se  pror 
vBge  et  se  maintienne  pendant  une  série  de  jours  consé- 
Liilifs. 

D'une  façon  générale,  les  influences  pathologiques  qui 
iisèDent  la  diminution  de  la  quantité  d'urine  sont  plus  fré^ 
luentes  que  celles  qui  l'exagèrent.  L'oligurie  sera  de  règle, 
n  effet,  toutes  les  fois  qu'il  y  aura  sueurs  abondantes,  selleç 
>rofiises,  fièvre  intense,  etc.;  tandis  que  la  polyurie  ne  se 
^^ûcontrera  guère  qu'au  cours  du  diabète,  de  l'azoturie,  de 
^^Iques  néphrites  ou  de  certains  états  hystériformes.  Mais 
^neo  est  plus  de  même,  je  tiens  à  vous  en  avertir,  lorsqu'on 
^^e  plus  particulièrement,  comme  nous  le  faisons  ici^  la 
^iiûlogie  des  voies  urinaires.  La  polyurie  est,  comme  nous 
Qrons  occasion  de  vous  le  dire,  chose  fréquente  parmi  nos 
i^es,  bien  plus  fréquente  surtout  qu'on  ne  serait  tenté  de 
•peDser  si  on  ne  prenait  le  soin  de  mesurer  la  quantité  du 
foide  excrété.  Mais  ce  sujet  est  trop  important  pour  être 
^té  ici;  nous  vous  l'exposerons  plus  tard  avec  tous  les 
élails  qu'il  comporte  ^ 

I^  modifications  quantitatives  de  l'urine  iniportent  au 
bicien  à  un  double  point  de  vue. 
I^'une  part,  elles  sont  fort  souvent  un  élément  soit  de  diag- 
)stic,  soit  de  pronostic,  et  pour  ne  parler  que  des  urinaires 
>u$  aurons  à  insister  sur  la  gravité  spéciale  d'une  oligurie 
^longée,  et  sur  la  valeur  particulière  qu'il  convient  d'at- 

*•  Voir  Leçon  XVI. 

6CT0H.  —  VOIIS  UBIN.  \  6 
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tribuer  à  une  polyurie  permanente  bien  que  peu  accenh 

D'autre  part,  la  notion  de  quantité  est  de  nécessité  abs( 
lorsqu'on  se  propose  de  déterminer  le  chiffre  de  tels  ou 
matériaux  solides  éliminés  par  la  voie  rénale.  Le  chimi 
qui  fait  une  analyse  d*urine,  ne  tient  compte  en  effet 
des  éléments  présentés  par  un  volume  ou  un  poids  détern 
d'urine.  Aussi  le  résultat  qu'il  remet  n'acquiert-il  sa  val 
véritable  que  lorsqu'il  est  rapproché  de  la  quantité  d'ui 
sécrétée.  Dirons-nous,  par  exemple,  que  l'urée  est  dimin 
parce  que  Ton  n'en  aura  constaté  que  1 5  grammes  pour 
litre  si  le  sujet  en  observation  en  émet  quatre  et  cinq  lil 
par  jour?  Il  est  donc  de  toute  nécessité  de  rapporter  toujo 
au  chiffre  total  des  urines  rendues  en  vingt-quatre  heo 
ce  que  l'analyse  a  appris  pour  telle  ou  telle  quantité  p 
tielle  K 

Même  importance  encore  de  ce  petit  calcul  bien  sioi 
d'ailleurs,  s'il  s'agit  de  connaître  les  conditions  de  déper 
tion  et  d'épuisement  offertes  par  une  urine  pathologique, 
la  quantité  des  matières  dissoutes  dans  un  kilogramme 
considérable  et  si  en  même  temps  la  quantité  d'urine  est  el 
même  excessive,  le  malade  est  dans  des  conditions  b 
autrement  compromettantes  pour  sa  vie  que  si  l'un  des  I 
teurs  s'était  seul  accru. 

C'est  encore  cette  même  notion  de  quantité  totale  qui  s6| 
nous  permettra  d'interpréter  à  leur  juste  valeur  les  reol 
gnements  tirés  de  la  densité  de  l'urine. 

Dans  le  cas  où  pour  une  raison  quelconque  (incontin^ 


1.  II  peut  être  nécessaire  parfois,  étant  donnée  une  analyse  en  n 
de  la  traduire  en  volume^  ou  inversement.  ] 

En  multipliant  par  la  densité  le  poids  des  éléments  constitutifs  j 
kilogramme  d*urine,  on  obtient  le  poids  de  ces  éléments  contenus^ 
un  litre.  Réciproquement,  en  divisant  par  la  densité  le  poids  des 
ments  d*un  litre  d*urine  on  a  ceux  du  kilogramme. 
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d'ïïrine,  manque  de  surveillance)  on  ne  pourrait  apprécier 
directement  la  quantité  d'urine  excrétée  par  un  malade  en 
ïïflgt-quatre  heures,  il  serait  possible,  d'après  M.  Méhu,  de  la 
fiier  approximativement  en  prenant  pour  base  l'analyse 
même  de  ces  urines.  En  admettant,  ce  qui  est  à  peu  près 
vrai,  que  t  kilogramme  d'urine  normale  contienne  en  moyenne 
10  grammes  de  sels  minéraux  anhydres,  si  l'on  ne  constate 
qœ  2  grammes  de  sels  minéraux,  on  conclut  que  l'urine  est 
nndue  en  quantité  1 0/2  ou  5  fois  plus  considérable  que 
dans  Tétat  normal.  Si  Ton  obtient  6  grammes  de  sels 
anhydres,  le  rapport  1 0/6  indiquera  qu'il  faut  multiplier  le 
▼olume  normal  (1 ,500  ce.)  de  l'urine  par  le  rapport  1 0/6,  et 
ainsi  de  suite.  L'urine  qui  ne  contient  que  1  gramme  de 
se  QÛDéraux  correspond  alors  à  1 5  litres  par  jour. 

Cemode  d'appréciation  est  encore  bon  quand  l'urine  très 
ctuj]^éede  sels  minéraux  est  rendue  en  beaucoup  plus  faible 
'{^iité  par  jour  que  dans  l'état  normal.  L'urine  d'un  ma- 
iade  renferme-t-elle  1 8  grammes  de  sels  minéraux  par  kilo- 
pamme,le  rapport  tO/18  ou  5/9  indique  la  quantité  d'urine 
fendue  par  jour,  1,500  grammes  multipliés  par  5/9  ou 
^  grammes  environ. 

Nous  n'entendons  pas  attribuer  à  ce  mode  d'appréciation 
ttie  valeur  mathématique,  car  il  faudrait  tenir  compte  aussi 
^  poids  de  la  personne,  de  l'alimentation,  etc.;  mais  ayant 
^  à  même  de  vérifier  dans  nombre  de  cas  sa  valeur  entre 
^  mains  de  M.  Méhu,  nous  n'hésitons  pas  à  vous  le  recom- 
^der  comme  pouvant  rendre  de  véritables  services  dans  la 
pratique  courante. 

ÛKfsiTÉ.  —  Deux  moyens  peuvent  être  employés  pour 
l^rminer  la  pesanteur  spécifique  de  l'urine  :  la  balance  et 
'aréomètre.  Le  procédé  à  l'aide  de  la  balance^  par  la  méthode 
lite  du  flacon,  bien  que  plus  précis,  n'est  pas  d'un  usage 
journalier,  nous  n'y  insisterons  donc  pas;  vous  le  trouvez 
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d'àifleurs  décrit  dans  tous  les  traités  de  physique.  Le  p 
souvent  on  se  sert  d'un  petit  densimètre,  dit  pèse-urines, 
indique  les  densités  des  liquides  dont  le  poids  varie 
1 ,000  à  1 ,050  grammes  par  litre. 

Le  densimètre  doit  flotter  librement  dans  le  liquide  et  ne 
toucher  aux  parois  du  vase;  celui-ci  ne  doit  être  rempli  q 
1/2  centimètre  du  bord.  On  se  sert  avec  avantage  d'un  ve 
à  expérience  ou  mieux  encore  d'une  flûte  à  vin  de  Champa( 
qui  n'exige  qu'un  faible  volume  d'urine.  On  lit  la  densité 
niveau  de  la  surface  du  liquide  et  non  au  sommet  du  no 
uisque  qui  s'élève  le  long  de  la  tige  du  densimètre.  i 
opérant  ainsi,  à  la  température  de  1 0  degrés  centigrades,  s 
un  échantillon  des  urines  totales  émises  en  vingt-quai 
heures,  on  trouve  que  la  densité  moyenne  de  l'urine  nornv 
est  de  1 ,018,  ce  qui  revient  à  dire  que  1  litre  de  ce  liqui 
pèse  1,018  grammes. 

Nous  avons  dit  avec  intention  :  à  la  température  de  d 
degrés,  car  trois  degrés  de  diff^érence  dans  la  températu 
déterminent  ordinairement  un  écart  de  un  degré  dans  la  de 
site  d'une  urine  normale.  L'influence  thermométrique  va) 
d'ailleurs  suivant  la  quantité  et  la  qualité  des  matières  fis 
de  l'urine. 

Ce  sont  là  des  causes  d'erreur,  qu'on  doit  toujours  aro 
présentes  à  l'esprit,  quand  on  se  propose  une  pesée  rigourei 
sèment  exacte.  Si  tel  était  le  but  poursuivi,  il  faudrait  toi 
d'abord  dégager  le  gaz  dissous  dans  Turine.  Mais  n'insistoi 
pas  plus  longtemps  sur  ces  détails  qui  ne  jouent  qu'ua  tl 
secondaire  au  point  de  vue  pratique. 

D'une  façon  générale,  nous  vous  l'avons  dit,  l'urine  ù^ 
maie  accuse  le  chiffre  de  1 ,0 1 8  au  pèse-urines;  mais  on  pi 
constater  de  nombreuses  oscillations  autour  de  ce  chil 
moyen. 

La  densité  augmente  ou  diminue  suivant  les  changemei 
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ée  rapports  qui  s'établissent  entre  la  quantité  d'eau  et  celle 
iks  matières  dissoutes.  Ajoutons  toutefois  que  deux  urines 
(fégale  densité  ne  laisseront  pas  nécessairement  de  résidus 
secs  de  même  poids;  les  sels  minéraux  en  effet  communi- 
foeot  au  liquide,  toute  chose  égale  d'ailleurs,  une  densité 
bien  plus  élevée  que  les  substances  organiques. 

A  Télat  physiologique  eUe  s'élève  ou  s'abaisse  suivant  que 
la  quantité  des  urines  est  diminuée  ou  augmentée.  Peu 
importe  que  les  modifications  quantitatives  soient  essentiel- 
ioneot  transitoires  comme  cette  diurèse  passagère  que  nous 
vous  avons  signalée  à  la  suite  d'un  bon  repas,  ou  qu'au  con- 
traire elles  portent  sur  tout  un  jour  ou  même  toute  une  série 
de  jours.  En  été,  par  exemple,  quand  le  corps  subit  une 
sudation  d'autant  plus  abondante  qu'il  est  soumis  à  un 
aerdce  plus  violent,  la  densité  de  l'urine  peut  s'élever  au 
M  de  plusieurs  jours  jusqu'à  1 030  et  même  1 035.  C'est 
ufl  fiût  bon  à  connaître,  car  la  miction  de  cette  urine  très 
concentrée  devient  difficile,  ou  pour  mieux  dire,  douloureuse. 
^  Ton  n'écoutait  que  les  sensations  accusées  par  le  sujet  on 
^rait  tenté  de  croire  à  quelque  affection,  tandis  qu'il  n'y  a 
en  réalité  qu'exagération  d'un  fait  physiologique. 

A  Tétat  pathologique  le  rapport  entre  la  densité  et  la  quan- 
tité n'est  plus  chose  aussi  constante.  Ne  constatons- nous  pas 
journellement  chez  des  diabétiques  les  chiffres  1 020, 1 025  et 
cela  non-seulement  chez  les  glycosuriques  non  polyuriques, 
oiais  même  aussi  chez  ceux  qui  émettent  des  quatre  et  cinq  litres 
f  urine  en  vingt-quatre  heures?  Il  y  a  chez  eux  augmentation, 
non  pas  seulement  relative,  mais  absolue,  dans  le  chiffi'e  des 
inalériaux  solides  éliminés.  Par  contre,  vous  rencontrerez  des 
sujets  (et  nous  avons  particulièrement  en  vue  ici  nos  malades 
polyuriques  des  voies  urinaires)  dont  les  urines  ont,  toute 
chose  égale  d'ailleurs,  une  densité  inférieure  à  la  normale. 

Toutefois,  dans  la  grande  majorité  des  cas  morbides  les 
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choses  se  passent  comme  à  Tétat  physiologique  et  l'on  peut 
dire  qu'en  règle  générale  toute  modification  quantitative  des 
urines  se  traduit  par  une  modification  en  sens  inverse  de 
l'élément  densité.  La  réciproque  n'est  pas  moins  vraie  et  Ton 
peut  avancer  hardiment  que  toute  densité  anormale  doit 
éveiller  l' attention  du  côté  de  la  quantité  et  engager  à  la  véri- 
fier si  on  ne  Ta  déjà  fait.  Tant  que  la  densité  ne  s'abaisse 
pas  au-dessous  de  1 01 0,  elle  ne  permet  pas  de  prévoir  le 
chiffre  des  urines  excrétées  ;  il  peut  y  avoir  polyurie  légère, 
mais  il  se  peut  tout  aussi  bien  qu'il  s'agisse  simplement  de 
personnes  convalescentes,  pâles,  débiles  ou  anémiques.  Entre 
1 0 1 0  et  1 005  la  polyurie  est  presque  certaine.  Une  densité 
de  1 005  et,  à  plus  forte  raison,  une  densité  inférieure  à  ce 
chiffre  peuvent  être  considérées  comme  l'indice  certain  d'une 
sécrétion  urinaire  exagérée. 


II.  Réaction  et  composition  de  l'urine  norhau 

ET   PATHOLOGIQUE. 

Réaction.  —  L'urine  normale  de  l'homme  rougit  le  papiffl 
de  tournesol. 

Cette  acidité  de  l'urine  a  été  diversement  expliquée.  On  i 
tenté  de  l'attribuer  à  la  présence  de  l'acide  urique  ;  mais  il 
ne  lui  appartient  que  secondairement.  En  effet,  ni  dans  une 
solution  aqueuse  d*acide  urique  saturée  à  froid,  ni  dans  cetta 
même  solution  à  chaud,  on  ne  voit  le  papier  de  tournesd! 
virer  au  rouge  franc.  Mais  au  sein  de  l'urine  il  agit  pai 
double  décomposition  :  mis  en  présence  des  sels  neutres  é^ 
particulièrement  du  phosphate  de  soude,  l'acide  urique  s'em- 
pare d'une  partie  de  la  base  du  sel  et  le  transforme  en  phos- 
phate acide  de  soude,  ù  réaction  acide  manifeste.  C'est  à  ce| 
titre  que  l'acide  urique  est  l'agent  principal  de  l'addité  nor 
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maie  de  Turine  physiologique.  L'acide  carbonique  agit  de 
inèffiey  mais  à  un  degré  beaucoup  moindre. 

Buis  Tétat  de  santé,  même  le  plus  parfait,  la  réaction  de 
ïmod  ne  resterait  pas  identique  à  elle-même  aux  différentes 
iietuies  du  jour,  d'après  les  observations  personnelles  de 
t  Ddavaud,  confirmées  par  les  recherches  de  Bence  Jones. 
ïaprës  ces  observateurs  la  première  émission  d'urine,  faite 
e  matin  au  moment  du  réveil,  est  constanunent  acide;  les 
ÔBsaons  qui  se  succèdent  jusqu'au  moment  du  déjeuner 
'M  ou  neutres  ou  légèrement  alcalines  et  exceptionnelle* 
oeot  acides;  à  partir  du  repas  de  onze  heures  et  jusqu'au 
aidemain  matin  l'acidité  est  de  règle  et  toujours  nettement 
accusée*. 

Ces  oscillations  quotidiennes  ne  sont  pas  les  seules  varia* 
^Qs  physiologiques  que  puisse  subir  la  réaction  urinaire. 
liodité  peut  devenir  très  faible,  ou  même  faire  place  à  un 
^oeatre,  après  un  bain  prolongé,  après  T  ingestion  d'une 
puide  quantité  de  boissons,  s'il  n'y  a  pas  eu  diaphorèse 
^ndante  (Andral). 

^  ce  sont  surtout  les  influences  exercées  par  le  régime 
A  par  certains  tngesta  qu'il  importe  de  connaître.  Les  sels 
>icalins  à  acides  végétaux  qui  existent  en  abondance  dans 
^^ns  fruits,  les  tartrates  (raisins,  prunes),  les  citrates  (gro- 
^^\  les  malates  (pommes),  les  acétates  alcalins,  dont  l'éli* 
Buoation  hors  de  l'organisme  se  fait  à  travers  le  filtre  rénal 
1  l'état  de  bicaribonates  alcalins,  diminuent  l'acidité  de  l'urine 
lorsqu'ils  sont  employés  dans  une  certaine  mesure.  Sous 
leur  influence  prolongée  ou  exagérée  l'urine  peut  devenir 
<^pable  de  bleuir  le  papier  de  tournesol.  Il  en  est  de  même 
de  Tusage  longtemps  continué,  même  à  dose  moyenne,  d'une 
«au  très  alcaline  (Vichy,  Vais). 

i*  Ch.  Robin.  Leçons  sur  les  humeurs  normales  et  mcrbides  du  corps  de 
f^we.  Paris,  I87S. 
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Claude  Bernard  s'est  attaché  tout  particulièrement,  à  déter- 
miner par  voie  expérimentale  les  diverses  conditions,  tant 
physiologiques  qu^accidentelles,  qui  peuvent  Êdre  varier  1^ 
réaction  de  l'urine.  Malgré  l'intérêt  considérable  qui  s*aUachd 
à  ces  recherches,  nous  ne  suivrons  pas  le  grand  physiologisU 
dans  cette  voie  qui  nous  entraînerait  trop  loin  ;  mais  non 
tenons  à  vous  faire  part  du  rapport  constant  qu*il  a  démoQtH| 
entre  la  nature  de  l'alimentation  et  le  genre  de  réaction.  «  U 
réaction  acide  de  l'urine  est  en  rapport  avec  une  alimentatiori 
azotée.  C'est  pour  cette  raison  que  les  animaux  à  jeunool 
l'urine  acide  parce  que,  vivant  de  leurs  propres  substance^. 
ils  se  trouvent  à  un  régime  azoté.  Peu  importe  d'ailleurs  qu 
les  matières  azotées  soient  d'origine  animale  ou  végétale  ^  » 
Inversement  on  peut,  comme  cet  illustre  expérimentateur  t> 
observé  sur  lui-même,  obtenir  chez  Thomme  ralcalinité  d^ 
l'urine  par  un  régime  non  azoté.  Ce  ne  fut  toutefois  que  l<^ 
lendemain  que  son  influence  se  fit  sentir. 

L'état  neutre,  voire  même  l'alcalinité,  peuvent  donc  apparu 
tenir  à  T  urine  normale  au  moment  de  l'émission ,  mais  il  u'en 
est  pas  de  même  de  Xalcalinité  ammoniacale  qui  est  uo  fail 
de  putréfaction. 

Cette  transformation  s  accomplit  spontanément  dansFurim 
primitivement  normale  et  acide  que  l'on  a  abandonnée  à  elle- 
même  dans  un  vase  ouvert  ;  l'urée  se  changeant  en  carbonate 
d'ammoniaque.  Cette  transformation  est,  comme  toutes  les 
fermentations,  hâtée  par  une  température  un  peu  élevée  el 
par  la  présence  au  sein  du  liquide  de  matières  organiques 
telles  que  le  pus,  le  sang,  l'albumine,  les  épithéliums  capable 
de  jouer  le  rôle  de  ferments. 

De  ces  variations  de  réaction  de  l'urine  résulte  (en  faisant 
abstraction  des  assertions  de  M.  Delavaud,  assertions  qui  ne 

1  •  Leçons  tmr  les  liquides  de  l'organisme,  par  Claude  Bernard.  Paris,  ISôi* 
1. 1,  p.  18. 
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^xispnisBent  pas  en  nqpport  avec  ce  qui  s'observe  journd- 

ixùt  ao  lit  des  malades),  qu'âne  ùrioe  ne  pourra  être  dite 

niment  neutre  ou  alcaline  que  si  on  Texamine  au  moment 

une  de  son  émission,  et  d'autre  part  qu'elle  ne  pourra  dans 

%s  conditions  même  être  déclarée  pathologique  que  lorsqu'on 

âe  sen  enquis  du  régime  et  des  habitudes  du  sujet 

D  est  mie  seconde  réserve  qu'il  convient  de  foire,  à  savoir  : 

jJoeooe  exercée  sur  la  réaction  de  Turine  par  la  présence 

i^ndante  dn  sang  au  sein  du  liquide  excrété.  Si  l'urine  était 

a^oiemeot  acide,  elle  pourrait  devenir  neutre. 

P^  contre,  il  est  certaines  urines  légèrement  acides  qui 

Kdoifent  cette  réaction  qu'à  l'adde  carbonique  qu'elles  ren- 

smeot  n  suffit  de  les  porter  à  50  degrés  pendant  quelques 

■staiis  et  de  les  agiter  pour  les  ramener  à  leur  état  véritable. 

Les  urines  peu  acides  ou  neutres  (quelle  que  soit  d'ailleurs 

A<ase  de  cette  modification)  peuvent  prêter,  lorsqu'on  les 

'^^  à  une  erreur  d'interprétation.  Lorsqu'on  les  chauffe, 

aae  sans  aller  jusqu'à  l'ébulKtion,  on  voit  se  produire  {sm- 

>Mâron  agite  rivement  le  liquide  dans  le  tube)  un  trouble 

«>:fldaiit  qui  rappelle  l'aspect  de  l'albumine  coagulée.  L'ad- 

.'oOQ  d'an  peu  diacide  acétique  le  foit  instantanément  dispa- 

^àrt  n  s'agit  en  effet  de  phosphates  terreux  précipités  après 

^%agement  de  l'acide  carbonique  provoqué  par  la  chaleur. 

1^  arines  normales  conservées  dans  un  flacon  fermé  pendant 

^  on  deux  jours  offrent  fréquemment  ce  phénomène  et  cela 

ivee  une  intensité  d'autant  plus  grande  qu'elles  s'éloignent 

piBs  de  leur  acidité  première. 

Faiblement  acide,  l'urine  n'a  aucune  valeur  diagnostique 

^  pronostique,  à  moins  qu'elle  ne  succède  à  des  urines  am- 

^-joiacales  et  qu'elle  ne  traduise  ainsi  une  améfioration  véri- 

wble. 

Uoiiiie  neutre  est  le  plus  souvent  une  urine  qui  tend  à  se 
ritréfier  ou  m^e  qui  a  déjà  commencé  à  subir  un  certain 
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degré  de  putré&ctibn.  A  ce  titre  elle  mérite  d'attirer  votre 
attention  sur  Tétat  du  réservoir  urinaire. 

Mais  ce  sont  surtout  les  urines  alcalines  et  ammoniacales 
qui  acquièrent  une  importance  considérable  dans  Tétude  des 
affections  des  voies  urinaires,  en  nous  révélant  un  état  de 
souffrance  plus  ou  moins  avancé  de  la  cavité  vésicale  et  parti- 
culièrement de  sa  muqueuse.  Nous  ne  nous  arrêterons  pas 
pour  rinstant  à  examiner  les  causes  capables  d'éveiller  au 
sein  même  de  la  vessie  la  décomposition  ammoniacale  du 
liquide  urinaire;  ce  sujet  trouvera  mieux  sa  place  à  propos  de 
Tétude  du  pus  dans  Turine. 

Ce  que  nous  devons  vous  indiquer  ici,  c'est  le  moyen  de 
reconnaître  si  une  urine  alcaline  est  anunoniaoale.  Pour  s'en 
assurer,  on  en  chauffe  quelques  granunes  dans  un  tube  de 
verre  sur  une  lampe  à  alcool,  et  l'on  plonge  dans  l'espace 
vide  du  tube  une  bande  de  papier  de  tournesol  rouge  et  hu* 
mide.  En  se  volatilisant,  le  carbonate  d'ammoniaque  bleuira 
le  papier  de  tournesol,  et  deviendra  perceptible  par  son  odeur. 
On  peut  encore  plonger  dans  le  tube  une  baguette  de  verre 
trempée  dans  l'acide  chlorhydrique;  on  observe  alors  un 
nuage  blanc,  dû  à  la  formation  du  chlorhydrate  d'ammo- 
niaque.  Ajoutons  que  ces  urines  ammoniacales  déposent  tou- 
jours des  cristaux  de  pihosphate  ammoniaco-magnéaien,  qu'il 
est  possible  et  même  très  faoile  de  reconnaître  au  micros- 
cope. 

Composition  de  l'urine.  —  Les  éléments  constituants 
de  l'urine  normale  sont  nombreux  et  variés.  L'analyse  com- 
plète nous  y  révèle  : 

Eau, 
Urée , 
Créatine , 
Gréatinine , 
AlIantoïDC, 
Matières  coloraoteSy 
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Acide  carbonique, 

—  unique, 

—  hippurique, 

—  benzoîque, 
Chlorures  alcalins, 
Phosphates  alcalins  de  soude , 

—  —     de  potasse , 

—  —      de  chaux , 

—  —      de  magnésie , 
Phosphate  acide  de  soude , 

SuJ  rates, 

Sels  ammoniacaux  et  sels  de  fer  (des  traces). 


Fidèles  au  but  clinique  que  nous  poursuivons,  nous  ne 
nous  attacherons  qu'aux  éléments  normaux,  fondamentaux, 
-]n*à  ceux  dont  les  modifications  quantitatives  en  plus  ou  en 
moinSy  ont  une  signification  importante  ;  à  ceux  par  exemple 
dont  Taugmentation  suffit  à  modifier  Taspect  des  urines  qui 

peuvent  par  cela  seul  devenir  troubles  ou  abandonner  des 

dépôts  sur  les  parois  ou  au  fond  du  vase  qui  les  contient. 

Cest,k  ces  titres  divers  que  nous  aurons  à  indiquer  les  moyens 
techniques  nécessaires  pour  rechercher  et  reconnaître  Turée, 
lacide  urique,  les urates. 

Ubée.  —  Lorsque  à  l'exemple  de  Claude  Bernard,  on 
examine  l'urine  d'un  mammifère  soumis  au  jeûne  absolu,  on 
constate  que,  quel  que  soit  l'animal  en  expérience,  le  liquide 
examiné  renferme  constamment  de  l'urée.  Tous  les  autres 
éléments  ont  pu  varier  en  quantité,  quelques-uns  même  ont 
lisparuy  mais  l'urée  reste. 

L'urée  est  donc  Télément,  sinon  caractéristique,  car  on  la 
rouve  dans  presque  tous  les  liquides  de  l'organisme,  du  moins 
bndamental  de  l'urine.  Elle  en  est  en  même  temps  un  des 
lémeuts  principaux,  puisqu'à  elle  seule  elle  forme  ordinaire* 
nent  plus  du  tiers  des  matières  fixes. 

L'urée  obtenue  à  l'état  d'isolement  se  présente  sous  forme 
le  cristaux  incolores,  très  solubles  dans  l'eau  et  l'alcool,  inso- 
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lubies  dans  Téther  sec.  —  Dans  l'urine,  Turée  est  à  Fétat  de 
dissolution;  pour  Tisoler,  on  procède  de  la  mauière  suivante  : 
On  évapore  Furine,  de  préférence  à  une  température  peu 
élevée,  et  on  reprend  l'extrait  sirupeux  par  l'alcool  concentré. 
Les  sels  et  les  matières  insolubles  dans  l'alcool  étant  séparés 
par  le  filtre,  on  évapore  la  liqueur  alcoolique,  puis  on  verse 
dans  l'extrait  concentré  et  refroidi  de  l'acide  azotique  pur,  en 
excès  sensible  ;  peu  à  peu  l'azotate  d'urée  se  dépose  sous  la 
forme  d'une  bouillie  cristalline,  qui  est  desséchée  entre  des 
feuilles  de  papier  Joseph.  L'azotate  d'urée  traité  par  le  bicar- 
bonate de  potasse  fournit  de  l'urée  ;  on  reprend  le  mélange 
desséché  par  de  l'alcool  qui  ne  dissout  guère  que  Turée,  et 
on  fait  cristalliser  cette  dernière  à  plusieurs  reprises.  La 

préparation  de  grandes  quantités 
d'urée  offre  des  difficultés  pra-i 
tiques  nombreuses. 

Si  l'on  se  proposait  seulement 
de  constater  la  présence  de  l'urée, 

on  se  contenterait  de  Tobtenirl 

I 

à  l'état  d'oxalate,  ou  mieux,  en 
procédant  comme  nous  venons 
de  l'indiquer,  d'azotate  d'urée, 
dont  les  cristaux  examinés  au! 
microscope  sont  assez  caracté- 
ristiques (fig.  1). 
La  recherche  d*un  procédé  de  dosage  rapide  et  exact  de 
l'urée  de  l'urine  a  pendant  longtemps  occupé  les  chimistes. 
Aujourd'hui  on  se  sert  avec  succès  de  l'hypobromite  de  soude, 
bien  que  ce  sel  ne  décompose  pas  aussi  complètement  l'urée 
à  la  température  ordinaire  que  semble  l'indiquer  la  formule  : 


Fi;.  1.  —  Nitrate  d'urée.  (L.  Bede.) 


C*H*Az«0*-+-6(NaO,BrO) 

=6  Na  Br -+-2  C  0*-|-4H  0+ Az  *. 
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Ao  Gootact  de  rhypobromite  alcalin  Turée  se  décompose 
^  acide  cailiooique,  eau  et  azole.  On  absorbe  l'adde  carbo- 
iqoe  par  la  sonde  caustique  et  l'on  mesure  le  volume  de 
riDole;  de  ce  volume  d'azote  on  déduit  le  poids  de  l'urée* 
L'opniioa  se  pratique  sur  2  à  5  centilitres  d'urine  ;  quel- 
jKfoîs  sur  une  quantité  plus  considérable,  s'il  y  a  polyurie  ; 
a  OMiçoit,  en  efiet,  que  plus  l'urine  est  diluée,  plus  la  quan- 
/-^  (forée  est  fiuble  ;  aussi  après  une  première  expérience  on 
fpréde  mieux  le  volume  d'urine  sur  lequel  on  doit  opérer.  Il 
âd  recourir  aux  traités  spéciaux  pour  la  manœuvre  de  ces 
i;*pareiis,  et  les  difficultés  pratiques  que  l'on  rencontre  à 
^iaqoe  instant.  Le  réactif  ne  se  borne  pas  à  la  décomposition 
ieFiffée,  il  isole  une  partie  de  l'azote  de  l'acide  urique,  de  la 
Tiàoej  des  matières  albumineuses,  aussi  doit-on  avant 
v^  choses  dépouiller  l'urine  à  essayer  des  substances 
ioûieases  qu'dle  contient. 

la  quantité  moyenne  d'urée  contenue  dans  Turine  est  de 
^-denx  parties  pour  mille,  soit  28  grammes  pour  les 
^quatre  heures.  Ce  chiffire  n'a  rien  d'absolu,  mais  est 
i^mk  au  contraire  à  de  nombreuses  variations  tant  physio- 
• -pqnes  que  morbides. 

Pour  aqqirécier  à  leur  juste  valeur  ces  variations,  il  faut  se 
ippder  qoe  l'urée  n'est  autre  que  le  produit  de  la  décompo- 
îitioa  des  matières  azotées,  que  ces  matières  azotées  aient  été 
^trodoites  sous  forme  d'th^e^toou  qu'elles  soient  empruntées 
par  aidophagie  aux  tissus  mêmes  de  roi|[anisme. 

Chez  les  animaux  mis  à  l'abstinence,  soumis  par  conséquent 
â  raii!q)hagie,  c'est-à-dire  à  un  régime  essentiellement 
^mai^  forée  augmente  d'abord  dans  l'urine,  et  cela  dans  des 
proportions  teUes  que  chez  des  chevaux,  à  jeun  depuis  sept  à 
^t  joors,  Claude  Banard  a  vu  l'urée  cristalliser  spontané- 
lœot  ai  longues  aiguilles;  plus  tard,  lorsque  l'animal  devient 
inahde,  l'urée  diminue  peu  à  peu. 


254  MODIFICATIONS  PATHOLOGIQUES  DES  URINES. 

En  activant  les  phénomènes  intimes  de  nutrition  et  de 
dénutrition,  qui  se  passent  au  sein  des  tissus,  l'exercice  mus- 
culaire intervient  dans  une  certaine  mesure  pour  augmenter 
ou  diminuer  la  proportion  d'urée. 

Mais  c'est  surtout  l'alimentation  qui,  à  Tétat  physiologique, 
exerce  une  influence  considérable  sur  les  modifications  quan- 
titatives de  Turée.  Tandis  qu^un  régime  purement  animal 
peut  faire  monter  le  chiflre  de  Turée  jusqu'à  40  et  50  grammes 
en  vingt-quatre  heures  (Rabuteau),  une  alimentation  essen- 
tiellement végétale  le  ferait  tomber  à  24. 

C'est  à  ces  raisons  diverses,  alimentation  peu  abondante  e( 
exercice  nul  ou  à  peu  près,  qu'il  faut  attribuer  le  chifl're  rela- 
tivement faible  d'urée  (1 8  ou  20  grammes  par  vingt-quatre 
heures)  que  l'on  rencontre  chez  la  plupart  des  malades  des 
hôpitaux. 

La  quantité  d'urine  excrétée  ne  modifie  pas  le  chiffre  d*urée 
éliminée.  Sans  doute  la  proportion  22/1 000  que  nous  vous 
avons  indiquée,  varie  en  plus  ou  en  moins,  suivant  qu'il  y  a 
oligurie  ou  polyurie  ;  mais,  à  Tétat  physiologique  éL  aussi 
dans  la  plupart  des  cas  morbides,  le  chiffre  total  pour  les 
vingt-quatre  heures,  reste  sensiblement  le  même,  soit  28  à 
30  grammes,  avec  les  écarts  dus  au  régime  et  au  genre  àent 

Parmi  les  causes  pathologiques  qui  modifiât  la  quantité 
d'urée,  nous  devons  spécialement  signaler  la  fièvre  franche 
et  la  plupart  des  affections  hépatiques  comme  exagérant  sa 
production,  tandis  qu'au  contraire  Tanémie,  la  fièvre  hec- 
tique et  pour  dire  mieux  l'état  cachectique,  entraînent  sa 
diminution.  A  propos  de  l'influence  remarquable  qu'exerce  le 
foie  sur  la  production  de  l'urée,  nous  devons  vous  rappeler 
les  conclusions  du  mémoire  de  M.  Brouardel  sur  ce  sujet  '. 

On  ne  peut,  vous  lesavez^  localiser  dans  un   organe  la 

1.  Voy.  XII'  Leçon,  p»  227* 
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frmalioDde  ïurée;  eUe  semble  se  &ire  dans  tous  les  tissus, 
n  Terta  même  des  phénomènes  de  nutrition  intime.  Puis, 
atnd&ée  par  le  torrent  drculatoire,  elle  arrive  au  filtre  rénal 
iai]pe  de  son  âimination.  La  diminution  d'urée  dans  Turine 
pad  tenir  à  l'an  ou  à  l'autre  de  ces  facteurs  :  La  production 
peuiètre  iaible  et  seule  en  cause  (anémie,  régime  végétal,  etc. ..)  ; 
a  prodnction  d  urée  peut  être  normale  ou  à  peu  près,  mais 
râmioatioa  rénale  être  insuffisante  et  imparfaite  par  le  fiât 
rime  lésion  plus  ou  moins  avancée  du  rein. 

Bans  le  premier  cas,  la  maladie  préexistante  continuera  à 
5oiDer  sans  modification  spéciale,  dans  le  second  au  contraire 
îw  TerreE  apparaître,  à  courte  échéance,  toute  une  série  de 
raptômes  particuliers,  caractérisés  surtout  par  des  troubles 
àfsàb  et  des  accidasts  nerveux  souvent  des  plus  graves. 

D  importe  donc  absolument,  lorsqu'on  procède  à  l'analyse 

'-^  urine  donnée,  d'avoir  toujours  présent  à  la  mémoire 
iï  modifications  d'origine  physiologique  et  pathologique 
pâÂale  qui  peuvent  se  produire  dans  la  quantité  d'urine 
Qoétée  en  vingt-quatre  heures.  Car  il  ne  faudrait  pas,  vous 
^  comprenez  par  ce  qui  précède,  conclure  trop  vite  d  une 
Motion  de  l'urée  à  une  altération  du  parenchyme  rénal  et 
pir  suite  à  l'imminence  des  accidents  urémiques. 

Ce  point  méritait  d'autant  plus  d'attirer  votre  attention, 
?ie  certains  auteurs  ont  considéré  la  uon«élimination  de  l'urée 
^inmie  la  cause  essentielle  des  accidents  urineux  et  de  la 
fi^  nrinaire  en  particulier.  Nous  n'avons  pas  à  vous  dé- 
vdopper  ce  sujet  aujourd'hui,  mais  nous  tenons  à  vous  aver^ 
tir  de  l'importance  de  la  question  et  de  la  gravité  non  dou- 
teuse du  pronostic  lorsqu'on  se  trouve  en  présence  d'un 
^râaire  n'excrétant  en  vingt-quatre  heures  qu'une  quantité 
<f  orée  de  beaucoup  inférieure  à  la  normale. 

C'est  au  point  de  vue  pratique  encore  que  nous  devons 
étudier  la  décomposition  de  l'urée  en  carbonate  d'ammo* 
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niaque.  Cette  combinaison  de  Torée  avec  les  éléments  de 
l'eau'  se  produit  en  présence  d'acides  minéraux,  mais 
surtout  en  présence  de  substances  organiques  agissant 
comme  ferments.  Elle  se  montre  dans  Turine  normale 
abandonnée  au  contact  de  l'air  ;  mais,  tandis  qu'elle  est  très 
tardive  si  l'urine  est  franchement  acide  et  ne  renferme  que 
très  peu  d*éléments  organiques,  elle  est  précoce  au  contraire 
pour  une  urine  peu  acide,  ou  riche  soit  en  pus,  soit  en  sang, 
soit  en  débris  épithéliaux.  Elle  peut  se  faire  paiement,  comme 
nous  avons  eu  occasion  de  vous  le  signaler  en  traitant  de  la 
réaction  de  Turine,  au  sein  de  la  vessie  atteinte  de  cystite,  b 
cellules  altérées  agissant  alors  comme  agent  de  femaentatio& 
(Claude  Bernard).  —  Toute  urine  putride  est  donc  fatalemeot 
pauvre  en  urée  et  par  contre  riche  en  carbonate  d'ammo- 
niaque, facile  à  constater  comme  nous  l'avons  vu  précé- 
demment. 

Résumons  ces  données  divei*ses  en  vous  disant  :  1  "^  que  si 
l'urée  de  l'urine  peut  varier  dans  ses  proportions,  elle  ne  sau- 
rait franchir  certaines  limites  soit  en  plus,  soit  surtout  en 
moins,  sans  éveiller  votre  sollicitude  et  provoquer  des  craintes 
sérieuses  ;  T  que  l'urée  est  par  sa  décomposition  une  des 
causes  principales  de  la  putridité  et  de  l'alcalinité  ammonia- 
cale des  urines. 

Acide  uriçue.  —  La  substance  qui,  après  l'urée,  se  rea* 
contre  le  plus  constamment  dans  T urine  est  Tacide  urique. 
Gomme  l'urée,  il  ne  prend  pas  naissance  dans  le  rein,  mais 
est  seulement  éliminé  par  cette  glande.  Gomme  Turée  aussi, 
son  existence  est  en  rapport  direct  avec  le  mode  d'alimenta- 

I.   Le  carbonate  d'ammoniaque  ne  diffère  de  l'urée  que  par  deux 
atomes  d'eau  : 

Urée Az»  C*  H«  0« 

2  atomes  d'eau H^  0* 


Carbonate  d'ammoniaque.  .  .       Az*C^H»0« 
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j  phis  oa  moins  azoté.  C'est  ainsi  qu*il  &it  dé£aint  dans 

■TJê  des  heribivores  observés  à  l'état  physiologique,  tandis 

.^  se  montre  au  contraire  dans  Furine  de  ces  mêmes  her* 

re$,  maintenus  à  la  diète,  c'est-à-dire,  en  réalité,  mis  au 

-z::^  animal. 

Eiis(e-t-fl  des  rapports  encore  plus  intimes  entre  l'urée  et 
:  li^  urique?  Peutron  considérer  celui-ci  comme  n'étant 
/je  qum  produit  de  combustion  moins  avancé  que  l'urée  ? 
'^t  là  un  Eût  qui,  d'abord  résolu  par  l'affirmative,  semble 
^  jnfhni  nécessiter  de  nouvelles  recherches  avant  de  rece* 
:  aiie  conclusion  définitive. 

.  .H  nous  suffise,  pour  nous  cliniciens,  de  savoir  que  l'acide 

;.e  augmente  avec  une  nourriture  azotée  abondante  et 

>:  aerdce  très  faible,  tandis  qu'il  diminue  au  contraire  sous 

-ïï^ce  d^ane  vie  active  et  d'une  alimentation  moins  sub- 

--:>Je. 

i'^rtat  normal  et  physiologique,  l'acide  urique  n'existe 

<"  i-  Tétat  libre  dans  l'urine  et  ne  s'y  rencontre  que  sous 

^ durâtes  et  plus  spécialement  d'urate  de  soude. 

\  JûDc  on  se  propose  de  doser  l'acide  urique  d'une  urine, 

i  2:i\  avant  tout  le  déplacer  et  le  mettre  en  liberté  ' .  Il  suffit 

>-'^'  eela  d'additionner  l'urine  à  examiner  d'une  certaine 

entité  d'acide  organique  ou  minéral  (l'acide  chlorhydrique 

'  wticulier)  et  de  laisser  reposer  le  liquide  à  faible  tem- 

>itare.  On  voit  alors  se  former  au  fond  du  vase  une  couche 

^*  ou  moins  abondante  de  couleur  jaune,  oi-angée,  rousse 

r.rjugeàtre.  Ce  dépôt  est  formé  de  cristaux  d'acide  urique. 

^  colorations  diverses  que  nous  venons  de  signaler  ne  leur 

^':artiennent  pas  en  propre.  En  se  précipitant,  ils  ont  en-* 

^'-^zi  les  matières  colorantes  de  l'urine  et  leur  ont  emprunté 

'  ^oas  Uûssons  de  côté  les  procédés  de  dosage  exact  de  racidenriqoe, 
^  ^*ocêdés  étant  délicats  et  nécessitant  une  habitude  spéciale  des 
•i-.pilatioos  chimiques. 

GCTOW.  —  Tons  UBRI.  il 
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des  nuances  variables  comme  elles.  Cette  propriété  de  s( 
colorer  comme  l'urine  permet  de  reconnaître  instant anémenl 
et  de  distinguer  de  suite,  sous  le  champ  du  microscope,  Tacidi 
uriquedes  autres  éléments  cristallins  de  Turine.  Cette  donoéi 
est  d'autant  plus  précieuse  que  Tacide  urique  n'affecte,  comml 
nous  le  verrons,  aucune  forme  cristalline  absolument  cod 
stante  et  typique. 

Lorsque  l'acide  urique  est  excrété  en  trop  grande  quao 
tité,  il  se  précipite  spontanément  et  se  dépose,  par  le  repo 
du  liquide,  le  long  des  parois  du  vase,  tantôt  en  petits  i 


□  i  0 AÎ  A  OVO  9 


01 


mm 


Fi;.  2.  —  Acide  urique,  formet  eommanei  i. 

Précipitation  lente  et  spootanée.  —  Griftaux  ré^lien,  losanges  et  prismes 
rectangulaires.  Bérifés  de  ces  types  primitib. 

isolés,  lorsqu'il  est  peu  abondant,  tantôt  au  contraire  fo 
mant  des  couches  presque  continues.  Généralement  alors 
apparaît  sous  forme  de  losanges  colorés  en  jaune,  parfo 
60US  celle  d'un  prisme  rectangulaire  ou  avec  des  formes  aj 
rondies  qui  dérivent  de  cristaux  réguliers*  Les  figures  2  et 
qui  ont  été  dessinées  sur  nature  par  M.  Méhu  montre 
combien  de  types  divers  peuvent  revêtir  ces  cristaux  et  ^ 
combien  de  façons  différentes  ils  peuvent  se  grouper.  Halg 
ces  modalités  diverses,  on  peut  toujours,  avec  un  peu  d'hj 

1.  Les  figures  i*elatives  à  Tétude  physico-chimique  de  J'urioe  ont  ^ 
dessinées  d'après  nature  par  M.  Méhu  pour  son  Traité  de  chimie  médic^ 
Notre  collègue  a  hien  voulu  nous  autoriser  à  les  reproduiret 
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hitude,  et  leur  coloration  aidant,  les  reconnaître  assez  facile- 
ment par  Texamen  microscopique. 

Dans  le  cas  d'ailleurs  où  cette  distinction  offrirait  quelques 
difficultés,  on  pourrait  dénoncer  l'existence  de  l'acide  urique 
par  une  réaction  chimique  des  plus  faciles  et  qui  ne  nécessite 
]u  un  centigramme  de  matière  à  vérifier  : 

Mettez  dans  une  petite  capsule  de  porcelaine  1  à  5  centi* 
pammes  du  produit  (sec  et  lavé  à  l'eau)  que  vous  suspectez 
coateoir  de  l'acide  urique;  ayez 


léreuce  réduite  préalablement  en       Ê^^     n    % 
me  poussière  fine  ;  ajoutez-y  cinq      11  ^vL-x^ç'^ 


m  que  cette  matière  soit  de  pré-      Qljjp  ^^#Pi%   A 

H/ 

ï  dix  fois  son  poids  d'acide  azo-  ^^^'^TS^I^  n     Vv 

tique  de  concentration  ordinaire,  /^  ^  Sxs'^^^C' 

{Kûs  quelques  gouttes  d'eau;  chauf-  <:^«=^^^^ 
tel  doucement  le  tout  au  bain- 

,  ^  Fig.  3. —  Adde  urique,  formes  rares. 

inane  deau    bomllante  jusquà    Evapomuon  mpide  du  yqaide,  mode  de 
dessiccation.  Le  résidu  jaunit  ;  la      rS^mb^;,::  T^Ù 
t«npérature  de  100  degrés  con-      po»^-"  ^»ff^«°'"- 
inuaot  son  action ,  peu  à  peu  ce  résidu  prend  une  teinte 
"osée,  puis  rouge.  Pour  rendre  la  réaction  plus  nette,  faites 
ilors  glisser  le  long  des  parois  de  la  capsule  une  ou  deux 
louttes  d'ammoniaque  liquide,  ou  exposez  ce  résidu  rosé  au- 
lessus  d'un  flacon  d'ammoniaque  ;  vous  produisez  une  colo- 
atioD  rouge  violacée  pourpre.  Une  goutte  de  soude  caustique 
ODoerait  une  coloration  bleue;  le  bichlorure  de  mercure,  un 
récipité  rosé  fleur  de  pêcher;  l'azotate  d'argent,  un  précipité 
iolacé.  11  faut  se  garder  d'un  excès  d'ammoniaque  si  l'on 
îut  obtenir  ces  derniers  précipités  métalliques  avec  leurs 
elles  colorations  et  surtout  les  conserver. 
Avec  un  peu  d'habitude  vous  opérez  directement  sur  I9 
iupe  à  alcool,  il  faut  un  peu  plus  d'acide  azotique  ;  le  résul-> 
Il  esl  le  même  et  beaucoup  plus  vite  obtenu. 
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Si  la  quantité  d'acide  urique  excrétée  est  encore  plus  con- 
sidérable que  nous  ne  Tavons  supposé  jusqu'ici,  ce  n'est  pas 
dans  le  vase  seulement  et  après  émission  de  Turine  qu'il  se 
déposera,  mais  bien  aussi  dans  la  continuité  des  voies  un- 
naires.  Telle  est  l'origine  de  la  gravelle  urique,  gravelle  urique 
qui  n'aboutira  que  trop  souvent  à  la  formation  de  véritables 
calculs  dont  l'analyse  chimique  vous  révélera  faciieoient  la 
nature. 

Après  avoir  étudié  les  moyens  de  distinguer  et  de  recon- 
naître  la  présence  de  l'acide  urique  tant  par  l'examen  micros- 
copique que  par  les  réactions  chimiques  ;  après  avoir  passé 
en  revue  les  aspects  divers  sous  lesquels  il  se  présente  à  nocre 
observation,  nous  devons  examiner  les  conditions  capables  de 
provoquer  une  excrétion  exagérée  de  Tacide  urique. 

Un  dépôt  très  léger  est  chose  fréquente  à  la  suite  d'un  bon 
repas  arrosé  de  vins  généreux  ;  il  est  alors  transitoire  et  pas- 
sager comme  la  cause  elle-même.  Nous  le  voyons  au  contraire 
prendre  pour  ainsi  dire  droit  de  domicile  dans  les  urines  des 
gros  mangeurs,  des  grands  buveurs.  Les  limites  physiologi- 
ques ne  sont  qu'à  peine  franchies  dans  ces  cas  et  Texcès 
d'acide  urique  est  souvent  à  peine  appréciable  ;  il  faut  cepen- 
dant en  tenir  compte  comme  d'un  avertissement  précieux^ 
Un  pas  de  plus  dans  cette  voie  et  l'on  arrivera  à  la  gravelle 
urique  avec  toutes  ses  conséquences. 

Les  dépôts  abondants  sous  forme  d'une  couche  briqueti 
tapissant  toute  la  paroi  du  vase  peuvent,  il  est  vrai,  se  rei 
contrer  chez  des  sujets  atteints  d'affections  hépatiques  ;  m< 
ils  sont  plus  spécialement  l'apanage  des  rhumatisants, 
goutteux,  de  quelques  diabétiques,  c'est-à-dire,  en  un  m< 
de  cette  classe  de  malades  qui  nous  fouraissent  un  noi 
si  considérable  de  calculeux. 

Quelques  formes  irrégulières  présentées  par  les  cristal 
d'acide  urique  méritent  même  à  cet  égard  une  attention  toi 
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jirtioilière.  Chez  les  calculetu,  d'après  une  remarque  faite 
vM.  I^u  et  doDt  rimportaoce  clinique  est  facile  à  saisir, 
n  cnâanx  s'écartent  soovrat  du  type  ordinaire  losangique 


<.  iTfc  aormtl  tammp^at;  t,  t,  d^lgcSKIjiw  cooBcivçuta;  d,  e.  f.  f.  fgran 
a  eh—  il  flm  (b  plu  ■•ngaiei  ;  A.  ■■■■i  ;  i.  [mai  doM  (MrifC  la  ■«■■  j 

M  présenter  la  forme  de  clous,  de  massues  (dg.  4)  on  tout 

es  aspect  intermédiaire.  La  fig.  5  vous  montre  une  forme 

%fe  plus  irrégulière  :  comme  dans  le  cas  précédent,  les  cris- 

'•oa  sont  allongés,  mais  outre  leur  aspect 

•9  foseau,  en  massue  ils  sont  hérissés 

:èfines  el  de  stalactites.  On  ne  ren- 

;oDire  guère  cette  dernière  forme  que 

ims  des  urines  non-seulement  très  char- 

;^  d'acide   nrique ,   mais  auxquelles 

>iil  Tenues  s'ajouter  des  hématies  et 

îti  leococjtes.  Si  ces  trois  éléments  se 

'iTOinent  réunis,  on  peut  être  à  peu  près 

'Certain  de  la  présence  d'un  calcul  ou 

iegrïTiers  d'acide  urique  dans  le  rein,      •'"i»!""»» 

Ajoutons  aussi  que  la  présence  d'un  corps  étranger  intra- 
^éïical  exdte,  d'après  M.  Ch.  Robin,  la  sécrétion  de  l'acide 
nnqwjce  qui  expliquerait  les  incrustations  de  ces  corps  par 
•^  iéfbis  d'acide  urique. 
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L'acide  urique  donne  deux  séries  de  sels  :  des  urates  acides 
et  des  urates  neutres  ou  alcalins.  Ces  derniers  (urates  alca^ 
lins]  sont  seuls  solubles  en  proportion  notable  :  l'urate  de 
lithine  parsdt  être  le  plus  soluble  des  urates,  c'est  pour  cette 
raison  que  Ton  emploie  la  lithine  dans  le  traitement  de  \i 
gravelle  urique.  Les  urates  alcalins  de  soude  et  de  potasse  sont 
aussi  plus  solubles  dans  l'eau  que  l'acide  urique,  de  là  l'em- 
ploi des  eaux  alcalines  de  Vais,  de  Yichy,  etc. 

Quant  aux  urates  acides,  ils  sont  généralement  peu  solu^ 
blés  ;  ce  sont  eux  qui  se  déposent  ordinairement  dans  l'urine, 
pour  former  le  dépôt  que  nous  allons  étudier. 

Urates.  —  Les  urates  existent  constamment  dans  Furine; 
nous  y  rencontrons  à  l'état  physiologique  les  urates  de  soudé, 
de  potasse,  de  chaux,  et  parfois  aussi  de  magnésie.  Au  point 
de  vue  clinique,  il  n'y  a  que  peu  d*intérêt  à  les  distinguer  les 
uns  des  autres,  nous  les  confondrons  donc  dans  une  même 
étude  générale. 

Refroidie  à  0^,  l'urine  normale  fraîche  et  concentrée  se 
trouble  et  donne  en  quelques  jours  un  dépôt  d'urates  de 
couleur  variable,  ayant  pour  caractère  physique  d'être  soluble 
dans  l'eau  à  chaud;  pour  caractère  chimique  de  donner  nais- 
sance, quand  on  le  traite  par  l'acide  chlorhydrique,  à  de  Tacide 

urique  qui  se  reconnaît  à  son  type  de  cris- 
':^*5Ciï|^  tallisation;  pour  caractère  microscopiqne, 
ft^'^^%(    enfin,  de  se  présenter  sous  forme  de  granules 

sphéroïdaux  larges  de  1  à  3  millimètres, 

Fig  4.— Untedesoudê.      r  g 

parfois  isolés ,  plus  souvent  agglutinés  en 
petites  traînées  ou  petits  amas  (fig.  6). 

Les  urates  sont  solubles,  avons-nous  dit,  mais  nous  de- 
vons ajouter  :  à  certaines  conditions.  D'une  part,  en  effet, 
leur  solubilité  est  peu  prononcée,  et,  d'autre  part,  elle  est 
d'autant  plus  faible  que  la  température  de  la  solution  est 
moins  élevée.  Cette  double  notion  est  précieuse  à  retenir,  (^ 
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elle  DOQs  permettra  d'expliquer  facilement  Texistence  de  cer- 
tains dépôts  spontanés  d'urates,  soit  par  un  défaut  de  propor- 
tion entre  la  quantité  d'eau  et  la  quantité  d'urates  renfermés 
dans  une  urine  donnée^  soit  par  Tinfluence  du  froid  agissant 
sur  le  liquide  sorti  des  voies  urinaires. 

Dans  une  urine  parfaitement  physiologique  et  à  la  tempé- 
rature de  15  degrés,  les  urates  sont  à  l'état  de  dissolution 
complète.  Mais  sous  un  certain  nombre  de  causes  physiolo- 
p<]ues,  comme  aussi  sous  l'influence  de  certains  états  patho- 
^^ques,  on  les  rencontre  à  Tétat  de  dépôts  spontanés.  Ces 
tépôts  revêtent  des  aspects  divers  suivant  le  moment  où  on 
es  observe  et  aussi  suivant  la  proportion  des  urates.  L'urine 
ist  d'abord  opaline,  puis  trouble,  soit  qu'elle  reste  demi- 
iranspareote  (urates  peu  abondants),  soit  qu'elle  offre  un 
^ped  boueux  des  plus  marqués.  Cet  état  trouble  peut  cesser 
3ssei  vite,  ou  au  contraire  se  prolonger  plusieurs  heures. 
P^u  i  peu  les  sels  se  déposent  et  vont  former  au  fond  du  vase 
^  sur  ses  parois  une  couche  plus  ou  moins  épaisse,  mais 
oujours  fortement  adhérente. 

La  couleur  du  dépôt  n'est  pas  moins  variable.  Générale- 
ment rouge-brique,  rouge-brun,  il  peut  être  blanc*rosé, 
lauc-jaun&tre  ou  même  lactescent. 

De  là  des  erreurs  possibles  et  dans  tous  les  cas  des  diffî- 
ultés  certaines,  si  l'on  voulait  juger  de  ces  dépôts  par  la 
impie  inspection.  Leur  nature  véritable  est  d'ailleurs  facile 
constater.  Il  su£Qt  de  chauffer  à  la  lampe  à  alcool  le  liquide 
3upçonné  de  renfermer  des  urates,  après  addition  préalable 
'un  peu  d'eau  si  le  dépôt  est  considérable.  Si  Ton  a  affaire  à 
6s  urates,  on  verra  le  liquide  s'éclaircir  et  même  devenir 
)ut  à  fait  transparent,  pour  se  troubler  de  nouveau  par  le 
efroidissement. 

Les  dépôts  spontanés  d'urates  sont  fréquents.  Nous  les 
rouTons  à  l'état  physiologique  comme  à  l'état  pathologique, 
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chez  des  bien  portants  comme  chez  des  malades.  Ce  quil 
importe  de  déterminer  c'est  leur  raison  d'être  immédiate^ 
Deux  conditions  différentes,  en  effet,  président  à  leur  apparia 
tion  :  la  diminution  dans  la  quantité  d'urine  excrétée,  ou  si 
vous  aimez  mieux  la  diminution  dans  l'élément  aqueux,  ei 
d'autre  part  une  augmentation  véritable  dans  le  chiffre  tota 
des  urates. 

La  présence  de  dépôts  d'urates  au  sein  d'urines  rares 
denses,  colorées,  n'ajoute  rien  aux  renseignements  déjà  fourni: 
par  ces  caractères;  nous  pouvons  avoir  affaire  aussi  bien  aui 
conséquences  d'une  sudation  exagérée  qu'à  celles  d'une  du/ 
rhée  profuse. 

Il  n'en  est  plus  de  même  s'il  s'agit  d'urines  sécrétées  en 
quantité  normale  et  présentant  cependant  d'une  façon  régu- 
lière et  constante  des  dépôts  d'urates,  comme  on  Tobservepai 
exemple  chez  les  gros  mangeurs,  chez  les  grands  buveurs 
chez  les  sujets  atteints  d'affections  hépatiques,  souvent  au^ 
chez  les  goutteux  et  les  rhumatisants.  Ces  dépôts  ont  alon 
la  même  signification  que  celle  que  nous  avons  rencontrée 
déjà  à  propos  de  l'acide  urique  spontanément  cristallisé,  i 
faut  redouter  la  formation  ultérieure  de  gravelle  rénale  et  àt 
calculs  urinaires.  Les  urates  sont,  en  effet,  je  tiens  à  sais/r 
cette  occasion  de  vous  en  avertir,  un  des  éléments  fréqueiD' 
ment  observés  dans  les  concrétions  vésicales  et  rénales. 

11  est  une  classe  de  malades  qui  mérite  tout  spécialemeni 
de  vous  être  signalée;  je  veux  parler  des  dyspeptiques  hyp< 
condriaques;  rien  n'est  plus  fréquent  que  de  voir  iears 
urines  présenter  presque  à  toutes  les  mictions,  et  cela  pen 
dant  des  mois  et  des  années,  des  dépôts  d'urates,  dépôts  qui 
s'exagèrent  sous  la  moindre  influence,  pour  le  moindre  écart 
de  régime,  pour  le  plus  petit  excès.  C'est  alors  que  ces  ma- 
lades à  esprit  inquiet  vous  arrivent  porteurs  de  petits  flacons 
pleins  d'une  bouillie  roussâtre  et  épaisse  (car  ils  ont  eu  bien 
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-  c  de  recueillir  le  fond  du  vase  et  lui  seul).  C'est  alors  aussi 
1  j  est  boa  de  savoir  les  rassurer  en  chauffant  devant  eux  la 
ï£e  du  délit. 

Phraphaies.  —  L'urine  physiologique  ne  contient  pas 
nÔB  de  àaq  phosphates,  provenant  partie  des  ingeslûj 
artie  aussi  du  travail  de  désassimilation  des  os,  des  carti- 
^•is  et  antres  tissus. 

Ta  seul  de  ces  phosphates  est  adde,  c'est  le  phosphate 
ulede  soode;  les  quatre  autres  sont  neutres  ou  alcalins; 
^  les  désigne  sous  le  nom  général  de  phosphates  terreux;  ce 
iAÀ  les  jdiosphates  neutres  ou  alcalins  de  soude,  de  chaux, 
>:p»)tasse,  de  magnésie. 

*3es  deux  derniers  méritent  spécialement  de  nous  arrêter, 
^h  sont  sujets  à  de  fréquentes  modifications  quantitatives 
^:a  n'est  plus  ordinaire  que  de  les  rencontrer  soit  sous 
•-ne de  dépôts  urinaires,  soit  comme  élément  constituant 
ruxxàs  urinaires. 

U  Phosphate  de  chaux  peut  apparaître  secondairement 
^  des  urines  qui  n'en  renfermaient  pas  au  moment  de  leur 
^^^^âson;  ce  lait  s'observe  dans  des  urines  faiblement  acides 
^  }m  par  leur  exposition  à  l'air  perdent  une  partie  de  leur 
'^iecarbonique.  Usepro-  ^ 

:l  alors  une  double  dé-     lî  Aê\d\\ê>^^f^ 

^'  passe  eo  particulier  pour 

^  urines    d'un   certain  Kg.  7.  —  phosphate  de  chaux. 

llfDbre  de    sujets    soumis  Formel  e»  aigmlle»,  e»  coin»   Kroupcmeot 

^  *  ea  rosettei . 

'  '  régime  lacté  exclusif.  Le 

v  i^phate  de  chaux  se  montre  alors  sous  forme  de  cristaux 
I;.  7  ;  dans  tous  les  autres  cas,  lorsqu'il  fait  partie  de  sédi- 
:^Qts  ou  de  calcul^  il  est  plutôt  observé  à  l'état  amorphe. 
Les  phosphates  de  chaux  bibasique  et  tribasique  sont  peu 
r..iit>lês  dans  l'eau  pure,  assez  solubles  dans  l'eau  chargée 


:ifirsition;  c'est  ce  qui    vi^/SÎ^I^Î 
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d'acide  carbonique;  les  acides  minéraux  et  Facide  acétique 
les  dissolvent  en  très  grande  quantité.  La  solution  de  phos- 
phate de  chaux  dans  l'acide  acétique  donne  un  précipité 
d'oxalate  de  chaux  par  l'acide  oxalique. 

Le  Phosphate  de  magnésie  a  beaucoup  de  ressemblance 
avec  le  phosphate  de  chaux  qu'il  accompagne  presque  par- 
tout. 11  en  diffère  surtout  en  ce  que  sa  solution  dans  l'acide 
acétique  n'est  pas  précipitable  par  l'acide  oxalique.  Dans  un 
cas»  M.  Méhu  a  pu  analyser  un  calcul  parfaitement  pur  formé 
par  ce  sel  et  provenant  d'un  enfant  de  deux  ans  encore  sou- 
mis au  régime  lacté;  ce  calcul  était  remarquable  par  sa  blan- 
cheur et  sa  légèreté. 

IIL  —  Éléments  étrangers. 

Les  éléments  qui,  étrangers  à  la  composition  normale  di 
liquide  urinaire,  peuvent  se  rencontrer  dans  les  urines  patho 
logiques,  sont  de  deux  ordres  différents  :  organiques,  inorga- 
niques. 

Parmi  les  éléments  pathologiques  d'ordre  organique,  nous 
trouvons  : 

Le  saog, 

Le  pus , 

La  bile , 

Des  épithéliums, 

Des  spermatozoïdes, 

Des  champigQons  et  infusoires, 

La  glycose ,  i 

L*albumine , 

Des  matières  grasses , 

L*acide  oxalique  et  les  oxalates , 

La  cystine. 

Parmi  les  éléments  inorganiques,  nous  nous  attacherons 
spécialement  aux  composés  ammoniacaux  : 

Carbonate  d'ammoniaque , 
Phosphate  ammoniaco-magnésien , 
Urate  acide  d'ammoniaque. 
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Les  *trine$  purulentes^  les  urines  sanglantes  ont  une  valeur 

r^  logique  trop  considérable  pour  trouver  place  dans  cette 

-rif.  ^ensemble  ;  nous  nous  en  occuperons  en  faisant  l'exa- 
L£  ilinique  des  urines. 

'«^aot  anx  urines  altérées  par  la  présence  de  la  bile^  nous 
PjfiseasufiGsamment  occasion  d'en  parler  en  traitant  delà 

:>?Tir,  pour  ne  pas  y  revenir. 

!>iTHiLiuMs  ET  EXSUDATS.  —  L'épithélium  des  voies  un- 
%%  n'est  pas,  comme  celui  de  certaines  muqueuses,  en 
^  de  lenouvellement  continuel;  aussi,  à  l'état  normal,  ne 
î^nH-on  dans  l'urine  que  quelques  rares  cellules  épithé- 
îi^  iétachées  de  la  vessie  ou  de  l'urëthro. 

^  l'influence  d'un  toivail  phlegmasique  une  desquama- 
•c  pfas  ou  moins  active  s'établit  et  ses  produits  se  mêlent  à 

^:  de  là,  dans  quelques  cas,  un  aspect  trouble  assez  pro- 

''Jd  plus  souvent  la  formation  de  nuages  ou  de  dépôts. 

^^anen  microscopique  est  ici  de  la  plus  haute  ijDiportance  ; 
^^iailement  il  vous  permettoi  de  reconnaître  inunédiate- 
^-  la  nature  de  la  modification  survenue  dans  la  trans- 
î^^3e  du  liquide,  mais  il  aura  encore  pour  résultat  de 
^^  renseigner  sur  le  siège  et  parfois  sur  la  nature  du  pro- 
^^  morlHde.  Il  ne  suffît  pas  en  effet  de  constater  l'oistence 
*  Ploies  ^ithéliales,  ni  même  de  déterminer  leur  propor- 
'^'  ;  ce  qui  importe  avant  tout,  au  double  point  de  vue 
^^ostic  et  pronostic,  c'est  de  reconnaître  à  quel  dépar- 
^^t  des  voies  urinaires  appartiennent  les  éléments  orga- 
*r^  qu'on  a  sous  les  yeux. 

l'irsqa'îl  s'agit  de  desquamation  uréthrale,  les  cellules 
^^^^ées  sont  aplaties  et  sphéroïdales  ;  elles  n'existent  pas 
*<^i^ars  également  dans  les  urines  des  divers  temps  de  la 
^  'ion.  Le  premier  jet  en  effet  aura  pour  conséquence  na~ 
^- -^e  de  les  entraîner  et  de  balayer  le  canal,  comme  il  est 
"^«^^  de  s*en  convaincre  en  invitant  le  malade  à  recueillir 
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dans  deux  vases  difTéreots,  d'une  part  la  première  partie 
la  miction,  d'autre  part  la  seconde,  et  en  comparant  en 
eux  les  deux  liquidesainsi  recueillis. 
Les  cellules  vésicales  (fig.  8)  se  recouoaissent  assez  bie 
leur  forme  généralement  lai 
aplatie,  irrégulière,  mais  as 
souvent  aussi  cylindiique.  E 
sont  presque  toujours  d'aillé 
mêlées  à  des  cristaux  de  pb 
phates  et  de  carbonates,  et  à 
certain  nombre  de  leucoqi 
Mats  ce  sont  surtout  les  cellules  provenant  du  rein  et  • 
calices  qu'il  faut  s'attacher  à  distinguer  ;  car  on  ne  sau 
trop  réunir  d'éléments  capables  d'éclairer  la  pathologie 
rein,  toujours  si  obscure  dans  sa  symptomatologie.  Il  n' 
pas  de  cellule  type.  Toutes  les  formes  cellulaires  peuTeni  { 
rencontrées,  dans  l'urine  lorsqu'il  y  a  pyelo-néphrite  :  à  c 
d'épithélium  sphérique  à  un  ou  deux  noyaux,  on  rencoii 
des  éléments  prismatiques,  tantôt  allongés,  tantôt  cou 
tantôt  réguliers  et  à  bouts  renflés,  tantôt  irréguliers  a 
une  extrémité  efBlée,  le  tout  mêlé  à  un  grand  nombre 
grandes  cellules  pavimenteuses  à  angles  aigus.  Que  ces  é 
ments  divers  soient  intacts  ou  qu'ils  n'existent  plus  q 
l'état  de  fragment  et  en  voie  de  dissociation  ;  qu'ils  soient  n 
ou  infiltrés  de  petites  gouttelettes  claires  d'aspect  graisseï 
qu'ils  existent  seuls  dans  l'urine,  ou,  ce  qui  est  plus  fréque 
qu'ils  soient  mêlés  à  de  nombreux  leucocytes  et  i  qu^q> 
hématies,  dans  tous  ces  cas  le  diagnostic  à  porter  est 
même;  nous  vous  l'avons  déjà  dit,  il  y  a  pyelo-néphrite. 

Les  cellules  épithéliales  ne  sont  pasles  seuls  éléments  or 
niques  fournis  par  le  rein  malade.  A  côté  d'elles  et  au  mi 
d'elles  vous  rencontrerez  souvent  des  tubes  et  des  cyliod 
d'aspect  variable,  mais  qui  tous  trahissent  l'état  de  souffrai 


ecUnk». 
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.i  OU  moins  avancé  des  tuboli  (Gg.  9).  Tantôt  ce  sont  des 

-  ires  {Jetas  constitués  par  une  substance  protéiqne  trans- 
y-icle  qui  s'est  moulée  dans  l'intérieur  du  tube  urinifère; 

:  Tiiodres  protéiques ,  nommés  aussi  cylindres  fibrineux, 

-lires  bjalins,  por- 
ifi:  presque  toujours 
-  ;  lus  ou  moins  grand 

■^n  de  cellules  épi- 

3Ïes  accolées  à  leur 
.  -  oterne.  Tantôt  ce 
^::Jciréritables  tubes 
r::i  Ibnnés  par  des 
^^aux    épithéliaux 

P^îs  épithéliales). 
'cil  enfin,  par  suite 
-2t    transformation 

■çmve  des  cellules  épithéliales  et  du  moule  protéique,  ce 
-:^  des  cylindres  pleins  sans  élément  figuré  et  d'aspect 
r^fllo-graisseux.  Ces  tubes  et  ces  cylindres  sont,  vous  le 
^%  la  caractéristique  de  la  maladie  de  Bright  confirmée. 

Ajontons  enfin ,  que  lorsque 
*i  f-'Ms  nrinaires  sont  le  siège 
>-  n^-plasmes  carcinomateux  ou 
i'.i.'es,  oo  peut,  un  jour  donné, 
-aonirer  dans  l'urine  des  débris 
.rj^enant  de  ces  tumeurs,  et  éta- 
j  ainâ  un  di^nostic  complet 

;IOj.Maisil  ne  ûiut  pas  comp- 
te:, dans  tous  les  cas,  sur  ce  mode 

''-■  renseignaient,  car,  somme  toute,  ces  éliminations  partielles 
-'^\  rares  et  les  fragments  peuvent  être  modifiés  et  désor- 
rioisés  par  leur  séjour  au  sein  de  l'urine  ;  l'examen  de  ces 
'-^m  n'en  est  pas  moins  important. 


P<|.  10.  —  PludatiH»  «pilli«lUk 
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Spermatozoïdes.  —  Etienn'eatplus  fréquent  qued'entendr 
des  malades  vous  accuser  la  présence  de  sperme  dans  leui 
urines  ;  rien  n'est  plus  fréquent  aussi  que  de  les  voir  vov 
désigner  sous  ce  nom  des  dépôts  ou  des  filaments  qui  soi 
d'une  tout  autre  nature  que  celle  indiquée  par  le  sujet.  Sache 
vous  tenir  en  garde  contre  -  ces  déclarations  qui,  pour  êti 
faites  de  bonne  foi,  n'en  sont  pas  moins  erronées.  Ponr  <]U! 
conque  en  a  l'habitude,  ces  erreurs  grossières  sont  faciles 


ilalioni  iwJéci  «n  gruopM.  Groi 


éviter.  La  présence  du  sperme  dans  tes  urines  n'est  jamais, 
sauf  de  très  rares  exceptions,  du  domaine  de  la  simple  inspec- 
tion. C'est  le  microscope  en  main  qu'il  faut  rechercheriez 
spermatozoaires  toutes  les  fois  qu'on  a  lieu  d'en  soupçoDoei 
Texistence  dans  les  urines. 

La  forme  et  l'aspect  des  spermatozoaires  sont  tout  à  fait  ca- 
ractéristique {fig.  H  ). 

Mais  il  ne  faudrait  pas  se  hâter  de  conclure  à  un  état 


).  Ch.  Robin,  Leçora  sur  les  hum-v 
l'homme,  2- édilion.  Paris,  1874. 


I  noitnales  et  morbides  du  n 
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jtfboiogîqoe  parce  qu'on  trouverait  quelques-uns  de  ces 
^émmts  dans  l'urine.  On  les  observe  presque  toujours  dans 
Airemiëre  miction  qui  suit  une  éjaculation,  et  très  souvent 
isâ  de  temps  à  autre  chez  des  sujets  d'ailleurs  bien  portants. 
f.sr  qu'ils  acqui&*ent  une  véritable  importance,  il  faut  ou 
:.  ils  existent  en  grand  nombre  en  dehors  de  tout  acte  phy- 
^.i-:'gique  capable  de  jusUûer  leur  présence,  ou  qu'ils  se 
1.  atrent  d'une  façon  à  peu  près  constante  dans  toutes  les 
lictioos. 

CfliMPiGKONS,  iNFUsoiREs.  —  Ils  HO  s'observout  que  dans 

.  cTiûe  altérée  et  décomposée.  Leur  histoire  est  encore  incom- 

'i^è  malgré  les  travaux  de  MM.  Davaine  et  Pasteur. 

\j&fermentSj  c'est-à-dire  les  champignons  qu'on  peut  ren- 

fitrer  dans  le  liquide  urinaire,  sont  généralement  divisés 

<i:k  groupes,  suivant  le  genre  de  fermentation  quiaccom- 

TGt  lenr  apparition  : 

!  Fermentation  acide.  —  Elle  parait  n'être  constante  que 
^  Furine  normale.  Le  ferment  est  constitué  par  des  cel- 
-^  rondes  ou  ovales  avec  un  noyau  au  centre.  Elles  sont 
le  plus  souvent  disposées  en  séries  linéaires.  Fermentation  et 
^noents  acides  disparaissent  au  bout  d'un  certain  temps, 
^nable  (f  ailleurs,  et  font  place  à  la  décomposition  putride. 
2*  Fermentation  ammoniacale.  —  Le  ferment  qui  favorise 
Si  tnuQsformation  de  l'urine  en  carbonate  d'ammoniaque  est 
ui  champignon  du  groupe  des  torulacées.  C'est  à  MM.  Van 
neghem  et  Pasteur  qu'on  doit  sa  découverte.  Il  prend  nais- 
^^lurean  san  du  liquide  et  en  particulier  au  fond  du  vase  où  il 
^sit,  mâangé  à  des  cristaux  de  phosphate  ammoniaco-ma- 
P-^sîen,  par  former  un  dépôt  plus  ou  moins  épais.  Examinée 
^û  microscope  cette  torulacée  se  présente  sous  forme  de 
^^ets  constitués  par  de  petits  globules  sphériques  de 
'^00 15  de  millimètres  de  diamètre,  sans  granulation,  sans 
jâroi  distincte.  L'accroissement  se  fait  par  boui^eonnements. 
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Nous  ne  voulons  pour  le  moment  que  vous  donner  ces  détii 
techniques,  nous  aurons  occasion,  en  étudiant  la  fermeolt 
tion  ammoniacale  des  urines  purulentes,  de  discuter  leur  v^ 
leur  clinique. 

y  Fermentation  alcoolique.  —  Elle  a  lieu  dans  les  urioi 
sucrées  sous  l'influence  du  champignon  de  la  levure  (sacch^ 
romyces,  cryptococeus  cerevisiœ)  agissant  sur  la  glycose  i 
l'urine.  Ce  ferment  est  composé  de  cellules  ovales  d'un  di^ 
mètre  de  quatre  à  sept  millimètres,  disposées  en  chapelet. 

Vibrioniens.  —  Les  urines  normales  anciennes,  les  urim 
pathologiques  contiennent  souvent  des  corps  animés  demoo 
vements  plus  ou  moins  rapides,  savoir  : 

I""  Des  granules  très  fins  (Monades,  Bactéries). 

2^  Des  bâtonnets  doués  d'un  mouvement  oscillatoire,  dis 
posés  en  chaînes  courtes  (Vibrions). 

3^  Des  bâtonnets  analogues,  mais  en  longues  chaînes  (Lep 
tothrix). 

On  a  rencontré  aussi,  dans  l'urine  diabétique,  un  Peniâ\ 
Hum  en  réseaux  confus;  —  dans  d'autres  urines,  la  sarcim 
du  liquide  urinaire,  différant  de  celle  de  Testomac  par  sj 
petitesse. 

Urines  sucrées.  —  Le  sucre,  comme  l'a  démontré  Claude 
Bernard,  existe  constamment  dans  le  sang,  où  il  se  décom- 
poserait incessamment  en  acide  carbonique  et  en  eau  \^ 
sont  expulsés  par  le  poumon  et  par  l'urine.  On  ne  le  ren- 
contre en  nature  dans  Turine  que  lorsqu'il  est  en  excès  dans 
le  sang,  soit  par  suite  à^ingesta^  soit  par  suite  d'un  travail 
particulier  de  l'organisme. 

L'ingestion  en  grande  quantité,  surtout  à  jeun,  d'alimenb^ 
sucrés,  une  nourriture  formée  essentiellement  de  féculents 
et  d'amylacés,  seront  autant  de  causes  capables  de  provoquer 
une  glycosurie  passagère  même  chez  un  individu  sain. 

Mais,  à  côté  de  ces  faits  physiologiques,  se  place  unven- 
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*e  étal  jothologique  caractérisé  par  la  présence  constante 
..nùnue  du  sucre  dans  les  urines, 
li  glycosurie  est  assez  souvent  le  point  de  départ  de 
^les  urinaires  divers  pour  lesquels  vous  serez  consultés. 
-.:Qefois  aussi  elle  se  montre  chez  des  urinaires  propre- 
::  dits,  chez  les  calculeux  en  particulier;  vous  devrez  en 
L- compte  comme  élément  de  pronostic  et  surtout  comme 
1-  ition  thérapeutique. 

Us  signes  tirés  de  la  quantité  et  surtout  de  la  densité  des 
'-%  signes  que  nous  avons  appris  à  connaître,  peuvent 
r..:e  sur  la  voie  du  diagnostic.  En  présencede  5  et  de6  litres 
'  :^  émise  en  vingt-quatre  heures  et  cependant  de  densité 
i-ile,  en  présence  d'une  urine  en  quantité  physiologique, 
^^  2^:«:usant  1 030  et  1 050  à  l'aréomètre,  vous  êtes  en  droit 
^  .<^T  au  diabète.  Ces  données  sont  bonnes  à  recueillir, 
^^tiies  ne  créent  que  des  présomptions;  seule  l'analyse 

rie  peut  donner  une  certitude. 
'  ^r  rechercher  la  glycose  dans  Turine,  divers  procédés 
•"tût  être  employés. 

'-  ^i  urines  sucrées  que  l'on  fait  bouillir  avec  une  soliUion 
'  'le  ou  de  potasse  caustique  prennent  une  teinte  brune 
c  brjQàire  qui  peut  servir  à  reconnaître  la  présence  du  sucre. 
Kus  souvent  on  se  sert  de  la  liqueur  de  FehlingK  Dans  un 
^  le  verre  on  chauffe  à  ébullition  cinq  à  dix  grammes  de 
^  ur  de  Fehling  pure;  puis  on  verse  doucement  le  long  des 
^  >  du  tube  quelques  gouttes  de  l'urine  à  examiner  et  que 
i  a  préalablement  filtrée.  Si  la  proportion  du  sucre  est 

I*  U  .iqaeor  de  FehlÎDg  coDlient  : 

^..fite  de  cuivre  cristallisé 34«,64 

Tartraie  de  potasse  et  de  soude  critallîsé.  .      173*  . 
U-rive  caustique  de  soude  (lessive  des  sa- 

^'•anîers) 2405 

^'^1  distillée q.  s.  pour  faire  un  litre. 

Qrrcw.  —  ToiES  cmiw.  18 
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notable,  vous  obsei*verez  bientôt  un  trouble,  puis  un  anni 
vert  qui  devient  rapidement  jaune  et  finalement  rouge 
l'urine  était  peu  sucrée,  il  faudrait  en  verser  de  un  à  di 
grammes  et  maintenir  pendant  quelques  instants  à  tempe 
ture  d'ébullition  le  mélange  qui  verdira  d'abord,  puis  devi 
dra  jaune  orangé  et  enfin  rouge. 

Par  le  repos  il  se  fait  un  précipité  d'oxyde  rouge  de  oui 
et  le  liquide  qui  surnage  est  généralement  décoloré.  D; 
quelques  cas  cependant  il  est  brun  ou  brunâtre.  Cet  effet 
dû  à  l'action  de  l'alcali  caustique  sur  le  sucre,  quand  celu 
est  eu  quantité  considérable  et  que  le  réactif  bleu  a  été  ins 
fisant  pour  le  détruire. 

Une  urine  qui  ne  réduit  pas  la  liqueur  de  Fehling  api 
une  minute  d'ébullilion  ne  contient  certainement  pas 
sucre. 

Dans  le  cas  de  réduction  plus  d'une  cause  d'erreurs  pe 
se  produire,  erreurs  dues  au  nombre  considérable  d'agei 
réducteurs  qui  peuvent  donner  des  traces  de  réduction.  Si 
réaction  était  peu  marquée  il  conviendrait,  avant  de  se  pi 
noncer,  de  vérifier  les  premiers  résultats  obtenus  par 
autre  essai,  avec  la  potasse  caustique  par  exemple.  \ 
Dans  tous  les  cas  il  faut  opérer  sur  une  urine  débarras^ 
de  toute  trace  d'albumine  coagulable  par  la  chaleur  et  Facl 
acétique,  et,  si  l'urine  est  ammoniacale,  il  est  utile  d'ajoii| 
préalablement  au  réactif  bleu  une  certaine  quantité  A'M 
caustique. 

Souvent  il  convient  d'éliminer  les  urates,  les  matières  col 
rantes.  Dans  ce  but  on  ajoute  à  l'urine  un  dixième  ou 
cinquième  de  son  volume  d'acétate  basique  de  plomb, 
filtre,  on  agite  le  liquide  avec  du  sulfate  de  soude  dessà 
ou  du  carbonate  de  potasse  pour  enlever  Texcès  de  plod 
on  filtre  de  nouveau  et  Ton  procède  alors  avec  la  liqueur  | 
Fehling,  ou  la  potasse  caustique  comme  il  a  été  dit.        j 
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La  fiqneor  de  Fehling  bien  employée  permet  un  dosage 
ud  de  la  proportion  du  sucre  *. 

Le  saccharimètre  donne  également  d'excellents  résultats, 
BÊ  il  nécessite  une  habitude  spéciale,  n'existe  guère  que 
^  les  laboratoires  et  par  là  même  ne  saurait  facile* 
k::t  être  utilisé  pour  un  simple  examen  clinique. 
CiixES  ALBUM INEUSBS.  —  Daus  l'état  de  santé  l'urine  ne 
Bienne  pas  d'albumine.  De  nombreuses  affections  patho- 
figues  en  font  apparaître  dans  l'urine  des  quantités  très 
^es.  La  maladie  de  Bright,  les  fièvres  éruptives,  les 
actions  cardiaques,  l'état  puerpéral,  le  purpura,  l'existence 
^ic  calcul  ou  d'une  tumeur  dans  le  rein,  etc.,  déterminent 
^^iveot  rq)parition  de  l'albumine  dans  l'urine.  ^  Toute  hé- 
&.r?faagie  amène  avec  elle  du  sérum  sanguin,  partant  de 
Jiine.  Toute  suppuration  s'accompagne  de  sérosité  albu- 
^Ciese.  Vous  aurez  très  souvent  à  vous  préoccuper  de 
^ae&ce  possible  de  ces  fausses  albuminuries,  lorsque  vous 
^^erez  une  urine. 

ialbomine  de  l'urine  renferme  les  mêmes  éléments  que 
?  vjnrai  du  sang  :  de  la  serine  et  de  la  fibrine  dissoute. 
L«sarines  albumineuses  moussent  par  l'agitation;  ce  car 
^tère  est  d'une  mince  valeur,  car  les  urines  putrides  non 
K^unioeuses  ont  ce  caractère  d'urine  mousseuse. 
hor  reconnaître  si  une  urine  contient  de  l'albumine,  on 
it  avant  toutes  choses  l'acidulertrès  légèrement,  peu  à  peu, 
^f  agitant  sans  cesse,  de  préférence  avec  de  l'acide  acétique  ; 

)>H  quoi  on  la  filtre.  Gela  fait,  on  chauffe  une  dizaine  de 

I 

ty.tizi  centimètres  cubes  de  la  liqueur  de  Fehling  sont  complète- 
Pi'  'kcolorés  à  la  température  de  i'ébnllition,  par  un  décigramme  de 
F  ^.  Pour  connaître  la  richesse  en  sucre  de  rurine  diabétique,  on 
w^îDe  quel  est  le  volume  de  cette  urine  qui  décolore  vingt  cenli- 
W-^  lubes  de  liqueur  de  Fehling,  ou,  ce  qui  revient  au  mème,|quel  est 
^  -nie  (farine  qui  contient  un  décigramme  de  glycose.  (Méhu,  Chimie 
>^ -.?  édition,  p.  443.) 
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grammes  de  cette  urine  dans  un  tube  de  verre,  incliné  d' 
viron  quarante- cinq  degrés  sur  la  flamme  d'une  lamp 
alcool,  en  imprimant  sans  cesse  des  mouvenients  au  t 
pour  répartir  également  la  température  et  éviter  de  br 
le  tube.  Si  le  liquide  est  albumineux,  il  se  trouble  quand 
température  est  d'environ  soixante-dixdegrésC,  etau  mom 
où  l'ébullition  se  produit  toute  la  matière  albumineuse 
séparée  sous  la  forme  de  flocons  très  ténus  qui  se  rassembi 
peu  à  peu  pendant  le  refroidissement  du  liquide  en  floc 
plus  gros,  tantôt  rares,  tantôt  très  abondants.  Quand  fall 
mine  est  très  abondante  et  dépasse  dix  grammes  par  li 
par  exemple,  le  liquide  chaufl'é  se  prend  en  une  masse  opat 
et  blanchâtre. 

Souvent  on  remplit  aux  deux  tiers  un  tube  de  verre  et  I 
n'en  chauffe  que  la  portion  supérieure  afin  de  pouvoir  mû 
comparer  le  liquide  troublé  des  couches  supérieures  avec  a 
qui  a  conservé  sa  limpidité  primitive  au  fond  du  tube. 

La  condition  essentielle  pour  réussir  dans  cette  opérai 
est  d'opérer  sur  un  liquide  franchement  acidulé.  Cela 
veut  pas  dire  qu'une  grande  quantité  d'acide  acétique  i 
sans  inconvénient,  puisqu'on  s'exposerait  à  n'avoir  pal 
coagulum  avec  une  urine  pauvre  en  albumine,  l'acide  i 
tique  très  concentré  dissolvant  l'albumine  coagulée.        i 

Pour  éviter  cette  action  dissolvante  d'un  excès  d'acide  | 
tique,  en  même  temps  que  pour  favoriser  la  coagulaliojj 
une  plus  basse  température,  on  ajoute  à  l'urine  avant  ^ 
filtrer  un  excès  de  sulfate  de  soude  purifié;  l'urine  acidj 
par  l'acide  acétique  et  saturée  de  sulfate  de  soude  est,  | 
sûrement  que  l'urine  brute,  coagulable  par  la  chaleur  si 
est  albuminifère. 

Le  carbonate  d'ammoniaque  qui  abonde  dans  certa| 
urines  pourries  de  calculeux  est  un  obstacle  très  sérieux  | 
recherche  de  l'albumine,  d'une  part  parce  que  les  ui^ 
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L  iiioes  albuniineuses  ne  déposent  pas  leur  albumine  à 

•îdlîtkHi;  d'autre  part  parce  qu'elles  sont  d'une  très  diffi- 

1-  fiitration  en  raison  du  pus  qu'elles  contiennent  pour  la 

::âil  La  saturation  de  ces  urines  par  Tacide  acétique  doit 

':e  opérée  goutte  à  goutte,  en  agitant  sans  cesse  le  liquide  ; 

ji-ci  mousse  considérablement,  parfois  au  point  de  débor- 

>r  bientôt  le  vase.  Quand  le  liquide  est  devenu  acide,  on  le 

iture  de  sulfate  de  soude,  on  le  filtre  et  on  l'essaie  comme 

•>:édemment. 

t)n  recherche  souvent  Talbumine  à  l'aide  de  l'acide  azo- 

'  Tie  ordinaire.  Ce  réactif  donne  de  bons  résultats,  et  expose 

iiisi  à  des  erreurs.  L'urine  préalablement  filtrée  et  contenue 

^soD  tube  à  essai  ou  dans  un  verre  à  expérience,  reçoit  un 

i-^e  environ  de  son  volume  d'acide  azotique.  Cette  quan- 

-'  ^  toujours  suffisante.  Un  louche,  un  trouble  ou  un  coa- 

r^s  plus  ou  moins  abondant  apparaît  bientôt.  Une  trop 

-""^ie  quantité  d'acide  réagirait  sur  l'albumine,  la  colorerait 

'  janne  et  pourrait  la  faire  méconnaître.  A  froid,  dans  des 

'-^:!Hs  riches  en  acide  urique  et  plutôt  en  urates,  il  peut,  par 

^*iition  d'acide  azotique,  se  produire  en  peu  de  temps  un 

'  jUe  on  an  précipité  qui  peut  faire  croire  à  l'albumine  ; 

^^en  élevant  la  température  du  liquide  il  reprend  son  aspect 

ipide.  —  Dans  les  urines  très  riches  en  urée,  l'acide  azo- 

nie  donne  un  précipité  qui  disparait  également  à  chaud  et 

"^Dt  de  la  formation  de  l'azotate  d'urée,  composé  peu 

*  'uMc  à  froid. 

Oq  doit  se  servir  d'acide  nitrique  exempt  de  vapeurs 
'  vrenses,  car  celles-ci  attaquent  vivement  l'albumine  et 
"^^^mposent  l'urée,  en  donnant  lieu  à  un  dégagement  tumul* 
*-»eïn  d'azote  et  d'acide  carbonique. 
Le  dosage  de  l'albumine  dans  l'urine  s'effectue  exactement 
nime  s'il  s'agissait  d'une  solution  aqueuse  d'albumine  : 
'Unneest  acidulée  par  l'acide  acétique  et  filtrée.  On  en  prend 
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un  poids  variable  :  50,  1 00,  200,  300  grammes,  suivant  qa€ 
le  liquide  est  riche  ou  pauvre  en  albumine  :  le  coagulunj 
albumineux  est  reçu  sur  un  filtre  de  papier  (à  filtration  rapide)] 
lavé  d'abord  avec  l'eau  distillée  qui  a  servi  à  rincer  la  capsuk 
de  porcelaine  où  la  coagulation  a  été  pratiquée,  puis  à  lal^ 
cool.  Au-dessous  de  ce  filtre  et  sur  le  même  entonnoir  oij 
place  un  autre  filtre  de  même  papier  et  de  poids  rigoureusej 
ment  égal,  qui  subit  le  contact  des  mêmes  liquides  pendaDJ 
le  même  temps.  Les  lavages  terminés,  le$  deux  filtres  soni 
desséchés,  l'un  à  côté  de  l'autre,  dans  la  même  étuve,  el 
quand  la  différence  de  leur  poids  ne  varie  plus,  cette  diff<f' 
rence  exprime  le  poids  de  Talbumine  sèche.  Par  un  calcul 
très  simple  on  rapporte  ces  résultats  à  un  kilogramioe 
d'urine. 

Urines  grasses  ou  ghyleuses.  —  On  ne  rencontre  que 
fort  rarement  dans  nos  climats  des  urines  à  aspect  laiteui  et 
dans  lesquelles  le  microscope  et  les  réactifs  chimiques  font 
reconnaître  des  globules  de  matières  grasses.  Cette  variété 
d'urine  appartient  plus  particulièrement  à  des  individus 
qui  ont  habité  l'Ile  de  France  et  quelques  pays  équato- 
riaux.' 

Abandonnées  à  elles-mêmes  et  par  le  seul  fait  du  repos  les 
urines  chyleuses  se  séparent  en  deux  couches  :  Tune,  infé- 
rieure, plus  ou  moins  colorée  par  des  hématies,  l'autre,  supé- 
rieure, blanchâtre,  d'apparence  laiteuse,  d'autant  plus  épaisse 
que  raffection  est  plus  prononcée,  et  comprenant  parfois 
presque  toute  la  hauteur  du  liquide. 

La  réaction  est  franchement  acide.  De  consislance  normale 
si  l'aspect  lactescent  est  peu  prononcé,  l'urine  devient  épaisse 
dans  des  cas  extrêmes  et  n'est  plus  éliminée  alors  qu'au  piix 
de  douleurs  vives  et  d'efforts  plus  ou  moins  grands.  J'ai  ob- 
servé deux  de  ces  cas.  Dans  le  premier  l'urine  avait  souveot 
une  consistance  qui  se  rapprochait  de  celle  de  la  gelée.  D^ns 
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a  second,  le  malade  était  soumis  a  des  crises  fréquentes,  pro- 

:i:é^  extrêmement  douloureuses  ayant  le  caractère  de  co* 

..;ies  n^rfiritiques  très  intenses.  Son  urine  contenait  alors 

:-:  gros  flocons  d'aspect  fibrinenx  dans  lesquels  le  microscope 

J:  faisait  reconnaître  que  des  granulations  graisseuses  et  des 

voiaties.  Le  premier  de  ces  malades  devint  phthisique  et 

.  comba;  le  second  est  en  yoie  d'amélioration  après  deux 

iin-^es  de  séjour  en  France. 

L'examen  microscopique  fait  reconnaître  dans  ces  urines 

:r^  globules  rouges,  souvent  en  grand  nombre,  une  propor- 

:  3  considérable  de  fines  granulations  graisseuses,  et  parfois 

iësfilaires (Lewis).  Le  résidu  obtenu  après  évaporation  graisse 

'  ;apîer  et  se  dissout  dans  Téther,  le  chloroforme  et  autres 

i^lants  des  matières  grasses.  Il  est  fréquent  de  constater 

r,  traces  d'albumine  (fausse  albuminerie  selon  toute  appa- 

'ulâts  de  chaux.  —  On  ne  constate  pas  la  présence  de 

r  A  dans  l'urine  normale,  mais  il  y  peut  apparaître  acci- 

:  :tellement  dans  certaines  conditions  physiologiques.  C'est 

>  i^i  qu'on  l'observe  à  la  suite  de  l'ingestion  de  certaines 

r'Stances  alimentaires,  telles  que  les  feuilles  d'oseille,  les 

•  'nates,  etc.,  renfermant  soit  de  l'acide  oxalique,  soit  des 

liâtes;  mais  on  le  trouve  également  dans  certains  cas, 

indéterminé  d'ailleurs,  où  les  aliments  ne  contiennent  ni 

dilates,  ni  acide  oxalique.  Il  suffit  par  exemple  de  boire 

.^  vins  mousseux  pour  que  des  cristaux  d'oxalate  de  chaux 

r  montrent  dans  une  urine  qui  n'en  contenait  pas  aupa* 

^ïant. 

Les  conditions  pathologiques,  qui  provoquent  son  appari- 
uq  sons  forme  d'un  sédiment  constant,  sont  plus  particnliè- 
'ement  la  dyspepsie,  avec  ou  sans  hypochondrie,  le  rhuma- 
'-^me  chronique,  le  diabète  et  les  affections  médullaires.  Les 
^uses  capables  de  déterminer  la  production  de  ces  calculs 


Isa 
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dits  muraux  à  cause  de  leur  aspect  mamelonné  et  qui  son! 
entièrement  formés  d'oxalate  de  chaux,  sont  peu  connues;  i| 
n'est  cependant  pas  douteux  que  l'alimentation  ne  joue  \st 
rôle  capital.  On  les  rencontre  en  effet  chez  les  sujets  ma| 
nourris  et  en  particulier  chez  les  enfants  pauvres.  Dison 
encore  que  d'après  les  auteurs  anglais  on  devrait  craindre  II 
formation  prochaine  d'un  calcul  de  ce  genre  quand  Foxalati 
persiste  depuis  longtemps  dans  les  urines. 
Le  microscope  est  le  meilleur  moyen  pour  reconnaître  h 

présence  de  cristaux  d'oxalati 
de  chaux  dans  un  sédiment 
Ils  n'existent  jamais  seuls,  il) 
sont  toujours  mêlés  à  des  urates 
ou  a  de  l'acide  urique  cristal^ 
lise.  Les  cristaux  d'oxalate  i 
chaux  sont  des  octaèdres  déri' 
vant  du  type  cubique  ;  ils  offren 
une  transparence  parfaite  tell 
qu'on  peut  voir  tout  à  la  foi 
les  arêtes  supérieures  et  infiS 
rieures;  il  en  résulte  des  figures  bizarres  quelquefois  difficile 
à  interpréter.  La  forme  dite  en  enveloppe  de  lettre  est  un 
des  plus  fréquentes  et  des  plus  caractéristiques  (fig.  12). 

Dans  le  cas  où  Ton  craindrait  de  faire  confusion  avec  cer 
tains  cristaux  de  phosphate  ammoniaco-magnésien,  il  suffir 
d'ajouter  une  goutte  diacide  acétique  ;  ce  réactif  dissout  I 
phosphate  ammoniaco-magnésien,  mais  n'agit  pas  surToxa 
late  de  chaux. 

Au  point  de  vue  chimique  l'oxalate  de  chaux  se  reconna 

surtout  à  la  réaction  suivante  :  chauffé  avec  de  l'acide  sulfu 

rique  concentré,  il  dégage  un  mélange  d'acide  carboniqi 

et  d'oxide  de  carbone  qui  sert  à  la  caractériser. 

Ctstine.  — -  On  désigne  sous  ce  nom  une  substance  org: 


Pi§^.  12.  —  Oxalate  de  chaux. 

Cristaux  octaédriques,  appartenant  au  sys- 
tème du  prisme  droit  à  base  carrée  ;  un  de 
leurs  axes  est  plus  grand  que  l'autre. 
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.:ze  de  composition  complexe  (C*  H*  Az'  0*  S*)  caractérisée 
yr:M  par  la  présence  du  soufre  au  nombre  de  ses  éléments 
.  .'^8  pour  cent).  On  ne  Ta  rencontrée,  jusqu'à  présent,  à 
d:  L*-ès  rares  exceptions  près,  que  dans  l'urine  ;  encore  ne  s'y 

r/.re-1-elle  que  fort  rarement. 

La  cystine  est  insoluble  dans  l'eau  et  l'alcool;  elle  se  dissout 
L-oient  dans  l'ammoniaque;  la  dissolution  ammoniacale 
hii^rment  évaporée  sous  un  yerre  laisse  déposer  des  cristaux 
r^otéristiques  fig.13)  :  ce  sont  des  lamelles  hexagonales  ou 
Er"  r*rismesà  six  pans  re- 

L>:tant  fortement  la  lu-           ^)a(3^    ^^  ij/f 
:  rre  et  tout  à  fait  inco-      ^6> ^  ,-x  w^^ 

U  CTstine  se  rencontre 
'  one  élément  prindpal 

-  ::^efois  comme  seul 
--  caii    constituant   de  ^ 

,-.-.,  .  Fir.  13.  —  Cystioe. 

-  '^  fort  mtéressants, 

'       a,a,  heugooM  régnliert;  b,  6,  fomet  irréf  altères 
^-^^    reCOnnaiSSableS     à  (éTiporatlou  npîde)  î  c.  e,  plaqeet  carrées  et  re«- 

tmogles  d'une  grande  minceor  très  fréqoeats  avec 

i-'-'  feèreté,  à  leur  demi-      ^  «r*»»»»  p«>«;  rf.  <*.  ?"»««  hexâgonai,  tu  per- 

^  pendicolaireBeiit  à  soa  gnnd  axe. 

Linslockiité,  à  leur  teinte 

i^âtre.  Parfois,  mais  tout  à  fait  exceptionnellement,  elle 
^stitae,  mêlée  à  des  urates  et  à  de  l'acide  urique,  un  sédi- 
nt  d'aspect  blanc  nacré  (Gh.  Robin).  Elle  brâle  en  répan- 

':t  une  odeur  alliacée  très  caractéristique. 

Sels  ammonucaux.  —  L'urine  normale  et  frsdche  ne  ren- 

^'xe  aucun  sel  ammoniacal.  Ces  sels  n'apparaissent  que 

'•^^.  Inrine  putride,  peu  importe  d'ailleurs  que  la  putridité  se 
:t  produite  au  sein  de  la  vessie  en  vertu  de  modifications 
-biologiques,  ou  qu'elle  n'ait  pris  naissance  qu'après 
-Ha>sion  de  l'urine  et  par  son  exposition  à  l'air  dans  un 
"^u  suffisamment  chaud.  —  La  présence  des  sels  ammo- 
-•aui  au  sein  de  l'urine  ne  permet  donc  de  conclure  à  l'exis- 
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tence  d'une  urine  pathologique  que  lorsqu'on  s*est  assu 
qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  décomposition  secondaire. 
Les  sels  ammoniacaux  propres  à  Turine  putride  sont  : 
Le  carbonate  d  ammoniaque. 
L'urate  d'ammoniaque. 
Le  phosphate  ammoniaco-magnésien . 
Le  premier  reste  à  l'état  de  dissolution,  les  deux  autres 
précipitent  plus  ou  moins  sous  forme  de  sédiments  bouei 
d'un  blanc  sale. 

Le  carbonate  d  ammoniaque  prend  naissance  par  l'hydn 
tation  de  l'urée  qui  fixe  les  éléments  de  Veau  sous  rinfluen 
de  matières  azotées  jouant  le  rôle  de  ferments.  Saprésem 
au  sein  d'une  urine  est  décelée  de  la  façon  suivante  :  quelque 
gouttes  de  lessive  de  potasse  ou  de  soude,  ajoutées  à  furii 
dans  un  tube,  donnent,  sous  l'influence  de  la  chaleur,  \ 
dégagement  de  gaz  ammoniacal  reconnaissable  à  son  odei 

et  bleuissant  le  papier  detou 
nesol  préalablement  rougi 
légèrement  humide. 

Vurate  (C ammoniaque  \ 
prête  à  la  même  réactioi 
mais  l'acide  chlorydrique  d 
lue  déplace  l'acide  urique  qi 

Fij.  U.  -  Urate  d'ammoniaque  §9    mOUtre   alorS    à     l'état  d 

d'unr  arine  putréfiée. 

Cristaux  en  forme  de  sabliers,   d'haltères,  de     Ubcrté  SOUS  fonUe dC  cHslai 

pomme-épineuse.  caractérisliqucs . — L'exarafi 

microscopique  le  fait  d'ailleurs  facilement  reconnaître  dai 
les  dépôts  qu'il  contribue  à  former  :  ce  sont  de  petites  boule 
souvent  réunies  deux  à  deux  en  forme  d'haltères  ou  de  sabliei 
et  presque  toujours  hérissées  de  pointes  comme  le  fruit  d 
datura  stramonium  (pomme  épineuse),  (fig.  14). 

Le  phosphate  ammoniaco-magnésien^  se  montre  presqu 
toujours  uni  à  l'urate  d'ammoniaque  ;  les  sédiments  fourni 
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xT  ces  deux  sels  disparaissant  par  la  chaleur  et  par  l'addition 
>  nielqoes  gouttes  d'acide  acétique. 
n  le  distingue  aisément  sous  le  champ  du  microscope  à 
^  cristaux  Tolumineux  qui  affectent  la  forme  de  sarco- 


Fif .  15.  —  Phoiphate 


de  fonne  priflaatiqae 


et  proffiL  — >  Tcadtaee  aa  dédoabfeaMBt 


,  forme»  eommvoes 

fOBtTUSlef  uu 

et  as  ^nMpeoMSt 


delaee, 
erfcrMt 


'^e.  s'ils  se  sont  déposés  lentement.  Ce  sont  des  prismes 
'  lores  à  trois  pans,  mais  dont  les  extrémités  et  les  arêtes 
i^'^sortent  de  grandes  variétés;  de  là  ces  aspects  si  divers 


flf .  If.  —  Photphete  ammooiaco-Biagnéiien  de  l'urioe,  formel  ntret. 


mai.  toat  i  b  fait  plae  millaBlei  et  moins  TÎTe».  Les  foecs  deriement 
pins  os  m<mH  eooesTes. 


^  TOUS  montrent  les  figures  15  et  16,  suivant  que  le  cristal 
^  TU  de  Êice  ou  de  profil,  suivant  que  les  arêtes  sont  vives 
'^  émoassées,  suivant  qu'elles  sont  plus  ou  moins  saillantes. 
^  souvent  on  observe  une  certaine  tendance  au  dédouble- 
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menl,  les  extrémilés  se  bifurquent,  s'écartent;  en  même  tem| 

la  disposition  angulaire  primitive  disparaît.  On  arrive  ain 

par  degrés  à  ces  arboi 

^"^IMV^M  sationséléga„tes(%.1 

^'^^   nU     //^  que  l'on  rencontre  lor 

que  ta  précipitation  a  i 

rapide.  Ce  sontcesétoil 

rameuses  à  six  branch 

qu'on  a  coutume  de  cot 

parer,  bien  qu'à  tort, 

des  feuilles  de  fougère. 

.*»m^...„„..„i<i.«.i...T^.„.    "•      Ce  sel  a  pu  dans,» 

PrédpiiillDnnpidc.  Utbnnchndc  l'«taiItMtornitiil    qUCS   CBS   être   feiICODll 
Jet  prewîËr»;  leifriiilkg  M  dépuent  eptuite.  ,   _,  , 

comme  seul  élementca 
stituant  de  calculs  urînaires  ;  plus  souvent  on  le  trouve  soi 
forme  de  couches  superficielles  englobant  un  noyau  d'aut: 
nature  ;  sa  production  répond  alors  h  la  cystite  grave  av< 
urines  putrides  qui  complique  si  souvent  l'existence  d'aociei 
calculs. 


QUATORZIEME  LEÇON 

EXAMEN    CLINIQUE    DE   l'uKINE    PATHOLOGIQUE 

LE  SANG    DANS   LES    URINES 
(BAmatorte.) 

Fréquence  et  importance  du  symplôme  hématurie. 

I.  Examm  des  urinei.  —  Rechercha,  du  sang  dans  les  urines  ;  microscope  i 
difIcBtions  des  hématies  par  leur  séjour  dans  l'urine);  analyse  chimique:  i«'\- 
tlon.  —  Elude  des  dépùts  :  dépùts  puruleula  poncluês  et  striés  de  sanft  ;  dépi- 
sang  pur.  —  Forme  et  couleur  des  caillots  ;  leur  valeur  seraéiolo^qu«  .' 
Examen  du  jiquide  qui  surnage  le  dépAt,  facile  dilution  du  sang  dam  l'urini'. 
Nuances  et  teintes  diverses,  valeur  seméiologique  (?]. 

[I.  Examen  dit  malade.  —  Diagnostic  entre  l'hémalurie  el  ruréthrorrha|.'i<' 
Conditions  produciricea  de  l'hématurie.  —  Influence  comparée  du  repof  ei  ili* 
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'y-.—  Infiuence  de  la  congestion,  son  rôle.  —  Influence  de  Tulcération. — 

.  '  "S  *ie  rhématorie  avec  les  divers  temps  de  la  miction  :  hématurie  du 

'  îÙBtarie  finale;  sang  durant  toute  la  miction.  —  Fréquence  et  durée  de 

.'  .r>e.  —  Comparaison  entre  le  cancer  vésical  et  le  cancer  du  rein. —  Re- 

.rï  «ur  le  varicocèle  symptomatique.  —  Valeur  des  symptômes  fonctionnels 

.^x  ya  rénaux  accompagnant  Hiématurie.  —  Examen  local  par  le  palper. — 

^z  <jc  dîfierentiel  entre  Iliématuriede  la  tuberculose  urinai re,  du  fongus  et 

-  -r  T^îcal. 

£--.'.'/»^7i  dirtct  de  la  vessie.  —  Catbétérisme  explorateur,  ses  indications, 
—     *re  indications.  —  Catbétérisme  évacuateur;  indications  et  contre  indica- 
«    i.ïiciiltés  de  l'évacuation. 

Le  mot  hématurie^  pissemmt  de  sang^  convient  fort  bien 
:•  if  désigner  la  modification  du  liquide  urinaire  caractérisée 
: i:  Tapparition  du  ^ng  pendant  les  mictions. 

En  prenant  ce  mot  dan^  son  acception  la  plus  large,  nous 
indignerons  et  nous  engloberons  sous  ce  titre  tous  les  cas  où 
.  '  ibserve  l'excrétion  siraullanée  du  sang  et  de  Turine. 

!(ous  avons  donné  le  premier  rang,  dans  l'examen  clinique, 

.  4e  modification  del'urine.  Elle  a, en  efiet,  une  importance 

.rTemier  ordre.  Sa  valeur  séméiologique  est  si  grande,  que 

^  ne  pourrez  jamais  vous  dispenser  de  demander  à  un 
i:i:a»ie  qui  consulte  pour  Une  affection  des  voies  urinaires  : 

Avez- vous  pissé  du  sang  ?  »  Que  la  réponse  soit  négative  ou 
Ji^rmative,  elle  sera  utilisable  pour  le  diagnostic . 

Vous  rencontrerez  fort  souvent  des  malades  qui  urinent  ou 
:â  ont  uriné  du  sang;  les  pisseurs  de  sang  constituent  une 

.itable  tribu  parmi  les  malades  atteints  d'affection  des  voies 
.rioaires.  Il  faut  donc  non-seulement  constater  la  présence 
-i  sang  quand  il  existe,  mais  encore  rechercher  avec  soin 
>.  symptôme  dans  le  passé  de  vos  malades.  Ce  phénomène  est 
laiQeurs  de  ceux  qui  n'échappent  pas  à  leur  observation  ;  il  est 
habituellement  étudié  par  eux  dans  ses  plus  petits  détails  et 
^  ius  avez  le  devoir  de  les  imiter. 

Le  but  que  vous  avez  à  poursuivre  est  double  :  vous  ne  vous 
.'jotenterez  donc  pas  de  demander  à  vos  malades  :  avez-vous 
pUsé  du  sang  ?  —  ou  d'en  constater  la  présence  dans  l'urine, 
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VOUS  les  interrogerez  de  telle  sorte  quMls  arrivent  à  vous  biei 
dire  comment  et  sous  Vinfl'uence  de  quelles  conditions  ils  l 
pissent. 

Afin  de  pouvoir  plus  facilement  tracer  la  marche  clinique 
que  vous  aurez  à  suivre  lorsque  vous  avez  affaire  à  un  malad 
qui  urine  le  sang,  nous  allons  tout  d'abord  vous  indiquer  Ten 
semble  des  lésions,  sous  l'influence  desquelles  peut  se  pro 
duire  ce  phénomène. 

Un  malade  peut  rendre  du  sang  par  l'urëthre  sous  Tin 
fluence  du  traumatisme,  —  de  l'état  congestif  qui  accom 
pagne  l'inflammation,  —  des  modifications  dues  aux  lésioni 
organiques  —  et  enfin,  par  le  fait  d'un  corps  étranger  dont 
le  siège  est  variable. 

Il  n'est  pas  un  seul  point  des  voies  urinaires  qui  ne  puisse 
devenir  le  point  de  départ  d'une  hémorrhagie  ;  ce  qui,  joint  i 
la  nature  variable  des  lésions,  multiplie  singulièrement  lei 
sources  de  l'hématurie.  Elle  peut  reconnaître  pour  causes 

Le  traumatisme  du  rein,  de  l'uretère,  de  la  vessie  (corpi 
ou  col),  de  l'urèthre. 

L'inflammation  du  rein ,  de  la  vessie  (corps  ou  col) ,  dl 
l'urèthre. 

Les  lésions  organiques  du  rein,  de  la  vessie  (corps  ou  col] 
et  même  de  l'urèthre  (chose  fort  rare). 

Les  corps  étrangers  du  rein,  de  Turétère,  de  la  vessie,  de 
Turèthre. 

En  face  de  cet  énoncé,  on  comprend  de  suite  combien  a 
peu  de  signification  diagnostique  la  simple  constatation  de 
la  présence  du  sang  dans  Turine  ou  de  son  évacuation  à  tra^ 
vers  les  voies  urinaires. 

Si  je  vous  posais  le  problème  en  disant  :  étant  donné  du 
sang  rendu  par  l'urèthre  et  mélangé  avec  le  liquide  urinaire, 
dire,  en  appréciant  sa  quantité,  sa  coloration,  la  forme  des 
caillots,  dans  quel  point  des  voies  urinaires  le  sang  prend  sa 
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r  l'ce  et  qoeDe  est  la  lésion  qui  en  détermine  l'apparition, 

Ci  ne  pourriez  arriver  à  une  solution. 

~  est  doue  nécessaire  d'aborder  l'étude  de  cette  question 

rJexe,  avec  la  méthode   qui  déjà  nous  a  guidée  dans 

iiîiyse  des  symptômes  déterminés  par  les  troubles  de  la 

-  ::oD  Le  premier  point  que  nous  allons  examiner,  la  con- 

•v^don  de  la  présence  du  sang  dans  l'urine,  nous  démon- 

: /i  la  nécessité  de  poursuivre  dans  tous  ses  détails  notre 

..:eséméiologique. 

1.  Examen  des  urines. 

h^^otmaiire  la /jrésence  du  sang  dam  V urine ,  est  généra- 

tc-Qt  diose  facile.  Presque  toujours  une  simple  et  rapide 

-Sr  iion  vous  suffira  pour  constater  que  les  dires  du  malade 

'«.tit  exacts.  Pour  peu  que  le  sang  existe  en  certaine  quan- 

-'ïOn  aspect  est  si  caractéristique  et  si  connu,  que  vous 

.'  :î^  même  croire  le  malade  sur  parole,  lorsqu'il  vous  fait 

>ition  de  pissements  de  sang  antérieurs  au  moment  où  il 

'  -it  se  soumettre  à  votre  examen.  Mais  les  caractères,  que 

>''*eot  oflErir  à  l'observation  le  ci  sang  dans  l'urine  >),  sont 

-^^i  divers  pour  que  cette  élude  mérite  d'être  approfondie. 

Nous  parlerons  tout  d'abord  des  cas  exceptionnels,  mais 

is  retiendrons  ensuite  toute  votre  attention  sur  ceux  que 

:s  présente  l'observation  journalière. 

Aux  premiers  appartiennent,  sans  conteste,  ceux  où  l'exa- 

::ta  à  l'aide  du  microscope  devient  nécessaire.  Cet  examen 

y^T^  à  vous  assurer  que  la  coloration  anormale  de  l'urine 

^  bien  due  à  la  présence  du  sang  et  non  à  des  matières  co- 

•  ântes,  telles  que  celles  que  déterminent  certains  ingesia  ou 

'^^  pourraient  simuler  certains  dépôts  d'urates;  il  vous  per^^ 

■-^Ura  encore  de  découvrir  la  présence  de  très  rares  globules. 

'  -^tce  que  nous  avons  du  faire  pour  le  dépôt  très  légèrement 
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rosé  de  l'urine  que  je  vous  présente  ici  et  qui  provient  de  la 
malade  couchée  au  n""  9  de  la  salle  Sainte-Cécile. 

A  ce  propos,  je  vous  rappelle  de  suite,  pour  n'y  plus  re- 
venir, que,  chez  la  femme,  il  faut  toujours  se  tenir  en  garde 
contre  l'origine  du  sang  mélangé  à  l'urine.  Le  sang  des  règles 
s'échappe  en  eSel  du  vagin  au  moment  des  mictions  et  se 
mélange  immédiatement  à  l'urine.  Sous  l'effort  de  lactioo 
d'uriner  et  par  le  fait  même  de  la  position,  il  s'écoule  avec 
plus  d'abondance  à  ce  moment,  et  celui  qui  avait  été  retenu 
par  le  vagin  est  alors  expulsé. 

Vous  connaissez  tous  l'aspect  normal  des  hématies;]'' 
n'ai  pas  à  vous  le  décrire,  mais  je  dois  vous  avertir  qixtk 
globules  du  sang  sont  souvent  modifiés  par  le  fait  de  leur 
séjour  dans  l'urine.  Ces  modifications  sont  surtout  déter 
minées  par  la  dilution  de  Turine  et  par  sa  transformatioL' 
alcaline. 

Quand  les  globules  rouges  du  sang  abondent  dans  une 
urine  normale  au  point  de  lui  communiquer  une  teinte  rouge 
ou  rouge  brun  assez  sensible ,  on  trouve  les  hématies  en 
grand  nombre  avec  leur  forme  discoïde  et  leur  dépression 
centrale  ;  souvent  alors  elles  sont  superposées  en  piles  à  h 
façon  de  pièces  de  monnaie. 

Si  l'urine  est  peu  dense  et  surtout  si  les  hématies  y  oui 
séjourné  pendant  un  temps  assez  long,  elles  deviennent  sen- 
siblement plus  volumineuses  et  leur  dépression  centrale  s  ef- 
face. Ce  double  effet  (gonflement  de  l'hématie  et  disparition 
de  la  dépression  centrale)  se  produit  encore  mieux  dans  un 
milieu  à  température  un  peu  chaude;  il  se  manifeste  au  plu> 
haut  degré  dans  les  urines  putrides,  devenues  alcalines,  char- 
gées de  carbonate  d'ammoniaque.  Le  globule  perd  alors  la 
plus  grande  partie  de  sa  matière  colorante  ;  il  est  presque 
sphérique,  sans  dépression,  d'une  teinte  pâle,  et  ce  n'est  guère 
que  par  l'absence  de  granulations^  qu'il  diffère  du  leucocjt^ 
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également  gonflé  et  souvent  presque  désagrégé  dans  un  rai- 
lieu  putride. 

Le  microscope  peut  encore  servir  à  déterminer  la  nature 
h  substances  qui  se  mélangent  avec  le  sang  pour  former 
certains  dépôts;  ces  mélanges  sont  surtout  fournis  par  le  pus. 
Nous  aurons  à  vous  parler  de  leurs  caractères  distinctifs  en 
é(oJiânt  le  pus  dans  l'urine.  Bien  rarement  quelques  cellules 
^l^théliales  caractéristiques  pourront  vous  indiquer  la  nature 
"de  siège  de  la  lésion  qui  a  provoqué  rhématurie. 

Aux  cas   exceptionnels   appartiennent  encore   ceux  où 
I  «iiialyse  chimique  serait  applicable  pour  déterminer  la  pré- 
^n':e  dii  sang  dans  Turine.  Le  rôle  de  l'analyse  est  beaucoup 
'M>  restreint  que  celui  du  microscope,  il  est  surtout  moins 
utilisable.  Elle  permet  cependant  de  constater  la  présence  de 
"i'itiumine  abandonnée  par  le  sérum  et  de  la  doser,  mais  ce 
J^'^  ne  peut  fournir  d'élément  d'appréciation  exact  pour 
jucer  de  la  quantité  de  sang  rendue  avec  l'urine.  Il  est  cepen- 
inl  utile  d'effectuer  ce  dosage;  une  quantité  relativement 
^hk  d'albumine  permet  d'admettre  que  c'est  bien  au  mélange 
^  ^ng  à  l'urine  qu'il  faut  attribuer  la  présence  de  l'albu- 
ûiiie.  L'analyse  chimique  pennet   encore  de  déceler  la 
ttlure  des  matières  colorantes  qui  peuvent  teinter  l'urine 
"J^  rouge,  comme  le  font  les  matières  colorantes  biliaires 
ins  rhématurie  des  pays  chauds  étudiée  par  M.  Déranger- 
tîraud.  Elle  interviendra  enfin  fort  utilement  pour  juger  de 
1  nature  de  certains  mélanges  qui  simulent  l'aspect  du  pus 
^  que  l'on  peut  retrouver  dans  les  urines  sanglantes.  C'est 
ucore  en  étudiant  le  pus  dans  Turine  que  nous  dirons  le  rôle 
e  Tanalyse  chimique  pour  ces  cas. 

t^e  qui  est  en  ce  moment  notre  seul  objectif,  ou  tout  au 
i'jins  notre  principal  objectif,  c'est  la  constatation  de  la  pré- 
nce  du  sang  dans  l'urine.  Nous  allons  étudier  avec  détail 

CCYOW.  —  VOIES  URIN.  1 U 
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les  différents  aspects  sous  lesquels  se  présentent  ces  mé- 
langes. Nous  entrons  actuellement  dans  les  faits  d'observation 
journellement  soumis  à  Tinspection  simple. 

Les  échantillons  nombreux  que  je  mets  sous  vos  yeux 
proviennent  des  malades  que  vous  avez  examinés  dans  m 
salles.  Ces  différents  spécimens  vont  faciliter  et  simplifier 
notre  description. 

Vous  avez  à  considérer  dans  tous  ces  liquides  deux  choses 
principales  :  d'une  part  Vurinej  de  l'autre  le  déjjôi  formé  au 
fond  du  vase. 

Si  nous  étudions  tout  d'abord  le  dépôt,  vous  constifr: 
qu'il  se  présente  à  votre  observation  sous  deux  fonnfé  qû 
constituent  deux  espèces  distinctes.  Le  sang  est  mélaDgèd 
d'autres  matières,  ou  il  constitue  à  lui  seul  tout  le  dépôt 

Pour  reconnaître  que  le  dépôt  est  constitué  par  un  mé- 
lange de  sang  et  d'autres  matières,  l'inspection  doit  être  (ait 
avec  certaines  précautions.  Le  meilleur  mode  d'observali' 'i 
consiste  à  recueillir  Turine  dans  un  verre  ou  dans  un  tube  ^ 
expérience  ;  que  le  dépôt  soit  opaque,  semi-transparent  oc 
se  laisse  librement  traverser  par  les  rayons  lumineux,  il  su® 
de  placer  le  verre  ou  le  tube  entre  une  fenêtre  et  l'œil  fe 
l'observateur  pour  pouvoir  constater  qu'il  y  a  un  mélange  et 
pour  l'étudier  dans  tous  ses  détails.  Mais  Ton  est  sourent 
réduit  à  inspecter  le  vase  même  du  malade;  vous  le  ferez 
décanter  lentement  et  bientôt  le  dépôt  mis  à  découvert  pouri" 
être  étudié,  et  vous  pourrez  même  facilement  vous  assurer,  siî 
y  a,  ou  non,  mélange  avec  le  sang  d'un  dépôt  d'une  autre  nature 

Le  mélange  du  sang  avec  les  dépôts  d'autre  nature  xi^- 
jamais  complètement  intime.  Il  vous  présente  à  obsen" 
deux  formes. 

Dans  la  première,  vous  apercevez  au  fond  du  verre  un 
dépôt  jaunâtre  strié  de  sang.  Les  stries  sont  fort  délicat4?so 
même  fort  élégantes.  Elles  dessinent  de  petites  lignes  ouduIéL^ 
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qui  séparent  le  dépôt  en  plusieurs  couches;  dans  son  ensemble 
Taspect  de  ce  dépôt  rappelle  assez  bien  les  coupes  qui  ser- 
veDi  en  géologie  à  faire  distinguer  les  diverses  couches  de 
terrains.  Il  est  facile  de  voir  que  l'on  a  affaire  à  de  petits 
bouchons  légèrement  glaireux,  chacun  de  ces  petits  bouchons 
[K)rte  avec  lui  sa  strie  sanguine;  il  en  est  plusieurs  qui  restent 
adhérents  aux  parois  du  verre.  L'aspect  de  ce  dépôt  (qui  est 
un  mélange  de  pus  et  de  sang)  peut  varier  selon  la  consistance 
à  pus,  et  vous  voyez  d'autres  échantillons  où  la  couche  de 
^getla  couche  depus  sont  bien  plus  distinctes. 

Dans  la  seconde  forme,  il  s'agit  d'une  couche  d'apparence 
iîUireuse  très  adhérente  au  fond  du  vase,  de  coloration  géné- 
nil»î  assez  vive,  mais  plus  ou  moins  teintée.  En  examinant  de 
p^s,on  voit  très  facilement  que  la  teinte  rouge  est  due  à  une 
Duiltitude  de  stries  sanglantes  qui  ponctuent  de  toutes  parts 
'^['âisseur  de  la  coucRe  glaireuse.  11  n'y  a  cependant  pas 
^êldDge  intime,  car  partout  cette  couche  demi  transparente 
f^t  reconnaissable. 

I)ans  ces  deux  cas,  le  sang  est  mélangé  au  dépôt,  mais  il 
De  colore  que  très  faiblement,  ou  ne  colore  même  pas  du 
tout  Furine.  Si  l'on  n'examinait  pas  le  dépôt,  on  pourrait  ne 
pas  savoir  que  les  urines  contiennent  du  sang  ;  le  pus  a  pour 
^n^i  dire  englué  les  globules. 

Tout  autre  estlaspect  du  liquide  renfermé  dans  les  aulres 
erres.  Vous  y  voyez  bien  encore  du  sang  et  des  matières 
•lus  ou  moins  glaireuses  et  Uoconneuses;  mais,  d'une  part, 
es  matières  sont  distinctes  du  dépôt  sanguin  et,  de  l'autre, 
)ule  l'urine  est  plus  ou  moins  fortement  colorée. 
Voici  enfin  dans  ces  autres  récipients  des  urines  plus  ou 
loins  rouges  à  dépôts  purement  sanglants. 
Ainsi  donc,  deux  types  bien  distincts,  (ci,  des  urines  de 
inte  normale,  mais  à  dépôt  strié  ou  ponctué  de  sang;  là,  un 
>)uide  où  toutes  les  couches  sont  franchement  rouges. 
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Le  premier  type  ou ,  si  vous  l'aimez  mieux ,  les  preraie 
échantillons  que  nous  avons  examinés,  appartiennent  à  d 
malades  atteints  de  cystite.  La  première  variété  se  rappor 
à  la  cystite  subaiguë;  la  seconde,  au  contraire,  à  Tune  d 
formes  les  plus  aiguës  de  là  cystite.  La  valeur  séméiologiquei 
ces  dépôts  est  donc  importante.  Quant  à  ce  vase,  qui  renfem 
des  flocons  non  teintés  et  un  liquide  cependant  rouge,  il  coi 
lient  l'urine  d'un  malade  qui  a  un  léger  degré  de  cystite  cale 
leuse  et  qui  a  subi  une  séance  de  lithotritie.  C'est  le  conta 
de  l'instrument  et  non  l'inflammation  vésicale  quiadétermi 
Texhalation  sanguine  et  vous  voyez  que  les  deux  parties  ( 
dépôt  sont  restées  indépendantes. 

Dans  les  autres  verres  ou  bocaux,  où  se  trouvent  mélange 
seulement  de  l'urine  et  du  sang ,  les  provenances  sont  i 
verses.  Les  malades,  qui  nous  ont  fourni  ces  échantillon 
sont  atteints  de  lésions  très  différentes;  il  nous  serait  inipc 
sible  toutefois,  si  ne  nous  les  avions  fait  étiqueter  de  vousdi 
celui  de  nos  malades  auxquels  elles  ont  appartenu. 

Nous  venons  cependant  de  vous  faire  noter  que  les  dépi' 
composés  de  sang  et  de  pus  avaient  une  valeur  diagnosiiqi 
réelle.  Cela  ne  peut  qu'ajouter  une  preuve  à  ce  que  noi 
avons  à  vous  démontrer.  Ce  n'est  pas,  en  effet,  la  présen 
du  sang  qui  a  donné  aux  dépôts  mélangés  qualité  pour  sen 
à  déterminer  le  siège  de  la  nature  et  le  siège  de  la  lésion,  c( 
la  présence  et  le  mélange  du  pus  avec  le  sang,  qui  nous 
permis  de  les  qualifier.  Tout  ce  que  nous  allons  vous  dire  se 
vira  de  démonstration  à  cette  assertion  :  le  sang  dœu  furi 
indique  çuun  problème  pathologique  est  posé  'mais  ne  sert  / 
à  le  définir. 

Dans  ces  nouveaux  échantillons,  oi!i  le  sang  est,  il  est  vr 
plus  abondant,  vous  remarquerez  que  les  urines  sont  entièi 
ment  teintées.  Leur  teinte  est  plus  ou  moins  prononcée,  m 
elle  est  uniforme,  si  ce  n*est  dans  les  couches  les  plus  pi 
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fondes, OÙ  la  nuance  est  plus  sombre.  Ces  couches  sont  celles 
qoi  précèdent  immédiatement  le  dépôt  formé  de  sang  pur. 

Ces  dépôts  sanglants  sont  ordinairement  formés  de  deux 
parties  distinctes;  ils  présentent  à  considérer  une  sorte  de 
crème  noire  rougeâtre  et  des  caillots. 

Les  caillots  sont  plus  ou  moins  nombreux,  assez  mous, 
très  faciles  à  dissocier.  Lorsqu'on  n'agite  pas  le  contenu  des 
liases,  ils  conservent  à  peu  près  la  forme  sous  laquelle  ils  ont 
défendus.  La  plupart  sont  irréguliers  ;  si  l'on  pouvait  définir 
leur  forme,  on  les  dirait  semiovoïdes.  Dans  quelques  circon- 
stances, rindécision  de  la  forme  n'existe  plus  :  le  caillot  est 
franchement  allongé,  quelquefois  assez  délié,  vermiforme, 
dautre  fois  plus  épais,  en  forme  de  sangsue  bien  gorgée.  Nous 
avons  dans  bien  des  circonstances  cherché  à  savoir  si  cette 
tmne  bien  définie  avait  une  signification  précise.  Le  seul 
résultat  auquel  nous  soyions  arrivé,  c'est  à  constater  que  les 
câiHols  allongés  se  forment  souvent  dans  l'urèthre,  dans  sa 
partie  profonde  comme  dans  sa  partie  antérieure.  Mais  il  ne 
nous  a  jamais  été  permis  de  voir,  comme  d'autres  obser- 
vateurs paraissent  l'avoir  fait,  que  les  caillots  allongés  et 
déliés  eussent  l'uretère  pour  origine.  Les  échantillons  que  je 
ïous  montre  aujourd'hui  témoignent  encore  contre  cette 
hypothèse.  Voici  en  effet  Turine  d'un  hématurique  atteint  de 
cancer  du  corps  de  la  vessie,  voici  Turine  d'un  cancer  du 
rein,  dans  toutes  deux  vous  voyez  beaucoup  de  caillots,  mais 
il>  ont  tous  ces  formes  innominées  qui  rendent  impossible 
toute  distinction  basée  sur  la  configuration.  Examinez  ce  dépôt 
dû  à  un  malade  qui  s'est  blessé  au  niveau  de  la  prostate  en 
pratiquant  avec  une  mauvaise  sonde  un  cathétérisme  évacua- 
teur  dont  il  a  cependant  la  grande  habitude  et  vous  ne  saurez 
établir  aucune  distinction  entre  ces  trois  dépôts  qui  cependant 
appartiennent  à  des  malades  bien  dissemblables. 

la  coloration  des  caillots  est  noire,  rouge  foncé,  rouge  vif; 
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quelques  caillots  sont  décolorés,  grisâtres;  il  en  est  de  maculés 
de  sang  sur  un  fond  grisâtre.  Les  premiers  sont  surtout  con- 
stitués par  le  groupement  des  hématies,  les  autres  sont  plus 
ou  moins  fibrineux.  Je  vous  les  signale  en  particulier, 
parce  que  ce  sont  ceux  qui  effraient  le  plus  le  malade.  11  n'y 
reconnaît  pas  les  caractères  du  sang  et  les  considère  comme 
des  morceaux  de  chair. 

Celte  interprétation  est  presque  toujours  erronée  et  souvent 
doublement  erronée.  En  effet,  en  plusieurs  circonstances,  il 
ne  s'agit  même  pas  de  caillots  fibrineux,  mais  de  dépôts  mé- 
langés, pus  et  sang,  rendus  sous  forme  de  flocons  de  formes 
et  de  grosseurs  variées.  Vous  pourrez  cependant  observer  des 
caillots  réellement  fibrineux  dont  l'aspect  vous  laisserait  ab- 
solument dans  le  doute  si  vous  ne  les  soumettiez  à  l'exameû 
microscopique.  Cet  examen  est  d'autant  plus  nécessaire  cpie 
plus  d'une  fois  ces  caillots  fibrineux  seront  rendus  par  des 
malades  que  vous  soupçonnez  atteints  de  cancer  vésical.  En 
réalité  on  ne  constate  pas  très  fréquemment  de  fragments 
cancéreux  dans  les  urines. 

Mais  vous  rencontrerez  cependant  des  malades  qui  rendent 
de  véritables  débris  de  tumeurs.  La  figure  u*  1 0  représente 
la  structure  microscopique  de  débris  qui  avaient  l'apparence 
fibrineuse  et  qui  me  furent  remis  par  un  malade  chez  lequel 
aucun  autre  indice  n'aurait  permis  le  diagnostic  exact.  J'ob- 
serve en  ce  moment  un  homme  manifestement  atteint  de  can- 
cer du  corps  vésical  qui  a  rendu,  à  plusieurs  reprises,  des  parties 
vraiment  considérables  de  sa  tumeur.  Chacun  des  morceaux 
recueillis  à  différentes  reprises  avait  le  volume  d'un  gros 
haricot  \ 


i.  Voici  le  résultat  de  l'examen  de  ces  fragments  de  tumeur;  nous  le 
devons  à  l'un  des  internes  de  notre  service,  M.  de  Marignac: 

As|)cc/  microscopique.  —  Les  fragments  sont  d'un  volume  variable  ;  il» 
sont  en  moyenne  de  la  grosseur  d'un  noyau  de  prune.  Leur  couleur  est 
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Lfiamen  du  liqidde  wrinaire  qui  surnage  les  caillots  doit 
-re  iait  au  double  point  de  vue  du  degré  et  de  la  nature  de 
<■  oloration. 

fai  eu  roccasion  de  vous  faire  remarquer  que  les  échan- 
i\>ns  d'urine  dont  les  dépôts  présentaient  un  mélange  de  pus 
::  ia  sang,  fournissaient  un  liquide  non  teinté,  ayant  à  l'œil  nu 
"5  caractères  des  urines  non  sanglantes.  Ces  cas  exceptés, 
•  as  avez  au  contraire  observé  que  le  liquide  qui  surnage  le 
:  ;->!  est  toujours  plus  ou  moins  teinté,  même  après  un  repos 
::  î  jDgé.  Vienne  la  moindre  agitation  du  bocal  et  voilà  tout 
K  liquide  uniformément  et  vivement  nuancé. 

Le  Eût  que  je  vous  signale  est  important  à  un  double  point 
iîYue. 

Tout  d*abord  il  démontre  la  facile  dilution  du  sang  par 

^2i*Te,  lear  consistance  un  peu  molle;  lorsqu'on  les  prend  entre  les 

'  3«  Os  se  désagrègent  facilement.  Ds  présentent  un  aspect  TÎlleux, 

-i^viâé  :  ces  prolongements  se  déchirent  sous  le  moindre  effort. 

i'.rxiien  microscopique,  —  A  Tétat  frais,  par  le  raclage,  on  obtient  de 

'": reuses  cellules  arrondies,  à  contenu  granuleux,  mais  ne  pré- 

*■  lût  pas  d*aspect  particulier;  cependant,  parmi  ces  premières  cellules, 

-  tû  voit  quelques-unes  qui  sont  cylindriques  et  qui  contiennent  un 

-  îa  bien  marqué. 

>^  l'on  examine  des  coupes  de  ces  fragments,  préalablement  mis  dans 

a  ^'.nuoe,  pois  durcis  dans  Talcool  et  colorés  par  le  picro-carmin.  Ton 

•  pe  la  tumeur  est  principalement  formée  par  des  cellules  arrondies, 

riiileases,    renfermant  un  noyau  coloré  par  le   picro-carmin.  En 

wM ries  endroits,  ces  cellules  deviennent  un  peu  fusiformes  et  son( 

-  -i>'yiée&  de  telle  manière  qu'elles  forment  des  faisceaux  allongés. 

L'i  plusieurs  points,  la  tumeur  est  traversée  par  des  faisceaux  de 
■ -u  ('ODJonctif  dans  lesquels  sont  disséminées  les  cellules  que  nous 
ï- -Q*  décrites. 

(>aQsles  points  de  la  préparation,  qui  correspondent  à  la  partie  la  plus 
':■  foade  de  ces  fragments,  Ton  peut  yoir  une  couche  très  épaisse  de 
■  '^  mosculaires  lisses. 

ELîia,  dans  les  points  qui  paraissent  les  plus  éloignés  de  cette  couche, 

-  ^oit  des  gaines  et  des  culs  de  sacs  formés  par  une  paroi  propre 
'^:'?^  d'une  seule  couche  de  cellules  cylindriques  à  noyau.  Ces  gaines 
-; '^•rliales  et  ces  culs  de  sacs  sont  dans  des  directious  différentes,  de 
>  rte  qoe  les  uns  apparaissent  sous  forme  de  cylindres  allongés  et  que 
•->'  aotres  sont  coupés  obliquement  et  forment  un  ovale. 
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Turine.  Vous  pourrez,  par  de  très  simples  expériences  vous 
assurer  que  cette  dilution  est  d'autant  plus  complète  et  d'auj 
tant  plus  persistante,  que  la  densité  du  liquide  est  moins  fort^ 
L'expérience  consiste  à  ajouter,  comme  nous  le  faisons  ic^ 
de  Teau  à  l'urine.  Dans  les  urines  aqueuses,  vous  le  savei 
d'ailleurs,  les  globules  se  déforment,  se  liquéfient  en  partie, 

L*expérience  que  nous  pratiquons  dans  ces  verres  est  iacil^ 
à  reproduire  au  sein  même  de  la  vessie.  11  suffit  pour  cela  d^ 
prescrire  aux  hématuriques  des  boissons  délayantes  asse^ 
abondantes  pour  rendre  l'urine  aqueuse  Vous  arrivez  ainsi  ^ 
un  très  important  résultat  thérapeutique,  vous  empêchez  h 
formation  des  caillots  ou  vous  favorisez  leur  désagrégaia 
dans  la  vessie. 

C'est  en  effet  ce  qu'apprend  l'observation  clinique. 

En  second  lieu,  on  peut  prévoir  que  cette  dilution  du  sang 
par  l'urine  devra  puissamment  favoriser  la  teinte  que  prend 
ce  liquide  sous  Tinfliience  de  son  mélange  avec  le  sang.  Il  est 
en  effet  bien  constaté  qu'il  faut  une  très  petite  quantité  de 
sang  pour  colorer  assez  fortement  beimcoup  d'urine.  La  pra- 
tique journalière  de  la  chirurgie  nous  montre  quelle  est  la 
puissance  colorante  du  sang.  Ce  que  vous  observez  dans  la 
chirurgie  générale  se  retrouve  ici.  U  ne  faudrait  pas,  sous 
peine  d'erreur,  juger  de  la  quantité  de  sang  rendu  avec  l'urine 
par  la  coloration  du  liquide.  Sans  doute,  des  urines  plus 
colorées  contiennent  plus  de  sang  que  celles  qui  sont  moins 
teintées,  mais  voici  des  urines  d'un  rouge  foncé  avec  un  dépôt 
prononcé,  qui  ne  contiennent  que  12  à  15  grammes  de  sang 
par  litre. 

Se  diluer  facilement  et  colorer  considérablement,  sont  deux 
propriétés  du  liquide  sanguin,  qu'il  est  nécessaire  de  ne  pas 
perdre  de  vue. 

La  coloration  imprimée  à  l'urine  par  son  mélange  avec  h 
sang  peut  varier  non-seulement  d'intensité,  mais  de  nuance. 
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'^   i  h  gamme  du  rouge  clair,  du  rouge  rose  si  je  puis  ainsi 

ir-.,  au  rot^e  éclatant  et  au  rouge  sombre.  Les  teintes  rosées 

.'  Jine  dues  au  sang,  rappellent  beaucoup  la  coloration  que 

iine  à  Feao  le  sirop  de  groseilles.  Cette  comparaison  est 
2sa  caractéristique  pour  que  beaucoup  de  malades  vous 
fuirent  d'eux-mêmes,  et  c'est  souvent  en  la  spécifiant  que 
cib  [bourrez  apprendre  de  certains  d'entre  eux  que  leur 
r:e  change  de  couleur  sous  certaines  influences. 

A  côté  des  urines  roses  ou  rouges,  vous  voyez  des  urines 
iBQles  bnmes  et  noires.  Ces  teintes  offrent  aussi  des  difie- 
:^iesdaos  leur  intensité.  Ici  c'est  un  liquide  brunâtre  ou  brun 
j.!riire  assez  clair,  là  c'est  un  liquide  de  même  teinte  mais 
v^iiTCKible  et  plus  foncé,  qu'on  ne  saurait  mieux  comparer 
>  :*  !a  couleur  qu'à  l'aspect  fourni  par  un  mélange  d'urine 
1  x  marc  de  café,  ou  mieux  peut-être  d'urine  et  d'un  peu 

r^^  Vous  rencontrerez  souvent  des  urines  de  cette  nuance, 

'^t^ent  aussi  les  malades  vous  avertiront  qu'ils  en  rendent. 

'ft  teinte  ne  se  retrouve  même  quelquefois  que  dans  le 
>c>::  léger  et  floconneux  que  contiennent  beaucoup  d'urines. 

i'  iuit  être  bien  averti  que  cette  coloration  brune  ou  noi- 
Ai*^  est  due  à  la  présence  du  sang,  elle  est  très  significative 
KïÎToas  aviez  des  doutes,  le  microscope  vous  montrerait 
^JmexnexA  les  globules  rouges  du  sang. 

taurine  peut,  dans  certains  cas  très  graves,  prendre  une 
':^:e  bruu  noirâtre  sale,  mais  elle  exhale  en  même  temps  une 
^'-^is  de  putréfaction  qui  éveille  l'idée  de  gangrène.  Ces  cas, 

:-.  le  pronostic  est  essentiellement  iâcheux,  sont  bien 
is'.încts  de  ceux  que  nous  étudions  en  ce  moment. 

i:  me  parait  difficile  d'admettre  que  la  coloration  brunâtre 
t>  .rines,  indique  l'origine  rénale  du  sang.  Cette  manière  de 

::  repose  sur  une  erreur  d'interprétation.  II  est  très  facile 
^  :<^montrer  que  les  mélanges  de  sang  et  d*urine  ù  coloration 
"-r-t-  peuvent  avoir  une  origine  vésicale. 
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Nous  observons  chaque  jour  des  faits  qui  ont,  à  cet  égarl 
la  valeur  démonstrative  d'une  expérience.  Hier  matiu,  par 
exemple,  nous  avons  fait  une  séance  de  lithotritie  au  n'  16. 
La  première  miction,  qui  eut  lieu  presque  immédiatement, 
était  rosée  ;  mnis  quelques  heures  plus  tard  le  malade  émettait 
une  urine  brune  que  je  vous  présente.  L'hématurie  estcepeo- 
dant  vésicale  et  rien  que  vésicale,  la  séance  n'a  été  suivie 
d'aucun  autre  accident.  Nous  observons  si  souvent  des  iaib 
semblables  que  nous  devons  considérer  le  fait  comme  bieo 
démontré.  Voici  d'ailleurs  des  urines  beaucoup  plus  chargée 
de  sang  à  coloration  brune  qui  proviennent  du  n""  25;^ 
malade  s'est  blessé  au  niveau  du  col  de  la  vessie  en  se  par- 
quant le  cathétérisme.  Voici  par  contre  des  urines  complè- 
tement rouges  qui  nous  sont  fournies  par  un  malade  atteint  de 
tumeur  du  rein.  Dans  ce  cas,  il  est  vrai,  la  quantité  desan^ 
est  plus  considérable,  et  il  est  rare  de  voir  la  coloration  brune 
apparaître  lorsqu'il  y  a  une  forte  hématurie;  vous  la  rencon- 
trerez souvent  au  contraire  lorsque  la  quantité  de  sang  est 
minime  et  qu'il  y  a  eu  séjour  un  peu  prolongé  des  hématie? 
dans  le  réservoir  urinaire. 

Je  n*ai  pas  mis  en  doute  dans  cette  discussion,  que  ieî 
urines  brunes  ne  puissent  venir  du  rein,  j'ai  seulement  dé- 
montré que,  la  coloration  n'avait  rien  de  pathognomoniqu^ 

« 

puisqu'elle  peut  avoir  une  provenance  vésicale.  J'ajoulaai 
qu'il  me  paraît  tout  aussi  impossible  d'admettre  qu'une  héma- 
turie rénale  «oit  caractérisée  par  un  pissement  de  sang  vt^r- 
meil  et  donnant  les  apparences  du  sang  pur. 

Le  mélange  du  sang  et  de  l'urine  est  parfaitement  intime 
dans  ces  échantillons  d'origine  vésicale;  cette  iniimiU  ^ 
mélange,  ne  peut,  donc,  faire  préjuger  de  l'origine  rénale 
de  l'hématurie.  En  vérité,  rien  ne  permet  un  semblable  dia- 
gnostic lorsque  l'on  arrête  son  investigation  à  l'examen  des 
urines  sanglantes. 


MODIFICATIOXS  PATHOLO6IQ0ES   DBS  URINES.  299 

L'riâmeD  de  Funne  sanglante  par  simple  inspection  ne 
- .-  iodiqne  donc  rien  sur  la  provenance  du  sang.  Je  vous 
>  bien  oitendu  de  Texamen  par  simple  inspection.  Si  vous 
îisûiiez,  en  recourant  au  microscope,  la  présence  d'épi- 
2  jjsi  rénal  ou  mieux  encore  de  cylindres  protéiques,  vous 
rTsi  absolument  fixés  sur  l'existence  d'une  néphrite.  La 
ir-^rrice  de  ces  éléments  dans  l'urine  a  en  effet  une  valeur 
-' .:4rable,  mais  il  faut  bien  dire  que  leur  absence  ne 
riiâe  pas  grand  chose.  Je  n'insiste  pas  sur  des  faits  qui, 
fcs  l'espèce,  sont  bien  souvent  du  domaine  de  la  médecine, 
lir  fensemble  des  phénomènes  qui  les  accompagnent.  Hais 
^ast  savoir  les  reconnaître  s'ils  se  présentent  à  vous. 

II.  Examen  du  malade. 

^*znmen  clmùftie  du  malade  àfÀX.  nécessairement  succéder 

<  r'jde  que  nous  venons  de  faire.  C'est  à  cet  examen  et  à  lui 

<  .;3T1  lant  demander  les  éléments  d'un  diagnofitic  étiolo- 
'  précis  qui  nous  permette  de  faire  un  pronostic  exact  et 

'-'  traitement  qiproprié.  La  tâche,  vous  le  savez,  n'est  pas 
fc'^r:.  et  le  champ  de  vos  investigations  est  des  plus  vastes. 

'^«âppdez'Tous  en  effet  qu'ici,  comme  dans  toute  hémor* 
Si^e  viscérale,  la  cause  peut  être  mécanique ,  —  inflam- 
*  'f  ei  cœigestive,  —  organique.  Rappelez-vous  que  ces 
^"r?  processus  peuvent  atteindre  indifféremment  telle  ou 
^^  partie  de  l'appareil  urinaire :  Rein ,  uretère,  vessie, 
î:  :hre  profond. 

^^  ne  m'arrêterai  pas  à  passer  en  revue  avec  vous  chaque 
i^:a  et  chaque  d^artement  urinaire,  ce  serait  sortir  abso- 
t.  "^t  du  cadre  où  il  convient  de  nous  renfermer. 

h  TOUS  ferai  tout  d'abord  deux  remarques  générales  : 

U  première  a  trait  aux  hématuries  de  cause  mécanique. 
^  ^^  ^oupe,  il  convient  de  rattacher  non-seulement  les  vîo- 


300  MODIFICATIONS  PATHOLOGIQUES  DBS  URINES. 

lences  venues  de  l'extérieur,  comme  les  chutes,  les  plaies,  les 
coups  ;  non-seulement  les  traumatismes  qu'on  peut  appeler 
chirurgicaux,  tels  que  ceux  qui  peuvent  résulter  d'un  cathé- 
térisme,  d'une  lithotritie,  etc.;  mais  aussi  les  lésions  produites 
par  la  présence  d'un  corps  étranger.  Le  calcul  est  un  véri- 
table corps  contondant  pour  la  muqueuse  qu'il  froisse  et 
déchire  ;  c'est  même  là  une  des  variétés  fréquentes  de  1  héma- 
turie d'origine  mécanique. 

La  seconde  remarque  s'applique  à  ce  que  je  désigne  sous 
le  nom  durëthre  profond.  Il  convient  de  bien  nous  entendfie 
sur  la  valeur  de  ce  terme  pour  la  netteté  de  la  descriptioij. 
On  doit  comprendre»  vous  le  savez,  sous  ce  nom  toute  la  ptrtk 
du  canal  excréteur  située  au  delà  des  pubis  ou,  si  vous  aimti 
mieux,  toute  cette  portion  comprise  entre  le  col  vésical  eî 
le  sphincter  uréthral.  Cette  division  si  utile  à  tout  égard,  si 
naturelle  même  '  est  ici  de  la  plus  haute  importance  car  elle 
nous  permet  de  mettre  de  suite  hors  de  cause  et  de  rejeter  du 
cadre  des  hématuries  tout  écoulement  sanguin  ayant  son  point 
de  départ  en  avant  du  muscle  de  Wilson.  En  pareil  cas,  es 
effet, c'est  en  dehors  delà  miction.,  c'est  d'une  façon  continue, 
c'est  goutte  à  goutte  que  le  sang  s'écoule  par  le  méat,  et,  si^ 
malade  vient  à  uriner,  le  premier  jet  est  seul  modifié  dan^ 
sa  coloration.  Voyez  ce  qui  se  passe  par  exemple  à  la  suite  (ie 
cette  malheureuse  croyance  qu'il  faut  rompre  la  corde  dans 
certains  cas  d'uréthrite  intense  :  une  hémorrhagie  plus  ou 
moins  abondante  se  produit,  mais,  véritable  épistaxis  uréthral, 
elle  ne  s'accompagne  d'aucun  besoin  d'uriner.  C'est  aussi  ce 
qui  arrive  dans  ces  cas  excessivement  rares  où  l'uréthrotomi^ 
est  suivie  d'écoulement  sanguin  ;  il  en  est  de  même  encon' 
pour  les  ruptures  de  l'urèthre  dans  ses  portions  pénienne  oo 
périnéale,  et  dans  ces  cas  l'hémorrhagie  peut  être  considérable. 

1 .  Voir  quatrième  partie.  Anatomie  et  pathologie  de  Vuréthre. 
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Gràce  à  cette  notion  si  simple,  mais  si  précise,  vous  serez  à 
même  de  contrôler  certaines  assertions  des  malades. 

Vous  m'avez  entendu  ce  matin  interroger  devant  vous  le 
malade  couché  au  n°  24  de  la  salle  Saint-Vincent.  Il  faisait 
remonter  les  premières  atteintes  de  son  affection  et  ses  deux 
premières  hématuries  à  deux  chutes  qu'il  aurait  faites  sur  le 
périnée.  Mais  comme  chaque  fois  le  sang  s'est  montré  lié  au 
lait  de  la  miction,  comme  jamais  il  n'a  coulé  goutte  à  goutte 
|?n  ai  pas  hésité  à  mettre  en  doute  les  déclarations  du  malade. 
Il  s'agissait  en  réalité,  comme  nous  l'avons  appris  bientôt,  de 
:hutes  sur  le  siège  ;  le  sang  ne  venait  pas  de  l'urèthre,  mais 
ie  la  vessie  ;  le  traumatisme  n'avait  pas  déchiré  l'urèthre^ 
mais  avait  imprimé  une  secousse  brusque  à  un  calcul  vésical 
jusqu'alors  latent. 

Quant  aux  lésions  de  l'urèthre  en  arrière  du  sphincter. 
Ah  se  comportent,  au  point  de  vue  de  l'hématurie,  absolu- 
nient  comme  les  altérations  vésicales  elles-mêmes.  L'histoire 
du  a'  25  est  des  plus  nettes  à  cet  égard  :  depuis  longtemps 
(iéjà  cet  homme,  âgé  de  soixante-cinq  ans  et  atteint  d'hyper- 
trophie prostatique,  a  dû  apprendre  à  se  sonder.  Vendredi 
derDier  il  éprouvait  quelque  difficulté  à  introduire  sa  sonde 
bailleurs  en  mauvais  état.  11  mit  de  la  force,  poussa  quand 
OQéme,  fit  une  fausse  route  suivie  bientôt  d'une  miction  san- 
friante.  Vous  avez  pu  voir  ses  urines  samedi  matin  :  colora^ 
iion  brun  foncé,  caillots  de  toute  forme,  mélange  intime  du 
sang  avec  le  liquide  urinaire,  tout  se  réunissait  pour  faire 
croire  à  une  lésion  des  voies  urinaires  supérieures,  si  nous 
u'avions  eu  les  commémoratifs  pour  nous  guider.  Grâce  à  eux 
nous  avons  pu  facilement  remonter  de  l'effet  à  la  cause  et 
^ous  annoncer  une  guérison  rapide  sans  autre  traitement  que 
1^  repos  absolu  du  canal  par  la  sonde  à  demeure. 

Xe  concluez  pas  toutefois  de  mes  paroles  que  Turéthror- 
^^dgie  soit  une  notion  inutile  à  recueillir.  Elle  a,  elle  aussi,  sa 
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valeur  incontestable,  car  elle  peut  nous  donner  parfois  la  c 
de  symptômes  inexplicables  sans  elle  :  au  n""  6  de  la  salle  Sait 
Jean  était,  au  commencement  de  l'année,  un  jeune  homi 
de  23  ans  ayant  tous  les  symptômes  fonctionnels,  tous 
signes  physiques  d'un  rétrécissement  de  la  portion  pénieil 
de  l'urèthre  ;  le  malade  nous  déclarait  formellement  n'a\i 
jamais  eu  de  blennorrhagie  et  n'avoir  jamais  reçu  de  co 
sur  cette  région  ;  la  cause  du  mal  semblait  nous  échapper,  qua 
nous  apprîmes  que  deux  ans  auparavant  il  avait,  à  la  su 
d'un  coït  douloureux,  été  atteint  d'une  uréthrorrhagiede  pi 
sieurs  heures.  Tout  s'expliquait  dès  lors  :  il  s'agissait  d'i 
rétrécissement  traumatique  consécutif  à  une  rupture  incoii 
'  plète  du  canal  uréthral.  Cela  est  d'autant  plus  important 
connaître  que  ces  faits  ne  sont  pas  rares  ;  j'ai  bien  des  U 
déjà  pu  remonter  ainsi  de  l'effet  à  la  cause  et  ne  pas  m'ex|^ 
ser  à  admettre  un  rétrécissement  par  génération  spontané 

Cette  digression  était  nécessaire  pour  bien  séparer  Turi 
throrrhagie de  l'hématurie  proprement  dite.  C'est  à  l'étude! 
cette  question  que  nous  revenons  actuellement. 

Ne  croyez  pas  que  votre  interrogatoire  doive  se  bornera 
notion  de  la  cause  occasionnelle  ;  c'est  beaucoup  sans  dom 
mais  ce  n'est  pas  tout,  il  faut  encore  rechercher  les  conditioi 
qui  modifient  l'hématurie,  les  rapports  qu'elle  présente  av£ 
les  divers  temps  de  la  miction,  sa  fréquence  plus  ou  moin 
grande,  et  entin  Tétat  général  du  sujet. 

A.  Conditiom productrices.  —  11  faut  avant  tout  s'informa 
s'il  y  a  eu  ou  non  traumatisme  ;  ce  renseignement  est  pré 
cieux,mais,  souvenez-vous,  qu'il  peut  y  avoir  erreur  de  lapai 
du  malade.  N'avez-vous  pas  entendu  le  n"*  14,  atteint,  corain 
vous  le  savez,  d'un  cancer  vésical,  attribuer  à  un  coup  les  troo 
blés  vésicaux  qui  ne  se  montraient  qu'un  mois  plus  tard 

• 

n'est-ce  pas  une  chute  sur  le  périnée  que  le  n"  24  nous  î?i 
gnale  comme  ayant  produit  l'hématurie,  quand  en  réalité  i 
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ombait  sur  le  siège.  Ne  craignez  donc  pas  d'entrer  dans  cer- 
ains  détails  ;  demandez  le  temps  écoulé  entre  l'accident  signalé 
rt  le  début  des  phénomènes  morbides;  informez-vous  s  il  y  a 
!Q  ou  non  uréthrorrhagie  et  tenez  pour  suspecte  toute  héma- 
lirie  qui  n*aura  pas  été  immédiate,  qui  aura  persisté  plus 
e  quelques  jours,  ou  qui  se  sera  renouvelée  sans  cause. 

A  côté  des  traumatismes  francs  il  faut  ranger,  vous  ai-je 
il  les  secousses,  les  fatigues,  les  marches  forcées.  N'oubliez 
unais  d'interroger  vos  malades  dans  ce  sens.  Ces  hématuries 
un  ordre  mécanique  spécial  sont  le  propre  des  calculeux. 

Voyez  par  exemple  le  calculeux  couché  au  n"*  27  de  la  salle 
aiol-Vincent.  Il  y  a  deux  ans  cet  homme,  jouissant  alors 
1  une  santé  parfaite,  va  à  la  pèche;  la  pluie  survient;  il  prend 
epas  gymnastique.  Pendant  sa  course  le  besoin  d'uriner  se 
lailsentir;  quel  n'est  pas  son  étonnementde  voir  qu'il  pisse  du 
^Qg;il  rentre  chez  lui,  se  repose  et  le  lendemain  toute  colo- 
niiûD  anormale  avait  disparu.  Le  mécanisme  est  le  même  ici 
péchez  le  n*  24  dont  je  vous  ai  parlé  plus  haut:  c'est  le 
aïeul  secoué  violemment  dans  la  cavité  vésicale. 

J'ai  été  à  même  bien  des  fois  d'observer  ainsi  des  calcu- 
eoï  qui  ont  eu  leur  première  hématurie  à  la  suite  d'une 
•^tie  de  chasse,  d'une  promenade  à  cheval,  d'une  course  en 
toiture.  Cette  dernière  cause  surtout  est  signalée  par  tous  les 
auteurs,  mais  je  dois  vous  rappeler  ce  que  je  vous  ai  dit  à 
Propos  de  l'influence  des  secousses  sur  la  production  de  la 
louleur  ;  ce  même  malade  qui  ne  peut  aller  en  voiture  à  deux 
)u  quatre  roues  parce  qu'il  souffre,  parce  qu'il  pisse  du  sang, 
supporte  bien  le  chemin  de  fer  et  supporte  mieux  encore  Tom* 
ûibus  et  surtout  Timpériale  dont  le  mouvement  plus  étendu, 
Don  saccadé  n'imprime  à  la  pierre  ni  secousses  brusques, 
oi  ébranlement  considérable  *. 

'•  Les  calculeux  peuvent  rendre  du  sang  sous  la  seule  influence  des 
^'■•uvements  du  calcul  lorsqu'il  s'engage  dans  Turétère  et  dans  Turèthre. 
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Si  r hématurie  par  fatigue  ne  s*observait  que  chez  les  cal- 
culeux  sa  valeur  séméiologique  serait  absolue,  mais  elle  sd 
rencontre  aussi,  je  vous  en  avertis,  dans  certains  états  coa^ 
ges tifs  entretenus  soit  par  un  néoplasme,  soit  par  un  processus 
inflammatoire.  De  légères  différences  d'intensité  et  de  duré^ 
ne  suffiraient  pas  pour  permettre  d'établir  un  diagnostic  précij 
si  Ton  ne  mettait  en  regard  des  causes  productives  les  con 
ditions  capables  de  modifier  et  cCarrêier  Técoulement  du  saog 

B.  Influence  du  repos.  —  Quelques  heures  de  repos  suf- 
fisent chez  les  calculeux  pour  faire  cesser  l'hématurie.  Il  esi 
de  règle  chez  eux  de  voir  le  sang  disparaître  de  T  urine  dêf 
qu'ils  gardent  le  lit  ;  et,  s'il  se  rencontre  encore  parfois  aprê^ 
dix  ou  douze  heures,  il  est  tout  à  fait  exceptionnel  qu'il  per 
siste  après  dix-huit  ou  vingt-quatre  heures.  Ce  même  repô: 
au  contraire  est,  je  ne  dirai  pas  sans  influence,  mais  à  peu 
près  sans  influence  sur  l'hémorrhagie  de  cause  congestive  on 
inflammatoire.  C'est  en  vain  que  le  malade  reste  couché,  le 
pissement  de  sang  ne  disparait  pas  pour  cela.  Soyez  sûrs  en 
pareil  cas  qull  ne  s'agit  pas  d'une  aflfection  calculeuse  ou  qu'il 
y  a  une  complication. 

A  plus  forte  raison  faudrait- il  rejeter  l'idée  de  calcul  si  le 
malade  vous  déclarait  avoir  des  hématuries  aussi  bien  après 
le  repos  qu'après  la  marche,  aussi  bien  le  matin  au  réveil 
qu'après  une  journée  de  fatigue.  Ces  hématuries  que  rien 
ne  justifie  sont  fréquentes  dans  les  altérations  tuberculeuses 
et  cancéreuses.  Le  repos  ne  les  modifie  pas,  le  décubitus 
même  prolongé  ne  les  arrête  point;  c'est  ce  que  vous  obser- 
vez chez  nos  deux  cancéreux  1 4  et  20  ;  et  chez  nos  tubercu- 
leux 7,  8  et  1 5. 


C'est  ainsi  que  se  produisent  certaines  htjmorrhagies  calculou>c5  'I- 
source  rénale,  et  ((u'après  les  séances  de  lilliotritic  surviennent  t|»'' 
quefois  des  écouicmcnis  de  sang  dus  aux  blessures  faites  parlesfra^ 
mcnts. 


» 
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I'jos  h  cystite  Tinfluence  du  décubitus  est  encore  plus  i 

un-e  :  non-seulement  la  quantité  de  sang  ne  diminue  pas 

:  iblement  pendant  la  nuit,  mais  souvent  même  elle  aug- 
>::e  et  ceci  aussi  bien  chez  la  femme  que  chez  l'homme. 

^  yez  par  exemple  ces  deux  verres  que  je  vous  présente. 
^  j  riirine  d'hier  soir:  à  peine  le  fond  est-il  légèrement  strié 
/-:  u^e ;  celle-ci  au  contraire,  émise  au  réveil,  vous  offre  un 
ibie  a^)ect  hémorrhagique.  Or  cet  exemple  si  frappant 
est  fourni  par  la  malade  n^  7.  Ce  fait  est  intéressant  car 
prouve  que  linfluence  du  lit  s'acx^use  directement  sur 
imaqaeuse  vésicale  qui  se  congestionne,  sans  qu'il  soit 
-Tc^iàre  d'invoquer  un  trouble  circulatoire  de  la  prostate. 

\y^  hématuries  qui  se  répètent  sans  cause  appréciable,  qui 
^^^  un  certain  temps  et  ne  sont  calmées  ni  par  le  repos, 
'-^'se  le  lit,  appartiennent,  comme  je  viens  de  vous  le  dire, 

*>:^lffections  diverses. 

ô  les  observerez  dans  les  différentes  formes  de  la  cystite; 
'  -:  ;iouvez  les  rencontrer  aussi  bien  dans  la  cystite  aiguë 
:-?  Mïs  la  cystite  chronique,  dans  la  cystite  du  col  que  dans 
À  «stite  du  corps.  Toutefois  elles  sont  surtout  intenses  dans 
^  ouîits  si  aiguës  et  souvent  localisées,  qui  compliquent  la 
^vjrrbagie. 

^vQs  les  observerez  encore  dans  les  fongus  bénins,  dans 
,  ^  cis  de  dégénérescence  cancéreuse  ou  d'altérations  tuber- 
--ruses. 

I 
I 

;  '^cUe  énumération  seule  nous  permet  de  nous  demander 
li  p.'ur  que  le  pissement  du  sang  se  produise,  il  est  néces- 
^'^•]u  il  y  ait  ulcération;  ou  si  la  congestion  de  la  muqueuse 
^'-ii\\i  pas  par  elle-même  à  fournir  Fexlialaiion  sanguine. 

t  serait  difficile  d'admettre  que  dans  les  cystites  blennor- 
'  vi'iues  dont  le  début  est  si  rapide  et  où  l'hémorrhagie  est 
t:nt  intense,  il  y  a  ulcération.  11  est  bien  rare  que  Tau- 
ie  montre  des  ulcérations  dans  les  cas  de  cystite  chronique 

<iCTOS.  —  VOIE»  UBlIf.  20 
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et  dans  les  cas  de  fongus  bénin.  Si  nous  tenons  compte  di 
ce  que  nous  apprend  l'étude  de  la  tuberculose  génitale,  noii 
voyons  que  le  symptôme  hémorrhagie,  souvent  si  pronond 
est  un  symptôme  presque  initial^  et  qui  fait  cortège  à  la  périod 
congestive. 

Dans  les  rétentions  d'urine  avec  grande  distension  de 
vessie,  vous  verrez  bien  souvent  l'urine  se  colorer  et  mère 
devenir  à  la  fin  tout  à  fait  sanglante,  lorsque  vous  pratiqua 
l'évacuation  totale  de  la  vessie.  Vous  n'aviez  cependant  [^ 
fait  saigner  en  pratiquant  le  cathétérisme,  votre  sonde  t 
douce,  molle  et  ne  peut  offenser  la  muqueuse.  Lorsque  ii 
distension  a  été  prolongée,  cette  exhalation  finale  est  eocon 
plus  à  craindre  et  souvent  même  toute  l'urine  que  vous  relira 
est  brune.  11  nous  est  donc  permis  de  conclure  que  l'hyp^ 
rémie  vasculaire  peut  à  elle  seule  déterminer  des  hémontag 
et  que  souvent  le  pissement  de  sang  se  fait  jmr  exhûkl'M 

11  est  plus  difficile  d'établir  que  dans  les  affections  oit 
niques  qui,  telles  que  le  cancer  et  le  tubercule,  peuvent  ab'>ul 
à  l'ulcération,  cette  destruction  de  tissus  soit  nécessaire  p<)i 
amener  la  période  hémorrhagique.  Nous  vous  déclarerons^ 
toute  franchise  que  nous  ne  le  croyons  pas.  Dans  ces  c^ 
l'observation  clinique  paraît  bien  démontrer  que  c'est  enci»! 
l'hypérémie  congestive  qui  est  la  cause  habituelle  de  Théfflor 
rhagie. 

J'appellerai  à  ce  propos  votre  attention  sur  les  intéressât! 
résultats  fournis  par  l'observation  clinique  et  la  nécropsie  ( 
deux  sujets  atteints  de  tuberculisalion  vésicale. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas  nous  notons  des  hématuries  aboi 
dantes  à  une  époque  où  l'on  ne  saurait  admettre  l'existent 
d'ulcérations  vésicales;  tandis  qu'aux  approches  de  la  mort  c  ^ 
à  peine  si  nous  constatons,  et  par  intervalles  seulement 
présence  d'un  peu  de  sang  dans  les  urines,  bien  que  ^autop^ 
nous  révèle  l'existence  d'ulcérations  multiples  ou  étendue 
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b:  pronier  de  ces  malades  avait  vingt-sept  ans  quand  nous 

'^-ninàmes  pour  la  première  fois,  au  mois  d^août  1869.  11 

-d  nous  consulter  pour  des  mictions  fréquentes  avec  crises 

:  ^  tireuses,  mais  surtout  pour  des  hématuries  anciennes 

-:  '.'iriées  qui  avaient  fait  croire  à  une  affection  calculeuse. 

L  ::eaiière  hématurie  remontait  à  Tâge  de  six  ans;  depuis 

ftfr  rJes  n'avaient  cessé  de  se  reproduire  d'une  façon  assez 

v^:re  i  la  suite  de  tous  les  exercices  un  peu  violents. 

^'J2iûm  local  le  plus  minutieux  ne  nous  révélait  qu'une 

tj-lùlé  anormale  de  la  vessie.  Pendant  Tannée  1870  la 

t>.:c continua  à  être  fréquente  et  pénible  à  certains mo- 

aeic:  mais  les  hématuries  abondantes  disparurent.  De  temps 

t  c:e  seulement  un  peu  de  sang  apparaissait  dans  des  urines 

ilétots  pâles  et  abondantes.  Â  partir  du  mois  de  février 

y*  les  altérations  tuberculeuses  de  la  prostate  d'abord, 

:^  les  éfHdidymes,  se  dessinèrent  nettement,  et  une  série 

'Oy-i,  tant  au  périnée  qu'au  scrotum,  ne  cessèrent  de  se 

Si  -jyer.  Uoe  fistule  urinaire  périnéale  s'établit  ;  les  urines 

^■::^at  purulentes,  mais  ne  furent  plus  que  rarement  san- 

pi  .cotes.  Le  malade  maigrit  et  perdit  ses  forces.  Enfin  au 

iB^ie  mars  1876,  il  succombait  dans  un  état  de  cachexie 

V'"t  à  des  accidents  pulmonaires  de  nature  tuberculeuse. 

Mis  insister  sur  l'infiltration  tuberculeuse  des  poumons, 

*■  *^tat  des  reins  en  voie  de  caséification  et  de  suppuration, 

m  attirerons  tout  spécialement  votre  attention  sur  les 

^  :is  Tésicales  constatées  à  l'autopsie.  Toute  la  face  interne 

^  murène  de  granulations  et  de  petites  ulcératiom.  Quant 

^  :rostate  elle  n'existe  plus;  elle  est  remplacée  :  au  niveau 

h  i\  vésical,  par  un  tissu  fibroîde  ardoisé  ;  au  niveau  de 

ftvjire,  par  une  vaste  caverne  à  fond  grisâtre  dont  l'orifice 

^*  'A  au  véru-montanum  détruit. 

'  ' -i-z  te  second  malade,  la  comparaison  des  symptômes 
^-  i.ies  et  des  lésions  anatomiques  n  est  pas  moins  in^ 


I  ■ 
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téressante.  Les  premiers  accidents  datent  du  mois 
mai  1875.  A  la  suite  d'une  blennorrhagie  intense  eld'i 
jections  mal  administrées,  le  sujet,  alors  âgé  de  vingt-lr 
ans,  fut  pris  de  cystite  du  col,  et,  peu  de  temps  après,  d1 
maturie  très  abondante.  Une  nouvelle  hématurie,  surver 
sans  cause  appréciable  en  juillet  1875,  le  déterminail 
entrer  au  n°  3  de  la  salle  Saint-Vincent.  11  n'y  faisait  d'î 
leurs  qu'un  court  séjour.  Mais  nous  notions  déjà,  oulr^ 
fréquence  et  la  douleur  de  la  miction,  une  sensibilité  ai^ 
maie  de  la  vessie  avec  induration  des  vésicules  séminales.j 
Six  mois  plus  tard,  en  janvier  1 876,  le  malade  revenait  dj 
trouver  :  les  symptômes  locaux  se  sont  accentués;  le  péri^ 
est  le  siège  d'une  fistule  en  \  qui  se  dirige  vers  la  based^ 

I 

prostate,  mais  sans  communication  avec  les  voies  urinaii] 
Les  urines  sont  sales,  d'aspect  rénal,  parfois  mêlées  d'un  | 
de  sang  à  la  fm  de  la  miction.  —  Le  4  mars,  ce  malade  s| 
combait  à  une  phthisie  pulmonaire,  après  avoir  eu,  qu^ 
jours  avant  sa  mort,  une  légère  hématurie.  —  A  l'autoi^ 
les  reins  et  les  uretères  furent  trouvés  sains.  Quant  à  la  ves 
elle  est  petite,  ses  parois  sont  dures  et  épaisses;  mais  ceq 
importe  surtout  de  noter,  ce  sont  les  lésions  de  sa  face  ^ 
queuse  :  Deux  ou  trois  petites  granulations  tubercule^ 
apparaissent  sur  la  paroi  gauche;  tout  l'espace  occupé  pa 
trigone  vésical  est  le  siège  d'une  vaste  ulcération  d'un  ^ 
gris  jaunâtre.  Le  milieu  de  l'ulcération  est  entièrement  i 
séifié;  la  périphérie  est  d'un  rouge  violacé;  des  vahei 
nombreux  et  des  granulations  existent  tout  autour.  Dans 
zone  intermédiaire,  la  muqueuse,  non  complètement  déin 
présente  à  sa  surface  une  couche  granuleuse  ramollie; 
fois  ce  dépôt  superficiel  enlevé,  on  reconnaît  que  la  p 
vésicale  n'est  en  réalité  qu'assez  peu  altérée.  L'ulcérai 
repose  sur  un  fond  induré  qui  occupe  tout  l'intervalle  la 
libre  par  l'écartement  en  haut  et  en  dehors  des  vtsici 
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-  -  'nales  et  des  canaux  déférents.  Ce  tissu  fibreux  s*étend 

yiiu  rectum  et  sépare  la  cavité  vésicale  de  la  fistule  péri- 

I L'^  La  prostate  est  saine,  mais  la  région  prostatique  de 

:-±Te  est  le  siège  de  lésions  multiples,  k  droite  et  en  avant 

Kt  une  éminence  mamelonnée  du  volume  d'un  pois.  Sa 

'.<-:  -îalée  repose  sur  une  induration  ;  son  sommet  acuminé 

V.  >Dc  et  contient  une  gouttelette  de  pus.  A  Tentrée  de  la 

'"•:-:.  et  toujours  du  même  côté,  trois  petites  gi*anulations 

^'^.  qai  paraissent  développées  à  la  surface  de  la  muqueuse, 

^  p'jupées  en  forme  de  triangle.  A  gauche  et  près  de  la 

fc-  ïnédiane,  au  niveau  du  quart  postérieur  du  véru  mon- 

'^'JSLon  remarque  un  point  blanchâtre  de  la  grosseur  d'un 

^  -'  ie  chenevis  faisant  à  peine  saillie  du  côté  du  canal. 

*  Irfpfforis  de  Fhématurie  avec  la  miction.  —  L'hématurie 

•.'^^r2  souvent  précédée  d'une  période  prodromique  pen- 

-^  «]U(Jle  le  malade  a  des  besoins  plus  fréquents  et  plus 

::eux,  si  raffection  qui  cause  l'hématurie  est  par  elle- 

^^  une  cause  de  douleur  dans  la  miction.  Les  malades  se 

•'t.T-ent  aussi  de  douleurs  spontanées  dont  ils  rapportent 

^'  V^  3u  périnée  et  à  l'anus,  quelquefois  à  l'hypogastre,  aux 

l>H.  il  y  a  plutôt  un  sentiment  pénible,  de  la  pesanteur, 

^'-le  dnuleur  vraie.  Ces  prodromes  sont  évidemment  liés 

" 'ta*  congestif. 

l' ore  manière  générale  cependant,  l'excrétion  de  Turine 
^^-  -pie  peu  modifiée  par  la  présence  du  sang.  La  miction 
^<  ni  plus  fréquente,  ni  plus  douloureuse;  il  arrive  souvent 
r  le^  malades  se  déclarent  soulagés  après  une  hématurie, 
P  mes-uns  soutiennent  qu'une  sensation  spéciale  non  dou- 
^••^uie  les  avertit  qu'ils  urinent  le  sang.  Souvent  la  miction 
^"'  ^Dl  plus  difficile,  quelquefois  môme,  elle  est  impossible. 
--^  rn^nomènes  sont  dus  à  la  présence  des  caillots  expulsés 
"  i  ve^-ie  à  travers  l'urèthre.  Avec  quelques  efforts,  le  malade 
^"  ''^-  à  vaincre  la  difficulté,  et  avec  un  peu  de  patience  et 
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quelques  petits  subterfuges,  il  triomphe  de  la  rétention  d'urine 
qui,  dans  ces  cas,  est  bien  rarement  durable.  Les  pisseurs  de 
sang  devenus  expérimentés  le  savent  et  arrivent  d'eux-mêmej 
à  triompher  de  ces  obstacles  en  buvant  abondamment  de: 
tisanes  délayantes  oU  de  l'eau,  et  en  se  plaçant  pour  uriner 
dans  la  position  horizontale. 

Ce  nest  cependant  pas  dans  Tétude  de  ces  intéressante 
particularités  que  vous  trouverez  des  renseignements  utili 
sables  au  point  de  vue  du  diagnostic.  Recourez  encore  m 
fois  à  la  méthode  dont  nous  avons  fait  usage  pour  étudier  k 
troubles  de  la  miction.  Informez-vous  à  quel  momeofr 
montre  le  sang  :  est-ce  pendant  toute  la  durée  de  la  micùct 
est-ce  seulement  à  la  fin,  ou  seulement  au  début  ? 

Grâce  à  ces  renseignements  vous  pourrez  déterminer  d'un^ 
façon  parfois  précise,  quel  est  le  point  lésé,  et,  dans  quelque 
jcas,  pressentir  la  nature  de  la  lésion. 

L'urine  peut  être  uniformément  rouge;  depuis  le  début  d 
la  miction  jusqu'à  la  fin,  sa  coloration  ne  varie  pas;  elle  peu 
aussi,  tout  en  étant  très  teintée  dès  le  début  de  la  niictios 
devenir  plus  foncée  à  la  fin. 

Souvent  l'urine  est  d'abord  claire ,  normale ,  et  le  saî. 
n'apparatt  qu'à  la  fin  de  la  miction  au  moment  des  dernière 
contractions  expulsives.  Ce  phénomène  peut  être  plus  oi 
moins  accusé.  Dans  la  majorité  des  cas,  ce  sont  des  goutte 
de  sang  qui  sont  ainsi  expulsées.  Ces  gouttes  peuvent  ètr 
franchement  sanglantes  ;  certains  malades  les  recueillent  su 
une  carte,  sur  du  papier,  et  vous  montrent  pour  ainsi  dire 
d'après  le  nombre  des  gouttes,  le  tracé  graphique  de  leui 
hématurie.  Elles  ne  sont  souvent  que  sanguinolentes  et  so^ 
alors  mélangées  à  l'urine.  Dans  d'autres  circonstances,  ell^ 
sont  plutôt  sous  forme  de  stries  que  de  taches,  et  sont  mé 
langées  à  des  pelotons  de  filaments  d'apparence  muqueuse 
Ces  sortes  de  produits  inquiètent  souvent  les  malades  qui  le^ 
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TjpareDt,  ainsi  que  je  vous  l'ai  dit,  à  des  morceaux  de 

Ibos  ces  cas,  vous  n'observez  la  présence  du  sang  qu'en 
sxinaotle  dépôt  de  l'urine,  et  déjà  j'ai  attiré  votre  attention 
c  les  dispositions  toutes  particulières  qu'offre  à  votre  obser- 
ii.Q  ce  mélange  de  sang  et  de  pus. 
l/s  taches  formées  de  sang  et  d'urine  ne  se  constatent  que 
u:  féiamen  du  linge  où  elles  s'accumulent  quelquefois  en 
rjije  quantité,  alors  qu'à  l'œU  nu  vous  ne  remarquez  rien 
«^rarine. 

U  saog  peat-il  se  montrer  seulement  au  début  de  la  mie* 

^t  Le  fait  serait  fréquent  si  l'on  en  croyait  les  malades,  mais 

'  ait  en  réalité  distinguer  deux  cas  bien  différents.  Pour  qu'il 

'j^x  montre  qu'avec  le  premier  jet  d'urine,  il  faut  qu'il  soit 

''Sosé  au  passage,  il  faut  qu'il  vienne  de  l'urèthre,  et  de 

r-'âre  antérieur;  nous  avons  alors  également  l'uréthror- 

^  c'est-à-dire  l'écoulement  goutte  à  goutte  en  dehors 

«c-ate  miction.  Ces  conditions  exceptées,  ne  vous  laissez 

;b  entraîner  par  le  récit  du  malade,  mais  interrogez  avec 

'•Ji.  et  vous  apprendrez  qu'il  y  a  aussi  hématurie  finale. 

Toytz,  par  exemple,  le  n""  7,  il  se  plaint  de  pisser  du  sang  en 

iMmençant,  mais  il  n'a  pas  d'urétbrorrhagie;  mais  son 

ir^rthre  antérieur  est  sain  ;  nous  le  Élisons  uriner  devant  nous 

<^il  devient  ainsi  évident  qu'il  expulse  du  sang,  aussi  bien  et 

3^e  phis  avec  les  dernières  gouttes. 

I  Ursque  le  sang  se  montre,  pendant  toute  la  durée  de  la 

^'*m,  lorsque  les  urines  sont  uniformément  colorées,  vous 

KHiTez  avoir  affaire  à  une  hématurie  ayant  pour  point  de 

'  ^  le  rein,  la  vessie,  ou  la  portion  profonde  de  l'urèthre. 

*>«  sont  les  cas  les  plus  embai^rassants  et  pour  lesquels  à 

rciamen  des  urines  et  à  l'étude  des  conditions  dans  lesquelles 

^  font  les  mictions,  il  est  absolument  nécessaire  de  joindre 

r^riamen  des  influences  qui  produisent  ou  modèrent  l'écou- 
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lement  de  sang,  la  constatation  de  la  fréquence  et  de  la  duré 
des  hématuries,  la  recherche  des  symptômes  généraux  i 
locaux  concomittants  ;  Texamen  direct  des  organes  et  de  I 
vessie  en  particulier  sera  également  nécessaire  dans  bien  i\ 
circonstances  pour  établir  le  diagnostic. 

Ce  sont  des  cas  difficiles,  à  la  vérité,  mais  dans  lesque 
vous  arriverez  presque  toujours  au  diagnostic  le  plus  exact, 
vous  savez  bien  utiliser  l'ensemble  des  renseignements  qi 
la  clinique  met  à  votre  disposition. 

Lorsque  le  sang  se  montre  pendant  toute  la  durée  de 
miction  et  que  l'urine  se  colore  de  plus  en  plus  en  terminai 
vous  avez  par  cela  même  un  élément  de  diagnostic  local  gi 
vous  permet  d'admetlre  la  probabilité  d'une  lésion  vésicale. 

Il  faut,  dans  ces  cas,  tenir  compte  de  la  coloration  pl\ 
rutilante  que  prend  l'urine  à  la  fin  de  la  miction,  plutôt  qi 
de  la  quantité  plus  grande  de  matériaux  sanguins,  qui  pou 
raient  n'être  autres  en  effet  qu'un  résidu  expulsé  du  fond  i 
la  vessie.  Cette  coloration  plus  rutilante  est  observée  d'ui 
façon  plus  précise  et  plus  significative,  lorsqu'elle  se  monf 
pendant  un  cathétérisme  évacuateur  ;  elle  se  rattache  d'o{ 
dinaire,  dans  ces  conditions,  à  une  lésion  organique.       l 

Lorsque  le  sang  n'apparaît  qu'à  la  fin  de  la  miction,  i 
peut  affirmer  qu'il  s'agit  d'une  lésion  du  col  vésical  ou  & 
parties  qui  l'avoisinent  immédiatement.  Ou  ne  saurait  cepei 
dant  aller  plus  loin  sans  appeler  à  son  aide  des  autres  phénc 
mènes  qui  acconpagnent  cette  modification  curieuse  de 
miction. 

Le  diagnostic  du  siège  de  la  lésion  est  donc  établi,  le  dii 
gnostic  étiologique  reste  à  faire. 

Je  vous  ai  déjà  indiqué  les  dépôts  mixtes  mélangés  de  pi 
et  de  sang  comme  caractéristiques  des  cystites.  Celui  de 
cystite  suraiguë  se  distingue  facilement  du  dépôt  des  cystib 
chroniques.  Mais,  alors  môme  que  le  diagnostic  est  aini 
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*  os^rit,  la  nature  de  la  lésion  n'est  pas  encore  définie  car 

^trooTez  ces  dépôts  striés  de  la  cystite  subaigué  aussi 

1  Jaos  la  cystite  tuberculeuse  que  dans  la  cystite  subaigué 

.  >.  U  en  est  de  même  de  ces  dépôts  nuageux  teintés 

.:  ri'uze  que  je  vous  ai  également  signalés,  ils  n'ont  pas  de 

^.-:raa  point  de  vue  du  diagnostic  étiologique. 

i  Àî  à  peine  besoin  de  vous  dire  que  les  réflexions  qui  pré- 

-  :r3i  sont  entièrement  applicables  aux  cas  où  le  sang  appa- 
-:  à  la  fois  au  commencement  et  à  la  fin  de  la  miction.  Au 
^  .t  de  la  miction,  l'urine  balaie  la  région  prostatique  et 

'tr^-oe  le  liquide  sanguin  qui  s'y  trouve;  à  la  fin  de  la  mie- 
- 1  se  reproduisent  les  phénomènes  qui  accompagnent  les 

-  n5  du  col  el  en  particulier  ses  lésions  inflammatoires  et 
'  «cestives. 

!■.  Fréquence  et  durée.  —  La  fréquence  et  la  durée  des 
j^^i^ries  peuvent  fournir  au  diagnostic  des  renseignements 
*:•  riants  au  point  de  vue  du  siège  et  même  de  la  nature  de 

-  -i  n. 

la  fréquence  des  hématuries  n'a  de  valeur  symptomatique 
'-^'t  que  si  la  réapparition  du  sang  est  indépendante  de 

'te  cause  appréciable.  Le  renouvellement  des  accès,  lors- 

'  fi'e$i  pas  provoqué^  est  un  indice  grave  qui  permet  habi- 

''^  'ement  de  penser  à  une  lésion  organique  telle  que  le  fongus, 

■  ibercale,  ou  le  cancer. 

k  TOUS  ai  cependant  signalé  mi  malade  couché  au  n°  1 5 

'^ .  «lepuis  trois  années  déjà,  a  des  hématuries  répétées  et  qui 

*  ^:^t  atteint  d'aucune  de  ces  lésions.  Chez  ce  malade  les  héma- 

'^'^  n'ont  jamais  été  intenses  il  est  vrai,  presque  toujours 

-  ^  ont  consisté  en  taches  sanglantes  ou  sanguinolentes  ac- 

-pagnant  la  fin  des  mictions.  Ce  malade  avait  un  rétrécis- 
^•&t:nt  de l'urèthre  que  nous  avons  traité  par  Turéthrotomie; 

^4té  à  la  fois  guéri  de  son  rétrécissement  et  de  son  hématu* 
"^.  Dans  les  cas  analogues,  que  j'ai  observés  jusqu'à  présent  et 


314  MODIFICATIONS   PATHOLOGIQUES  DES   URINES. 

qui  ne  s'élèvent  qu'à  quatre,  il  s'agissait  de  cystites  hémor- 
rhagiques  à  répétitions  entretenues  par  l'obstacle  au  cours  de 
l'urine. 

Il  n'en  est  pas  moins  vrai,  que  la  fréquence  ei  la  spoixta- 
néité  de  la  production  des  hématuries  est  un  symptôme  grave 
et  qui  devient  d'autant  plus  caractéristique,  que  vous  le  rap- 
procherez de  l'élément  durée. 

Pour  vous  bien  renseigner  à  cet  égard,  il  faut  que  vous 
teniez  compte  de  la  durée  de  l'accès  d'hématurie  et  de  la  durée 
totale  de  la  maladie. 

Les  accès  d'hématurie  que  vous  avez  suivis  cette  année  dai^ 
les  salles  ont  été  notablement  plus  longs  lorsque  la  lésion  sié- 
geait dans  la  vessie.  Vous  avez  pu  notamment  comparer  le  can- 
céreux vésical  et  le  cancéreux  rénal  dont  je  vous  ai  déjà  bien 
des  fois  cité  l'exemple  ;  chez  le  premier  l'hémorrhagie  ne  s'esl 
pas  arrêtée  un  instant  depuis  six  semaines.  Cette  persis- 
tance d'une  hématurie  suffirait  à  elle  seule  pour  faire  soup- 
çonner la  présence  d'une  tumeur  du  réservoir  urinaire.  Ce 
fait  s'est  présenté  à  mon  observation  un  assez  grand  nombre 
de  fois  pour  que  j'y  attache  une  véritable  importance.  Chex 
un  malade,  que  je  suis  depuis  trois  ans,  j'ai  pu  en  particu- 
lier me  rendre  compte  de  l'importance  de  la  durée  des  accès 
au  point  de  vue  du  diagnostic  du  siège  de  la  lésion.  L'habi- 
tation prolongée  d'un  pays  chaud,  des  douleurs  lombaires 
fréquentes  m'avaient  fait  penser  que  chez  ce  sujet  bien  por- 
tant d'ailleurs  et  chez  lequel  on  ne  constatait  aucune  lésion 
appréciable  de  la  vessie,  l'hématurie  pouvait  être  essentielle  et 
d'origine  rénale.  Les  accès  avaient  toujours  été  longs,  ils  affec- 
taient une  sorte  de  périodicité  saisonnière,  mais  dès  quik 
avaient  cessé  et  que  l'anémie  qu'ils  avaient  provoquée  avait 
disparu  il  n'y  avait  plus  trace  de  symptômes  locaux  ou  géné- 
raux. Peu  à  peu  cependant  apparurent,  entre  les  crises,  de 
petites  exhalations  sanguines   accompagnant  les  dernières 
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.  uiîes  d*nrine  ;  les  mictions  sont  devenues  difiiciies  et  dou- 

ireusesà  la  fin,  plus  fréquentes;  nous  avons  actuellement 

jîe  raison  d'assigner  à  l'hématurie  une  origine  vésicale  et 

:-:  Fattribuer  à  un  fongus  bénin  avoisinant  le  col. 

Chez  des  malades  observés  depuis  une  période  tout  aussi 

ficue,  et  chez  lesquels  une  tumeur  rénale  bien  évidente  ne 

li^se  aucun  doute  sur  le  siège  de  la  lésion,  nous  avons  vu  au 

nlraire  des  accès  d'hématurie  fréquents,  mais  relativement 

:  urts  et  toujours  une  absence  absolue  de  symptômes  vési- 

aux  en  dehors  des  crises. 

Ainsi,  chez  l'un  d'eux,  je  constate  une  énorme  tumeur  ré- 
2^e  k  droite,  la  tumeur  touche  au  foie  et  descend  jusque  dans 
.  :  C>sse  iliaque.  Le  malade  qui  est  intelligent,  soigneux,  in- 
<niit,  a  observé  avec  grand  soin  la  marche  de  ses  hématuries. 
a  preoiière  date  de  quatre  ans,  les  accès  ont  été  séparés  par 
ri  intervalles  variables  de  quelques  semaines,  de  deux  et 
T  is  mois;  ils  tendent  à  se  rapprocher.  La  durée  minimum 
::s  grands  accès  a  été  de  quatre  jours  et  dans  aucun  accès 
1  o'y  a  eu  de  symptômes  vésicaux.  La  vessie  est  absolument 
aime  pendant  les  accès  et  entre  les  accès.  Les  mêmes  symp- 
t''»aies  se  retrouvent  avec  les  mêmes  caractères  dans  l'obser- 
vation suivante  récemment  recueillie  dans  mon  service  : 

X...,  âgé  de  cinquante-cinq  ans,  se  présente  à  la  visite,  le 
2TaoûH877. 

Depuis  six  ans,  il  a  des  hématuries.  Rares  et  légères  jus- 
•jull  y  a  trois  ans,  elles  sont  devenues  plus  fréquentes  et  plus 
abondantes  depuis  ce  temps.  Il  pisse  du  sang  environ  tous 
l^  trois  ou  quatre  mois,  les  urines  sont  alors  fortement  san- 
iniinolentes.  L'hématurie  dure  peu,  ordinairement  trois  à 
'luatre  jours;  la  plus  longue  hématurie  s*est  montrée  il  y  a 
'{uatre  mois  :  elle  a  duré  cinq  jours. 

D'ailleurs  aucune  douleur  dans  les  régions  rénales  ou  ail- 
leurs; depuis  quelque  temps  seulement,  vague  sensation  de 
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gène  dans  la  région  hypogastrique  gauche,  surtout  le  matin 
quand  il  se  lève.  Aucun  phénomène  du  côté  de  la  vessie. 

Depuis  quatre  ans  environ,  le  malade  a  remarqué  que,  lui. 
jadis  très  robuste,  a  perdu  peu  à  peu  ses  forces  et  a  beaucoup 
maigri. 

11  y  a  huit  jours,  par  hasard,  il  a  remarqué  dans  le  flanc 
droit  une  tumeur  dure  et  volumineuse  ;  c*est  pour  cette  tu- 
meur qu'il  vient  consulter. 

27 août.  —  lia  encore  l'apparence  d'une  bonne  santé. La 
figure  est  colorée.  Pas  d'émaciation  ;  pas  de  teinte  cachec- 
tique. 

A  la  vue,  toute  la  région  iliaque  droite  est  souleva. 
A  la  palpation,  une  tumeur  bien  limitée,  à  consistance  dur^. 
partout  la  même,  présentant  de  légères  bosselures.  Elle  esi 
volumineuse,  oblongue  à  grand  axe  transversal.  Située  in)- 
médiatement  au-dessous  du  foie,  elle  est  séparée  de  1  cen- 
timètre 1  /2  environ  du  rebord  de  la  crête  iliaque.  Dans  V 
sens  de  sa  longueur,  elle  occupe  tout  le  flanc  droit,  et,  dépas- 
sant la  ligne  médiane,  la  plus  grande  partie  de  la  région  ombi- 
licale. En  arrière  on  sent  la  tumeur  dans  la  région  lombaire. 

La  peau  est  parfaitement  mobile,  et,  si  on  saisit  la  tumeur 
d'une  main  dans  la  région  lombaire,  de  l'autre  dans  la  région 
ombilicale,  on  sent  qu'elle  est  mobile  dans  la  cavité  abdomi-^ 
nale.  Elle  ne  semble  pas  adhérer  au  foie  dont  elle  est  séparée 
au-dessous  du  rebord  des  fausses  côtes,  par  un  sillon  assez 
profond,  où  la  percussion  fait  entendre  une  submatité  qui 
tranche  sur  la  matité  du  foie  et  de  la  tumeur.  Peu  de  phéno- 
'  mènes  de  compression  :  légères  varicosités  sur  la  paroi  abdo- 
minale. Pas  de  gêne  respiratoire. 

Les  testicules  et  les  épididymes  sont  sains.  Mais  il  y  a  un 
varicocèle  très  prononcé  à  droite  et  les  veines  du  scrotum 
sont  dilatées  du  même  côté.  Ici,  comme  dans  plusieurs  autres 
cas,  ce  varicocèle,  non  douloureux  d'ailleurs,  est  symploms- 
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.  .ue  d'une  lésion  rénale;  sa  position  à  droite  le  rend  encore 

Ji  significatif*. 

L'hànalurie  rénale  peut  cependant  se  prolonger,  ses  accès 
.•:uV6ol  être  durables  et  même  fort  longs.  Nous  avons  observé 

r^  particularités  dans  un  cas  de  dégénérescence  du  rein 
.  it  chez  une  malade  suivie  pendant  deux  années.  Nous 
.'4UJDS  pas  tout  d'abord  découvert  la  tumeur  rénale  et  nous 
. -.as  été  témoins  de  crises  hématuriques  de  plusieurs  se- 
.oiDes  de  durée.  Mais  nous  avions  également  noté  des  inter- 
-:^es  de  plusieurs  semaines,  et  même  de  plusieurs  mois,  pen- 
^  j^l  lesquels  l'hématurie  restait  complètement  suspendue  ou 
:^  .^  montrait  que  très  passagèrement. 

Ces  longues  et  complètes  accalmies  ne  s'observent  pas  dans 

J  ^i  eu  Toccasion  d'observer  six  fois  le  vavicocêle  symptomatique  d'une 

^r  rénale.  Chose  assez  bizarre,  je  Tai  rencontré  trois  fois  à  droite 

-  .>  foià  à  gauche.  D  n'y  a  donc  pas  à  tenir  compte  de  la  prédisposition 

.  ."nnue  du  côté  gauche  pour  ce  genre  d'alTcct ion.  Dans  tous  les  cas, 

'^0.  la  tumeur  rénale  était  déjà  volumineuse  et  pouvait  être  facile- 

'.\  âentîe.  Dans  ce  cas,  la  tumeur  qui  depuis  a  pris  d*énormes  propor- 

1?  frt  a  déterminé  la  mort  n'avait  encore  qu'un  volume  moyeu.  Il  poe 

^  *  .*.  donc  dîflîcile  de  dire  que  grâce  au  varicocèle  symptomatique,  des 

-.lars  du  rein  encore  latentes  pourront  être  diagnostiquées  ou  tout 

--.  :l' i [15  soupçonnées.  Cependant  la  constatation  d'un  varicocèle  de 

.:■:  rrîalivement  peu  ancienne  doit  toujours  engager  à  examiner  la 

'  r:.n  rénale  correspondante  mèmç  s'il  est  à  gauche.  C'est  ce  que  j'ai 

'..i  '  h<?z  DQ  jeune  musicien  qui  m'avait  été  adressé  par  un  très  distingué 

ifr^re  pour  un   varicocèle  douloureux,  qu'il  désirait  faire  opérer. 

--lamçQ  du  flanc  gauche  me  fit  découvrir  une  tumeur  rénale.  L'im- 

:.  '^^  majorité  des  porteurs  de  varicocèle  est  cependant  exempte  de 

1:  urs  do  rein,  mais  chez  eux  la  constatation  de  1  étal  variqueux  du 

'    \  J5  spermatique  a  été  faite  depuis  si  longtemps  que  cela  seul  éloigne 

i^r-  d'une  compression  symptomatique.  Dans  le  varicocèle  syniptoma- 

:'je.  rapparitioD  du  gonflement  des  bourses  date  d'une  époque  relati- 

■^■^•rDt  récente;  sa  marche  a  été  progressive  et  assez  rapide.  Deux  fois 

:  d  \u  se  compliquer  d'hydrocèle.  Le  varicocèle  symptomatique  n'est 

-  -  v.irenx  que  lorsque  la  distension  des  veines  est  très  prononcée  et 

•  '  •■  p[vnd  de  très  grandes  proportions,  ce  que  j'ai  vu  qu'une  fois  dans 

-'^  varicocèle  gauche;  il    peut   encore   être  douloureux  lorsque   des 

."iLches  nerveuses  sont  comprimées  en  même  temps  que  les  veines,  ce 

l*".  Je  a'ai  également  observé  qu'une  seule  fois. 
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rhématurie  \\ée  aux  lésions  organiques  de  la  vessie.  Aussi 
croyons-nous  devoir  attacher  une  grande  valeur  séméiolo- 
gique  à  la  durée  et  à  la  répétition  fréquente  des  accès  d'hé- 
maturie au  point  de  vue  du  diagnostic  anatomique. 

La  durée  totale  de  l'affection  doit  aussi  entrer  en  ligne  d^ 
compte  ;  elle  peut  surtout  semr  au  diagnostic  étiologique.  Il 
est  à  peine  besoin  d'insister  sur  la  différence  de  durée  des  af^ 
fections  bénignes  et  des  affections  malignes  et  sur  les  déduci 
tiens  qui  peuvent  en  découler,  pour  aider  à  rapprécialion  M 
la  nature  des  lésions  qui  deviennent  la  cause  des  hématuries. 

E.  Symptômes  locaux  et  généraux  concomittants. —  L'élue 
de  ces  symptômes  est  le  plus  souvent  indispensable  poci 
établir  avec  rigueur  un  diagnostic  complet,  c'est-à-dire  pour 
déterminer  exactement  le  siège  et  la  nature  des  lésions. 

Déjà  nous  avons  utilisé  ce  que  pouvait  nous  donner  l'in- 
terrogation des  signes  fonctionnels  qui  se  rapportent  à  la 
miction  et  quelques  autres  renseignements  de  grande  impor- 
tance. Nous  devons  avoir  actuellement  pour  objectif  lexann^ii 
même  des  organes  établis  à  l'aide  des  manifestations  doulou- 
reuses dont  ils  peuvent  être  le  siège  sous  l'influence  des  lé- 
sions, et  des  modifications  de  forme,  de  volume,  de  consistance 
que  ces  mêmes  lésions  peuvent  leur  imprimer. 

En  règle  générale,  la  vessie  ne  peut  être  lésée  sans  qut* 
cette  lésion  ne  soit  révélée  par  des  troubles  de  la  miction,  par 
des  manifestations  douloureuses,  ou  par  quelque  modificatioD 
appréciable  dans  la  forme,  le  volume,  la  consistance  des  pa- 
rois de  ce  réservoir. 

11  y  a  un  ensemble  plus  ou  moins  incomplet  de  symptômes; 
mais  toujours  l'observateur  attentif,  l'observateur  habitué  à 
l'interprétation  des  signes  fonctionnels  et  à  la  recherche 
exacte,  par  l'examen  direct,  des  lésions  locales,  arrive  à  déter- 
miner Texistence  d'un  ou,  plus  exactement, de  plusieurs  dect^ 
symptômes. 
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D>DU  le  cortège  sympiomaiique  qui  entoure  et  accompagne 
'^ion  tésicalej  au  cours  de  son  évolution^  nous  avons  donc 

/^  chance  de  rencontrer  les  caractères  qui  nous  ont  sou- 

:t  manqué  jusqu'à  présent,  pour  nous  permettre  de  dire 

A  est  le  siège  de  rhématurie  et  à  quelle  nature  de  lésion 

-  Joit  son  origine. 

U  rein^  vous  le  savez,  fournit  bien  peu  de  réponses  aux 

'  Togations  qui  lui  sont  directement  adressées.  Mais  vous 

:vez  tirer  de  ce  mutisme  même  une  induction  qui  vous 
rnnet  de  l'accuser  lorsqu'un  examen  bien  complet  de  la  vessie 
t:  i^  ses  annexes  ne  vous  a  rien  appris. 

Vous  procédez  alors  au  diagnostic  par  la  méthode  dite 
.  .imination,  méthode  souvent  précieuse  en  présence  de 

liêmes  difficiles  ou  impossibles  à  résoudre  à  l'aide  de 

-ives  directes. 

*:utefois  le  rein  n'estpasentièrement  muet  et  une  bonne 
:  trrogatioD  pourra  vous  permettre  parfois  de  constater  des 

'  plômes  probants. 

>G[)posez  en  effet  qu'un  malade  vous  apprenne  qu'il  a  eu 
i  :^:r^rentes  reprises  des  hématuries  et  qu'elles  ont  coïncidé 
i  -•:  les  douleurs  si  caractéristiques  de  la  colique  néphrétique. 
^  is  devrez  nécessairement  diagnostiquer  que  le  siège  de 
-4morrhagie  est  rénal  et  que  le  nature  de  la  lésion  est  la 
>phrite  calculeuse.  Vous  n'aurez  plus  qu'à  vous  enquérir  de 
*:  fi^est  devenu  le  calcul  ;  si  vous  n'apprenez  pas  qu'il  a  été 
-\:iilsé,  vous  rechercherez  s'il  n'y  a  pas  de  symptômes  vési- 

II  pouvant  faire  admettre  son  séjour  dans  la  vessie. 

Supposons  encore  qu'un  malade  vous  raconte  qu'il  a  sou- 
'*^Qt  des  hématuries  ordinairement  passagères,  que  ces  héma- 
'-ries  De  sont  jamais  accompagnées  de  douleurs  et  qu'elles  se 
■  riôuvellent  sous  l'influence  de  la  marche,  des  secousses  de 
^voilure.  Le  malade  n'a  jamais  eu  de  coliques  néphrétiques, 
i^  a  cepaidant  rendu  des  calculs  et  vous  présente  souvent 
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une  collection  de  petits  pois  ronds  et  lisses  qui  ont  parcouni 
les  voies  urinaires  sans  déterminer  de  crises.  Vous  n'avez  à  ré- 
soudre que  la  question  d'origine  de  rhématurie,  car  sa  natuie 
vous  est  déjà  connue. 

Il  faut  pour  cela  interroger  le  malade  de  telle  sorte  qu.' 
rien  ne  puisse  vous  échapper  s'il  y  a  des  symptômes  vésicaux; 
il  faut  paiement  rechercher  les  symptômes  rénaux.  Habituel- 
lement le  malade  ne  vous  accuse  autre  chose  que  des  doulôUi> 
lombaires  que  la  marche  et  les  secousses  réveillent  aisément  : 
il  a  facilement  des  nausées  et  même  des  vomissements.  Lexa- 
men  direct  de  la  région  lombaire,  par  la  palpation,  ne  voo^ 
fait  souvent  rien  découvrir;  vous  pourrez  cependant  àr.^ 
quelques  cas  déterminer  de  la  douleur  et  même  constate! 
une  augmentation  de  volume  du  rein.  En  l'absence  detou: 
symptôme  vésical  et  avec  la  constatation  précise  de  la  douleur 
rénale  spontanée  et  provoquée,  vous  pouvez  soupçonner  uiv 
hématurie  rénale  ;  cependant  l'augmentation  de  volume  joiiil 
aux  autres  signes  pourrait  seule  vous  donner  une  certitude; 
malheureusement  ce  symptôme  est  fort  rarement  constalable. 
C'est  donc  à  un  examen  plus  complet  de  la  vessie  qu'il  con- 
vient de  recourir  pour  trancher  la  question  et,  dans  semblable 
circonstance,  l'indication  du  cathétérisme  explorateur  est  for- 
melle; si  votre  examen  antérieur  a  été  bien  fait,  l'exploratioc 
ne  fera,  le  plus  souvent,  que  confirmer  le  diagnostic  d'héma- 
turie rénale,  qu'avait  fait  naître  dans  votre  esprit  l'absence  de 
tout  symptôme  appartenant  au  cortège  vésical. 

11  est  des  cas  où  le  diagnostic  est  réellement  facile.  Vous 
avez  dans  nos  salles  deux  exemples  bien  tranchés  d'hématurie 
rénale  et  d'hématurie  vésicale.  Il  y  a  entre  ces  deux  malades 
qui  rendent  des  urines  également  chargées  de  sang,  des  diflé- 
rences  cliniques  considérables.  L'un  n'a,  du  côté  de  la  vessie, 
ni  présent  ni  passé  morbide;  vous  examinez  les  reins  et  vous 
constatez  qu'il  existe  à  gauche  une  énorme  tumeur*  Chezlaulre 
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:  u  des  symptômes  vésicaux  très  nets  :  douleurs  à  l'hypo- 

lAre,  irradiations  pénibles  au  périnée  et  vers  Fanus  ;  parfois 

?  manifestations  douloureuses  prennent  le  caractère  de 

-rxables  crises.  Chez  ce  second  malade  comme  chez  le  pre* 

mer  les  bânaturies  se  sont  montrées  spontanément,  aussi 

ton  pendant  la  journée  que  pendant  la  nuit  ;  elles  ont  tou* 

i'm  été  longues.  Mais  tandis  que  chez  le  premier  elles  ne 

Kt  jamais  accompagnées  d'aucun  phénomène  vésical;  chez 

t  second,  au  contaire,  elles  n'ont  existé  que  peu  de  temps, 

i  aD  début  seulement,  à  l'état  simple  et  isolé  :  bientôt  les 

moptôines  vésicaux  douloureux,  ont  apparu  et  se  sont  per- 

-Mm  même  dans  l'intervalle  des  crises ,  même  en  dehors 

4k  mictions.  L'affection  est  cependant  moins  ancienne  chez 

iDalade  que  chez  le  premier.  A  ces  symptômes  déjà  cou- 

îaris  l'examen  direct  pratiqué  en  combinant  le  toucher  rec- 

«^ie  palper  hypogastrique  ajoute  une  notion  décisive  :  il 

^iècouvrir  une  tumeur  bosselée  de  la  paroi  postérieure; 

:as  fond  tout  entier  est  épais  et  dur. 

1  ne  peut  y  avoir  de  doute  dans  ces  deux  cas  sur  la  prove- 
Bfiee  de  l'hématurie  et  sur  la  nature  des  lésions  qui  la  pro- 
venu Le  diagnostic  différentiel  de  la  lésion  vésicale  est 
iHnéffle  Ëicile  à  établir  :  dégénérescence  oi^anique  du  bas 
^vésical. 

L'hématurie  a  été  spontanée,  s'est  produite  sans  manifes- 
^Ds  douloureuses  préexistantes  ou  simultanées.  Cela  seul 
^i  suifire  pour  écarter  tout  le  groupe  des  cystites  dans  les- 
N^les  phénomènes  douloureux  préexistent  ou  marchent  de 
^  avec  l'hématurie,  présentant  souvent  une  relation  imroé- 
bieentre  le  degré  de  l'hémorrhagie  et  l'intensité  du  processus 
i^ilainniatoire  *. 

'•  Des  lésioos  Tésicales  peuvent,  il  est  vrai,  succéder  à  des  lésions 
'  *'^  préexistantes  et  uotablemenl  modifier  Tordre  symptomatique  que 
<  «  ui  indique.  Mais  en  semblable  circonstance,  vous  aurez  pu  recueillir 
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La  lésion  organique  doit  donc  être  soupçonnée  sinon 
admise  et  c'est  entre  la  tuberculisation,  le  fongus  bénin  et  le 
cancer  que  devra  se  discuter  le  diagnostic.  Dans  le  cas  paru- 
cuUer  l'examen  local  a  de  suite  tranché  la  question  ;  c'est  en 
effet  à  l'examen  local  que  la  solution  doit  en  être  réservée. 

La  tuberculisation  étant  le  plus  souvent  tout  à  la  fois  gé- 
nito-urinaire  et  prostatique,  l'examen  des  épididymes,  celui 
des  vésicules  séminales  et  de  la  prostate  vous  auront  CeuI  re- 
connaître les  bosselures  caractéristiques. 

Dans  le  fongus  bénin  vous  constatez  au  contraire  Fabseoce 
totale  de  toute  modification  des  parties  que  nous  venons  à 
désigner,  jointe  à  l'absence  tout  aussi  complète  de  modifica- 
tions de  la  vessie,  appréciables  à  la  palpation  la  mieux  iaiu. 
Les  symptômes  vésicaux  douloureux  offrent  souvent  beaucou| 
d'analogie  avec  ceux  qu'on  rencontre  dans  le  cancer  et  qu^ 
nous  observions  chez  notre  malade,  mais  ils  sont  cependant 
moins  pénibles  et  se  montrent  surtout  lorsqu'il  y  a  obstacle .) 
l'émission  de  l'urine.  Les  crises  d'hématurie  sont  longtemfb 
semblables,  mais  la  marche  delà  maladie  et  sa  durée  sonteo 
réalité  fort  différentes.  Quoique  souvent  lente  dans  le  cance. 
elle  n'offre  pas  cette  durée  indéterminée  que  l'on  obsenedaL'i 
le  fongus  bénin,  ni  les  accalmies  complètes  et  souvent  prolon  i 
gées,  et  surtout  les  résultats  toujours  négatifs  de  l'examen  di- 
rect par  la  palpation  fait  à  différentes  périodes  de  la  maiac 
A  ces  règles  générales  de  diagnostic  nous  devons  touteli 
ajouter  une  remarque. 

Les  cas  de  tuberculisation  vésicale,  sans  tut>erculisatiii 
génitale,  c'est-à*dire  sans  aucune  espèce  de  bosselure  de 
prostate,  des  épididymes  ou  des  vésicules,  sont  en  effet  a^ 
fréquents  pour  que  nous  devions  insister  sur  les  symptoi 

dans  le  commémoratif  quelque  symptôme  réoal.  Alors  même,  Ihent 
lurie  spontanée,  durable,  produite  sans  manifestations  vésicales  pn^'^ 
tantes  ou  simultanées,  conserve  toute  son  importance  symptoiuati( 
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Mpexmat,  dans  ces  cas,  différeiocier  l'hématurie  qui  les  ac- 
:  mpagne,  de  celle  que  Ton  obsenre  dans  le  fongus  btein. 
Les  imes  et  les  autres  sont  absolument  spontanées,  non  dou- 
bveoses  dans  leurs  premières  apparitions;  mais  les  héma- 
'ines  des  tuberculeux  sont  moins  abondantes  que  celles  des 
cahdes  atteints  de  fongus;  elles  tendent  à  diminuer  avec  les 
rcfrès  de  Taffection,  tandis  que  dans  les  cas  de  fongus,  leur 
Cjtnàlé  progressive  est  la  régie  habituelle.  D'autres  symp- 
cies  peuv^it  d'ailleurs  aider  à  déterminer  le  diagnostic. 
iîez  les  toborculeux,  la  fréquence  de  la  miction  est  la  règle 
kobe,  elle  ne  s'observe  pas  habituellement  dans  les  cas  de 
Hfns;  chez  les  tuberculeux,  la  cystite  s'ajoute  de  très  bonne 
tee  à  rbémalurie  et  reste  avec  la  fréquence  le  symptôme 
kflBoant;  dans  les  cas  de  fongus,  la  cystite,  lorsqu'elle  n'est 
«provoquée,  n'apparaît  que  très  tardivement  ou  n'est  que 
i^ère  dans  les  premières  périodes  de  Taffection. 

m.  Examen  direct  de  la  vessie;  principes  de 

l'intervention. 

Peut-être,  messieurs  vous,  étonnez-vous  de  ne  pas  m'enten- 

^"^  appeler  dans  ces  cas  le  caihéiérvsme  explorateur  à  notre 

ii^  et,  d'une  fiiçon  plus  générale,  de  n'en  avoir  pas  fait  men- 

La  pendant  le  cours  de  cette  longue  étude  séméiologique. 

^^-ce  à  dire  que  ce  moyen  d'investigation  ne  soit  pas  utile  ou 

r«  il  De  soit  pas  indiqué  lorsque  l'on  examine  un  pisseur  de 
ma? 

il  n'en  est  rien  ;  dans  cette  catégorie  de  malades  comme 
W  beaucoup  d'autres,  le  dernier  mot  appartient  encore  à 
cipkiration  méthodique  de  la  vessie  par  la  sonde  explora- 
nte et,  dans  bien  des  cas,  l'hématurie  devient  l'occasion  d'une 
K-catîon  très  formelle  de  l'emploi  du  cathétcrisme  explora- 
ter. 
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Si  j'ai  de  parti  pris  rejeté  à  la  fin  de  ce  chapitre  ce  que  je 
dois  vous  dire  sur  les  précieuses  réponses  diagnostiques  que 
vous  fournira  le  calhétérisme,  c'est  que  je  tiens  essentiellement. 
vous  le  savez,  n  vous  montrer  tout  ce  que  Ton  peut  faire  sans 
lui  pour  arriver  au  diagnostic,  et  que  je  considère  comme  une 
règle  essentielle  à  observer  de  ne  l'appeler  à  votre  aide  qua- 
près  en  avoir,  d*une  façon  rigoureuse,  précisé  l'indication. 

Pendant  l'hématurie,  alors  que  le  malade  pisse  du  sang  ou 
vient  à  peine  de  terminer  sa  crise,  le  cathétérisme  est  contre- 
indiqué.  Cette  règle  chirurgicale  très  formelle  ne  souffre  que 
peu  d'exceptions.  Vous  m'avez  vu  cependant  la  transgresstf 
pour  le  malade  couché  au  n°  25.  Mais  il  s'agit  ici  d'un  honuo^ 
qui  depuis  des  années  ne  peut  uriner  sans  le  secours  de  b 
sonde.  Il  s'est  déchiré  le  col  delà  vessie  avec  un  mauvais  ins- 
trument, il  a  eu  une  hématurie  prononcée.  J'ai  non-seulemeiit 
continué  le  cathétérisme,  mais  j'ai  placé  une  sonde  à  demeure 
afin  de  laisser  cicatriser  à  son  abri  les  fausses  routes  créées 
par  le  malade;  bientôt  rhematurie  a  diminué,  puis  disparu. 

Il  faudrait  évidemment  agir  de  même  dans  tous  les  ca^ 
semblables.  Mais  remarquez  qu'il  s'agit  ici  d'un  cathétérisnk 
évacuateur  dont  la  nécessité  s'impose,  et  non  d'une  explo-j 
ration  dont  il  vous  est  toujours  loisible  de  retarder  l'appli- 
cation. 

Ce  n'est  donc  que  dans  le  cas  de  rétention  d'urine  ancienui 
qui  se  complique  d'hématurie  que  vous  devez  intervenir  ai 
cours  de  la  crise.  Nous  avons  eu  occasion  de  vous  dire,  ei 
étudiant  les  rétentions  d  urine,  qu'elles  pouvaient  se  com^ 
pliquer  d'hématuries.  Mais  nous  vous  avons  seulement  in^ 
diqué  les  cas  où,  sous  l'influence  même  de  la  rétention, 
sang  se  mélange  à  l'urine.  Nous  devons  actuellement  vouj 
signaler  des  cas  où  l'hématurie  devient  le  symptôme  donùj 
nant;  ces  cas  complexes  se  rapportent  plus  spécialement 
ceux  que  nous  étudions  actuellement,  ils  sont  caractériséi 
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:-  fabondant  mélange  da  sang  à  l'urine,  le  plus  souvent  sous 

âoeoee  d'une  altération  organique  de  la  vessie.  Rien  n'est 

'^  oblîgatoîre  que  le  cathétérisme  évacuateur  dans  ces  ré- 

lûons  anciennes,  mais  rien  aussi  n'est  souvent  plus  difficile 

; .  Lt^iir  que  l'évacuation  du  réservoir. 

Les  caillots,  qui  toujours  se  forment  lorsque  la  proportion 
..  mélange  du  sang  est  un  peu  considérable,  obstruent  les 
'11  de  la  sonde,  et  malgré  toute  son  habitude  et  toute  son 
liiileté,  le  malade  n'obtient  pas  durine.  Les  injections  se 
zi  jour  pour  pénétrer  dans  la  vessie,  mais  ne  débouchent 
^  la  sonde  ;  elles  ajoutent  au  trop  plein  de  la  vessie.  11  faut 
-^v^ndàni  tourner  la  difficulté  et  ne  pas  compliquer  la  situa - 
>Q  par  une  intervention  peu  appropriée.  Une  grosse  sonde, 
zi  i  24.  à  grands  yeux,  vous  permettra  quelquefois  d'obtenir 
i^aiÀée  Févacuatioii  désirée.  Vous  aurez  soin  de  sonder  le 
Tjoie  couché,  afin  de  ne  pas  précipiter  les  caillots  en  masse 
•T!  les  yeux  de  votre  instrument.  Si  ces  petits  subterfuges 
:<:  suffisent  pas,  vous  chercherez  à  déplacer  les  caillots  qui 
->unait,  en  exerçant  sur  Thypogastre  une  pression  modérée 
=.^  soutenue,  en  faisant  tousser  le  malade,  en  l'engageant 
"siffoe  à  Élire  quelques  efforts  d'expulsion  en  conservant  la 
:*  -fition  horizontale.  Vous  aurez  enfin  recours  à  l'aspiration 
^iTfcée  avec  une  seringue  vide  à  large  canule.  Les  aspirations 
^roDt  courtes  et  brusques,  il  s'agit  en  effet  de  déplacer  les 
^lots  et  non  pas  de  vider  la  vessie  à  l'aide  de  la  force  aspi- 
mhce;  en  agissant  ainsi  vous  favoriseriez  l'hémorrhagie  et 
V!;s  ne  videriez  la  vessie  que  pour  la  voir  bientôt  se  remplir 
>^  sang.  11  Êiut  en  effet  non-seulement  évacuer  la  vessie  avec 
^-^ibode,  mais  combattre  l'hématurie.  Si  je  ne  vous  ai  pas 
r^é  jusqu'à  présent  de  son  traitement,  c'est  que  nous  avons 
^lit  rbéinaturie  au  point  de  vue  de  la  séméiologie.  Mais 
r^u'fl  proid  de  telles  proportions  le  symptôme  avant  d'être 
-:.t«rprétê,  exige  une  intervention  thérapeutique.  Les  chirur- 
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giens  ont,  bien  entendu,  essayé  les  topiques  et  j'ai,  pour  ma 
part,  cherché  à  utiliser  les  injections  astringentes.  Lorsque 
l'on  est  en  pleine  hématurie,  elles  agissent  beaucoup  plus  sur 
le  liquide  épanché  que  sur  les  parois  du  réservoir  qui  le  con- 
tient. Leur  effet  le  plus  positif  est  la  coagulation  du  sang  et, 
par  conséquent,  la  formation  de  caillots  durs,  difficiles  à 
expulser  et  à  diluer.  Aussi  ne  pnis-je  vous  conseiller  d'y 
recourir  qu'après  avoir  au  préalable  vidé  la  vessie. 

D'ailleurs,  à  moins  d'indications  spéciales  fournies  par 
l'abondance  particulière  de  l'hématurie  et  surtout  par  son 
opiniâtre  résistance  à  l'emploi  bien  entendu  des  moyens  wt- 
dicaux  et  des  boissons  délayantes,  qui,  en  favorisant  l'i^e 
des  caillots  sans  efforts,  sont  par  cela  même  hémostatiques, 
il  vaut  mieux  utiliser  ces  topiques  au  déclin  des  hématuries 
pour  prévenir  si  faire  se  peut,  leur  retour.  Les  injections  au 
tannin  m'ont  paru  être  celles  que  la  vessie  supporte  le  mieux, 
et  il  n'est  jamais  indifférent  de  choisir  un  topique  qui  n'éveille 
pas  trop  la  sensibilité  de  cet  organe.  Nous  les  employons  à 
la  dose  d'un  gramme  à  un  gramme  cinquante  pour  cent; 
elles  sont  mieux  supportées  à  température  tiède  qu'à  tempé- 
rature froide;  elles  peuvent  être  continuées  aussi  longtemps 
que  le  cas  l'exigera  et  être  renouvelées  matin  et  soir. 

Si  la  rétention  d'urine  est  purement  accidentelle  et  n'esl 
que  le  fait  de  l'hématurie  elle-même,  n'intervenez  è  l'aide  du 
cathétérisme  que  s'il  vous  est  bien  démontré  qu'il  est  impos- 
sible de  s'en  abstenir.  Je  vous  l'ai  déjà  indiqué  au  cours  de  cette 
étude,  les  caillots  dont  le  volume  est  trop  grand  pour  franchir 
l'urèthre  peuvent  se  liquéfier ,  se  dissoudre,  si  vous  augmente? 
la  proportion  des  parties  aqueuses  de  l'urine.  Le  malade  peut 
uriner  en  se  plaçant  sur  le  dos,  au  besoin  il  aura  recours  à  uut 
l^ère  élévation  du  bassin.  Ces  manœuvres  sont  bien  préférables 
au  cathétérisme  que  vous  redouterez  d'autant  plus  que  rhému- 
turie  sera  plus  intense.  Soyez  médecins  dans  ces  cas  souvent 
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>i  embarrassants  ;  votre  malade  et  vous-même  serez  récom- 
pensés de  cette  prudence.  C'est  parle  repos  absolu,  les  bois- 
ons abondantes,  les  préparations  antihémorrhagiques  qui 
agissent  surtout  par  la  térébenthine  qu'elles  contiennent,  par 
fusage  de  la  térébenthine  et  des  toniques,  des  réfrigérants  et 
les  révulsifs,  que  vous  arriverez  heureusement,  et  souvent 
ion  sans  peine,  à  la  fin  de  la  crise.  L'ergotine  en  injection 
ious-cutanées  ne  donne  que  des  résultais  incomplets,  son  ac- 
ion  est  même  quelquefois  nulle;  elle  peut  cependant  ôtre 
issavée  sans  aucun  inconvénient. 

Après  la  crise,  l'exploration  vésicale  est  permise  ;  elle  doit 
nème  être  considérée  comme  une  loi,  si  vous  avez  le 
moindre  sujet  de  soupçonner  la  présence  d'un  calcul.  Parfois 
te  malade  s'y  refusera,  usez  alors  de  toute  l'autorité  que  vous 
dunne  une  conviction  établie  sur  l'interrogation  et  sur  l'exa* 
m^n  attentifs  du  patient;  insistez  vivement  près  de  lui  pour 
pi'ii  ne  perde  pas  dans  une  inutile  et  dangereuse  expectation 
on  temps  précieux .  Réclamez  même  cette  exploration  toutes 
les  fois  qu'il  vous  reste  un  doute  sur  la  possibilité  de  la  pré- 
sence d'un  calcul,  c'est-à-dire  toutes  les  fois  que  l'hématurie 
^t  évidemment  influencée  dans  son  apparition,  sa  marche  et 
^  terminaison,  par  les  mouvements  et  par  le  repos;  toutes 
les  fois  qu'elle  est  de  très  courte  durée.  C'est  ainsi  que  vous 
levez  procéder  dans  les  cas  où  l'hématurie  est  due  à  une 
n''phrite  calculeuse,  dans  quelques  cas  de  cystite  simple  et 
(Dème  dans  les  cas  de  cystite  tuberculeuse  où  l'influence  du 
repos  ou  du  mouvement  s'accentue  quelquefois,  de  façon  à 
laisser  subsister  des  doutes.  Ce  n'est  que  dans  les  cas  où 
(f autres  lésions,  telles  que  les  altérations  des  épididymes  ou 
de  la  prostate,  caractériseraient  l'affection  que  vous  devrez 
ï^jeter  le  cathétérisme. 

Les  renseignements  que  peut  donner  l'exploration  de  la 
vessie  par  la  sonde,  dans  les  cas  de  lésions  organiques,  ne 
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morbide  analogue  au  point  de  vue  de  la  spontanéité  des  héma* 
turies.  Mais  vous  n'avez  observé  chez  lui  aucun  symptôme 
vésical.  La  lésion  est  cependant  ancienne,  car  depuis  trois  ans, 
le  malade  a  des  hématuries.  Il  a  eu  parfois  quelques  difficultés 
passagères  de  miction  qui  ont  toujours  disparu  complète- 
ment avec  l'expulsion  des  caillots  ;  ces  symptômes  vésicaui 
étaient  donc  passagers  et  entièrement  mécaniques.  Vous  a?ez 
pu,  en  outre,  remarquer  une  différence  très  tranchée  dans  la 
durée  de  l'hématurie.  Chez  le  cancéreux  vésical,  l'hématurie 
est  continue  et  persiste  depuis  plusieurs  semaines.  Chez  le 
cancéreux  rénal,  que  nous  avons  eu  à  plusieurs  reprises  di£> 
nos  salles,  l'hématurie  ne  dure  que  quelques  jours  ;  elle  cèle 
brusquement,  et,  du  soir  au  lendemain,  vous  pouvez  voir  de5 
urines  absolument  limpides.  Vous  pourrez  également  obsener 
ce  phénomène  dans  les  hématuries  vésicales,  mais  en  général. 
lorsqu'elles  sont  dues  à  une  lésion  cancéreuse  ou  à  un  fongus. 
les  hématuries  vésicales  ont  une  durée  beaucoup  plus  longue 
que  les  hématuries  rénales. 

Chez  le  n*  20  il  suffit  d'ailleurs  d'un  coup-d  œil,  d'un  palper 
rapide,  pour  reconnaître  la  présence  d'une  tumeur  de  la  régiiH 
du  flanc  et  dicter  pour  ainsi  dire  le  diagnostic  :  cancer  dii 
rein.  Mais  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi,  car  la  tumeur  renaît 
ne  se  reconnaît  au  palper  que  lorsqu'elle  a  déjà  pris  un  notable 
développement.  Je  pourrais  multiplier  ces  exemples  et  voo^ 
citer  encore  les  cinq  ou  six  autres  pisseurs  de  sang  actuel- 
lement couchés  dans  nos  salles.  Mais  ce  serait  s'exposer  à  des 
redites  inutiles. 

Qu'il  me  suffise  de  vous  avoir  montré  que  la  présence  du 
sang  dans  l'urine  est  un  signe  de  la  plus  haute  importance, 
mais  qui  n'a  pas  de  valeur  diagnostique  absolue.  Ce  symptômt 
ne  peut  vous  conduire  à  la  saine  interprétation  clinique  qur 
si  vous  l'étudiez  avec  les  divers  troubles  de  la  miction  qui 
l'accompagnent,  et  si  vous  tenez  compte  très  exactement  des 
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\«&Mis  qui  provoquent  ou  ramènent  rhématurie,  et  de 
iis  sous  rhifluence  desquelles  on  la  voit  se  calmer  ou  dispa- 
-itv.  Ajoutez  à  tous  ces  renseignements  ceux  que  vous  four- 
vssait  r^de  de  sa  marche  et  de  sa  durée,  notez  en  parti- 
VST  ce  qui  a  trait  à  la  durée  de  chaque  accès,  et  enfin 
;r9Qpez  Fensemble  des  symptômes  méthodiquement  recueillis 
"!  netta-les  en  présence  de  ceux  que  vous  donneront  l'étude 
i:  réiat  général  du  malade  et  celle  des  lésions  locales  que 
'smffl  direct  vous  aura  permis  de  constater. 


QUINZIEME  LEÇON 

EXAMEN    CLINIQUE    DES    URINES 


LE   PUS    DANS   LES   URINES 

-'-*  Il  des  urines.  —  Origines  diverses  da  pasqn^on  trouve  dans  Tnrine.  —  Ses 

l'vtères  phfsiqoes  et  chimiques.  —  Aspect  des  urines  purulentes  frakhes 

.  r<^posées  :  filaments,  nuages,  dépôts  grumeleux,  dépôts  homogènes.  —  Mé- 

i^zrii  et  conditions  physico-chimiques  qui  modifient  les  aspects  du  pus.  — 

:  *jïrs  rénales.  —  Dépôts  divers  qui  peuvent  simuler  le  pus  ;  moyens  de  les 

V  minier.  —  Valeur  des  mots  :  mucus  et  muco-pus. 

X  fjconai  du  nuUade.  ^  Conditions  cliniques  qui  modifient  et  régissent  les 

ityfrscts  de  Turine  purulente.  —  Urines  alcalines  et  urines  ammoniacales.  — 

IifiveDce  de  Tétat  vésical  sur  la  transformation  alcaline  ou  ammoniacale  des 

irjes.  —  Influence  du  traitement  chirurgical  sur  leur  retour  à  Tétat  acide.  — 

'. vTvailoDs  et  exposé  des  faits.  —  Th&rie  clinique  de  la  putréfaction  intra- 


"1  Valeur  diagnoitique  :  moment  de  la  miction  où  se  montre  le  pus.  —  Expé- 
%Hice  des  deux  verres.  —  Altérations  réciproques  du  pus  et  de  Turine-  — 
A>f)aritioo  progressive  ou  suhite;  abondance  et  durée.  —  Symptômes  locaux 
<  ^t^oéraux  concomittants. 

r>  Vakur  pnmattique  :  quantité  et  durée  de  la  suppuration.  —  Urines  rénales. 
-  Urines  alcalines. 

^  I^t^Hftttiens  thérapeutiques  :  quand  doit^on  faire  un  traitement  chirurgical  ? 
{-^errations  cliniques);  quand  faut-il  s*en  abstenir? 

^'-iMiicg.  Théories  diverses  sur  la  fermentation  ammoniacale  de  Turine. 


La  présence  du  pus  dans  Turine  est  un  symptôme  presque 
'•nstant  dans  les  maladies  des  voies  urinaires.  Cette  sécrétion 


'*•/, 
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morbide  peut  se  mélanger  aux  urines  quelque  soit  le  siège  de 
la  lésion. 

Elle  ne  s'établit,  il  est  vrai,  que  sous  l'influence  des  phleg- 
masies  et  la  production  du  pus  est  généralement  en  rapport 
avec  l'intensité  et  l'étendue  du  processus  morbide.  Mais  Télé 
ment  inflammatoire  complique  si  aisément  des  lésions  de  di- 
verse nature,  quand  il  s'agit  des  voies  urinaires,  que  la  sécré- 
tion du  pus  devient  un  fait  commun  à  la  plupart  des  maladie^ 
que  nous  étudions.  L'étendue  considérable  du  revêtement 
muqueux  de  l'appareil  urinaire,  son  impressionnabilité  ei- 
tréme  font  aisément  comprendre  la  possibilité  et  la  fréquec' 
du  fait  important  dont  nous  abordons  l'étude. 

La  présence  du  pus  dans  les  urines  n'implique  cependac: 
pas  d'une  façon  certaine  l'existence  d'une  maladie  des  voies 
urinaires.  Le  pus  peut  être  ramassé  par  le  jet  d'urine  à  b 
sortie  de  Turèthre  ou  bien  être  versé  dans  les  voies  urinaires 
par  un  abcès  de  voisinage. 

Ne  négligez  pas  l'examen  du  prépuce  chez  l'homme,  el 
chez  la  femme  celui  de  la  vulve  et  du  vagin.  Vous  serez  faci- 
lement à  l'abri  d'une  erreur  chez  l'homme,  car  il  est  toujour> 
facile  de  reconnaître  une  balano-posthite;  mais  chez  la  femni^ 
il  est  d'autant  plus  facile  de  se  tromper  que  des  besoins  d  u- 
riner  fréquents  et  douloureux  peuvent  naître  sous  l'influeDoe 
même  des  lésions  qui  déterminent  l'écoulement  du  piis  à 
travers  les  organes  génitaux.  Il  faut  d'ailleurs  être  prévenu 
qu'il  n'est  pour  ainsi  dire  pas  d'urine  de  femme  qui,  à  l'examen 
microscopique,  ne  laisse  voir  des  leucocytes.  L'épithélium 
vaginal  que  l'on  voit  en  même  temps  indique  bien  la  prove- 
nance de  ces  petites  quantités  de  pus. 

Les  suppurations  de  voisinage  qui  peuvent  se  frayer  une 
voie  à  travers  les  organes  urinaires  ont  presque  toujours  leur 
siège  dans  le  petit  bassin  ou  dans  les  fosses  iliaques.  Ces 
faits  s'observent  plus  fréquemment  chez  la  femme  que  chez 
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Ds  soDt  quelquefois  la  conséquence  des  pelvi-péri- 

*  :îtes  si  communes  chez  la  femme.  Dans  ces  cas,  alors  même 

~i:  le  pus  se  fait  jour  dans  le  vagin  seulement,  la  confusion 

•Trait  être  établie  par  suite  du  mélange  du  pus  et  de  l'urine 

p  s'opère  au  moment  de  la  miction.  L'erreur  est  plus  facile 

•:.ore  lorsque  l'abcès  s'ouvre  dans  la  vessie.  U  y  a  dans  ces 

^  des  phénomènes  vésicaux  très  accentués  et  qui  déjà  sont 

^  phis  appréciables  bien  avant  Touverture  du  foyer  dans  la 

t^ae.  Vous  devrez  donc  vous  imposer  comme  règle  absolue 

r.  pratiquer  l'examen  complet  des  oi^anes  génitaux  et  du 

:rtit  bassin  chez  les  femmes  dont  les  urines  contiennent  une 

::UUe  proportion  de  pus.  Le  toucher  vaginal  méthodique- 

iksnt  Eut  et  combiné  avec  la  palpation  de  Thypogastre  vous 

dans  ces  cas  les  meilleurs  et  les  plus  surs  renseigne- 


rhomme,  vous  pourrez  aussi  rencontrer  des  cas  de 

^-fctions  intra-pelviennes  ouvertes  dans  les  voies  urinaires, 

>  lis  TOUS  aurez  le  plus  souvent  affaire  à  des  prostatites  sup- 

.'inées  et  à  des  abcès  urineux.  Il  n'y  a  ordinairement  dans 

.rs  cas  aucune  incertitude  dans  le  diagnostic. 

Noos  n'avons  en  ce  moment  aucun  tait  de  ce  genre,  dans 
:->s  saOes.  Les  malades  que  vous  y  observez  présentent  des 
aiectîons  des  voies  urinaires  proprement  dites. 

Examioez  les  verres  à  expérience  placés  au  lit  de  chacun 

:  eux  A  vous  constaterez  que  presque  tous,  pour  ne  pas  dire 

os,  contiennent  un  mélange  de  pus  et  d'urine  en  proportion 

'-^variable. 

Si  vous  les  inteiTogez  sur  ce  fait  vous  n'obtiendrez  en  gé- 

^ral  que  peu  de  renseignements  à  moins  que  Tapparition  du 

pus  ait  coïncidé  avec  des  phénomènes  douloureux.  Ils  ne 

^auront  vous  dire  comment  et  sous  quelles  influences  ils 

urineot  du  pus.  Le  même  sujet  qui  sait  parfaitement  avoir 

'cD«lii,  tel  jour  et  dans  telles  circonstances,  quelques  gouttes 
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de  sang,  ne  soupçonne  pas^  à  moins  qu'il  ne  souffre  ou  qi 
les  urines  ne  soient  déjà  fort  troubles,  qu'elles  puissent  rei 
fermer  du  pus. 

Les  urines  peuvent  d'ailleurs  se  troubler  et  déposer  soi 
l'influence  de  modifications  de  nature  très  différentes.  L'aspe 
du  liquide  urinaire  ou  celui  des  dépôts  qu'il  abandonne  i 
peuvent  en  aucune  façon  être  appréciés  par  les  malades, 
faut  donc  ne  pas  s* exposer  par  une  interrogation  inutile  à  pr 
voquer  des  réponses  erronées,  mais  s'assurer  directement  < 
la  nature  des  modifications  présentées  par  le  liquide  urinaii 
Il  n'est  pas  toujours  possible  de  s'en  rendre  compte  à  l'œil  m 
vous  aurez  souvent  besoin  de  recourir  au  microscope  et  ai 
réactifs  chimiques.  Il  m'a  paru  par  conséquent  nécessaire  d 
vous  rappeler  tout  d'abord  les  points  principaux  de  l'éld 
physique  et  chimique  du  pus.  Nous  aurons  pour  cette  part 
spéciale  de  la  question  recours  aux  renseignements  qu'a  bi( 
voulu  nous  fournir  notre  collègue  le  D' Méhu. 

1.  Examen  de  l'urine. 

Quand  on  abandonne  du  pus  au  repos,  le  pus  d'un  abc 
par  exemple,  il  se  sépare  en  deux  couches;  Tune  inférieu 

_        ^        ^ blanchâtre,  contient  des  kua 

^  ©  ^9  i«    fe       k^    cytes;  l'autre  supérieure,  de  coi 
^®  ®^  *  ^  ^^    leur  jaune  ou  jaune  verdàln 
O  QQ  ^       ®     ®       de  consistance  fluide  ou  épaiss 
,,.   .„     „  est  le  sérum. 

Fig.  19.  ~  Put. 

Globttlef  de  pui  normaas;  autres  globules  Lo  ICUCOCyte   (flg.     1  9)    Cara( 

altérés  par  leur  séjour  dans  l'urine  •  ils  .    .        .                                   , 

sont  gonnés,  et  irrtiguUers  de  forme  et  tÔriSe  le  pUS,  UOUS  n  aVOnS  pBS 

d'aspect.  11»*                   •                      •     I* 

le  décrire,  mais  nous  indiqui 
rons  les  modifications  qu'il  subit  au  contact  de  l'urine. 

Suivant  que  l'urine  est  acide  ou  alcaline,  que  le  leucocyl 
y  a  séjourné  un  temps  plus  ou  moins  long,  il  subit  des  varia 


""^ 


•  A 
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•05  de  fonnes  et  parfois  une  désagrégation  complète.  Si  à 
)t  onne  normale  et  franchement  acide  vous  ajoutez  du  pus 
s  emprunté  à  une  source  quelconque,  vous  pourrez,  sur- 
en  hîvtf  quand  la  température  est  basse,  retrouver  ces 
^ocytes  encore  intacts  quatre,  cinq  et  six  jours  plus  tard. 
h  oe  commoiceront  à  s'altérer  que  lorsque  la  putréiaction 
ï  emparera  du  mâange. 

[tas  un  liquide  très  alcalin  (urine  ou  liquide  séreux),  sur- 
'ciq>rës  un  long  séjour,  le  leucocyte  perd  sa  consistance;  il 
:  a  pins  les  mêmes  dimensions;  il  ne  roule  plus  dans  le  liquide 
'':ŒiDe  une  boule  molle  dont  les  granulations  font  parfois 
ffie  légère  saillie  sur  les  bords,  il  est  ramolli;  étalé,  désagrégé, 
>a)iiiiaissable  ;  plus  tard  le  microscope  ne  montre  plus  que 
"^  pranulatîons  éparses,  elles-mêmes  ramollies  et  ne  consti- 
^  plus  que  des  agr^ts  sans  consistance,  ni  contours  nets. 
U  liquide  ou  séniniy  dans  lequel  baigne  le  leucocyte,  ue 
M  pas  de  qualités  bien  caractéristiques;  pourtant,  alors 
>^  qu'il  n'existe  qu'un  petit  nombre  de  leucocytes  dans  une 
^''^e,  il  est  possible  d'en  prévoir  la  présence  par  un  examen 
4:  courte  durée. 

^  sérum  du  pus  renferme  deux  éléments   organiques 
i^cipaax,  les  seuls  à  prendre  ici  en  considération  :  1°  la 

U  sirme  est  la  matière  aibumineuse  du  sang;  on  la  re- 
M!ve  dans  le  pus  avec  ses  qualités  ;  elle  est  coagulable  par 
achalear,  non  précipitable  par  l'acide  acétique,  coagulable 
;^  i'adde  azotique.  Elle  subit  certainement  des  modifications 
"jQtilmes  dans  le  pus  qui  se  putréfie,  mais  il  est  aisé  d'en  vé~ 
^^r  les  caractères  principaux.  C'est  surtout  à  la  serine  que 
^  urines  qui  contiennent  du  pus  doivent,  même  après  filtra- 
'  Qi  la  (acuité  de  se  troubler  par  la  chaleur  et  l'ébullition  et 
'donner  des  flocons  albumineux,  si  le  pus  est  en  quantité 
-itt  considérable. 
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L'autre  élément  du  sérum  du  pus  est  la  pyine.  L'acide 
acétique  précipite  la  pyine  comme  il  précipite  la  mucine.  Les 
acides  minéraux  précipitent  la  mucine  ;  employés  eu  excès  il 
la  redissolvent.  Un  excès  d'acide  minéral  ne  redissout  pas  la 
pyine.  La  pyine  ne  donne  pas  à  Teau  une  consistance  vis- 
queuse comparable  à  celle  que  lui  communique  la  mucioe. 

La  solution  de  mucine  n'est  pas  coagulable  par  la  chaleur. 
tandis  que  l'ébullition  coagule  la  serine  et  la  pyine  du  sérun. 
du  pus,  sans  addition  d'acide  acétique,  si  ce  sérum  n'est  pas 
devenu  trop  alcalin  par  suite  de  la  putréfaction. 

Ainsi,  quand  on  ajoute  de  l'acide  acétique  au  sérum  du  p 
filtré  et  limpide,  on  précipite  une  substance,  souvent  en  k. 
minime  proportion,  mais  toujours  suffisante  pour  troublerl: 
liquide  ou  le  rendre  louche  au  bout  de  quelques  minutes. 

//  suffit  quun  liquide  (urine  ou  liquide  séreux)  renferim 
du  pus  pour  que  filtré  et  limpide^  il  soit  précipité  ou  trovbi' 
par  C acide  acétique, 

La  réaction  étudiée  par  M.  Méhu  est  donc  d'une  grande 
sensibilité;  elle  n'est  cependant  pas  absolument  indicative, 
car  elle  peut  se  produire  dans  les  liquides  filtrés  qui  contien- 
nent du  sang  ou  des  épithéliums.  Elle  appartient  cependan! 
beaucoup  plus  spécialement  au  pus,  car  c'est  dans  les  liquide^ 
qui  le  contiennent  qu'elle  jouit  de  toute  sa  sensibilité. 

La  recherche  d'aussi  petites  quantités  de  pus  a  en  réalil*^ 
un  intérêt  plus  scientifique  que  clinique  et  le  microscope  ju- 
gera toujours  suffisamment  la  question  de  la  présence  du 
pus.  Nous  nous  sommes  arrêté  à  l'étude  des  caractères  chi- 
miques de  la  pyine  comparée  aux  caractères  de  la  mucine. 
parce  qu'elle  touche  directement  à  noti%  sujet.  Nous  auron^ 
en  effet  dans  un  instant  à  nous  occuper  du  mucus  de  l'urini-. 
question  si  souvent  reproduite  dans  la  pratique  journalière. 

Étudions  tout  d'abord  les  différents  aspects  sous  lesquels 
se  présente  le  pus  dans  l'urine. 
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Aspect  des  urines  mélangées  de  pus.  —  La  présence 
1q  pus  imprime  à  l'urine  des  aspects  différents  suivant  qu'on 

I  ûsmine  de  suite  ou  après  quelques  heures  de  repos,  suivant 
im  la  quantité  plus  ou  moins  considérable  de  leucocytes. 

Le  pus  est  très  facilement  miscible  à  l'urine  normale  :  il  la 
rouble  pour  peu  qu'il  y  soit  mélangé  en  certaines  propor- 
ions.  Le  trouble  (bi  liquide  urinaire  est  donc  le  premier  phé- 
mnie  qui  attire  l'attention .  Il  est  d'ailleurs  plus  ou  moins 
larqué  suivant  que  le  pus  est  en  plus  ou  moins  grande  quan- 
il^.  Il  faut  pour  s'en  bien  rendre  compte  examiner  l'urine 
ar  transparence  dans  un  verre  ou  dans  un  flacon.  Si  l'examen 
i  fait  dans  un  vase  de  nuit,  on  ne  voit  pas  ou  l'on  voit  mal 
^  loud  du  vase;  cela  suffit  pour  indiquer  que  l'urine  est 
double,  mais  il  faut  recourir  à  un  meilleur  mode  d'investi- 

Au  moment  de  rémission  ou  immédiatement  après,  on 
^i'îerve  une  teinte  louche  ou  blanc  sale;  la  transparence  est 
autant  moindre  que  la  quantité  de  leucocytes  est  plus  grande. 
•ûssées  au  repos,  ces  urines  s'éclaircissent  peu  à  peu;  en 
éme  temps  se  dépose  et  se  forme  au  fond  du  vase  une 
NJche  opaque  plus  ou  moins  épaisse.  Le  liquide  examiné  se 
wse  bientôt  en  deux  couches;  l'inférieure  constitue  le  dépôt 
t)prement  dit,  la  supérieure  représente  Turine.  Ces  deux 
uches  sont  tantôt  très  nettement  séparées,  tantôt  réunies 
^  une  zone  moins  trouble,  et  tantôt  enfin  presque  confon- 
les. 

II  est  important  de  se  bien  rendre  compte  de  ces  phénom- 
ènes; je  V0U3  recommanderai  pour  rendre  l'examen  aussi 
ncluant  que  possible  de  recueillir  le  liquide  urinaire  dans 
I  verre  conique  tel  que  verre  à  Champagne,  verre  à  expé- 
inces,  éprouvette  graduée. 

Si  la  proportion  du  pus  excrété  varie  d'un  sujet  à  l'autre, 
spect  présenté  par  ce  pus  ne  varie  pas  moins.  Parfois,  ce 

GUTOn.  —  YOIBS  UBIN.  22 
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ne  sont  que  de  simples  filaments,  dans  d*autres  circonstanci 
ce  sont  des  nuages  floconneux,  des  couches  à  surfaces  irri 
guli^res  qui  se  fixent  à  la  fois  au  fond  du  verre  et  le  long  < 
ses  parois  et  qui  paraissent  constituées  par  la  réunion  \ 
petits  grumeaux  agglutinés  les  uns  aux  autres;  dans  ces  c 
fort  nombreux  le  dépôt  rappelle  nettement  l'aspect  et  la  col 
ration  du  pus;  enfin  le  dépôt  peut  varier  dans  sa  couleur 
présenter  certains  mélanges. 

Les  filaments  que  vous  observerez  dans  Turine  s'y  trouve 
si  fréquemment  et  chez  des  sujets  si  bien  portants,  qu'on  l 
peut  accorder  à  leur  présence  aucune  valeur  clinique.  L 
malades  vous  les  montrent  cependant  dans  beaucoup  de  à 
constances;  le  nombre  d'hommes  qui  craignent  les  affectioii 
des  voies  urinaires  et  s'imaginent  qu'ils  en  sont  atteints  â 
bien  grand;  ceux-là  sont  méticuleux  observateurs  de  lel 
urine,  et  ne  manqueront  pas  de  soumettre  à  votre  jugeme 
ces  filaments  que  l'urine  ramasse  dans  la  région  prostatique! 
dans  l'urèthre.  Ces  filaments  sont  courts,  du  volume  d  uni 
à  coudre,  irréguliers  de  forme,  un  peu  renflés  vers  leurs  e 
trémités  et  d'un  blanc  jaunâtre.  Au  moment  de  rémission 
flottent  et  tourbillonnent  dans  l'urine.  Ils  se  déposent  peti 
peu  mais  ne  gagnent  pas  complètement  le  fond  du  vase, 
moindre  secousse  imprimée  au  liquide  les  remet  en  mou« 
ment.  L*urine  qui  les  contient  est  d'ailleurs  parfaitement  ne 
maie.  Ils  sont  constitués  par  des  leucocytes  réunis  et  englu 
en  quelque  sorte  par  un  substratum  fibrineux. 

Les  nuages  floconneux  ont  plus  d'importance  ;  cependa 
on  les  rencontre  dans  des  urines  normales.  Ils  ne  sont  |i 
purulents,  dans  ces  conditions,  mais  simplement  épithéliau 
L'observation  attentive  peut  même  en  montrer  deux ,  ïi 
supérieur  très  léger  et  très  transparent,  l'autre  inférieur  i 
peu  plus  opaque,  mais  encore  bien  franchement  translucid 
fous  deux  sont  situés  dans  la  masse  de  l'urine  et  l'infériei 
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m-mème  reste  suspendu  vers  le  mUieu  ou  le  tiers  inférieur. 
^  est  an  nuage  inférieur  que  Ton  a  donné  le  nom  d^énéorème 
:t  bnmé^yisuy  je  reste  suspendu). 

Ce  nn^  peut  être  plus  ou  moins  opaque,  plus  ou  moins 

i-d.  Il  se  rapproche  alors  du  fond  du  vase,  souvent  même 
;  tmbe  complètement  et  perd  sa  forme  de  nuage  floconneux 
>  UT  prendre  ceUe  de  couches  superposées.  Si  l'on  remue  le 
'ise,  fl  flotte  iounédiatement  ;  un  mouvement  un  peu  pro- 
yjùd  le  mélangerait  à  la  masse  de  Turine  ;  si  bien  que  pour 
w^ter  f urine  afin  d^observer  le  dépôt  directement,  il  faut 
:-n:<i:éder  a^ec  beaucoup  de  lenteur.  L'opacité  de  ces  couches 
uugoises  leur  donne  ordinairement  un  aspect  jaunâtre  qui 
is  rap|MX)cbe  de  la  couleur  du  pus.  Mais  cette  coloration  est 
•iid^ètre  constante. 

Ibut  en  effet  très  peu  d'éléments  colorants,  quelle  qu'en 
>t  bailleurs  la  nature,  pour  teinter  ces  couches  légères.  Des 
'':3ents  tels  que  ceux  que  fournissent  un  excès  d'urates,  la 
y^^ffûc/^  d'un  peu  de  sang,  leur  donnent  une  coloration  ac- 
^Qtoée.  Le  sang  les  colore  en  rouge  ou  en  brun  et  plus  fré- 
^Jtmment  en  teinte  sombre,  c'est-à-dire  brune.  Les  urates  et 
-^le  urique  leur  conununiquent  une  coloration  rouge  brune, 

3ge  briquetée.  Vous  pourrez  souvent  reconnaître  à  l'œil  nu 
^  sédiments  et  les  distinguer  de  la  coloration  que  donne  le 
'^,  que  teinte  tout  le  dépôt,  tandis  que  les  sédiments  ura- 
^)U€s  ne  colorent  guère  que  ses  couches  les  plus  inférieures. 
*^ins  tous  les  cas,  l'examen  microscopique  vous  aura  bientôt 
^t  reconnaître  la  nature  de  la  matière  colorante. 

Les  couches  à  surfaces  et  à  contours  inréguliers,  à  aspect 
'^mieîeux,  qui  se  déposent  au  fond  du  verre  et  souvent  aussi 
^  ses  parois,  sont  l'indice  de  lésions  vésicales  subaiguës  ou 

ironiques.  Elles  se  rencontrent  souvent  dans  les  cystites  du 

i  dans  les  cysto-prostatites  tuberculeuses.  Elles  sont  d'au* 
'>.ct  plus  intéressantes  à  signaler  que  rien  n'est  plus  facile 
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que  de  les  reconnaître.  Ces  dépôts  se  font  lentement;  ils  i 
se  dissolvent  pas  facilement  et  l'on  peut  aisément  décanter 
liquide  urinaire  sans  les  entraîner.  L'urine  a  souvent  dai 
ces  cas  son  apparence  normale,  elle  est  acide  à  rémission 
reste  longtemps  acide  ;  cependant  cette  forme  implique  de 
un  certain  degré  d'altération  ou  une  tendance  facile  à  Tah 
ration  du  liquide  urinaire. 

Le  pus  en  nature  constitue  des  dépôts  homogènes  q 
gagnent  le  fond  du  verre  et  y  forment  une  couche  plus  c 
moins  épaisse,  mais  toujours  régulière,  à  surface  plane.  I 
dépôt  est  facilement  miscible  à  l'urine,  mais  seulement  soi 
l'influence  d'une  agitation  un  peu  vive  du  liquide  urinaire.  0 
peut  aisément  décanter,  à  la  condition  toutefois  de  ^rocék 
avec  beaucoup  de  lenteur;  lorsque  l'on  arrive  à  la  couched 
pus,  elle  s'écoule  facilement,  en  laissant  au  fond  du  verre  et  sui 
la  paroi  où  elle  a  coulé,  des  traces  jaunâtres  et  troubles.  L 
masse  du  dépôt  est  on  somme  crémeuse,  comme  le  pus  d( 
abcès,  et  sa  teinte  peut  varier  du  jaune  clair  au  blanc  sale  o 
grisâtre,  assez  analogue  à  de  la  purée  de  marrons  étendu 
d'eau. 

Les  dépôts  purulents  peuvent  être  modifiés  datis  leur  aspe^ 
par  certains  mélanges,  et  dans  leur  nature  par  les  altératiofl 
de  l'urine.  { 

Déjà,  nous  vous  avons  parlé  des  modifications  dues  I 
mélange  de  pus  et  de  sang.  Vous  savez  que  l'aspect  de  c^ 
dépôts  vous  permet  de  diagnostiquer  et  de  distinguer  ^ 
cystites,  sans  vous  éclairer  cependant  sur  la  variété  et  | 
cause  de  l'inflammation  de  la  muqueuse  urinaire.  Les  séa 
ments  formés  par  les  urates  acides  et  Tacide  urique  peuvd 
également  modifier  les  dépôts  purulents.  Ils  leur  conimi| 
niquent  une  teinte  jaunâtre,  mais  ne  se  mélangent  que  M 
imparfaitement  avec  la  masse  du  dépôt  qu'ils  ne  colorent  pi 
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1?  déeanlant  on  voit  souvent,  dans  la  masse  crémeuse  du  pus, 
*  iélacher  de  laides  stries  jaunes  brunâtres,  dont  la  teinte 
.s^  vive,  tranche  sur  l'aspect  toujours  terne  du  pus  ;  il  est 
.  2c  iacile  d'établir  une  distinction  et  de  reconnaître  la  nature 
:j  mélange. 

Un  mélange  d'une  toute  autre  nature  peut  encore  modiâer 

l'pect  des  dépôts  de  pus.  Dans  ces  cas,  vous  trouverez  au 

: j  du  vase,  dans  une  couche  purulente  plus  ou  moins 

;  Jsse  et  sale,  de  petites  masses  formant  grumeaux,  qui  se 

i  tachent  très  nettement;  elles  sont  faciles  à  isoler  et  à  exa- 

iser.  Ces  grumeaux  sont  d'un  blanc  jaunâtre  et  composés 

i'aoe  substance  molle  presque  demi-transparente  ;  ils  sont 

riinairement  multiples  et  pourraient  être  pris  pour  des  amas 

r  leucocytes.  Il  est  indispensable  de  les  examiner  au  micro- 

"  :«.  Cet  examen  vous  révélera  leur  véritable  nature  en  vous 

:r.:trant  de  grandes  cellules  rameuses  à  évolution  rapide  et 

.  ::asiears  noyaux.  Ces  grumeaux  sont  en  réalité  des  frag- 

z^zls  de  cancer  K 

Nous  vous  disions  à  l'instant  que  le  pus  peut  être  modifié 

.  !a  fois  dans  son  aspect  et  dans  sa  nature  par  les  altérations 

:Ues  par  les  urines. 

Lorsque  vous  examinez  des  urines  mélangées  de  pus,  il  est 
n  effet  tout  aussi  nécessaire  de  vous  rendre  bien  compte  de 
aspect  et  de  la  nature  du  liquide  qui  surnage  le  dépôt  que 
i'^lu^er  le  dépôt  lui-même. 
Dans  beaucoup  de  cas  vous  constaterez  que  l'urine  a  sa 
loration  et  son  odeur  normales,  qu'elle  est  acide,  qu'elle 
-est  pas  rendue  en  plus  grande  quantité  que  de  coutume  et 
;  iê,  plusieurs  heures  après  l'émission,  elle  a  conservé  les 
-àractères  qu'elle  vous  avait  présentés  au  moment  même  où 


<.  V»u5  aTODS  déjà  indiqué  (paire  294»  que  de  volnminenx  fpafrmenls 
'  lomeors  poavaieDt  être  expulsés  pendant  la  mictioD. 
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elle  a  été  rendue;  elle  est  seulement  devenue  plus  claire 
SOUS  rinfluence  du  repos. 

Dans  ces  cas  la  séparation  du  pus  et  de  Turine  s'opère  en 
effet  de  la  façon  la  plus  exacte  et  le  liquide,  qui  surnage  im- 
médiatement le  dépôt,  a  Taspect  de  l'urine  normale;  c'est  là 
une  condition  favorable  que  vous  ferez  bien  de  noter  à  Taclit 
du  pronostic. 

Dans  d  autres  cas,  au  contraire,  la  séparation  s'effectue  Lu 
tement  et  incomplètement.  Examinez  ce  liquide  qui  pro\ienl 
du  malade  couché  depuis  quelques  jours  au  n^  1 4  :  bien 
qu'elles  reposent  depuis  plus  de  douze  heures,  ces  urines  odI 
un  aspect  blanc  grisâtre  assez  comparable,  quoique  plus  gii^. 
au  mélange  d'eau  et  de  sirop  d'orgeat.  Elles  sont  à  la  fois 
troubles  et  pâles,  dépourvues  de  matières  colorantes,  et 
pauvres  en  urée  et  en  sels,  comme  le  montre  leur  densiti^ 
très  faible.  Remarquables  déjà  à  ces  titres  divers,  elles  le 
deviennent  plus  encore  si  vous  tenez  compte  de  leur  quantité 
Presque  toujours,  en  effet,  ces  urines  pâles  et  sales  sont  sécré- 
tées en  excès  :  trois  litres  chez  le  malade  qui  nous  sert  de 
type  ;  trois  litres  et  demi  et  quatre  litres  chez  le  jeune  homme 
couché  au  n*"  6.  Il  est  bien  évident  en  pareil  cas  qu'il  ne  s'agit 
pas  seulement  d'une  altération  vésicale,  mais  qu'il  existe  aussi 
une  suractivité  et  une  modification  plus  ou  moins  profonde 
de  l'oi^ane  sécréteur.  De  là  le  nom  d'urines  rétmles  que  j'ai 
coutume  de  leur  donner. 

Elles  ont  une  valeur  diagnostique  et  pronostique  certaine. 
car  elles  nous  permettent  d'affirmer,  quand  nous  les  rencon- 
trons, et  l'ancienneté  de  la  maladie  et  son  caractère  particu- 
lièrement grave. 

Qu'il  soit  bien  entendu,  qu'en  disant  «  urines  rénales  ^' 
nous  n'entendons  pas  localiser  l'affection  existante  dans  le 
rein,  mais  seulement  indiquer  la  part  plus  ou  moins  considé- 
rable et  toujours  importante  qu'il  y  prend.  Ajoutons  encore 
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:r  le  rem  peut  être  en  cause  sans  que  les  urines  présentent 
•r  iD'^dîfications  sur  lesquelles  je  fixe  en  ce  moment  votre 

Les  nrines  dont  nous  venons  de  parler  sont  encore  des 

jri-ts  acides.  Yoid  maintenant  des  urines  troubles,  sales, 

rz^emi  une  odeur  ammoniacale  très  prononcée.  Le  d^ôt 

~  -Jes  surnagent  est  épais  ;  il  est  collecté  au  fond  du  vase  ; 

'  ikzDÊB  aisément  le  liquide,  mais  le  dépôt  reste  adhérent. 

.  û^t  teDement  aux  parois  qu'on  ne  peut  Ten  détacher  qu'à 

.::rt  de  secousses  ;  il  glisse  enfin,  mais  sous  forme  d'une  masse 

iate.  visqueuse,  glaireuse  ;  après  avoir  longtemps  rampé  le 

og  des  parois  du  vase,  il  s'échappe  subitement  et  tombe  en 

M  an  fond  du  récipient  dans  lequel  on  le  verse.  Ce  dépôt 

s  njwfeai  sanglant,  il  est  plus  ou  moins  opaque,  mais  offire 

'."^eDdant  une  certaine  translucidité.  Cette  adhérence  du 

i9J(,  cette  extrême  viscosité  ne  se  rencontrent  pas  toujours. 

^c  voyez  dans  ces  autres  échantillons  ces  masses  visqueuses 

ftâes  aisément  en  mouvement  par  les  secousses  imprimées 

■  Tase,  vous  en  voyez  même  qui  nagent  dans  l'épaisseur  du 

ipie  sans  toucher  complètement  le  fond;  il  en  est  qui,  sous 

^w  de  longs  filaments  verticaux,  tendent  à  surnager  et 

tSeorent  par  \eat  extrémité  la  surface  du  liquide.  Au  milieu 

^  <ts  masses  visqueuses  se  dessinent  des  trainées  grises  et 

"«^r^,  00  bien  se  montrent,  sous  forme  de  grumeaux,  des  petits 

^as  de  même  aspect  et  de  même  coloration.  Distincts  à  la 

nze.  ils  ne  sont  pas  séparables  et  isolables  de  la  masse  comme 

^  grameanx  cancéreux  dont  nous  parlions  tout  à  l'heure. 

Dans  des  cas  beaucoup  plus  rares,  il  ne  s'opère  aucune 

^caration  et  le  liquide  urinaire  presque  tout  entier  est  vis* 

.^HQx  et  filant. 

N)us  quelles  influences  l'aspect  des  urines  purulentes  et 
-^  dépôts  qui  s'y  forment  sont-ils  aussi  profondément  mo- 
-• '^  ?  C'est  une  question  qui  intéresse  à  un  très  haut  degré 
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la  clinique  et  sur  laquelle  nous  devons  dès  à  présent  noi 
arrêter. 

Vous  n'avez  pas  oublié  que  le  mélange  du  pus  et  de  l'urii 
n*a  par  lui-même  aucune  conséquence.  Les  leucocytes 
conservent  fort  bien  dans  l'urine  normale  et  celle-ci  n'a  p 
à  souffrir  de  leur  contact.  Le  pus  cède  seulement  à  l'urii 
son  sérum  et  l'albumine  qu'il  contient,  ce  qui  constitue  ui 
sorte  d'albuminurie  tout  à  fait  mécanique,  absolument  diS 
rente  de  l'albuminurie  vraie.  Que  les  urines  soient  plus  dilua 
qu'elles  perdent  de  leur  acidité,  enfin  qu'elles  devienne 
alcalines  et  bientôt  le  pus  qu'elles  contiennent  sera  profoi 
dément  modifié  dans  son  aspect  et  dans  sa  nature. 

Au  contact  d'une  urine  aqueuse,  pauvre  en  matières  col( 
rantes,  pauvre  en  sels,  les  leucocytes  s'altèrent.  Ils  se  gonflen 
se  boursouflent,  deviennent  absolument  irréguliers,  ils  écli 
tent.  Vous  trouvez  sous  l'objectif  des  granulations  amorphe 
des  globules  adhérents  à  la  plaque  de  verre,  collés  les  uns  a\ 
autres  et  une  assez  grande  quantité  de  globules  demeun 
normaux.  Sous  l'influence  de  cette  désagrégation  le  globu 
se  dissout  et  trouble  d'une  façon  permanente  la  transparen 
de  l'urine.  Vous  comprenez  maintenant  pourquoi  j'ai  atti 
votre  attention  sur  la  polyurie  qui  accompagne  l'état  troul) 
persistant  des  urines  non  ammoniacales.  Nous  consacreroi 
une  de  nos  leçons  à  l'étude  de  la  polyurie  dans  les  roaladii 
des  voies  urinaires,  mais  vous  pouvez  constater,  dès  mainte 
nant,  l'influence  de  cet  excès  de  sécrétion  lorsque  les  urini 
sont  purulentes.  Ce  n'est  que  plus  tard  que  nous  pourroi 
rechercher  la  relation  de  cause  à  effet  qui  peut  exister  eoti 
la  présence  du  pus  dans  l'appareil  urinaire  et  la  sécrétic 
exagérée  des  urines.  Qu'il  nous  suffise  actuellement  de  voi 
montrer  l'influence  de  l'urine  diluée  sur  le  pus  et  de  voi 
apprendre  à  rechercher  s'il  n'y  a  pas  polyurie,  toutes  les  fo 
que  vous  constatez  dans  les  urines  purulentes  non  ammc 
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oales,  l'imparfaite  séparation  du  pus  et  du  liquide  uri- 


Le  contact  des  urines  faiblement  acides  est  également 
*TQsif  pour  les  leucocytes;  il  arrive  à  son  apogée  lorsque 
rine  est  franchement  ammoniacale.  C'est  encore  à  Tétat 
xcrscoflé  et  gélatineux,  à  la  désagrégation  des  globules 
.Tidboutit  leur  mélange  avec  l'urine  alcaline.  Mais  ces  phé* 
:  mènes  sont  beaucoup  plus  rapides  et  bien  plus  complets 
r:e  ceux  que  nous  venons  de  vous  signaler  ;  les  destructions 
-ules,  les  modifications  profondes  du  leucocyte  s'étudient 
^rtont  dans  les  urines  alcalines. 

Sous  l'influence  de  cette  modification  en  masse  des  leuco- 
:yte$  surviennent  les  modifications  du  dépôt.  Cet  état  gela- 
33eDx,  cette  viscocité  contrastent  tellement  avec  l'aspect  nor- 
^  du  pus,  qu'on  ne  saurait  certainement  pas  le  reconnaître, 
'  iO  n'était  bien  prévenu. 

Cne  expérience,  facile  à  renouveler,  vous  montre  cette 
fttsformation.  On  vient  de  mettre  au  contact  dans  ce  tube 
'^  i^pôt  purulent  normal  et  de  l'ammoniaque,  et  l'on  a  agité 
t^:  une  baguette  de  verre.  Vous  voyez  que  tout  le  dépôt  est 
M^aosformé  en  une  masse  tellement  glaireuse  que  l'on  peut 
r^'omer  le  tube  sans  que  son  contenu  s'échappe.  Ce  n'est 
•^à  la  longue  qu'il  glisse  le  long  des  parois  sans  cependant 
<^  abandonner  et  qu'il  arrive  à  l'extérieur  en  filant  depuis 
'  embouchure  du  tube  jusque  dans  le  vase  où  je  le  verse.  Dans 
•^  urines  ammoniacales  la  modification  n'est  pas  à  beaucoup 
P^  aussi  rapide  et  aussi  complète.  Souvent  même  elle  n'est 
P^e  partielle;  vous  pouvez  trouver  de  Tacidité  dans  l'urine 
^t  le  l'alcalinité  dans  le  dépôt,  voir  du  pus  encore  en  nature 
^  cùté  du  pus  transformé. 

Ce  n'est  pas  d'ailleurs  toujours  au  moment  de  rémission 
i^<^  s  observe  l'alcalinité  de  l'urine  et  son  dépôt  glaireux.  Mais 
r^u  de  temps  suffit  pour  que  la  modification  de  l'urine  et  la 
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transformation  du  dépôt  s'opèrent  dans  le  vase  où  le  résultai 
de  la  miction  a  été  consei^é. 

Plus  le  contact  du  pus  et  de  Turine  modifiée  dans  sa  réac 
tion  se  prolongera,  plus  les  modifications  que  nous  venon 
de  vous  signaler  seront  complètes  ;  plus  il  sera  court,  moin 
elles  se  feront  sentir.  Semblable  assertion  est  par  elle-mêm< 
évidente  et  je  la  signalerais  à  peine  à  votre  attention,  si  noui 
n'avions  à  en  tenir  compte  aii  point  de  vue  de  l'interprétatioi 
clinique. 

Les  urines  peuvent  cependant  devenir  glaireuses  et  filantes 
en  conservant  leur  acidité.  Le  fait  est  exceptionnel  et  je  ne  Fai 
observé  qu'une  seule  fois.  La  masse  entière  de  Turine  a\'ai( 
subi  la  transformation  filante.  Elle  avait  conservé  sa  couleur 
normale,  sa  transparence  et  ne  dégageait  aucune  odeur.  Elle 
n  adhérait  pas  fortement  aux  parois  du  vase  mais  filait  dè^ 
que  l'on  commençait  à  la  verser.  On  pouvait  obtenir  des  fila- 
ments fort  longs  et  fort  minces  en  versant  doucement,  on 
eût  dit  de  la  synovie  très  épaisse.  Au  moment  même  de  la 
miction  cet  état  filant  se  produisait  et  l'urine  coulait  comme 
une  huile  épaisse.  Au  fond  du  vase  se  voyait  un  dépôt  plus 
adhérent  sali  par  du  pus  encore  en  nature.  L'examen  pratiqué 
avec  du  papier  de  tournesol  démontrait  au  moment  de  rémis- 
sion l'acidité  la  plus  franche.  Chose  plus  inattendue,  cette 
acidité  persistait  du  soir  au  lendemain  malgré  Télévation  de 
la  température.  Le  dépôt  au  contraire  était  neutre  ou  légère- 
ment alcalin. 

Avant  d'aller  plus  loin,  nous  avons  à  rechercher  si  certains 
troubles  du  liquide  urinaire  et  si  certains  dépôts  ne  pourraient 
être  confondus  avec  le  trouble  que  détermine  le  pus  on  les 
dépôts  qu'il  forme. 

Le  trouble  du  liquide  urinaire  que  détermine  le  pus  est 
assez  caractéristique  pour  pouvoir  être  immédiatement  re- 
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u  dans  la  plupart  des  cas.  Je  dois  cependant  vous  si- 

on  trouble  particulier  et  fréquent  sur  lequel  tous  serez 

c<ent  consultés  parce  que  son  apparition  inquiète  ceux  qui 

-  Qsîatent.  Les  urines  peuvent  être  uniformément  troublées 

'j  peu  qu^on  les  ait  agitées.  Reposées  elles  demeurent 

iles  mais  leurs  couches  inférieures  sont  beaucoup  plus 

joâses;  dles  sont  boueuses  selon  l'expression  très  juste  des 

aiiades.  Leur  aspect  est  assez  sale  mais  leur  coloration  est 

il^  oa  moins  orangée.  En  interrogeant  op  apprend  souvent 

V  les  urines  étaient  claires  au  moment  de  l'émission,  qu'elles 

%  >e  sont  troublées  que  plus  tard,  du  soir  au  lendemain  par 

^kmpk.  C'est  en  effet  sous  l'influence  du  refroidissement 

"jè  ce  tronble  se  produit  et  vous  aurez  surtout  à  le  constater 

/«fant  les  saisons  froides.  Toutes  les  urines  ne  sont  cepen- 

sA  pas  aptes  à  le  subir;  il  faut  qu'elles  soient  riches  en 

:%  conune  les  urines  des  fébricitants,  des  rhumatisants 

•  n^elles  le  soient  devenues  accidentellement  sous  l'influence 

a 

^  ."égime,  de  troubles  digestifs.  Une  expérience  des  plus 

irles  rassurera  sur  l'heure  votre  malade;  il  suffit  de  rendre 

'  arine  la  tanpérature  qui  lui  est  nécessaire  pour  tenir  en 

^adîon  les  matériaux  salins  qu'elle  a  laissé  précipiter  à  froid;  à 

'fine  Favez-vous  chauffée  que  déjà  la  transparence  de  l'urine 

"aîmeoce  à  se  rétablir,  si  vous  chauffez  suffisamment  tout 

c  ii>{oîde  trouble  et  sale  que  nous  avions  tout  à  l'heure  sous 

r^  feux  devient  absolument  clair  et  limpide.  C'est  ce  que  vous 

}ez  se  produire  sur  cet  échantillon  d'urine  emprunté  à  un 

'î  imatisant,  nous  l'avons  troublée  en  la  faisant  refroidir, 

'.  i>  lai  rendons  son  aspect  normal  en  la  faisant  chauffer. 

Us  urines  dont  nous  venons  de  nous  occuper  sont  fran- 

i^flseat  acides.  Les  urines  faiblement  acides  et  celles  qui 

^:  at  alcalines  se  troublent  facilement,  vous  le  savez,  lorsqu'elles 

ntienoent  du  pus.  Hais  elles  peuvent  sous  la  seule  influence 

>'  Talcalinité  se  troubler  complètement  alors  même  qu'elles 
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ne  contiennent  pas  de  pus;  dans  ces  cas  la  distinction 
l'œil  nu  est  si  peu  certaine  que  vous  ne  pouvez  négliger  de  i 
courir  à  Texamen  microscopique  et  à  l'examen  chimiqt 
Dans  ces  circonstances,  il  se  forme  assez  rapidement  i 
dépôt  bien  isolable  sur  lequel  peuvent  se  concentrer  n 
recherches. 

Les  urines  peuvent  présenter  une  alcalinité  passagère 
offrir  cette  réaction  d'une  manière  persistante.  Dans  ce  d< 
nier  cas  il  y  a  toujours  des  lésions,  sur  la  nature  et  le  H 
desquelles  nous  aurons  bientôt  à  nous  expliquer.  Dans 
premier  au  contraire  l'alcalinité  n'est  le  plus  souvent  que 
résultat dun  genre  d'alimentation  ou  d'une  médication; d 
peut  être  aussi  la  conséquence  de  troubles  digestifs.  L'usa; 
de  certaines  substances,  telles  que  les  carbonates  alcalii 
l'ingestion  des  végétaux  et  des  fruits,  peuvent  selon  les  dos 
administrées  ou  les  quantités  ingérées  rendre  les  urines  fâ 
blement  acides,  neutres  ou  alcalines. 

Les  urines  dont  l'alcalinité  est  passagère  et  variable  peuvc 
facilement  subir  la  fermentation  ammoniacale,  mais  elle  ne 
produit  dans  ces  cas  que  dans  le  vase  qui  les  a  reçues  et  api 
plus  ou  moins  de  temps.  Observées  au  moment  de  l'émissi 
ou  peu  de  temps  après,  elles  ne  dégagent  pas  d'odeur;  le 
trouble  est  peu  prononcé  mais  elles  laissent  bientôt  se  pr 
duire  un  dépôt.  Ce  dépôt,  d'un  blanc  assez  éclatant,  oc^^u 
souvent  une  assez  grande  hauteur  dans  la  partie  inférieu 
du  verre  à  expérience;  il  est  en  effet  assez  léger  et  les  divers 
particules,  qui  le  constituent,  ne  s'agrègent  pas  complètemer 
il  est  aisément  miscible  à  l'urine  qui  le  surnage. 

Les  urines  dont  l'alcalinité  est  prononcée  et  permanen 
qui  offrent  cette  réaction  dès  leur  émission  et,  à  plus  foi 
raison,  celles  qui  deviennent  ammoniacales  dans  la  vess 
appartient,  comme  vous  le  savez,  à  des  sujets  porteurs 
lésions  et  doivent  nécessairement  être  mélangées  de  pus.  C 
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:  iaflt  la  transformation  ammoniacale  de  l'urine  peut  par- 
xaaaA  se  produire  hors  de  la  vessie  dans  des  liquides 
^spts  de  tout  mélange  de  pus. 

ici  par  exemple  une  urine  tout  à  fait  normale  que  nous 
.  :s  laissé  putréfier  ù  Tair  libre.  Elle  a  l'odeur  ammonia- 
.r:  die  est  trouble,  contient  un  dépôt  et  à  sa  surface  sur- 
ine Qoe  couche  irisée  d'un  blanc  sale. 
C^tle  couche  superficielle  mérite  d'attirer  votre  attention  : 
<  produit  toujours  dans  les  urines  qu'on  laisse  putréfier 
.  àr  libre;  elle  est  constituée  par  des  phosphates  terreux, 
:>.(aauDent  par  du  phosphate  de  chaux  et  du  phosphate  am- 
:ï.aiaco-magnésien,  mélangés  avec  un  peu  de  carbonate  de 
J^ttii.  On  lai  avait  donné,  il  y  a  quelques  années,  le  nom  de 
^l'y.tine  et  on  lui  attribuait  une  véritable  importance  dans 
-^iidgnostic  de  lagrossesse.Yous  l'avez  trop  souvent  observée 
i  suriace  des  urines  que  vous  étudiez  dans  la  salle  des 
•  unes  pour  qu'il  soit  nécessaire  de  vous  avertir  de  l'ina- 
-^  de  ce  prétendu  symptôme  de  la  grossesse, 
^i  nous  soumettons  le  dépôt  de  ces  urines  alcalines,  qu'elles 
>:rnl  d'ailleurs  putréfiées  ou  non,  au  contact  d'un  acide 
-^  le  verrez  disparaître.  Nous  versons  quelques  gouttes 
iTacide  acétique  ;  il  se  produit  un  léger  dégagement  gazeux  et 
ê  y^diment  se  liquéfie.  Nous  avons  rendu  au  liquide  l'acidité 
;.i  loi  était  nécessaire  pour  maintenir  dissous  les  sels  ter- 
•'^01  de  Tonne  et  pour  les  empêcher  de  se  précipiter.  Le  même 
;::'^oomèDe  se  produit  dans  ces  autres  dépôts  phosphatiques 
jui  appartiennent  à  des  urines  qui  n'ont  pas  subi  la  fermen- 
-ition  aaunoniacale.    Les  acides  nitrique  et  chlorhydrique 
:*:lainineraient  les  mêmes  phénomènes. 

D  est  donc,  en  réalité,  facile  de  distinguer  rapidement  l'un 
^  Fautre  un  dq>ôt  constitué  par  les  sels  terreux  de  l'urine 
^  on  dépôt  de  pus.  La  chimie  a  sur  le  microscope  l'avantage  de 
:.uriur  un  procédé  plus  rapide  et  plus  généralement  applicable, 
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Le  microscope  vous  renseignerait  cependant  avec  une  cei 
titude  encore  plus  absolue  en  vous  permettant  de  reconnaît 
là  des  formes  cristallines  bien  définies,  ici  les  éléments  i 
pus  et,  dans  les  urines  putréfiées,  le  petit  ferment  de  1  uri 
que  Ton  rencontre  dans  toutes  les  urines  ammoniacales,  k 
ment  organisé,  bien  déterminé  et  sur  Texistence  duquel  1 
célèbres  travaux  de  M.  Pasteur  ont  si  vivement  et  si  justeme 
attiré  l'attention. 

J'ai  fait  dessiner  au  tableau  les  formes  cristallines  que  vo 
offrent  à  étudier  le  phosphate  ammoniaco-magnésien  et  l'urï 
d'ammoniaque.  11  est  facile  de  reconnaitre  les  cristaux  i 
phosphate  ammoniaco-magnésiens  ;  leurs  formes  en  sarcj 
phage  et  leur  élégante  disposition  dendritique  sont  absolûmes 
caractéristiques.  Si  vous  faites  pénétrer  sous  la  lame  de  ven 
mince  qui  recouvre  la  préparation  une  gouttelette  d'acide  ao 
tique  ou  d'acide  chlorhydrique  vous  voyez  disparaître  rapid 
ment  les  cristaux  ainsi  que  vous  l'avez  produit  sur  leur  noas 
dans  le  verre  à  expérience.  Avec  une  goutte  de  soude  caustiql 
vous  pouvez  provoquer  leur  réapparition  sur  le  porte-objet  ( 
microscope;  vous  avez  en  effet  rendu  au  liquide  la  qualité  a 
câline  nécessaire  pour  provoquer  la  précipitation  des  pboi 
phates. 

La  précipitation  des  sels  terreux  de  l'urine,  sous  rinlluei» 
de  leur  état  alcalin  ou  de  leur  acidité  insuffisante,  est  un  ai 
points  importants  de  la  pathologie  urinaire.  Le  fait  est  d'ai 
tant  plus  utile  à  connaître  qu'il  se  produit  surtout  lorsqt 
l'urine  est  mélangée  de  pus  et  que  déjà,  sous  l'influence  de  so 
alcalinité,  le  pus  lui-même  a  subi  les  modifications  que  vot 
connaissez. 

L'aspect  des  dépôts  purulents  modifiés  et  mélangés  vous 
déjà  montré  au  milieu  des  amas  glaireux  des  grumeaux  o 
des  traînées  grisâtres,  blanc  sale.  Nous  vous  les  avons  signalée: 
nous  vous  avons  dit  leur  mélange  intime  avec  la  gangue  giai 
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-eose  et  collante  qui  les  enserre  et  les  amalgame.  Il  esl  facile 

k  comprendre  comment  ce  mélange  de  substances  orga* 

laes  et  minérales  peut  devenir  le  point  de  départ  de  la  for- 

ation  des  calculs  phosphatiques^et  pourquoi  dans  les  vessies 

sdades,  qui  se  vident  mal  et  que  le  cathétérisme  lui-même 

jdoL  être  impuissant  à  complètement  évacuer  et  nettoyer,  la 

production  des  pierres  phosphatiques  est  si  rapide  et  nécessite 

.-Ifiefois,  à  de  courts  intervalles,  le  renouvellement  desma- 

'^j^sms  chirurgicales.  Ces  faits  sont  importants  à  connaître, 

ais  ce  qu'il  nous  faut  surtout  retenir  pour  le  moment  c'est 

à  coïncidence  si  fréquente  et  si  fâcheuse  de  l'état  alcalin  et  de 

.  riiat  purulent  des  urines. 

La  présence  du  sperme  dans  Purine  ne  peut  être  qu'une 

iBse  d'erreur  tout  à  fait  secondaire.  Il  est  bien  rare  en  effet, 

»  le  liquide  spermatique  soit  mélangé  à  l'urine  en  propor- 

>i  suffisante  pour  donner  lieu  à  un  dépôt  appréciable  et 

«parable  à  celui  que  forme  le  pus.  Je  vous  ai  cependant  fait 

ftvre  dernièrement  an  n*  9  un  spermatorrhéique  chez  lequel 

iciiépôt  de  sperme  formait  au  fond  du  verre  des  couches  de 

iio  et  deux  centimètres  d'épaisseur.  Ces  dépôts  ont,  il  est  vrai, 

Boe  coloration  blanchâtre,  mais  ce  blanc  est  bleuâtre,  toujours 

translucide.  La  préparation  microscopique  la  plus  simple  vous 

l'ermettra  d'ailleurs  de  toujours  bien  juger  de  la  présence  ou 

k  Fabsence  des  spermatozoaires  dans  un  dépôt  suspect. 

D  paraîtrait  rationnel  que  je  terminasse  cet  examen  compa- 
ratif des  dépôts  de  pus  avec  ceux  qui  peuvent  en  simuler  la 
présence  dans  l'urine,  en  vous  donnant  les  caractères  qui 
distinguent  les  dépôts  muqueux  et  muco -purulents,  des  dépôts 
purulents  proprement  dits.  Je  ne  puis  cependant  vous  rensei- 
gner à  ce  sujet.  11  faudrait  pour  cela  avoir  un  moyen  d'examen 
Anatomique  ou  chimique  qui  nous  permit  de  vous  montrer 
dans  l'urine  la  présence  du  mucus.  Je  dois  vous  déclarer 
•]«'il  n'existe  pas. 
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Le  savant  chimiste,  qui  remplit  dans  cet  hôpital  les  fooi- 
tiens  de  pharmacien  en  chef,  déclare  formellement  qu'il  n  a 
jamais  rencontré  de  mucine  dans  l'urine.  Vous  savez  cepen- 
dant combien  est  grande  la  compétence  de  M.  Méhu  daoâ 
Fexamen  chimique  des  urines  auquel  il  se  livre  depuis  taul 
d'années  et  qu'il  poursuit  avec  un  soin  si  scrupuleux.  Déjà  je 
vous  ai  exposé  les  réactions  qui  permettent  de  différeocieF 
chimiquement  la  pyine  de  la  mucine. 

La  mucine  est  en  effet  un  principe  parfaitement  délini  et 
facile  à  caractériser.  La  mucine  pure  s'extrait  facilement  du 
contenu  de  la  grenouillelte,  de  l'articulation  du  genou  saû) 
chez  l'homme;  mais  ce  principe  n'existe  pas  dans  l'urine  Ml 
y  a  vainement  été  cherché  et  personne  ne  l'y  a  découvert. 

Tout  le  monde  parle  cependant  du  mucus  des  urines,  de^ 
dépôts  muqueux,  des  dépôts  muqueux  purulents  ;  médecm^ 
et  malades  emploient  le  même  langage. 

Avec  M.  Méhu  nous  devons  reconnaître  que  donner  le  nom 
de  mvcus  à  un  ensemble  d'éléments  aussi  variés  que  ceux  du 
sédiment  de  l'urine  saine  et,  à  plus  forte  raison,  de  Turiod 
pathologique,  c'est  détourner  un  mot  de  son  sens  bien  défini 
et  en  faire  en  quelque  sorte  le  sinonyme  de  matières  en  sus- 
pension :  ce  n'est  plus  un  langage  scientifique. 

L'expression  de  ynucus  abotidant  veut  souvent  dire  pus. 
quelquefois  sperme,  détritus  organiques,  et  même  phosphate^. 
urates  ou  mélange  de  ces  divers  éléments.  On  l'applique  sur- 
tout quand  le  dépôt  possède,  à  des  degrés  divers,  une  consis- 
tance visqueuse.  Mais  dans  les  urines  les  plus  visqueuses  il 
n'y  a  ni  mucus  ni  mucine. 

Vous  savez  que  cet  aspect  est  dû  aux  modifications  que  su- 
bissent les  globules  du  pus  sous  l'influence  du  milieu  alcalin 
ou  ils  baignent,  l'agent  de  cette  transformation  est  le  car- 

1.  Méhu,  De  la  non-eristmce  du  mucus  dans  ruritie  [Bulletin  de  Uunu 
méd.  et  chir.y  30  août  4876). 
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booate  (f  ammoiiiaqoe  provenant  de  la  décomposition  ile 
*uree. 

Au  point  de  vue  scientifique  la  non-existence  du  mucus 
Ans  Turine  nous  paraît  démontrée,  et  le  langage  devant  être 
iraot  tout  conforme  aux  faits,  l'expression  de  dépôts  muqueux 
de larine  doit  être  rejetée. 

Au  point  de  vue  clinique  cependant,  une  pareille  modifi- 
cation dans  le  langage  usuel  ne  serait  pas  sans  inconvénients. 
Les  termes  de  mucus,  de  muco-pus  sont  fort  commodes.  Ds 
désignent  des  choses  différentes.  Ce  serait  sans  doute  une  gros- 
sière erreur  que  de  qualifier  de  dépôts  de  mucus,  ces  dépôts 
fiaireux  visqueux,  tenaces  des  urines  alcalines.  Mais  il  est  un 
pand  nombre  de  dépôts  d'apparence  particulière  et  vaiîable 
<pe  ron  a  coutume  de  désigner  sous  les  appellations  de  mu- 
wox,  muco-purulents.  En  conservant  ces  dénominations, 
Ù2S  le  langage  usuel,  il  suffit  d'être  prévenu  qu'au  point  de 
tas  chimique  l'expression  de  dépôt  de  mucus  ne  saurait  être 
ansacrée.  Nous  pourrons  ainsi  continuer  à  désigner  sous  les 
déDominations  de  dépôts  muqueux  et  muco-purulents,  ces 
images  floconneux  plus  ou  moins  épais,  plus  ou  moins  opa- 
ques, plus  ou  moms  semblables  à  du  pus  qui  si  souvent  se 
trouvent  dans  4es  urines;  ils    caractérisent  certains  états 
transitoires  qui  répondent  à  des  degrés  correspondants  de  la 
i^on,  ils  indiquent  un  retour  à  l'état  normal  ou  un  achemi- 
nement vers  la  maladie. 

D'aflleurs  au  lit  du  malade,  ces  expressions  sont  d'autant 
plus  utiles  qu'elles  ont  moins  de  valeur  scientifique.  11  est 
nécessaire  de  pouvoir  formuler  une  opinion  qui  satisfasse  la 
curiosité  légitime  du  patient,  sans  craindre  d'éveiller  l'in- 
quiétude. Les  expressions,  mucus,  muco-pus,  sont  admises, 
elles  n  ont  pas  mauvaise  réputation.  Le  mot  pus,  l'épithéte 
purulente  sont  d'un  détestable  effet.  On  y  attache  invinci^ 
blement  la  signification  d'état  grave.  Il  serait  donc  regretta- 
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ble  (f  être  obligé  de  s'en  servir.  On  ne  doit  aux  malades  que 
les  vérités  qu'ils  peuvent  entendre  ;  on  se  doit  à  soi-même 
de  savoir  quelle  est  la  valeur  scientifique  des  expressions  dont 
on  fait  usage.  Les  recherches  intéressantes  de  M.  Méhu  vous 
auront  appris  à  savoir  différentier  le  langage  scientifique  du 
langage  employé  dans  la  pratique  journalière. 

IL  Examen  du  malade 

Nous  venons  de  donner  de  longs  développements  au  côte 
physico-chimique  de  l'importante  question  :  «  du  pus  dai]> 
l'urine.  »  Nous  n'avons  eu  cependant  en  vue,  que  ce  qu: 
pouvait  être  nécessaii'e  pour  arriver  à  V interprétation  i',- 
nique. 

Dans  les  affections  des  voies  urinaires,  la  connexité  qui 
s'établit  entre  l'élude  des  urines  pathologiques  et  J^étude 
du  malade,  est  si  étroite,  que  déjà  nous  avons,  chemin  fai- 
sant, indiqué  plus  d'une  déduction  clinique  importante. 

Cette  vérité  nécessaire  ressortira  mieux  encore  de  ce  qui 
nous  reste  à  exposer.  L*étude  du  malade  nous  le  verrons,  ^^\ 
aussi  indispensable  à  l'étude  de  l'urine  que  celle  de  l'urine  à 
l'exacte  définition  de  la  maladie. 

Les  conditions  qui  modifient  et  régissent  les  divers  aspab 
de  l'urine  purulente,  la  véritable  théorie  de  sa  putréfacbou 
intra-vésicale  en  particulier,  ne  peuvent  être  rencontrées  que 
dans  l'étude  réciproque  du  liquide  excrété  et  du  malade  qui 
le  fournit. 

La  question  des  urines  alcalines  et  des  urines  ainnioniacalo 
a  été  plus  d'une  fois  soulevée  dans  ces  derniers  temps.  Elle 
a  eu  la  bonne  fortune  d'attirer  d'une  façon  particulière  l'atten- 
tion de  savants  éminents.  Nous  ne  devons  ici,  ni  exposer 
toute  la  question,  ni  même  utiliser  les  travaux  de  premier 
ordre  qu'elle  a  suscités  au  point  de  vue  chirurgical  et  au  point 
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de  fue  physico-chimique.  Le  seul  objectif  de  nos  leçcfns 
•^i  de  faire  avec  vous,  une  étude  séméiologique  qui  n'est  que 
ie  préambule  de  cdle  des  maladies  si  nombreuses  de  l'appa^ 
:é\  urinaire.  Ce  but  sera  atteint  si  nous  fixons  dès  à  pré- 
sent Totre  attention  sur  les  conditiom  cliniques,  sous  l'influence 
lesquelles  se  produit  et  se  modifie  Tétat  alcalin  et  Tétat 
amnHHiiacal  des  urines. 

Un  premier  fait  clinique  retient  tout  d'abord  notre  atten- 
ù  jiL  Les  urines  dont  ralcaKnité  est  prononcée  et  permanente, 
oeOes  qui  subissent  dans  la  vessie  la  fermentation  ammonia- 
cale, appartiennent  toujours  à  des  malades  porteurs  de  lésions 
des  foies  urinaires  plus  ou  moins  anciennes,  rarement  très 
récentes,  et  dans  tous  les  cas,  ces  urines  sont  mélangées  de 

h. 

Si  de  ce  fait  général  nous  descendons  à  l'examen  des  cas 
larticuliers,  nous  sommes  vivement  frappés  du  rôle  prépon- 
dérant de  la  vessie  dans  la  production  du  phénomène  dont 
lions  voulons  apprécier  l'importance  séméiologique.  Le  rôle 
mécanique  du  réservoir  urinaire  est  à  cet  égard  nettement 
établi  La  pratique  de  la  chirurgie  montre  en  eflet  chaque 
jour  que  l'urine  s'altère  dautant  plus  viie^  dautani  plus 
^'f rement  que  la  vessie  se  vide  moins  complètement.  La  ré- 
tention partielle  peut  en  effet  être  considérée  comme  un  tait 
d*ûrdre  mécanique  prolongeant  la  durée  du  contact  entre  le 
pus  et  l'urine  et  vous  avez  vu  que  plus  ce  contact  se  prolonge 
et  plus  la  transformation  ammoniacale  se  complète  et  se  pré- 
cipite. Mais  cette  condition  importante  nous  parait  cependant 
inférieure  dans  ses  résultats  immédiats  à  celles  qui  résultent 
de  Finfluence  de  la  cystite. 

Dans  les  cas  si  nombreux  que  chaque  jour  vous  observez, 
où  ré?acuation  incomplète  de  la  vessie  constitue  le  point  de 
départ  de  la  scène  morbide,  vous  voyez  l'état  du  malade 
changer  subitement  lorsque  la  vessie  s'enflamme  ou  lorsque 
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cette  inflammation  passe  de  l'état  subaigu  ou  chronique  à 
Tétat  aigu.  Des  observations  multipliées  permettent  de  com- 
pléter notre  presdère  proposition  en  disant  :  l'urine  s'altère 
d'autant  plus  vite,  d'autant  plus  sûrement  que  le  réservoir 
urinaire  se  vide  moins  complètement  et  qu^U  est  plus  ^- 
flommé* 

Si  l'on  peut  considérer  la  rétention  partielle  comme  un  iait 
d'ordre  mécanique,  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  cystite.  II 
y  a  là  une  action  morbide  indiscutable,  dont  l'intervention 
détermine  la  transformation  ammoniacale  des  urines.  J'espère 
vous  démontrer  par  Tétude  de  quelques  faits  la  vérité  et  Tim- 
portance  clinique  de  cette  proposition. 

Il  est  nécessaire  de  vous  donner  tout  d'abord  un  exemple 
de  transformation  ammoniacale  de  l'urine  survenu  chez  un 
malade  qui  n'avait  jamais  subi  le  contact  d'aucun  instrument, 
ou  en  d'autres  termes  qui  n'avait  jamais  été  sondé.  Les  faits 
de  cette  nature  ont  été  observés  par  tous  les  cliniciens  et  celui 
que  je  vous  cite  n'a  d*autre  mérite  que  d'être  fort  démon- 
stratif. 

Chez  un  malade  de  65  ans  j'observais  depuis  quelques  se- 
maines des  envies  fréquentes  d'uriner  plus  prononcées  la  nuit, 
mais  ne  cédant  que  très  incomplètement  au  mouvement  et  aun 
occupations  de  la  journée,  qui  d'ailleurs  ne  nécessitaient  au- 
cune fatigue.  Le  malade  me  consultait  parce  que  les  envies, 
dont  il  avait  à  se  plaindre  depuis  longtemps  déjà,  étaient 
devenues  pénibles  ;  le  commencement  de  la  miction  était  à  la 
fois  difficile  et  douloureux.  La  vessie  se  vidait  mal,  mais  le 
malade  avait  à  l'avance  déclaré  qu'il  ne  consentirait  jamais  à 
être  sondé.  Les  urines  ne  contenaient  qu'une  petite  quantité 
de  pus  qui  se  séparait  nettement;  elles  étaient  acides.  Appelé 
un  malin  je  trouvai  la  scène  absolument  changée  ;  la  nuit 
avait  été  des  plus  pénibles,  les  mictions  étaient  fréquentes  et 
très  douloureuses,  les  urines  troubles  et  alcalines  laissaient 
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déposer  ia  masse  glaireuse  que  vous  connaissez.  Le  malade 

îTaît  (Tailleurs  rendu  la  quantité  ordinaire  et  ne  manqua  pas 

:opposet  pré¥entîvement  cet  argument  à  toute  proposition  de 

^itbéténsme.  Ce  ne  fut  qu'après  plus  de  quinze  jours  de  cet 

état  misérable,  auquel  s'étaient  joints  de  petits  frissons  qui 

5é  montraient  chaque  jour  après  midi,  alors  que  le  malade 

;aaoi  et  émacié  ne  pouvait  plus  que  se  rendre  à  discrétion, 

jue  nous  pûmes  pratiquer  le  cathétérisme  évacuateur.  Il  fut 

:ait  avec  la  plus  grande  facilité  et  débarrassa  la  vessie  d'une 

grande  tasse  de  liquide  épais,  trouble,  ammoniacal.  Sous  Fin» 

iueoce  d'une  évacuation  régulière  renouvelée  trois  fois  dans 

i^  vingt-quatre  heures,  nous  vîmes  le  malade  revenir  gra-* 

iaellfflaent  à  la  santé  ;  mais  plus  rapidement  encore  nous 

limes  témoins  de  h  transformation  successive  et  complète 

£  rorine  qui,  sous  la  seule  influence  du  cathétérisme,  sans 

ijections  vésicales  ni  préparation  médicamenteuse  d'aucune 

>^rle,  revinrent  à  l'acidité  nonnale.  Elles  continuèrent  cepen- 

^t  à  être  mélangées  d'un  peu  de  pus ,  car  le  malade  fut 

ôligé  de  continuer  définitivement  le  cathétérisme  pour  obte- 

uir  Févacuation  complète  et  régulière  de  la  vessie. 

A  coté  de  ce  fait,  je  vous  rappellerai  l'histoire  de  malades 
^e  vous  avez  tous  pu  étudier  dans  nos  salles. 

Aa  n''  1  de  la  salle  Saint-Vincent,  vous  avez  suivi  l'obser- 
îaiioQ  d'un  malade  âgé  de  50  ans  sur  lequel  j'ai  particulier 
ment  appelé  votre  attention  (août  1 876).  Cet  homme  urinait 
iiffidlement  et  imparfait^nent  depuis  plusieurs  années.  Nous 
■  oQstations  que  la  vessie  ne  se  vidait  pas  et  que  le  canal,  siège 
ie  rétrécissements  multiples,  o£Frait  dans  sa  partie  la  plus 
étroite  passage  à  l'explorateur  n®  6.  Le  rétrécissement  était 
dur,  le  malade  avait  des  envies  incessantes  et  douloureuses, 
1^  urines  examinées  au  moment  même  de  l'émission  étaient 
^fanchementet  complètement  alcalines.  Elles  exhalaient  l'odeur 
aaunoniacale  ;  elles  étaient  sales  et .  chaînées  de  filaments 
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d^aspect  glaireux  gris  sale.  Cette  modification  si  profonde  de 
Turinë  ne  nou$  empêcha  pas  de  poser  l'indication  de  l'uré- 
throtomie  et  de  la  pratiquer.  L*opération  ne  fut  suivie  d'aucun 
incident  et  pas  un  instant  le  malade,  observé  matin  et  soir  à 
l'aide  du  thermomètre,  n*a  présenté  de  fièvre.  Haïs  ce  que 
nous  voulons  surtout  retenir  de  cette  observation,  c'est  le 
changement  que  présentèrent  bientôt  les  urines.  Dès  le  troi- 
sième jour,  elles  étaient  acides  à  l'émission  et  restaient  acides 
pendant  une  ou  deux  heures,  elles  étaient  encore  troubla. 
Quelques  oscillations  furent  observées  dans  leur  amélioration 
vers  le  dizième  jour  où  elles  redevinrent  légèrement  alcalioes 
et  un  peu  plus  troubles.  Mais  bientôt  l'état  acide  reparut  el 
lorsque  le  malade  nous  quitta,  un  mois  après  l'opération,  k 
urines  étaient  acides  à  l'émission  et  restaient  acides  du  jour 
au  lendemain  ;  elles  avaient  recouvré  leur  transparence,  perdn 
leur  odeur  et  ne  laissaient  aucun  dépôt. 

Ce  malade  qui  nous  était  arrivé  avec  des  lésions  si  com- 
plexes n'avait  jamais  subi  de  traitement  chirurgical  et  n*a^t 
même  pas  été  sondé  avant  son  entrée  à  Thôpital. 

A  l'hôpital  il  ne  subit  d'autre  thérapeutique  que  le  traite- 
ment chirurgical ,  uréthrotomie  et  dilatation  consécutive 
quinze  jours  après  Tincision  du  canal. 

La  seconde  observation  (21  juillet  1 876)  que  j'ai  à  vous 
signaler  est  celle  du  vieillard  couché  au  n'^  23. 

Atteint  d'hypertrophie  prostatique,  ce  malade  a  dû  prendre 
depuis  de  longues  années  déjà,  l'habitude  de  se  sonder  r^- 
lièrement  II  y  a  deux  ans,  sa  sonde  se  brise  et  il  entre  dans 
notre  service.  L'extraction  fut  difficile,  le  corps  étranger 
extrêmement  friable  se  fragmentait  sous  la  moindre  pression. 
L'extraction  parut  cependant  complète  et  le  malade  nous 
quitta  bientôt  en  parfaite  àanté.  Vingt  mois  se  passèrent 
ainsi  :  notre  homme  se  sondait  de  cinq  à  six  fois  par  vingt- 
quatre  heures  et  cela,  sans  éprouver  le  moindre  trouble  vésical. 
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C  T  a  SIX  semaines,  il  commeaçaà  souffirir  quand  il  marchait 
3  pea  nie,  quand  il  allait  en  voiture.  Peu  à  ipea  la  douleur 
i:iinl  continue,  les  besoins  d*uriner  se  nqiprochèrent;  les 
zines,  claires  jusqu'alors,  devinrent  troubles  puis  glaireuses 
ttœia  malgré  des  lavages  vésicaux  répétés;  à  son  entrée,  vous 
irex  pu  constater  avec  moi  l'état  du  liquide  urinaire.  Reposé 
ians  un  verre  il  est  trouble,  chargé  d'un  pus  légèrement  filant 
a  qui  se  eoDecte  mal  en  dépôt.  Examinées,  au  mameni  même 
•  -/  elles  s^ écoulent  par  la  sondCy  ces  urines  ont  la  réaction 
:  câline  la  plus  nette  ^  F  odeur  pénétrante  ammoniacale.  11  s'agit 
bien  là  d'une  transformation  ammoniacale  de  l'urine  se  faisant 
la  sein  même  de  la  vessie.  L'exploration  nous  ayant  fiiit 
reconnaître  la  présence  d'un  corps  étranger,  le  diagnostic 
»rté  fut  cystite  calculc^ee.  Trois  séances  de  lithotritie  suffi-* 
ymi  pour  débarrasser  le  malade  d'un  dépôt  phosphatique 
ifuit  pour  centre  un  fragment  de  sonde  oublié  il  y  a  deux 
es.  Or,  et  c'est  ici  que  l'observation  devient  des  plus  inté- 
ressantes, en  même  temps  que  nous  supprimions  le  ccurps 
étranger,  esa  même  temps  que  disparaissait  la  cause  de  la 
cystite,  nous  voyions  les  urines  s'amâiorer  nq>idement. 
Ikts  la  deuxième  séance,  eUes  Paient  redevenues  légère- 
ment acides;  trois  semaines  après  l'entrée  à  l'hôpital, 
cfles  le  sont  complètement  :  tout  dépôt  glaireux,  toute  odeur 
«>Dt  disparu.  Les  urines  contiennent  cependant  du  pus  car 
le  malade  a  dû  continuer  à  se  sonder  et  la  présence  du  pus 
est  de  rè^  en  parai  cas.  Notre  malade  n'a  été  soumis  à 
aucune  injection  vésicale  spéciale  ni  à  aucun  traitement  inté- 
rieur. 11  lave  sa  vessie  à  l'eau  tiède  et  ne  prend  aucun  médi- 
cament. 

Le  12  octobre  1876,  ce  même  malade  se  représente  à  la 
salle  SaintrYincent  avec  les  mêmes  symptômes  :  mêmes  dou- 
leurs, m&ne  dépôt  abondant  des  urines,  même  et  intense 
réaction  alcaline,  même  odeur  ammoniacale  ;  l'urine  file  en 
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sortant  de  la  sonde.  Je  fais  une  première  séance  de  lithotritie 
le  1 8,  une  seconde  le  21 .  De  la  première  à  la  seconde  séance, 
aucune  modification  des  urines;  à  partir  de  la  seconde,  Tal- 
calinité  diminue  progressivement,  au  fur  et  à  mesure  de  l'ex- 
pulsion des  débris.  Le  26,  Turine  est  absolument  neutre;  dès 
le  lendemain  apparaît  la  réaction  acide  qui  s'accentue  de 
jour  en  jour  et  qui  est  complète  à  la  sortie  du  malade  dans  les 
premiers  jours  de  novembre.  Ce  malade  est  venu  nous  donner 
de  ses  nouvelles  à  la  fin  du  mois  d'août  1877.  Il  n'éprouve 
aucune  douleur,  ses  urines  ne  se  sont  pas  modifiées,  il  se 
sonde  devant  nous,  l'acidité  est  normale.  La  guérison  s*est 
donc  maintenue.  Pour  l'assurer  nous  avions  à  deux  reprises 
vérifié  Tétat  de  la  vessie  sans  retrouver  de  débris  calculein 
et  nous  avions  prescrit  au  malade  une  injection  acide  (acide 
borique  au  300®),  dont  il  a  fait  usage  à  l'hôpital,  mais  seule- 
ment après  le  retour  des  urines  à  l'état  acide  et  depuis  sa 
sortie  de  l'hôpital  deux  ou  trois  fois  par  semaine  *.  . 

La  troisième  observation  (13  janvier  1877)  a  encore  un 
calculeux  pour  sujet.  Â  son  entrée,  on  constate  que  lurine  est 
alcaline  dans  la  vessie  ;  les  dernières  gouttes  émises  par  la 
sonde  ont  une  réaction  bleue  des  plus  intenses,  tout  le  liquide 
offre  la  même  réaction.  La  vessie  ne  se  vide  pas  ;  on  soumet 
le  malade  au  cathétérisme  qui  est  répété  deux  fois  par  jour, 
on  lave  régulièrement  la  vessie  avec  une  solution  d'acide 
borique  à  2/100.  Sous  l'influence  de  ces  moyens,  l'alcalinité 
diminue  mais  ne  disparait  à  aucun  moment.  Le  malade  est 
taillé  le  24  janvier  (calcul  phosphatique);  on  examine  l'urine 
le  5  février,  alors  que  le  malade  a  pu  en  recueillir  pour  la 
première  fois,  elle  est  franchement  acide  et  l'acidité  persiste 
pendant  plusieurs  heures  ;  la  réaction  n  a  plus  varié  jusqu  au 


4.  Nous  avoQs  de  nouveau  vu  ce  malade  eu  janvier  1S78,  la  vessie  d6 
contient  pas  de  calcul,  les  urines  sont  acides  à  rémission. 
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j-  de  la  sortie  du  malade^  le  1 7  février.  Ce  malade  a  été 

.  i:  U  reste  complètement  guéri. 

Ims  on  quatrième  fait,  Tétat  pathologique  est  fort  com* 
.  11  s'agit  cq>endant  d'un  homme  âgé  de  trente-sept  ans 
^Ssmeat  et  de  bonne  constitution.  C'est  en  1864  qu'il  a 
::-»ré  les  premières  difficultés  sérieuses  et  douloureuses  de 
I  inidîon  et  qu'il  a  constaté  que  ses  urines  étaient  troubles 
I  iéposaient.  H  subit,  à  Brest  en  1 870,  l'ur^hrotomie  interne 
I  se  pcMia  bien  jusqu'  en  1 872;  à  partirde  ce  moment,  repa- 
creot  les  troubles  douloureux  de  la  miction.  U  entre  à  Nec- 
3.  en  septembre  1 876.  Les  mictions  sont  répétées,  doulou- 
avant,  pendant  et  après  ;  le  jet  petit,  filiforme;  les  urines 
,  purulentes,  alcalines  ;  l'explorateur  n^  5  peut  seul 
bodar  le  point  le  plus  étroit.  Le  malade  est  absolument 
rjûi  à  ne  pas  subir  l'uréthrotomie;  aucune  prière  ne  peut 
"osre  sa  résolution.  La  dilatation  est  entreprise  puis  bientôt 
^Lijàonnée.  Les  accès  de  fièvre  sont  facilement  provoqués 
s '^paraissent  spontanément.  Après  un  repos  prolongé  et 
K  traitoDent  général  approprié,  la  dilatation  commençait  à 
«ç^rer  régulièrement,  lorsque  le  malade  veut  sortir  le  28  dé- 
cifre  1876. 

ii  revient  à  l'hôpital  le  8  janvier  1 877.  La  dilatation  est 
^.nse  et  peut  être  menée  au  n*  20,  le  malade  consent  enfin  à 
e:*;  exploration  métallique  qui  confirme  la  présence  annoncée 
'13  calcul,  mais  le  malade  se  refuse  à  la  lithotritie  encore 
LOS  à  la  taille,  il  quitte  l'hôpital  le  28  février. 

Vaincu  par  la  souflfrance,  il  y  revient  le  1 6  mai  1 877  décidé 
^cepter  les  opérations  nécessaires. 

%  passait  un  explorateur  n*  1 2  et  comme  la  dilatation 
^^t  en  somme  toutes  les  préférences  du  malade,  elle  hit 
'^}Ti  tentée.  Mais  ce  n'est  que  péniblement  et  avec  plu- 
siirs  aoeès  de  fièvre  que  l'on  était  arrivé  le  9  juin  au 

M6. 
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L'uréthrotomie  fut  faite  ce  jour-là,  elle  ne  fut  pas  sume  de 
fièvre,  malgré  l'état  du  malade  et  malgré  Fétat  toujours  alciUn 
des  urines.  La  dilatation  consécutive  fut  conduite  au  n*  :  J 
et  le  30  juin,  je  pratiquai  la  première  séance  de  lithotrite 
(pierre  phosphatique  très  friable).  Elle  ne  fut  pas  suivie  à 
fièvre,  mais  le  troisième  jour,  sous  l'influence  du  très  péniMe 
passage  des  fragments  à  travers  un  canal  épais  et  résistaoi 
quoique  élargi,  il  y  eut  des  accès  de  fièvre  répéta,  des  trouble: 
digestifs,  de  la  prostration.  La  deuxième  séance  n'eut  lieu  qu^ 
le  1 4  juillet,  la  troisième  fut  faite  le  1 8  ;  enfin  des  séances  àt 
vérification  furent  pratiquées  le  28  juillet  et  le  11  ac<^ 
Cette  dernière  permit  encore  de  saisir  un  fragment  en  ar- 
rière de  la  prostate. 

Pendant  toute  la  durée  de  ce  traitement  difficile,  lê^i 
général  s'était  amélioré  progressivement,  mais  l'état  des  ntm 
toujours  sales,  odorantes  et  alcalines  ne  commença  à  ^ 
modifier  que  le  1 4  août  ;  elles  furent  ce  jour-là  trouvées  tai 
blement  acides  à  l'émission,  mais  devenaient  neutres  quelquei 
minutes  après.  On  avait  cependant  essayé  de  1^  modifier  9| 
donnant  le  salycilate  de  soude  à  la  dose  quotidienne  de  4  f. 
du  24  au  30  juillet.  On  l'administra  de  nouveau  du  8  au  ti 
août.  La  modification  constatée  dans  les  urines  avait  coincià 
avec  l'émission  d'un  gravier,  émission  suivie  d'un  grand  sou- 
lagement. Afin  de  juger  s*il  fallait  attribuer  le  changeaieai 
survenu  à  l'émission  du  fragment  ou  au  médicament,  oi 
supprima  le  salycilate. 

A  partir  de  ce  jour,  les  urines  ont  été  quelquefois  alcaline: 
(du  16  au  20  août),  mais  en  somme  l'observation  joumaiii^ 
a  constaté  presque  constamment  leur  acidité  et  la  persistant 
de  cet  état  acide.  Les  variations  dans  l'acidité  à  rémission  rt 
dans  la  persistance  de  l'état  acide  ont  toujours  été  en  rapport 
avec  les  troubles  de  la  miction.  Quand  le  malade  urine  feon 
lement  et  sans  douleur,  les  urines  sont  acides  et  restent  acidé^; 
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''we  les  douleurs  se  montrent,  l'acidité  est  plus  faible  et 
lus  persistante. 

i  malade,  toujours  insoumis,  a  quitté  l'hôpital  avant  gué- 

:ba  et  n  a  jamais  été  complètement  débarrassé.  Mais  son  ob- 

«Qton,  9  longtemps  prolongée ,  prouve  combien  est  directe 

jÉheoce  de  la  lésion  sur  l'état  de  l'urine.  La  lenteur  même 

è  letoor  à  Tétat  acide,  les  oscHlations  subies,  montrent  la 

praslante  action  de  lésions  anciennes  et  étendues,  certai- 

■Kflt  rénales,  vésicales  et  uréthrales  tout  à  la  fois.  Et  cepen- 

u  OQ  constate  avec  le  rétablissement  du  cours  des  urines, 

Kc  le  débarras  même  imparfait  de  la  vessie,  que  les  urines 

«t  transforment .  Leur  aspect  et  leur  odeur  étaient  repoussants, 

fks  redeviemient  claires;  le  dépôt  est  insignifiant,  elles  sont 

h^Dement  acides  et  la  santé  générale  s'affermit.  Plus 

À  alors  que  le  malade  refuse  de  compléter  son  traitement, 

-A alcalin  reparait  et  persiste. 

iax  trois  observations  précédentes  fournies  par  des  calcu- 
ÎB  phosphatiques,  je  tiens  à  ajouter  la  suivante.  Il  s'agit 
(ttit  fois  <f  un  calculeux  urique  ;  la  pierre  était  rouge,  com- 
Msée  d'acide  urique  et  d'urates  ;  le  sujet  bien  nourri,  phétho- 
■3%,  grand  mangeur,  plein  de  forces  et  grand  fabricant  de 
p^éik  urique  depuis  longues  années.  Les  urines  sont  forte* 
ient  acides,  eDes  contiennent  habituellement  du  pus  et 
feitût  du  sang,  lorsque  le  malade  a  beaucoup  marché  ou 
hrsqa*il  a  ^  en  voiture. 

Tel  était  l'état  des  choses  et  je  préparais  le  patient  à  la 
ilhotritie,  lorsque  survint  une  exploration  difficile.  Le  lende- 
main nous  avions  de  la  cyslite  et  des  urines  alcalines.  L'alca- 
^  est  absolue  dans  le  verre;  elle  existe  aussi,  mais  à  un 
^^  iaible  degré,  dans  la  vessie.  Le  malade  est  soumis  au 
^^f  à  des  injections  quotidiennes  d'eau  de  pavot,  addition- 
Btt  après  quelques  jours  d'un  tiers  d'eau  de  goudron  médici- 
a^  La  cystite  diminue  et  les  urines  reprennent  leur  acidité. 
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Mais  voici  qui  est  plus  intéressant  encore.  L'amélioraboi 
notable  nous  conduit  à  autoriser  une  promenade  ;  on  la  ia& 
un  peu  longue.  Dès  le  lendemain,  la  cystite  a  repris  a 
Tacuité,  les  urines  sont  très  alcalines  dans  le  verre  et  alcaliiHr 
à  rémission.  Le  repos  est  prescrit,  le  même  traitement  m 
d'ailleurs  continué  ;  dès  le  lendemain,  Talcalinité  a  diminua 
elle  n'existe  plus  le  surlendemain.  Depuis,  le  malade  a  et 
débarrassé  de  sa  pierre  par  six  séances  de  lithotritie,  sêi 
urines  ne  varient  plus  dans  leur  composition  ;  elles  ont  (f  ai 
leurs  peu  varié  pendant  les  séances  qui  but  été  facileoiâD 
supportées,  grâce  à  une  préparation  longue  et  complète. 

Je  ne  veux  pas  arriver  prématurément  à  rinterprétatioidB 
faits,  mais  il  est  utile  de  faire  suivre  ce  récit  de  quelques  lé-i 
flexions.  Que  peut-on  invoquer  pour  expliquer  le  reloiffk 
l'alcalinité  après  la  promenade,  si  ce  n'est  l'acuité  plus  grand 
de  la  cystite,  provoquée  par  la  marche  et  les  mouveiDêfll 
répétés  du  calcul  ?  Que  peut-on  invoquer  pour  expliquer  V 
retour  à  l'acidité,  si  ce  n'est  l'influence  du  repos  sur  cette  cjsi 
tite  de  cause  mécanique,  alors  que  rien  autre  chose  n*a  él 
modifié  dans  le  traitement,  alors  que  le  catkétérisme  joJ 
nalier  et  que  Tinjection  quotidienne  ont  été  continués  ?      ^ 

Je  crois  devoir  vous  citer  encore  des  faits  avant  d'établir  i 
discussion.  Il  vous  sera  d'ailleurs  facile  d'en  rencontrer  d 
semblables,  car  ils  sont  d'observation  journalière. 

Mais  le  fait  clinique,  alors  même  que  Ton  semble  vi>Ti 
dans  son  intimité,  ne  se  livre  pas  toujours  en  entier.  Il  es 
toujours  complexe.  Il  ne  faudrait  comprendre  ni  les  nuance 
de  son  langage,  ni  les  richesses  de  son  enseignement  pour  k 
trouver  simple  et  pauvre.  C'est  à  lui  que  je  crois  réservée  li 
solution  de  la  question  que  nous  étudions  et  je  multiple 
les  exemples,  aussi  bien  pour  vous  diriger  dans  l'observatiot^ 
ultérieure,  que  pour  donner  des  preuves  et  appeler  des  con- 
trôles. 
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eme  biiîterai  cependant  aux  quelques  faits  suivants  qui 
itait  à  des  cas  de  rétrécissements  traités  par  Turéthro* 
fe,  et  à  des  sujets  atteints  de  cystite  chronique  traités  par 
i^ections  de  nitrate  d'argent.  La  vaiiété  des  lésions  qui 
rteoaient  la  cystite  et  la  difiérence  dans  les  moyens  de 
Boeat,  aboutissant  cependant  aux  mêmes  résultats  au 
I  de  Tue  de  la  transformation  de  l'urine,  donneront  une 
!  Domrdle  à  la  démonstration  que  nous  voulons  pour- 
e. 

vous  citerai  trois  faits  observés  chez  des  malades  uré- 
iMnisés  ;  il  me  serait  facile  de  les  multiplier,  mais  je  tiens 
Ht  à  vous  mettre  à  même  d'en  observer  par  vous-mêmes 
nreaux  en  signalant  à  votre  attention  les  conditions 
lesquelles  vous  poiurez  les  recueillir, 
le  un  premier  cas,  il  s*agit  d*un  jeune  homme  de  29  ans, 
ffibs^ration  a  déjà  été  publiée  par  un  de  mes  internes, 
ktinet  *.  Le  malade  fut  pris  sous  Tinfluence  d'essais 
blalion  de  fièvre  répétée  et  de  cystite  intense.  Je  dus 
ftrotomiser  en  pleine  fièvre,  le  18  novembre  1871;  les 
B  étaient  troubles,  sanguinolentes  et  alcalines;  la  vessie 
(aidait  pas.  Le  22,  le  malade  débarrassé  de  sa  fièvre,  vi- 
iibrement  sa  vessie,  avait  des  urines  belles,  abondantes 
KDchement  acides. 

tt  un  second  malade,  reçu  le  20  août  1 877,  une  bougie 
i  demeure,  loin  de  Êivoriser  comme  de  coutume  la  dé- 
on  de  la  vessie,  détermina  une  rétention  d'urine  avec  dis- 
K^n,  accompagnée  de  cystite  et  d*urines  alcalines.  Je  fis 
throtomie  d'urgence,  le  28  aoât.  Le  29,  les  urines  étaient 
K-  Le  jour  de  l'opération  comme  le  lendemain,  l'état  des 
tt  avait  été  constaté,  au  moment  même  de  leur  émission 
i^ers  la  sonde  placée  après  l'uréthrotomie.  Le  malade, 

l^oet,  J&wie  eUmque  sur  Vuréihrotomie  ûOeme,   thèse,  1876. 
-^  coaronné  par  la  Société  de  chirurgie  (Prii  Laborie). 
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qui  eut  d'ailleurs  les  jours  suivants  des  alternatives  de  r 
descence  dans  sa  cystite,  eut  à  certains  jours  les  urines 
très,  même  alcalines,  ou  bien  encore  des  urines  émises  à 
acide  et  devenant  rapidement  alcalines  (après  une  beui 
exemple),  avant  d'arriver  à  rendre  des  urines  normales. 

Je  choisis  à  dessein,  comme  troisième  exemple,  un  fait 
plexe.  Il  s'agit  d'un  vieillard  de  69  ans,  opéré  le  1 8  août  j 
Chez  cet  homme,  les  troubles  de  la  miction  étaient  du 
fois  à  un  rétrécissement  ancien  et  à  une  hypertrophie 
prostate.  La  vessie  distendue  remontait  au-dessus  de  ron 
L'incontinence  d'urine  était  absolue  et  de  nombreuses 
riations  de  la  verge,  des  cuisses  et  des  fesses  en  était 
conséquence.  Je  dus  uréthrotomiser  cet  homme,  afin  de 
voir  ultérieurement  lui  pratiquer  le  cathétérisme  évacua 

Les  urines  étaient  franchement  alcalines  avant  l'opéra 
il  faut  noter  de  plus  que  ce  malade  n'avait  jamais  étés 
avant  d*être  admis  dans  mes  salles. 

Le  22  août,  les  urines  commençaient  a  être  faiblei 
acides  au  moment  de  l'émission,  mais  trois  quarts  il 
après  elles  étaient  déjà  alcalines. 

Le  30  août,  je  fis  le  cathétérisme  évacuateur  et  je  coni 
que  la  vessie  ne  se  vidait  pas  complètement,  les  urines  et 
redevenues  alcalines  à  l'émission.  Elles  l'étaient  et 
le  31  lors  que  je  commençai  des  lavages  avec  la  solutio 
nitrate  d'argent  au  1/500^  Le  3  septembre  les  urines  et 
acides  à  l'émission  et  demeurèrent  acides  sous  Tinfla 
combinée  de  l'évacuation  régulière  de  la  vessie  et  des  ii 
tions  de  nitrate  d'argent. 

Ainsi  dans  ce  fait,  Turéthrotomie  n'avait  pas  suffi  pour  re 
aux  urines  leur  état  normal.  Sous  son  influence  la  vessies 
pu  vider  une  partie  de  son  contenu,  mais  en  consentit 
coreune  notable  quantité  (300  gr.).  Il  fallut  donc  évacui 
réservoir  urinaire  par  la  sonde  et  modifier  ses  parois 
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liDJeetÎQD  de  nitrate  d'argent,  pour  obtenir  définitivement  te 
Eloor  des  nrînes  à  Tétat  acide. 

L'action  des  injections  au  nitrate  d  argent  est  encore  plus 
vieote  dans  d'autres  faits.  Elle  ne  saurait  être  expliquée 
ifmjqnement.  Le  nitrate  d'argent  en  injection  ne  s'adresse 
ps  aux  urines  comme  les  injections  modificatrices  anti-septi- 
les  ouantres^qui  visent  directement  la  modification  du  liquide 
fioaire.  Le  sel  lunaire  agit  sur  la  muqueuse  vésicale  comme 
p  toutes  les  antres  muqueuses  auxquelles  on  l'applique  pour 
piMre  leur  état  inflammatoire.  Il  agit  sur  la  muqueuse 
\  la  Tesâe  comme  sur  la  conjonctive  enflammée  ;  il  guérit  la 
ftàe  conune  il  guérit  la  conjonctivite.  Or,  en  bornant  son 
Aoo  à  la  muqueuse,  en  guérissant  la  cystite,  il  modifie  les 
ices  qui,  tout  à  l'heure  alcalines  avant  qu'on  ait  fait  usage 
Ntrate  d'argent,  redeviennent  acides.  Le  nitrate  d'argent 
upas  plus  d'action  sur  l'urine  alcaline,  que  le  lithotriteur 
|i  détruit  un  calcul,  que  le  lithotome  qui  permet  de  l'ex- 
Sb:e,que  l'uréthrotome  qui  fait  disparaître  un  rétrécissement, 
Gela  sonde  c|ui  vide  la  vessie.  Le  nitrate  d'ai^ent  agit  dyna- 
ipeinent  comme  agissent  mécaniquement  les  instruments  ; 
nme  eux  il  guérit  la  cystite  et  comme  eux,  en  guérissant  la 
ptite,  fl  jpecmet  aux  urines  de  cesser  d'être  alcalines  pour 
Avenir  acides. 

^oid  deux  fiiits  que  vous  avez  suivis  et  que  je  ne  fais  que 
fes  Tzpfderj  ils  sont  bien  démonstratifs.  Il  s'agit  de  vieillards 
!  69  et  de  72  ans  soignés  à  la  salle  Saint- Vincent  en  1 876 
1877. 

I^  premier  avait  une  rétention  d'urine  et  se  sondait  lui^ 
tee  dqpuîs  longtemps.  Les  urines,  faiblement  acides,  deve* 

ttenl  alcalines  en  deux  ou  trois  heures;  elles  contenaient 
i^  ootable  proportion  de  pus;  les  besoins  d'uriner  étaient 
""lueDls,  le  malade  se  sondait  sept  fois  dans  les  24  heures. 
^^laot  un  mois  nous  ne  fîmes  rien,  et  l'urine  se  modifia 
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fort  peu.  Â  partir  du  25  avril  nous  commençâmes  les  injec- 
tions au  nitrate  d'argent;  le  30  avril  les  urines  restaiœl 
acides  pendant  douze  heures  et  Vacidité  était  à  peu  près  celle 
de  l'état  normal. 

Le  second  malade  avait  également  une  rétention  d'urine, 
la  rétention  était  incomplète  avec  distension.  On  ccmmients 
à  le  sonder  le  1 7  octobre  et  Ton  fut  bientôt  obligé  de  la 
mettre  la  sonde  à  demeure  qu'il  garda  jusqu'au  6  novembre 
puis  il  fut  sondé  régulièrement  afin  d'assurer  Tévacuatiûi 
de  la  vessie.  Sous  cette  influence  les  urines  qui  étaieiï 
alcalines  redevinrent  faiblement  acides.  Elles  continuaicDtJ 
demeurer  stationnaires  comme  réaction  et  à  contenir  m 
forte  quantité  de  pus,  lorsque  les  injections  de  nitrate  drl 
gent  furent  commencées  le  22  novembre.  Du  29  au  30  û 
constata  la  diminution  graduelle  du  pus  et,  en  même  tanp 
que  disparaissait  ce  témoignage  de  la  cystite  jusqu'alors  per 
sistante,  la  réaction  des  urines  redevenait  franchement  acio 
et  maintenait  son  acidité  après  plusieurs  heures. 

Dans  plusieurs  des  faits  que  j'ai  pris  pour  types  il  s'agit  è 
sujets  qui  depuis  longtemps  déjà  ne  vidaient  pas  leur  ves4 
qui  avaient  des  urines  mélangées  de  pus  et  chez  lesquel.<  Il 
transformation  alcaline  ou  ammoniacale  ne  s'est  manifeslÀ 
qu'à  un  moment  donné,  sous  l'influence  d'une  cystite  aigaê. 
Rien  ne  prépare  mieux  le  terrain  où  doit  se  développer  cetii 
phlegmasie  que  l'évacuation  imparfaite  de  la  vessie.  Qu  a  celb 
cause  si  prédisposante  se  joigne  une  cause  occasionnelle  et 
nous  verrons  bientôt  l'état  alcalin  ou  ammoniacal  des  omêî 
provoqué  par  la  cystite  aiguë,  succéder  à  l'état  adde,  faible 
ment  acide  ou  neutre  qui  accompagne  la  cystite  subaipKi 
souvent  habituelle  à  cette  catégorie  de  malades.  Ces  faits  sofit 
d'observation  journalière.  Parmi  ceux  que  je  vous  ai  cités*  il 
en  est  un  qui  est  bien  fait  pour  permettre  [de  toucher  J  ' 
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igt  rinflaence  et  les  résultats  de  la  cause  occasionnelle  qui 
aosforme  la  cystite  subaiguê  en  cystite  aiguë. 
Il  est  bien  difficile  en  effet  chez  le  premier  calculeux,  dont 
us  avons  rapporté  l'histoire,  d'assigner  au  développement  de 
cystite  aiguë  une  autre  cause  que  celle  que  nous  fournit  Tac^ 
'îssement  graduel  du  calcul  phosphatique  autour  du  noyau 
.idenld^  fourni  parle  petit  débris  de  sonde  laissés  dans  laves- 
L  On  ne  peut  invoquer  le  cathétérisme,  car  cette  manœuvre 
utinuée  pendant  et  après  le  traitement  par  la  lithotritiey 
1  en  aucune  espèce  d'influence  sur  la  marche  de  la  maladie. 
Chez  le  premier  et  le  second  malades  que  je  vous  ai  signa* 
^.  l'influence  du  cathétérisme  peut  moins  encore  être  allé- 
y^.  Tous  n'avez  pas  oublié  que  le  premier  n'avait  jamais 
ir  sondé  ;  le  second  avait  depuis  bien  longtemps  renoncé  à 
icte  tentative  de  dilatation. 

La  cause  occasionnelle  qui  détermine  une  plus  grande 
cité  chez  les  malades  qui  n'évacuent  pas  leur  vessie,  n'est 
ti  toujours  d'ordre  mécanique.  Point  n'est  besoin  que 
L'^thre  livre  passage  à  un  instrument,  pour  que  se  produise 
[i.itation  qui  va  transformer  les  symptômes  en  élevant  le 
ï^:é  de  la  lésion.  Une  vessie  qui  ne  se  vide  pas  est  fatale- 
ent  destinée  à  s'enflammer;  la  clinique  vous  en  fournit  chaque 
or  la  preuve.  La  clinique  vous  montre  encore  que,  dans  ces 
!s^ies  qui  ne  se  vident  pas  et  s'enflamment  en  quelque  sorte 
ontanément,  les  urines  deviennent  neutres,  alcalines  ou  am* 
DDÎacales  au  sein  même  de  la  vessie.  Lorsqu'elles  ne  su- 
Kent  pas  cette  transformation  avant  d'être  émises,  elles  ne 
rdent  pas  à  changer  de  nature  après  leur  expulsion.  Au  bout 
bn  très  petit  nombre  d'heures,  souvent  d'une  manière  très 
taive,  elles  cessent  d'être  acides,  bientôt  elles  sont  alcalines 
I  ammoniacales  et  leur  odeur  trahit  de  loin  leur  nouvel 
tu.  Pour  peu  que  vous  observiez  vous  verrez  ces  modifica* 
ons  extra-vésicales  s'opérer  avec  une  rapidité  d'autant  plus 
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grande  que  les  symptômes  de  la  cystite  seront  plus  accusés 
Mais  si  les  preuves  fournies  ]>ar  Tétude  directe  <le  la  maladii 
sont  déjà  de  nature  à  déterminer  la  conviction,  la  conli^ 
épreuve  du  traitement  est  encore  plus  décisive.  Les  résultat 
fournis  par  le  traitement  vous  permettent  d'assister  à  uq 
transformation  inverse  dans  Tétat  des  urines  qui  redeviennes 
acides  à  l'émission  et  qui  conservent  leur  acidité  hors  de  I 
vessie,  par  le  seul  fait  de  l'atténuation,  puis  de  la  guérison  de 
lésions  qui  avaient  provoqué  et  entretenu  Talcalinité. 

Dans  la  première  observation  Féiat  des  urines  se  modifie 
graduellement  mais  rapidement  sous  la  seule  influence  éi 
cathétérisme  évacuateur.  Dans  la  seconde  et  dans  la  troisi» 
observation  vous  avez  vu  l'état  ammoniacal  rapidement  ur 
difié  disparaître  bientôt  complètement,  sous  la  seule  influeûce 
de  l'opération,  c'est-à-dire  de  l'urélhrotomie  interne  pour  k 
malade  du  nM ,  et  de  la  lithotritie  pour  le  malade  du  u'  '23. 
Chez  celui-ci  l'influence  de  l'opération  n'est  que  graduelles 
devient  par  cela  même  plus  manifeste.  N'avez-vous  pas  coc 
staté,  en  effet,  qu'après  chaque  séance  l'alcalinité  de  rurin^i 
a  diminué,  pour  cesser  définitivement  après  que  le  broir^ 
ment  est  complété. 

Que  peut-on  inférer  d'une  observation  de  cette  nature.  j| 
ce  n'est  qu'au  fur  et  à  mesure  que  diminuait  la  cause  prou 
catrice  de  la  cystitC)  la  modification  des  urines,  qui  lui  et 
parallèle,  s'amoindrissait,  pour  ainsi  dire,  dans  les  mim 
proportions? 

Chez  ces  malades,  le  traitement  n'a  agi  qu'en  supprimai 
les  causes  ou  l'un  des  effets  de  la  maladie  :  en  évacuant  ai 
ficiellement  la  vessie  dans  le  premier  cas,  en  supprima 
l'obstacle  au  cours  de  l'urine  dans  le  second,  en  détruisanij 
cause  qui  mécaniquement  irritait  la  muqeuse  vésicale  chez 
troisième  ;  et  ces  réflexions  pourraient  être  répétées  à  prop 
de  tous  les  malades  que  je  vous  ai  cités.  L'histoire  de  chaci 
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l'tui  dépose  dans  le  même  sens  ;  chacune  de  leurs  obser- 
étions  TOUS  montre  clairement,  que  le  traitement  qui  guérit 
a  cystite,  détermine  par  cela  même  une  modification  com- 
:Ae  dans  les  urines  :  sous  sa  seule  et  unique  influence,  elles 
rt^iêooent  à  Fétat  acide.  Et  ce  retour  à  Tétat  normal  est  en 
±^m  directe  des  effets  du  traitement,  de  son  action  sur  la 
c^i:a¥éâcale. 

Ce  qui  donne  aux  faits  de  la  catégorie  de  ceux  que  j'ai 
lUis  une  force  de  démonstration  particulière,  c'est  que, 
ius  ces  cas,  le  traitement  est  chirurgical ^  qu'il  exige  par 
oeiisÀiuent  l'emploi  d'instruments,  et  que  cet  emploi  est  ré- 
vélé. Chez  les  rétrécis  le  premier  temps  dû  traitement  a  pour 
^ent  ruréthrotomie,mais  ultérieurement  ilfaut  recourir  aune 
^tion  complémentaire.  Or,  pendant  que  les  cathétérismes 
t::idples  que  nécessite  la  dilatation  ont  été  mis  en  œuvre, 
*is  avez  constaté,  à  moins  d'incidents  qui  ne  font  qu'sq)- 
xner  une  démonstration  nouvelle  à  Tinfluence  de  la  cystite, 
TU  Famélioration  de  l'état  des  urines  suivait  graduellement 
«1  virement  son  cours. 

n  faut  cependant  reconnaître  que  dans  bien  des  circon- 
■  ::c^,  le  catbétérisme  est  la  cause  efficiente  qui  détermine 
t  transformation  ammoniacale  de  l'urine.  Vous  avez  souvent 
^^  les  témoins  de  semblables  accidents.  Chez  les  malades  qui 
-lent  mal  leur  vessie,  chez  ceux  qui  ont  des  rétentions  d'u- 
'z^.,  il  est  bien  fréquent  de  voir  les  urines  devenir  ammo- 
-i:ales  après  quelques  sondages,  alors  qu'au  début  du  trai- 
tccent  elles  étaient  franchement  acides.  Vous  avez  en  parti- 
cciier  observé  ce  £adt  chez  notre  malade  du  n""  1 8.  Cet  honune 
ft  pouvait  uriner  par  suite  d'une  hypertrophie  de  la  prostate 
iTti:  congestion.  Arrivé  dans  nos  salles  il  fut  soumis  au  ca- 
tttérisme,  et  bientôt  se  montrèrent  des  accidents  généraux 
pives  et  des  urines  ammoniacales.  Nous  avons  eu  les  plus 
i^rituses  inquiétudes.  Quel  a  été  cependant  dans  ce  cas 
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l'agent  de  laguérison?  C'est  le  cathétérisme  permanent,  c  est- 
à-dire  Tusage  de  la  sonde  à  demeure.  Dans  d*autres  cas,  c'est 
par  la  continuation  du  cathétérisme  évacuateur  répété,  que 
vous  arrivez  à  conjurer  les  accidents  primitivement  déve- 
loppés sous  son  influence. 

L'interprétation  clinique  de  faits  semblables  est  simple.  Le 
cathétérisme  développe  tout  d'abord  une  cystite  aiguë  en 
opérant  sur  un  terrain  éminemment  favorable  à  sa  produc- 
tion. En  en  continuant  Tusage  sous  la  forme  qui  vous  parait 
la  plus  convenable  au  cas  particulier,  vous  combattez  la  cause 
première,  c*est«à-dire  la  stagnation  ou  la  rétention,  vûu> 
voyez  alors  se  modifier  et  disparaître,  entre  autres  accidents» 
ceux  qui  résultaient  de  la  décomposition  ammoniacale  in 
urines. 

Il  serait  facile  de  multiplier  les  exemples,  mais  je  ne  veux 
plus  vous  citer  qu'un  dernier  fait  destiné  à  vous  montrer  une 
fois  de  plus  quelle  peut  être  l'influence  d'un  traitement  chi- 
rurgical  sur  l'état  de  la  vessie,  et  par  contre  l'influence  de  iû 
vessie  sur  la  nature  des  urines.  i 

Je  vous  citais  tout  à  l'heure  un  fait  exceptionnel  d'uriuef 
filantes  acides.  Le  malade  qui  les  rendait  était  porteur  dis 
rétrécissement  étroit,  long,  dur  et  fort  ancien.  Il  pou^^ 
néanmoins  passer  chaque  soir  une  sonde  n""  11 ,  à  l'aide 
laquelle  il  lavait  depuis  plusieurs  mois  la  vessie  avec  une 
lution  phéniquée  au  millième.  Les  urines  ne  se  modifiai 
cependant  pas.  Je  fis  l'uréthrotomie  interne  et  le  jour  nie 
de  l'opération  les  urines  avaient  cessé  de  filer.  Je  laissai 
sonde  à  demeure  deux  jours,  et  pendant  ces  48  heures! 
urines  furent  parfaitement  fluides.  Elles  redevinrent  fila 
après  l'enlèvement  de  la  sonde  à  demeure  ;  mais  bien 
lorsque  le  traitement  consécutif  fut  établi  et  qu'à  la  dilatati 
se  joignit  l'usage  des  injections  au  nitrate  d!argent,  ï< 
filant  des  urines  fut  rapidement  modifié.  Dans  ce  cas,  f(-' 
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bteoîr  b  modification  des  urines,  il  a  fallu  à  la  fois  rendre 
.  éracoafion  de  la  vessie  plus  facile  et  modifier  directement 

'?jLi  de  la  muqueuse  par  l'emploi  du  sel  lunaire. 

D  est  nécessaire  à  plus  d'un  point  de  vue — et  au  point  de 
ne  tbérapenthique  en  particulier  —  de  se  placer  sur  le  ter- 
nio  clinique  pour  chercher  à  résoudre  tous  les  termes  du 
:::'blème  que  soulève  la  question  importante  des  urines  am- 
r:niacales.  Les  explications  fournies  par  les  sciences  phy- 
:i]ues  et  chimiques  ne  peuvent  être  vraies  et  fécondes  qu'à  la 
locdition  de  se  bien  accorder  avec  les  données  de  l'obser- 
ndoo  ou  d'en  démontrer  l'erreur. 

Hors  de  ces  conditions,  elles  conservent  —  cela  est  hors 
^  tonte  contestation —  leur  valeur  scientifique  tout  entière. 
Hais  elles  ne  descendent  sur  le  terrain  de  la  pratique,  elles 
'ï.qoièrent  le  caractère  clinique,  nous  le  répétons,  que 
:  elles  viennent  confirmer  l'observation  ou  corriger  ses 
i:tes. 

La  théorie  des  ferments  n'est  devenue  chirurgicale  que 
r  jour  où  les  pansements  antiseptiques  et  le  pansement  à 
^  U2ie  ont  montré  qu'elle  devait  servir  de  guide  à  la  pra- 
irie pour  le  pansement  des  plaies.  Jusque -là  les  opinions 
irs  plus  généralement  professées  pour  expliquer  l'empoi- 
y/ioevaeni  septique  des  blessés  et  des  opérés,  les  moyens 
:i.i5  en  œuvre  pour  les  conjurer  étaient  évidemment  faux  ou 
rsufBsants. 

De  semblables  résultats  sont-ils  à  espérer  pour  la  patho- 
^e  et  pour  la  thérapeutique  des  voies  urinaires?  Nous  de- 
'  ns  le  souhaiter  sincèrement,  et  ne  pas  nous  permettre  de 
i-^pérer  des  nouveaux  secours  que  pourront  donner  à  la 
tiÎDique  les  recherches  du  savant  illustre  \  auquel  la  chirur- 
M^  d'importantes  industries  et  la  science  tout  entière  sont 

*.  M.  Pasteor. 
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si  redevables.  Il  est  néanmoins  un  devoir  que  nous  n'hési- 
tons pas  à  remplir,  en  déclarant  que  jusqu'à  présent  noa> 
n'avons  pas  le  droit  de  le  penser. 

La  théorie  des  ferments,  telle  que  M.  Pasteur  l'a  formulée, 
exige  avant  tout  qu'un  organisme  nouveau  soit  introduit 
dans  le  liquide  dont  il  va  modifier  la  composition.  Il  s  agit. 
en  effet,  de  ferments  organisés  qui  ne  peuvent  avoir  on 
développement  spontané. 

Or,  quelle  est  la  voie  d'introduction  chez  un  malade  qd 
n'a  jamais  été  sondé?  —  Alors  même  que  la  possibilité  de 
l'introduction  serait  démontrée,  si,  comme  on  l'a  dit,  toute 
voie  est  facile  à  parcourir  pour  ces  organismes  microsc:- 
piques,  pour  lesquels  le  moindre  passage  équivaut  au  lurrA 
le  plus  gigantesque,  pourquoi  les  sujets  bien  portants  euv 
mêmes,  et  non  pas  seulement  les  urinaires,  ne  sont-ils  pa> 
atteints  et  ne  présentent- ils  jamais  les  symptômes  de  la  fer- 
mentation ammoniacale  de  l'urine? —  En  admettant  que  cette 
introduction  puisse  être  facilitée  par  l'état  pathologique  des 
voies  urinaires,  pourquoi,  sous  la  seule  influence  d'un  t^ait^ 
ment  chirurgical  qui  évacue  la  vessie,  qui  incise  un  rétrécis- 
sement, qui  broie  complètement  une  pierre,  qui  modifie  b 
muqueuse  vésicale,  les  urines  redeviennent-elles  acides,  i^ 
prennent-elles  leur  aspect  et  leur  composition  normales? - 
Pourquoi,  dans  ces  conditions  où  la.chirurgie  seule  intenriect. 
n*est-il  pas  nécessaire  de  tenter  directement  la  destructioc 
du  ferment  ammoniacal,  pour  obtenir  la  modification  d^ 
urines?  —  Pourquoi  ces  tentatives  de  destruction  direct*^ 
ne  donnent-elles  de  résultat  complet  que  lorsque  le  traite- 
ment chirurgical  est  concurremment  mis  en  œuvre?  —  Et 
comment  enfin,  ces  mêmes  instruments,  qui  sont  les  ageni^ 
naturellement  désignés  de  l'introduction  dans  la  vessie  d'i 
ferment  ammoniacal  de  Turée,  sont-ils  impuissants  àpn- 
voquer  la  fermentation  de  l'urine,  lorsque  les  conditioc^ 


MODIFICATIONS  PATHOLOGIQUES  DES  URINES.  375 

liniqoes  qoi  la  Êivorisent  et  la  régissent  ont  été  supprimées? 

Nous  sortirions  de  notre  rôle  en  cherchant  à  discuter  les 

bserrations  faites  sur  Vurine  après  son  émission;  nous  n'a- 
TOUS  à  contester  aucun  des  résultats  obtenus  par  l'expérimen- 
îatioD;  nous  dirons  même  que  lorsqu'elles  sont  sorties  de  la 
îessie,  les  urines  appartiennent  plus  au  chimiste  qu'au  cli- 
oieien.  Nous  ajouterons  que  leurs  communes  recherches 
ml  cependant  trop  nécessaires  à  la  complète  étude  du  su- 
j^,  pour  que  nous  entendions  résoudre  à  nous  seuls  les  ques- 
ions  que  fait  naître  le  phénomène  de  la  transformation  am- 
Boniacale  de  Turine  dans  la  vessie.  Mais  notre  devoir  de 
dlirargien  était  de  poser  les  questions  que  nous  avons  faites  ; 
cest  la  traduction  fidèle  des  interrogations  quotidiennes  que 
ms  adressent,  d'une  façon  très  pressante  et  très  claire,  les 
iùts  pathologiques,  exactement  et  consciencieusement 
iiservés. 

L'opinion  soutenue  jusqu'à  ce  jour  satisfait  aux  exigences 
k  la  clinique.  Elle  admet  que  les  produits  de  la  sécrétion 
pathologique  vésicale  agissent  comme  un  ferment  et  pro- 
voquent directement  la  transformation  de  l'urée  en  carbonate 
(Tammoniaque.  Elle  repose  donc  sur  la  constatation  d'une 
réaction  qui  se  produit  précisément  dans  les  conditions  créées 
par  la  présence  et  le  séjour  dans  la  vessie  d'urines  purulentes. 
0  n'y  a  entre  cette  théorie  et  l'observation  des  malades,  aucun 
désaccord. 

A  notre  avis,  cependant,  la  transformation  ammoniacale 
de  l'urine  purulente  a  besoin,  pour  se  produire  à  l'intérieur 
de  la  vessie,  (Ttm  adjuvant  ;  l'inflammation  plus  aiguë  du  ré- 
ser?oir  urinaire  le  lui  fournit. 

la  cystite  jouerait  ainsi  le  rôle  que  la  théorie  nouvelle 
^MTte  au  petit  ferment  ammoniacal  de  tarée. 

Telle  nous  semble,  du  moins,  l'explication  que  peuvent 
^ctnellement  permettre  les  éléments  que  procurent  l'étude 
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réciproque  et  parallèle,  du  liquide  excrété  et  du  malade  qoi 
le  fournit*. 

IIL  —  Valeur  diagnostique. 

La  présence  du  pus  dans  l'urine  ne  fournit  au  diagnos- 
tic que  peu  d'indications  sur  le  siège  et  la  nature  d^ 
lésions.  Nous  savons  qu'il  peut  être  sécrété  dans  tous  les 
points  des  voies  urinaires,  qu'il  peut  même  venir  du  voisi- 
nage, et  nous  n'ignorons  pas  que  la  présence  du  pus  dans 
l'urine  est  un  symptôme  presque  constant  dans  les  maladies 
des  voies  urinaires. 

Les  leucocytes  sont,  il  est  vrai,  versés  dans  l'urine  soi^ 
rinfluence  de  l'inflammation.  Mais  le  processus  inflamma- 
toire ne  joue  souvent  qu'un  rôle  accessoire.  La  présence  du 
pus  ne  saurait  témoigner  que  du  fait  secondaire,  sans  éclai- 
rer en  rien  le  fait  principal. 

La  seule  question,  que  la  présence  du  pus  dans  l'uriDe 
oblige  le  clinicien  à  résoudre,  est  celle  de  sa  provenance. 
•  D  où  vient  le  pus?  telle  est  l'interrogation  posée.  Ce  n'est 
pas  sur  les  renseignements  fournis  par  le  malade  qu*il  faut 
compter  pour  la  résoudre.  Sans  doute,  le  trouble  que  déter- 
mine le  mélange  du  pus  dans  l'urine  ne  saurait  échapper  à 
son  observation.  Mais  les  conditions  dans  lesquelles  se  pro- 
duit ce  trouble  n'ont  rien  qui  puisse  être  facilement  déter- 


1.  Nous  avons  voulu  rester  fidèle  à  notre  rôle  de  clinicien  en  expoNicî 
des  faits  et  en  en  tirant  les  déductions  logiques  autorisées  par  Fobservati"n. 
Nous  ne  prétendons  pas  résoudre  la  question  ardue  de  la  transformatiûL 
ammoniacale  et  alcaline  de  l'urine  dans  la  vessie.  Nous  avons  seulemoi 
voulu  apporter  au  débat  un  élément  de  plus,  en  insistant  exclusivemc-' 
sur  la  partie  clinique  du  problème  à  résoudre.  Afin  de  fournir  à  n"' 
lecteurs  d'autres  éléments  d'appréciation,  nous  donnons  dans  une  noW 
très  succincte  qu'on  trouvera  à  la  fin  de  cette  leçon,  l'aperçu  des  théorie? 
qui  ont  été  jusqu'à  présent  proposées. 
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liné.  Nous  ne  trouvons  pas,  comme  dans  Thématurie,  ces 
pparitions  rapides,  ces  disparitions  promptes,  dues  la  plu- 
art  du  temps  à  des  influences  bien  déterminées  et  qui  s'im- 
osent  si  nettement  à  Tattention. 

Pour  établir  le  diagnostic  étiologique,  nous  aurons  tout 
abord  à  rechercher  à  quel  moment  de  la  miction  le  pus  est 
(puisé  de  la  vessie.  Nous  ferons  appel  ensuite  à  l'aspect  des 
ipotSj  aux  mélanges  qu'ils  peuvent  présenter,  aux  modifica- 
»ns  qu'ils  peuvent  imprimer  au  liquide  urinaire  ou  subir  à 
m  contact.  L'état  des  urines,  la  quantité  de  pus,  le  mode  de 
ui  apparition,  l'abondance  et  la  durée  de  sa  sécrétion  ne 
evront  pas  être  pris  en  moindre  considération.  De  ces  ren- 
lignements  divers  et  multiples,  nous  rapprocherons  ceux 
Qe  donnent  l'observation  des  symptômes  généraux  et  l'exa- 
101  direct  des  organes. 

les  urines  purulentes  sont  troubles  dès  l'émission  ;  le  mé- 
bige  est  ordinairement  fait  à  l'avance  dans  la  vessie  ou 
opère  pendant  la  miction. 

Le  trouble  du  liquide  urinaire  peut  néanmoins,  pendant 
K  même  miction,  offrir  des  différences  très  appréciables  : 
Dtôt  le  trouble  sera  très  prononcé  au  début  seulement; 
olôton  l'observera  plus  particulièrement  à  la  fin;  dans 
autres  circonstances,  ce  sera  surtout  au  début  et  à  la  fin  ; 
i  bien,  enfin,  il  se  maintiendra  au  même  degré  pendant 
ute  la  miction,  tout  en  se  prononçant  d'une  façon  plus  com- 
ète encore  à  la  fin. 

Lorsque  le  pus  est  chassé  dès  le  commencement  de  la 
lictioD,  le  premier  jet  d'urine  est  blanchâtre  et  trouble, 
«ntôt  un  jet  d'apparence  normale  le  remplace  et  dure  jus- 
iià  la  fin.  Ce  phénomène  est  facilement  appréciable  par  la 
mple  inspection  du  jet  d'urine.  Les  malades  le  signalent 
)uvent,  et  il  est  en  particulier  frappant  lorsque  l'on  pratique 
'  cathétérisme.  Le  liquide  que  l'on  voit  tout  d'abord  s*é«- 
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chapper  de  la  sonde,  a  toutes  les  apparences  de  Furine 
chargée  de  pus,  on  le  remarque  d'autant  mieux  que  bientôt 
la  colonne  liquide  devient  transparente. 

A  ce  mode  direct  d'observation,  sir  H.  Thompson  a  pro- 
posé de  substituer  le  moyen  suivant  :  Le  malade  est  mis  en 
possession  de  deux  verres,  et  on  l'invite  à  y  recueillir  rurine 
d'une  même  miction.  La  première  partie  du  jet  sera  reçue 
dans  un  premier  verre  et  la  dernière  partie  du  même  jet 
dans  le  second.  La  comparaison  des  deux  échantillons  don- 
nera la  solution  du  petit  problème  clinique  qui  nous  occupe. 
C'est  dans  le  premier  verre  que  l'on  retrouvera  sous  forme  de 
mélange  ou  de  dépôt  le  pus  expulsé  au  moment  de  la  mictioa. 

Cette  comparaison  des  deux  moitiés  d'une  même  mictin 
est  véritablement  féconde.  Vous  la  voyez  journellement  miâc 
en  pratique  dans  notre  service,  et  vous  avez  pu  reconnaitns 
combien  il  est  intéressant  de  mettre  en  regard  Turinequia 
lavé  le  col  vésical  et  l'urèthre,  et  celle  qui  lui  a  immédiatement 
succédé. 

Il  est  en  effet  évident  que  la  première  partie  du  jet  ne  peut 
entraîner  que  le  pus  sécrété  à  rentrée  de  la  vessie  ou  dans 
l'urèthre.  Vous  savez  que  tout  liquide  versé  ou  sécrété  dans 
l'urèthre  antérieur  s'échappe  goutte  à  goutte  sous  forme  d'é- 
coulement spontané.  Tout  liquide  versé  dans  l'urèthre  pro- 
fond, c'est-à-dire  en  arrière  du  sphincter  de  la  partie  mem- 
braneuse,  se  dirige  vers  la  vessie  et  ne  peut  être  expulsé  qu'a- 
vec l'urine.  Ce  n'est  donc  pas  pour  vous  rendre  compte  du 
siège  d'un  écoulement  de  l'urèthre  antérieur  que  la  petit 
manœuvre  cUnique  des  deux  verres  sera  utilisée.  Ce  n'est  pa> 
le  résultat  du  lavage  de  l'urèthre  antérieur,  mais  du  col  vé- 
sical  et  de  l'urèthre  profond  que  vous  étudiez  dans  le  premier 
verre. 

Le  siège  de  la  sécrétion  purulente  de  Turèthre  antérieur  se 
démontre  de  lui-même  par  l'écoulement  continu,  mais  sil 
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TOUS  arrivait,  comiDe  je  l'ai  observé,  d'avoir  affaire  à  un  ma- 
ûje  qui  vient  vous  consulter  avec  yn  flacon  d'urine  char- 
^k  de  pus,  sensé  provenir  de  la  vessie,  et  que  vous  cou- 
ratiez  un  écoulement  abondant,  faites  l'épreuve  des  deux 
renres  avant  d'admettre  la  cystite.  Faites-la  dans  tous  les  cas, 
oais  surtout  si  le  malade  n'a  aucun  symptôme  vésical.  Vous 
roorrez,  d'une  façon  certaine,  démontrer  que  c'est  bien  le 
ras  de  l'urèthre  qui  se  mélange  à  Turine,  si  vous  ne  le 
retrouvez  que  dans  le  premier  verre. 

Cette  même  expérience  peut  encore  servir  à  démontrer  que 
e  pus  a  été  rendu  à  la  fin  de  la  miction;  il  se  trouve  alors  ac- 
nuDolé  dans  le  second  verre.  Elle  peut  être  aussi  démonstra- 
tive, on  le  comprend  facilement,  pour  établir  la  proportion 
iepos  rendu  au  commencement  et  à  la  fin  de  la  miction. 

Vous  ne  pourrez,  il  est  vrai,  conclure  d'une  façon  certaine, 
n  point  de  vue  de  la  localisation  du  siège  de  la  suppuration, 
nie  dans  les  cas  où  le  pus  se  trouvera  collecté  dans  le  pre- 
i^ier  verre.  On  est  alors  en  droit  de  dire  qu'il  vient  du  col 
!e  la  vessie  ou  de  l'urèthre  profond,  à  moins  cependant  que 
rorèthre  antérieur  ne  soit  le  siège  d'un  écoulement  abondant, 
"^  qui  est  toujours  facile  à  constater. 

Alors  même  qu'on  ne  trouve  le  pus  que  dans  le  premier 
^enre,  il  reste  encore  à  déterminer  si  la  sécrétion  est  due  à  la 
Tiuqueuse  uréthrale  ou  à  la  glande  prostate.  Lorsque  la  prosta* 
tite  est  aiguë,  la  distinction  est  facile,  non  par  l'examen  du  pus, 
laais  par  l'examen  de  la  prostate  ;  lorsque  la  prostatite  est  subai- 
^Q^  l'examen  de  la  prostate  est  encore  un  des  meilleurs  moyens 
iinfonnation,  mais  souvent  aussi  la  nature  du  dépôt  peut 
^  significative.  On  voit  dans  ces  cas  s'échapper  avec  le  pre- 
mier jet  d'urine  de  grands  filaments  formant  quelquefois  des 
S'jrtes  de  bouchons  floconneux  gris-jaunâtre,  dont  l'apparence 
^  fort  distincte  des  produits  fournis  par  la  transformation 
^nuQoniacale  du  pus.  L'urine  est  d'ailleurs  acide. 
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Lorsque  le  pus  est  dans  le  second  verre ,  ou  lorsqu'il  esl 
également  réparti  dans  le  premier  et  dans  le  second,  on  n( 
peut  poser  qu'une  conclusion  :  c'est  qu'au  moment  de  la  mie 
tion  il  était  contenu  dans  la  cavité  vésicale  elle-même.  Mail 
l'on  ne  saurait  établir  qu'il  y  a  été  sécrété,  et  non  versé  pai 
les  uretères,  que  si  le  cortège  des  symptômes  vésicaux  et  ré 
naux,  que  si  les  symptômes  généraux,  ou  la  présence  d'épi- 
théliums  caractéristiques  vous  éclairent  à  ce  sujet. 

Les  modifications  subies  par  le  pus  sous  l'influence  de  cer- 
tains mélanges  ont,  vous  le  savez,  une  véritable  valeur  séméio- 
logique.  Je  vous  ai  déjà  donné  la  description  des  dépôts  for- 
més par  le  mélange  du  pus  et  du  sang.  Je  ne  reviendrai  pas 
sur  ces  descriptions,  mais  je  dois  vous  rappeler  que  ces  dé- 
pôts d'apparence  très  significative  appartiennent  aux  cystites. 
Il  est  même  possible  de  reconnaître  le  dépôt  de  la  cystite  du 
col  de  tout  autre. 

Je  dois  aussi  vous  rappeler  la  signification  précise  que  donne 
aux  dépôts  la  présence  des  cylindres  hyalins  ou  épithéliaux  du 
rein.  Malheureusement  il  est  un  bien  grand  nombre  de  ma- 
lades atteints  manifestement  d'altérations  rénales,  chez  les 
quels  on  ne  les  rencontre  pas.  La  présence  des  cylindres  peul 
servir  à  caractériser  le  siège  de  la  lésion,  mais  leur  absence 
ne  permet  en  aucune  façon  de  résoudre  par  la  négative  Thy- 
pothèse  d'une  affection  rénale. 

Les  altérations  réciproques  du  pus  et  de  furine  ont  aussi 
une  valeur  diagnostique  qui,  sans  être  absolue,  vous  fourmi 
d'importants  indices.  C'est  ainsi  que  l'altération  du  pus,  carac- 
térisée parla  séparation  imparfaite  des  leucocytes  et  le  trouble 
persistant  d'urines  non  ammoniacales,  doit  vous  faire  recher- 
cher la  polyurie  et  vous  faire  admettre  une  lésion  rénale. 
L'état  alcalin  de  l'urine  et  surtout  sa  transformation  ammo- 
niacale, indiquent,  vous  le  savez,  des  lésions  presque  toujours 
anciennes  et  généralement  graves  de  l'appareil  urinaire.  Les 
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principales  localisations  de  ces  lésions  doivent  être  recher- 
hées  dans  la  vessie,  sans  vous  permettre  toutefois  de  négliger 
Texamen  de  Turèthre  et  des  reins. 

Je  sois  néanmoins  convaincu  que  le  siège  de  la  lésion 
;ui  détermine  la  production  des  leucocytes  et  leur  mé- 
iange  avec  Turine  doit  avoir  une  influence  marquée  sur 
ics  modifications  que  peut  subir  à  leur  contact  le  liquide 
irmaire. 

Quand  lurine  contient  du  pus,  que  ce  pus  reste  crémeux 
uecTaspect  du  pus  normal,  que  Furine  elle-même  ne  subit 
:<a§  de  modifications  dans  son  aspect,  qu'elle  conserve  son 
acidité  pendant  un  temps  normal,  il  est  peu  probable  qu*il 
y  ait  cystite.  Si  dans  ces  cas  on  constate  la  présence  de  Tépi-i 
li^lium  du  rein,  la  question  d'origine  du  pus  est  jugée  ;  même 
ro  Fabsence  de  cette  constatation,  l'appareil  rénal  doit  au 
'noins  être  soupçonné. 

Si  Forinetend  à  se  putréfier  rapidement,  à  plus  forte  raison 
îi  elle  est  déjà  alcaline  au  sortir  de  la  vessie,  nous  savons  qu'il 
y  a  cystite.  Nous  venons  de  vous  le  rappeler.  Mais  je  tiens  à 
opposer  nettement  ces  deux  conditions  si  difierentes  qu'offire 
à  l'observateur  le  mélange  du  pus  et  de  Furine  :  cette  indifie* 
reoce  presqu'absolue  du  pus  vis-à-vis  de  Furine  dans  nombre 
de  cas,  et  au  contraire  ces  modifications  si  complètes  et  si 
rapides  dans  d'autres  circonstances. 

Ces  observations  ont  d'autant  plus  de  valeur  qu'elles  sont 
faites  dans  un  même  milieu.  C'est  la  même  salle,  ce  sont  les 
mêmes  verres  et  les  mêmes  bocaux  ;  ils  sont  lavés  en  com- 
mun, placés  sans  aucune  précaution  particulière  près  du  lit 
des  malades,  et  cependant  ce  ne  sont  pas  ceux  qui  contiennent 
la  plus  grande  proportion  de  pus  qui  présentent  les  modifia 
catioDs  réciproques  de  Furine  et  du  pus.  Vous  observez  tou- 
jours ces  modifications  réciproques  chez  les  malades  atteints 
le  cystite,  et  toujours  vous  les  voyez  se  produire  rapidement, 
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tandis  que  chez  les  autres  vous  retrouvez  le  lendemain  l'urine 
et  le  pus  à  Tétat  de  simple  mélange. 

L'apparition  brusque,  subite,  ou  simplement  assez  rapide 
d'une  quantité  assez  abondante  de  pus  dans  l'urine,  alors  sur- 
tout qu'il  n'y  a  pas  eu  de  phénomène  vésical  préexislanl 
devra  vous  conduire  à  rechercher  une  lésion  de  voisinage. 
Des  abcès  du  petit  bassin  peuvent  en  effet  s'ouvrir  dans  h 
vessie  ;  ce  mode  de  terminaison  assez  souvent  rencontré  chez 
la  femme,  devra  surtout  vous  préoccuper  lorsque  vous  obser- 
verez le  phénomène  dont  nous  parlons,  chez  un  individu  du 
sexe  féminin. 

Ces  conditions  exceptées,  l'abondance  de  la  sécrétion  et^ 
durée  ont  une  véritable  importance  séméiologique.  On  i. 
peut,  à  cet  égard,  donner  d'indication  exacte  et  dire  que  teli^ 
ou  telle  quantité  de  pus  sera  l'expression  symptomatique  (p\ 
vous  servira  de  renseignement.  Mais  lorsque  pendant  de  Ion* 
gués  semaines,  et  à  plus  forte  raison  pendant  de  longs  mois. 
vous  voyez  toujours  s'accumuler,  au  fond  du  vase  qui  sert  à 
l'observation,  une  quantité  de  pus  qui  ne  peut  être  qualifiée 
d'insigniGante,  vous  pouvez  presque  à  coup  sûr  affirmer  qu j 
le  malade  en  observation  est  atteint  de  pyélite.  C'est  en  effet 
sous  l'influence  de  cette  lésion  que  vous  verrez  s'établir  chez 
les  urinaires  les  suppurations  les  plus  abondantes  et  les  plus 
durables* 

C'est  aussi  sous  l'influence  de  ces  conditions  qu'apparaii 
en  général  le  cortège  des  symptômes  généraux.  L'altération 
du  visage,  la  teinte  jaune  de  la  peau,  en  particulier  dans  le^ 
plis  delà  face,  les  troubles  digestifs,  l'amaigrissement  forment 
les  traits  principaux  de  cet  ensemble.  Nous  n'avons  pas  parl>^ 
de  la  fièvre  qui  est  loin  d'être  un  élément  essentiel  et  uuk 
complication  habituelle  de  ces  cas. 

Les  symptômes  généraux  que  nous  signalons  ne  sont  d  ail- 
leurs pas  indicatifs  des  seules  lésions  rénales  ;  la  suppuration 
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prolongée  de  la  ?essie,  son  éTacuation  imparfaite  ou  artifi- 
ciefle  les  provoquent  tout  aussi  bien,  et,  d'ailleurs,  lésions 
locales  andeones  et  lésions  rénales,  marchent  toujours 
de  pair. 

Si  la  vessie  est  habituellement  le  point  de  départ  des  lé- 
èjùs  qui  remontent  jusqu'au  rein,  celles  qui  ont  pour  ori- 
ise  ce  dernier  oi^ane,  comme  les  pyélites  calculeuses  par 
tsonple,  peuvent  descendre  et  se  propager  à  la  vessie  alors 
i.êine  que  l'agent  provocateur,  c'est-à-dire  le  calcul,  a  été 
apulsé.  Cda  sera  d'autant  plus  inévitable  qu'à  côté  de  la  pro- 
v-iation  pathologique  sera  venue  se  placer  mal  à  propos  la 
proTocation  chiruipcale. 

Cest  donc  dans  la  recherche  des  symptômes  locaux,  fournis 
ptf  Texamen  direct  du  rein  et  de  la  vessie,  que  vous  pourrez 
îrouver  le  supplément  d'informations  nécessaires  pour  défi- 
iJUvement  juger  du  siège  et  de  la  nature  des  lésions,  que  dé- 
^nninent  primitivement  ou  secondairement  l'apparition  du 
/OS  dans  l'urine.  Nous  aurons  dans  un  instant  à  vous  pré- 
senter quelques  considérations  sur  les  indications  et  les  contre- 
iadications  de  l'exploration  intra-vésicale  que  vous  n'aurez 
railleurs  à  mettre  en  œuvre  qu'après  avoir  utilisé  les  excel- 
lentes ressources  qu'ofirent  à  Vexamen  direct  les  divers  modes 
ie  palpatîon. 

IV.  Valeur  pronostique. 

Le  pronostic  n*est  pas  influencé  par  ce  fait  seul  qu'il 
existe  du  pus  dans  l'urine.  Bien  souvent  même  la  présence  du 
pus  ne  modifie  en  rien  le  pronostic  tel  que  le  comporte  la 
lésion  primitive  et  première  des  voies  urinaires.  Seules  la 
^irée  et  la  quantité  de  la  suppuration  doivent  être  prises  en 
considération. 

Cela  ne  veut  pas  dire  que  le  malade  qui  pisse  habituelle- 
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ment  du  pus  soit  prochainement  menacé  dans  sa  vie.  Un  tel 
état  n'est  pas  incompatible  avec  une  santé  relativement  bonnt 
avec  une  de  ces  situations  qui  établissent  un  compromis  jour- 
nalier entre  la  santé  normale  et  la  maladie.  Le  plus  menacé 
est  certainement  celui  qui  rend  habituellement  la  plus  grande 
quantité  de  pus,  mais  il  serait  difficile  d*établir  une  propor- 
tion rigoureuse  entre  le  degré  de  gravité  de  ia  maladie  et  le 
degré  de  la  sécrétion.  Le  plus  menacé  est  avant  tout  cdui 
chez  lequel  se  déterminent  peu  à  peu,  isolément  ou  simulta- 
nément, les  symptômes  généraux  que  nous  vous  avons  si- 
gnalés. 

Déclarer  en  semblable  occurrence  que  le  pronostic  ^ 
aggravé)  qu'il  est  grave,  ce  n'est  que  la  déduction  la  p^ 
logique  de  Tobsenration  la  plus  vulgaire. 

Mais  ce  qui  doit  vous  être  particulièrement  signalé,  c  esl 
que  votre  pronostic  devra  être  très  réservé,  devra  indiquer  ia 
gravité  de  la  situation,  dans  les  cas  où  vous  ne  trouverez 
dans  Texamen  de  l'état  actuel  ou  antérieur  du  malade  aucune 
explication  bien  plausible  de  la  présence  continue  et  pn^ 
longée  d'une  notable  quantité  de  pus  dans  l'urine. 

Il  est  en  effet  une  catégorie  de  malades,  ordinairement 
jeunes,  adolescents  pour  la  plupart,  qui  n'ont  guère  d'autre 
symptôme  à  soumettre  à  votre  observation  que  celui  qui 
résulte  d'un  trouble  très  prononcé  des  urines,  évidemment 
dû  à  la  présence  d'une  très  notable  quantité  de  pus.  Vous 
les  interrogez,  ils  n'ont  jamais  eu  la  chaudepisse  ;  vous  les 
examinez,  ils  ont  le  canal  libre,  la  prostate  et  le  bas-fond 
vésical  normaux,  la  vessie  se  vide,  les  urines  sont  acides,  ii^ 
n'ont  pas  de  fièvre,  mangent  et  digèrent  plus  ou  moins  bien. 
Leur  habitus  extérieur  est  souvent  normal;  ils  ne  sontpoin» 
amaigris,  ils  n'ont  pas  de  fièvre,  mais  ils  pissent  du  pus. 

C'est  à  cette  catégorie  de  sujets  que  vous  m'entendez  sou- 
vent  donner  la  dénomination  de  :  Pisseurs  de  pus.  Celle 
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désignation  n'est  que  l'expression  du  fait  symptomatique 
'jominant  et  de  l'absence  de  constatation  de  lésions  définies. 
Tous  en  avez  eu  un  çxemple  très  net  chez  le  malade  du  n^  6  : 
D  n'est  âgé  que  de  dix-sept  ans.  Depuis  trois  mois  déjà,  sans 
cause  déterminante  appréciable,  il  présente  des  troubles  com- 
plexes de  la  miction  :  besoins  fréquents  et  impérieux,  sensa- 
t: vo  de  brûlure  au  début  et  à  la  fin  du  jet,  irradiations  pénibles 
loi  régions  lombaire  et  périnéale.  La  quantité  d'urine  excrétée 
^souvent  exagérée;  il  existe  de  véritables  accès  de  polyurie. 
'^  phénomènes  morbides  ne  sont  pas  calmés  par  le  repos  au 
X  ne  sont  pas  exagérés  par  le  cheval  ou  la  voiture;  bien  plus, 
h  n'existent  pas  d'une  façon  permanente  et  journalière.  Ils 
napparaissent  que  par  crises,  séparées  par  des  intervalles 
[ks  ou  moins  longs.  Un  seul  symptôme  est  absolument  fixe 
et  constant,  nous  voulons  parler  de  l'état  trouble  des  urines. 
Appuis  trois  mois  elles  n'ont  cessé  d'être  sales  et  lactescentes; 
ùà  ont  seulement  présenté  des  nuances  diverses.  Elles  ne 
> flairassent  pas  par  le  repos.  Le  dépôt,  obtenu  avec  peine, 
là  franchement  purulent.  Si  l'on  fait  uriner  le  malade  dans 
kai  verres,  on  constate  que  l'urine  est  également  riche  en 
ieacocytes  au  début  et  à  la  fin  de  la  miction.  D'ailleurs,  pas 
Blématarie;  mais,  parfois  et  presque  exceptionnellement, 
ID  peu  de  sang  pur  après  les  dernières  gouttes  d'urine. 
L  examen  direct  des  oi^anes  géoito-urinaires  ne  nous  révèle 
Kicune  modification  de  forme  ou  de  consistance  soit  du 
'^^ervoir  urinaire,  soit  de  la  prostate,  des  épididymes  ou  des 
Seules  séminales;  il  n'y  a  pas  de  calcul.  Malgré  l'aspect 
:-^néral  assez  bon  de  ce  jeune  homme,  nous  l'avons  soumis 
t  un  traitement  tonique  :  quinquina,  tanin,  bains  sulfureux, 
est  à  pdne  si  localement  nous  avons  pratiqué  quelques 
[Lstillalions  de  nitrate  d'argent.  L'amélioration  est  manifeste, 
l'état  trouble  des  urines  persiste, 
i  soupçonné  ce  jeune  homme  de  tuberculisation  vésicale, 
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toutes  les  fois  que  l'urine  et  le  pus  auront  r&czrr-  «r-rfs^ 
serve  leurs  caractères  normaux.  i 

L'indication  opératoire  est  encore  enti< 
à  la  nature  de  la  lésion,  lorsque  les  urines  sont  x^eirr  - 
et  même  lorsqu'elles  sont  ammoniacales, 
dans  des  conditions  moins  favorables,  ets'fl 
modifier  Tétat  des  urines  en  agissant  sur  lacys 
tant  en  usage  des  substances  chimiques  capabTf:^  . 
leur  composition,  vous  avez  avantage  évident  à  ]r  i 
ainsi  que  l'acide  benzoïque,  préconisé  parle  profes5>--' 
lin,  peut  modifier  l'état  alcalin  etTétat  ammonîaca.  > 
en  s'éliminant  à  l'état  d'acide  hippurique;  Facideb  " 
je  dois  l'indication  à  M.  Ps^steur,  peut  aussi  aid^  : 
l'alcalinité  des  urines  :  on  l'emploie  en  injections,  Ia> 
à  deux  ou  trois  pour  cent;  on  peut  aussi  Tadmiii^ 
potion.  Le  repos,  de  bonnes  conditions  de  r^ime.  ^ 
purgatifs  peuvent  aussi  vous  aider  à  modifier  par  h^ 
médicaux  l'état  ammoniacal  des  urines. 

N'oubliez  pas  cependant  que  dans  la  plupart  des  caf^ 
pourrez  triompher  de  l'effet  qu'en  vous  attaquant  à  ai 
C'est  ainsi  que  le  cathétérisme  évacuateur  méthodiçi 
employé,  que  Turéthrotomie,  que  la  lithotritie  ou 
taille  dans  certains  cas,  s'imposent  à  votre  décisioa  > 
pas  à  intervenir,  pour  peu  que  l'indication  soit  pressa 
cette  apparente  témérité  sera  souvent  le  salut  du  mais 

Pour  que  ce  précepte  acquière  toute  sa  valeur,  j'aj.^ 
aux  exemples,  que  déjà  je  vous  ai  cités,  celui  des  malade^ 
vous  pouvez  encore  observer  dans  nos  salles.* 

Au  n°  22  est  couché  un  malade  dont  le  rétrécisseniei 
été  longtemps  infranchissable.  Pendant  la  longue  périoA 
repos  que  j'ai  dû  lui  accorder  pour  essayer  de  pénétrera 
la  vessie  avec  une  bougie,  les  urines  ne  se  sont  jamais  ii^^ 
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Les  malades  dont  nous  vous  parlons,  sont  souvent  polyu- 
nqnes,  mais  ne  le  sont  pas  d'une  façon  permanente.  Ils  nous 
ramèoeot  toutefois  à  ces  cas  dont  je  vous  ai  signalé  toute  la 
gravité  eu  vous  pariant  de  ces  urines  décolorées,  abondantes, 
(S  i  trouble  persistant,  que  j'ai  désignées  à  votre  attention 
w  le  nom  d'urines  rénales. 

H  le  pronostic  est  particulièrement  sévère;  car  ces  ma- 
lades sont  atteints  de  troubles  digestifs  graves  et  vivent  sous 
ruDmiiieDce  de  complications  plus  sérieuses,  spontanées  ou 
proToquées  par  la  moindre  manœuvre  chirurgicale.  Gomme  les 
prWdenls,  ils  peuvent  être  améliorés,  ils  peuvent  même 
*re  guéris  ;  mais  ne  craignez  cependant  pas  de  prévoir  la 
possibilité  d'une  terminaison  funeste;  elle  peut  se  montrer, 
BQo  h  échéance  lointaine  comme  chez  }es  simples  pisseurs 
<1?  pas,  mais  souvent  i  très  court  délai. 
Les  urines  purulentes  et  alcalines  fournissent  aussi  au 
tDDostic  des  éléments  importants  surtout  lorsqu'il  y  a  état 
tomoniacal.    Cependant,  la  gravité   du  pronostic    reste 
mcore  subordonnée  dans  ces  cas  à  la  nature  de  la  lésion. 
Wsque  le  chirurgien  peut  efficacement  la  combattre,  la 
fimson  est  le  plus  souvent  obtenue.  Vous  avez  vu  de  nom* 
^r^oi  exemples  où  l'intervention  opératoire  a  pu  à  la  fois 
iÉtenniner  la  guérison  du  malade  et  le  retour  de  l'urine  à 


V.  Indications  et  contre-indications. 

^e  ne  terminerai  pas  les  considérations  que  je  viens  de 
^vQs  présenter  sur  le  pus  dans  l'urine,  sans  vous  donner  un 
fP^  général  des  indications  et  des  contre^indieations  qui 
*  rfeuhenl  pour  le  traitement. 

U  présence  du  pus  dans  Turine  ne  crée  pas  par  elle-' 
^e  de  contre-indication  opératoire* 
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La  nature  de  la  lésion  doit  seule  entrer  en  ligne  de  compte 
toutes  les  fois  que  l'urine  et  le  pus  auront  réciproquement  con- 
servé leurs  caractères  normaux. 

L'indication  opératoire  est  encore  entièrement  subordonnée 
à  la  nature  de  la  lésion,  lorsque  les  urines  sont  neutres,  alcalines 
et  même  lorsqu'elles  sont  ammoniacales.  Vous  êtes  cependant 
dans  des  conditions  moins  favorables,  et  s'il  vous  est  possible  k 
modifier  Tétat  des  urines  en  agissant  sur  la  cystite,  ou  en  met- 
tant en  usage  des  substances  chimiques  capables  de  modifier 
leur  composition,  vous  avez  avantage  évident  à  le  faire.  C^ 
ainsi  que  l'acide  benzoïque,  préconisé  par  le  professeur  Gosse- 
lin,  peut  modifier  l'état  alcalin  et  Tétat  ammoniacal  des  urm 
en  s'éliminant  à  l'état  d'acide  hippurique;  l'acide  borique,  dis: 
je  dois  l'indication  à  M.  Ps^steur,  peut  aussi  aider  à  modilis 
l'alcalinité  des  urines  :  on  l'emploie  en  injections,  la  soluUon  esi 
à  deux  ou  trois  pour  cent;  on  peut  aussi  l'administrer  eo 
potion.  Le  repos,  de  bonnes  conditions  de  régime,  de  légd 
pui^atifs  peuvent  aussi  vous  aider  à  modifier  par  les  moyens 
médicaux  l'état  ammoniacal  des  urines. 

N'oubliez  pas  cependant  que  dans  la  plupart  des  cas  vous  « 
pourrez  triompher  de  l'effet  qu'en  vous  attaquant  à  la  caud 
C'est  ainsi  que  le  cathétérisme  évacuateur  méthodiquemei 
employé,  que  Turéthrotomie,  que  la  lithotritie  ou  même  I 
taille  dans  certains  cas,  s'imposent  à  votre  décision.  N'héâte 
pas  à  intervenir,  pour  peu  que  l'indication  soit  pressante  a 
cette  apparente  témérité  sera  souvent  le  salut  du  malade. 

Pour  que  ce  précepte  acquière  toute  sa  valeur,  j'ajoute^ 
aux  exemples,  que  déjà  je  vous  ai  cités,  celui  des  malades  '^ 
vous  pouvez  encore  observer  dans  nos  salles/ 

Au  n^  22  est  couché  un  malade  dont  le  rétrécissemei^  ' 
été  longtemps  infranchissable.  Pendant  la  longue  période  ^ 
repos  que  j'ai  dû  lui  accorder  pour  essayer  de  pénétrer  dâr: 
la  vessie  avec  une  bougie,  les  urines  ne  se  sont  jamais  aïo^^ 
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$ées.  Elles  étaient  troubles,  chargées  de  pus,  souvent  alca- 
des et  plus  d'un  symptôme  grave  s'était  manifesté.  Après 
^^oir  franchi  directementlerétrécissementavecruréthrotome, 
;  2i  incisé  la  stricture.  Dès  lors  le  malade  a  pu  vider  facile-  ' 
:3^t  ia  vessie  et  les  urines  n'ont  pas  tardé  à  revenir  à  l'état 
::fmal. 

Chez  le  calculeux  que  nous  venons  d'opérer  au  n°  1 6,  les 
^es  étaient  d'apparence  à  peu  près  normale  avant  la  litho- 
^.  Âpres  la  seconde  séance,  au  moment  où  la  vessie  con- 
^t  ea  grand  nombre  des  fragments  multiples  à  pointes 
fins  ou  moins  offensantes,  elles  devenaient  troubles,  glai- 
'^ases,  alcalines.  Nous  fîmes  des  lavages  à  l'eau  tiède  et  les 
ànces  furent  rapprochées;  avec  le  broiement  des  gros  frag- 
ments le  calme  ne  tarda  pas  à  se  rétablir,  le  pus  diminua 
•  tablement  et  Turine  redevint  acide. 
i   U  cystite,  dont  le  premier  et  inévitable  effet  est  de  provo- 
,  fKT  et  d'entretenir  la  formation  du  pus  et  son  mélange  avec 
i^urine,  la  cystite,  qui  dans  certaines  conditions  détermine  si 
icUeaient  la  transformation  alcahne  ou  ammoniacale  des 
■ines,  ne  constitue  pas  en  effet  une  contre^indication  opéra- 
^:e.  Toutes  les  fois  que  la  cause  qui  l'entretient  peut  être 
ii>ê>:aniqnement  supprimée,  il  faut  intervenir  et  considérer 
|<^  la  cystite  ajoute  à  la  nécessité  de  l'intervention  un  nouvel 
Àémeut  de  décision.  Ce  précepte  est  surtout  applicable  chez 

■ 

ci  calculeux  soumis  à  la  lithotritie.  U  nous  arrive  journelle- 
>^t  de  le  mettre  en  pratique  au  grand  bénéfice  des  malades. 
1  ne  faut  cependant  pas  oublier,  ainsi  que  je  vous  l'ai  dit  à 
:-:  pos  des  rétentions  d'urine,  que  la  cystite  ne  relève  pas 
^ollrs  d'une  cause  mécanique  et  ne  saurait  dans  tous  les 
<^  se  bien  trouver  d'une  intervention  chirurgicale.  C'est  en 
tenant  à  la  fois  compte  de  l'état  général  et  de  l'état  local,  c'est 
^  établissant  la  part  et  le  rôle  de  chacun,  que  l'on  pourra 
:  terminer  les  indications  où  les  contre-indications. 
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L'indication  opératoire  est  beaucoup  moins  précise  dans 
des  cas  où  en  apparence  elle  paraît  plus  nette  et  plus  facile 
à  remplir. 

En  effety  lorsque  les  urines  sans  être  cependant  ammo^ 
niacales,  se  séparent  mal  du  pus  et  qu'elles  offrent  en  un  mol 
les  caractères  que  j'ai  désignés  sous  la  dénomination  d  urinei 
rénales, rintervention  chirurgicale  est  particulièrement  dange 
reuse.  Nous  avons  attiré  votre  attention  sur  ces  faits,  à  proi 
pos  de  certaines  fornoies  de  la  rétention  d'urine.  Mais  ces  cai 
ne  relèvent  pas  tous  de  la  môme  lésion. 

Si  la  guérisoQ  de  la  lésion^  qui  a  déterminé  et  qui  entr^ 
tient  l'état  morbide  dont  la  qualité  des  urines  n'est  qu'uii| 
des  expressions,  exige  une  intervention  mécanique,  l'indid» 
tion  opératoire  est  nécessairement  posée.  Mais  qu'il  s'agisse 
d'un  simple  cathétérisme  ou  d'une  opération  plus  complexe 

I 

vous  ne  saunez  procéder  avec  trop  de  prudence,  vous  entoit 
rer  de  trop  de  précautions,  et  trop  nettement  affirmer  lagr^ 
vite  possible  de  l'intervention. 

Les  risques  que  vous  êtes  obligés  de  faire  courir  au  malade 
sont  du  moins  compensés  par  la  possibilité  du  succès.  Yoti] 
responsabilité  est  entièrement  à  l'abri,  car  vous  avess  agi  a| 
mieux  des  intérêts  du  malade- 
Mais  en  est-il  de  même  de  l'intervention  qui  s'applique  aaj 
urinaires^  qui  sont  sous  le  coup  d'une  sécrétion  habituelle  4 
prolongée  de  pus,  et  surtout  à  ceux  qui  ont  non*-seuleinei^ 
cette  sécrétion  habituelle  et  prolongée,  mais  une  sécrétion 
abondante.  j 

Nous  vous  avons  déjà  fait  pressentir  notre  conclosion,  ei 
vous  disant  que  dans  ces  cas  le  chirurgien  ne  devait  se  dé* 
cider  &  l'exploration  intra-vésicale,  qu'après  avoir  épuisé  tout< 
la  série  de  ressources  que  lui  offrent  l'interprétation  physioto 
gique  des  symptômes  méthodiquement  recueillis,  et  l'analysi 
attentive  des  signes  fourais  par  la  palpation  simple  et  le 
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toacber  rectal.  C'est  en  préseuce  de  semblables  malades,  que 
les  principes  que  je  cherche  à  vous  enseigner  sont  surtout 
applicables. 

Vous  savez  à  quel  point  j'estime  les  merveilleuses  res- 
^nrces  que  met  à  la  disposition  du  chirurgien  T  exploration 
de  Forèchre  et  de  la  vessie,  à  l'aide  des  instruments.  Vous  sa* 
Têz  qudle  confiance  m'inspirent  les  belles  opérations,  que  la 
•iirurgie  a  su  perfectionner,  et  qui  nous  permettent  d'inter- 
^eoir  avec  une  puissance  si  réelle.  Mais  vous  savez  aussi,  que 
l'exploration  par  les  instruments  ne  doit  être  que  le  résultat 
idgique  des  indications  fournies  par  l'étude  des  troubles 
ioaetionnds  et  par  l'examen  méthodique  dont  la  palpation 
directe  est  l'agent. 

Dans  les  cas  dont  je  vous  parle  actuellement,  de  même 
fie  dans  ceux  dont  je  vous  entretenais  il  n'y  a  qu'un  instant, 
ilatervention  par  l'exploration  et  même  par  l'opération  peut 
ctre  justifiée  si  vous  avez  relevé,  par  un  examen  préalable 
un  complet,  une  indication  formelle. 

Si  vous  pouvez  rationnellement  supposer  que  le  canal  est 
.'élrnci,  que  la  vessie  reste  trop  incomplètement  vidée,  qu'il 
j  a  un  calcul,  soumettez  le  malade  à  l'exploration  et  agissez 
-:suite,  si  les  résultats  de  l'exploration  sont  démonstratifs. 
Ibis  n'oublies  pas  que  vous  agissez  dans  de  très  mauvaises 
^joditions.  Sans  faire  abus  de  comparaisons,  je  donnerai  à 
sa  pensée  toute  son  expression,  en  disant  que  vous  vous 
-iQgagez  sur  un  terrain  miné,  où  vous  pouvez,  même  en  avan- 
/inl  avec  les  plus  minutieuses  précautions,  vous  trouver  en 
^ce  d'un  danger  menaçant,  d'un  danger  bien  difficilement 
X'DJnrable. 

Soyez  donc  avares  d'interventions  et  ne  cédez  qu'aux  indi- 
cations les  plus  formelles.  En  semblable  occurrence,  toutes 
'■^  fois  que  l'abstention  chirurgicale  est  possible,  vous  devez 
onclure  qu'elle  est  de  règle.  Elle  est  d'autant  plus   la 


392  MODIFICATIONS  PATHOLOGIQUES  DES  URINES. 

règle  que  le  traitement  médical  est  loin  d'être  impuissanl. 

Le  jeune  homme  du  n^  6,  dont  je  vous  ai  tout  à  Theure 
rappelé  robservation,  et  qui  nous  demande  ce  matin  même 
sa  sortie,  est  dans  un  état  très  satisfaisant,  grâce  au  repos. 
à  une  médication  générale  tonique  et  à  une  hygiène  conve- 
nable. 

Dans  ces  cas,  en  effet,  une  alimentation  appropriée,  lei^ 
pos,  l'hygiène,  les  médications  qui  agissent  d'après  les  indica- 
tions fournies  par  les  troubles  digestifs  divers  que  présentent 
toujours  ces  catégories  de  malades,  les  toniques,  les  reconsti- 
tuants, et  en  particulier  ceux  que  permettent  les  chaDgeroenl^ 
d'air,  le  séjour  sur  le  littoral  du  midi  pendant  l'hiver,  pendaoi 
la  belle  saison  les  bains  salés  ou  sulfureux,  l'hydrothéra- 
pie,  etc.,  constituent  un  ensemble  de  moyens  thérapeutiques 
fort  efficaces  et  très  capables  de  consoler  le  chirurgien  i- 
n'avoir  pas  trouvé  l'indication  d'une  intervention  directe. 


APPENDICE 

THEORIES  SUR  LA  TRANSFORMATION  AMMONIACALE  DE  L'uBIMS 

À  peine  M.  Dumas  '  eul-il  décrit  et  appelé  fermentatv^ 
ammoniacale  la  conversion  de  l'urée  en  carbonate  d'ammo- 
niaque sous  l'influence  de  l'eau,  d  un  ferment  et  d'une  tem- 
pérature favorable,  que  les  chimistes  et  les  cliniciens  s'effor- 
cèrent de  préciser  la  nature  du  ferment. 

Les  premières  tentatives  faites  dans  cette  voie  furent  celle> 
de  M.  Jacquemart',  en  1 833;  pour  lui,  le  ferment  n'est  auire 

\ .  Dumas,  Traité  de  chimie  appliquée  aux  artSy  i  B43,  t.  M,  p.  380  et  ï^ui^ 
2.  Arm.  Gautier,  Des  Fermentations.  Thèse  d'agrégation,  iS^^  p.  tt 
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lie  le  macQS  vésical.  Ses  coDclusions  furent  admises  sans 

onteste,  ei  dans  une  période  de  vingt-cinq  ans,  1833-1858, 
:;jus  ne  trouvons  qu'un  fait  vraiment  intéressant  à  signaler. 
Nous  voulons  parler  d'une  observation  de  M.  Oven  Rees  (1 855)  * , 
îTant  trait  à  un  sujet  atteint  Sextrophie  vésicale.  Il  put  con- 
fUter  directement  que  la  muqueuse  enflanunée  donnait  nais- 
sance à  un  écoulement  alcalin  très  marqué. 

Tel  était  Tétat  de  la  question,  lorsque  en  1 859  parut  le 
méffloire  de  M.  Pasteur  '  sur  les  générations  dites  spontanées. 
<Zet  iDustre  savant  posait  les  premiers  jalons  de  la  théorie  des 
ymenis  proprement  ditSy  théorie  féconde  qu'il  n'a  cessé  de 
iérdopper  depuis  lors.  Après  avoir  insisté  sur  l'influence  de 
Fair  comme  agent  de  décomposition  de  l'urée,  il  signale  la  pré- 
coce de  tonilacées  en  chapelets  dans  le  liquide  urinaire  de- 
Tena  ammoniacal,  et  soupçonne  déjà  ces  produits  organisés 
le  jouer  un  rôle  prépondérant  dans  l'altération  de  l'uriné. 
<  Je  suis  très  porté,  dit-il,  à  croire  que  cette  production 

oQstitne  un  ferment  organisé,  et  qu'il  n'y  a  jamais  transfor- 
:i^ation  de  l'urée  en  carbonate  d'ammoniaque  sans  la  présence 
^:t  le  dévdoppement  de  ce  petit  végétal.  Cependant,  mes 
ripériences  sur  ce  point  n'étant  pas  encore  achevées,  je  dois 
mettre  quelque  réserve  dans  mon  opinion.  » 

Les  vues  de  M.  Pasteur  trouvèrent  bientôt  un  défenseur 
coDTaincu  dans  un  de  ses  élèves,  M.  Van  Tieghem  ^  qui,  en 
1S64,  vint  annoncer  à  l'Académie  des  sciences  qu'il  existait 
réellemait  une  corrélation  intime  entre  le  développement 
iacile  ou  difficile  d*une  torulacée  (dont  il  prit  soin  de  décrire 
1^  caractères  et  les  propriétés) ,  et  la  transformation  rapide 

'Q  lente  de  l'urée  en  carbonate  d'ammoniaque.  Le  ferment 


<.  Gi^s  HùspOal  BepcrUj  1855,  vol.  I,  p.  300. 

1  Pisteor.  Comptes  rendus  de  VAcad.  Scienees,  1860,  t.  L,  p.  849. 

t.  Vaa  Tieghem,  Comptes  rendus  de  VAcad,  SeienceSj  1864,   t.  LVIII, 
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de  turée  eut  dès  lors  son  histoire  propre  ;  ses  caractères  phy- 
3iques,  son  rôle  physiologique  furent  connus, 

La  découverte  de  MM.  Pasteur  et  Van  Tieghem,  confir- 
mant les  recherches  analogues  de  Muller  \  fut  admise  aus- 
sitôt par  Traube'y  qui  proclama  la  nécessité  absolue  de 
germes  préexistants  (1 864), 

Aussi,  malgré  l'autorité  de  Becquerel  et  Rodier  ^  qui  attri- 
buaient un  rôle  prépondérant  dans  la  décomposition  ammo- 
niacale de  Furine,  au  contact  de  matières  organiques, 
voyons-nous  en  1869  M.  Gautier^  insister  sur  le  ferment  de 
l'urée,  dont  il  fait  môme  remonter  l'idée  première  à  Jacque* 
mart. 

E)n  1 870,  Neubauer  et  Yogel  ^  n'hésitent  pas  à  comparer 
l'action  de  ces  champignons  microscopiques  au  dédouble- 
ment du  sucre,  sous  l'influence  de  la  levure,  dans  la  fermen- 
tation alcoolique* 

Cette  même  année  1870,  M.  Béchamp"  publiait  des  re- 
cherches qui  méritent  d'autant  plus  de  fixer  notre  attention, 
qu'elles  ont  trait  non  plus  seulement  à  la  fermentation  de 
l'urine  abandonnée  ù  l'air,  qui  seule  avait  été  étudiée  jusqu'a- 
lors, mais  surtout  à  la  putréfaction  intra-vésicale.  La  ques- 
tion se  trouve  ainsi  portée  sur  le  terrain  cUnique.  L'au- 
teur se  déclare  prêt  à  admettre,  jusqu'à  un  certain  point, 
la  théorie  de  M.  Pasteur,  pour  les  modifications  des  urines 
survenues  après  leur  exposition  à  l'air;  mais  la  doctrine  des 
germes  préexistants,  transportés  par  l'atmosphère,  lui  semble 


4.  Muller,  Jowm.  fùrprakt.  Ghem.,  1860,  UCXXI,  p.  467. 

2.  Traabe,  Berllner  KHn,  Wochemch,  1864,  p.  233. 

3.  Becquerel  et  Rodier,  Traité  de  Chim,  path,  appliquée  à  la  méd,  pni- 
tique,  1854,  p.  297  et  337. 

4.  Arm.  Gautier,  Des  Fermentations.  Thèse  d*agrégaUon,  1869. 

5.  Neubauer  et  Vogel,  De  rurine  et  des  sédiments  urinaires,  p.  154, 3i4 
et  pi.  n. 

6.  Béchamp,  MontpeUier  médical,  1870,  t.  XXV,  p.  310. 
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^^u  capable  de  rendre  compte  de  ces  faits  incontestables,  où 
Ion  a  rencontré  des  vibrions  et  des  bactéries  dans  Turine 
aa  momeot  même  de  son  émission»  Une  seule  explication  est 
^osable,  selon  M«  Béchamp.  «  L'urine  apporte  avec  elle  la 
sQse  prochaine  de  sa  décomposition.  Les  granulations  mo- 
i:^:ulaires  que  l'on  rencontre  dans  le  mucus,  sont  des  micro^ 
zymas  qui,  sous  des  influences  favorables,  peuvent  pteser  à 
i'rtat  de  bactérie  et  même  de  leptotbrix.  »  Ce  n'est  pas  le 
mucus  en  lui-même,  comme  le  croyaient  les  anciens,  mais 
ies  granulations  qu'il  renferme  qui  agissent  comme  fer*- 
xent,  fennent  qui  peut  d'ailleurs  être  aidé,  une  fois  l'urine 
abandonnée  dans  un  vase,  par  les  germes  venus  de  Tatmo** 
>p>btfe. 

D  est  vrai  qu'à  la  môme  époque,  Klebs  ^  n'en  admettait  pas 
zioins,  comme  le  fit  plus  tard  Dickinson  (1 873)  ^,  non-seule- 
ment l'introduction  de  ferments  à  travers  le  canal  de  l'urèthre, 
mais  encore  leur  ascension  le  long  des  uretères  jusqu'aux 
reins  (pjélo-néphrite  parasitaire). 

En  1873,  nous  voyons  MM.  Bouchard^  et  Charles  Robin* 
affirmer  hautement  la  corrélation  qui  existe  entre  certains 
étals  morbides  du  réservoir  urinaire  (catarrhe  vésical,  cys- 
tite, etc.)»  et  l'alcalescence  ammoniacale.  M.  le  professeur 
Robin  semble  même  considérer  la  présence  du  pus  alcalin 
comme  suffisant  pour  provoquer  la  décomposition  de  l'urée, 
lorsqu'il  dit  :  «  Si  au  dédoublement  chimique  de  l'urée,  en 
présence  des  corps  rendant  l'urine  alcaline,  vient  s'ajouter 
linfloence  des  leptothrix ,  leur  action  en  tant  que  ferment 
hdle  la  décomposition.  »  «—  L'auteur  insiste  également  sur 
létal  toujours  acide  de  la  sécrétion  au  niveau  du  rein.  Pour 

4 .  Debt,  HmuUmch  der  pathol.  mai.,  4870. 

2.  Dickinson,  The  lanœt,  1873,  vol.  h  p.  342. 

3.  SoQchard,  Gaz.  hebdom.,  31  janv.  i873. 

4.  Ql  Robin,  Leçom  $itr  les  hmèewrs  nofmùki  et  morb4de$  du  eorp$  de 
(Kjmm,  2«  édition.  Paris,  1874,  p.  8i3. 
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lui,  Falcalinité  ammoniacale  constatée  au  moment  de  rémis- 
sion est  toujours  de  cause  vésicale. 

Déjà  en  1870,  sir  H.  Thompson*  avait  émis  une  opinion 
analogue,  mais  beaucoup  moins  affirmative. 

Les  années  1 874  et  1 875  méritent  de  nous  aiTêter  spé- 
cialement par  les  nombreux  mémoires  qu'elles  virent  paraître 
(MM.  Musculus^,  Gubler ^  Béchamp *,  Arnold. Hiller *,  Lail- 
1er  '),  et  par  les  discussions  importantes  qui  s'élevèrent  au 
sein  de  l'Académie  de  médecine  et  de  TAcadémie  des  sciences, 
à  la  suite  de  la  communication  de  M.  le  professeur  Gosseiin  ' 
sur  les  dangers  de  l'urine  ammoniacale.  C'est  à  ce  propos, 
en  effet,  que  M.  Pasteur  déclara  nettement  que  la  décom- 
position  ammoniacale,  au  sein  de  la  vessie,  ne  pouvait  avoir 
lieu  sans  l'introduction  dans  le  réservoir  urinaire  du  ferment 
de  l'urée,  que  ce  ferment  était  généralement  porté  par  les 
sondes  mal  nettoyées,  mais  qu'il  pouvait  aussi  cheminer  par 
une  sorte  de  capillarité  depuis  le  méat  jusqu'au  col  vésical. 
l'urèthre  étant  un  vaste  tunnel  pour  ces  infiniments  petits. 
Cette  double  assertion  rencontra  de  nombreux  contradic- 
teurs :  M.  Lailler,  à  l'Académie  des  sciences,  MM.  Blot,  Riconl, 
à  l'Académie  de  médecine,  signalaient  nombre  de  malade:^ 
dont  les  urines  étaient  franchement  ammoniacales  dès  leur 
émission  en  dehors  de  tout  cathétérisme  antérieur. 

En  même  temps  MM.  Bouley,  Chassaignac,  Verneuii,  in* 
sistant  sur  l'existence  plus  ou  moins  abondante  de  muco- 
pus  et  de  détritus  putrides  dans  les  urines  ammoniacales,  io- 


1.  Thompson,  Traité  pratique  des  Maladies  des  voies  urinaires,  Édiûoi' 
J.-B.  Baillière,  p.  GXOK  et  196. 

2.  MuscuJus,  Comptes  reiidm  Acad,  Sciences,  1874,  t.  LXXYIU,  p.  13^. 

3.  Gubler,  Comptes  rendus  Acad,  Sciences,  f  874,  t.  LXXVm,  p.  i034. 

4.  Béchamp,  MontpeUier  médical,  i874,  t.  XXXU,  p.  168. 

5.  Arnold  Hiller,  Centralblatt,  4874,  n»*  53  et  54. 

6.  Lailler,  Comptes  rendus  Acad.  Sciences,  1874,  t.  LXXVin,  p.  361. 

7.  Gos&eVm,  Comptes  rendus  Acad.  Sciences,  1874,  t.  LXXVnr,  p.  42. 
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lioaient  i  considérer  les  substances  étrangères  à  l'urine 
sonnale  comme  pouvant  amener,  sans  le  secours  de  la  fer- 
mentation, un  dédoublement  de  Turée  en  carbonate  d'am- 
aïooiaque. 

Ce  fiireot  surtout  MM.  Béchamp  et  Arnold  Hiller  qui 
5  efforcèrent,  bien  qu'à  des  points  de  vue  différents,  de  com- 
battre les  propositions  émises  par  M.  Pasteur.  Pour  Arnold 
Hiller,  la  putréfoction  de  Turine  précède  l'apparition  des 
:actéries,  bien  loin  d'en  être  la  conséquence.  Ce  sont  des 
substances  oi^^aniques,  déjà  en  voie  de  transformation,  qui 
ionrent  commencer  la  décomposition  des  matières  azotées. 

M.  Béchamp  reprend  les  idées  déjà  exposées  par  lui  en  1 870, 
^  le  rôle  des  microzymas  préexistant  dans  le  mucus  urinaire. 
Mais  il  s'attache  surtout  à  réfuter  les  assertions  de  M.  Pasteur 
iuT  Farrivée  des  germes  dans  la  vessie.  «  Si  la  sonde  porte  le 
ferment,  comment  expliquer  certains  cas  de  cathétérismes 
:ipétés  sans  altération  de  Turine  ?  »  Quant  à  l'ascension  des 
geimes  le  long  de  l'urèthre,  elle  lui  paraît  rendue  impossible 
^  Taccolement  des  parois  uréthrales,  par  leur  état  d'humi* 
iité,  par  le  passage  répété  de  l'uripe  et  surtout  par  ce  fait  que 
ie  méat  est  tourné  en  bas,  ce  qui  (M.  Pasteur  lui-même  l'a  dé- 
montré en  conservant  des  substances  intactes  dans  un  ballon 
ffloni  d'une  tubulure  courbe  dont  l'orifice  regardait  en  bas), 
rend  l'arrivée  des  germes  sur  le  méat  plus  que  probléma- 
liqoe. 

La  discussion  continua  en  1 875;  M.  Pasteur  maintenait 
ses  conclusions  ;  il  avait  pour  lui  l'assentiment  des  chimistes 
lels  que  MM.  Bussy,  Dumas,  Mialhe  ',  ce  dernier  s'appuyant 
surtout  sur  l'opinion  de  Martin  Magron,  qui  affirmait  n'avoir 
amais  rencontré  de  carbonate  d'ammoniaque  chez  des  ma- 
/lies  qui  n'ont  pas  été  sondés.  MM.  Gosselin  et  Colin,  au 

^  MiaDie,  etc.,  BuU.  Aead.  Méd.,  1875, 2«  série,  t.  IV,  p.  207,  330  et  423. 
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contraire,  firent  remarquer  :  le  premier,  que  Taltération  pu- 
tride peut  provenir  d'une  lésion  vésicale  à  la  suite  d'une  opéra- 
tion ;  le  second,  que  des  bactéries  peuvent  impunément  être 
injectées  dans  la  vessie  saine  d'une  vache,  bien  que  chez  ces 
animaux  le  réservoir  urinaire  ne  se  vide  jamais  entièrement. 

Toutes  les  opinions  diverses  et  contradictoires  que  nous 
venons  dépasser  en  revue,  furent  examinées  par  M.  le  professeur 
Gubler  ^  dans  un  mémoire  d'ensemble  sur  «  les  conditions  cli- 
niques diverses  de  l'alcalescence  putride  des  urines.  »  Quatre 
causes  différentes  lui  semblent  invocables,  chacune  répondant 
à  tel  ou  tel  ordre  de  faits  :  introduction  des  ferments  par  le 
cathétérisme  ;  -^  migration  de  ferments  de  proche  en  proche 
du  méat  à  la  cavité  vésicale  chex  les  sujets  qui  urinent  par 
regorgement  (opinion  qui  sera  défendue  en  1877  par  M.  Ja- 
neway  *  devant  la  Société  pathologique  de  New-York)  ;  —  exa- 
gération dans  rexcrétion  normale  du  carbonate  d^ammo- 
niaque;  —  influence  vitale  exercée  par  les  leucocytes.  Ces 
deux  dernières  propositions  doivent  seules  nous  arrêter, 
comme  plus  particulièrement  propres  à  Tauteur.  Comme 
M.  Dumas,  H.  Gubler  admet  qu'une  proportion  exagérée  de 
carbonate  d'ammoniaque  peut  provenir  du  sang,  mais  il  ajoute 
qu'elle  peut  déterminer  un  ébranlement  moléculaire  capable 
de  provoquer  la  transformation  d'urée  en  carbonate  d'am- 
moniaque»—>>  A  propos  du  rôle  catalytique  joué  par  les  leuco- 
cytes, l'auteur  n'est  pas  absolu,  mais  il  croit  pouvoir  Tad- 
mettre  en  se  basant  sur  les  faits  tirés  de  Tétude  de  la  nutrition 
en  général  ;  seulement  cette  action  serait  plus  lente  que  celle 
du  ferment. 

Le  début  de  Tannée  1 876  fut  marqué  par  un  travail  remar- 
quable de  M.  Musculus  de  Strasbourg^  qui  modifie  l'opinion 

1.  Comptes  rendus  Acad,  Sciences^  1874,  t.  LXXVm,  p.  1054. 

2i  New-York  Med.  Record^  1877,  p.  636. 

3;  Comptes  rendus  Acad.Sciences,  1876,  t.  LXXXH,  p.  333 (Séance dki 3 l/ant'l 
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première  émise  par  Itii  en  1 874  à  propos  du  ferment  de  Turée* 
Étudiant  la  question  à  nouveau,  il  arrive  aux  conclusions  sui* 
Tantes  :  les  urines  les  plus  riches  en  ferment  capable  de 
serrir  de  semence,  sont  les  urines  filantes.  Lorsqu'on  les 
traite  par  Valcool,  on  précipite  un  mucus  qui  est  un  agent 
t'îiergique  de  fermentation  ammoniacale  bien  quMl  ne  ren» 
fenne  aucune  cellule  analogue  à  celles  que  Ton  considère 
omme  constituant  le  ferment  de  Turée.  Après  desaiccalion 
:q  a  une  masse  amorphe,  brillante,  brune,  solubledans  l'eau. 
La  solution  filtrée  agit  comme  ferment;  c'est  donc  bien  le 
mucus  vésical  lui-même  qui  provoque  la  décomposition  de 
1  urée.  Ce  ferment  n'a  d'ailleurs  aucune  des  propriétés  qui 
:aractérisent  les  ferments  organisés,  mais  il  a  beaucoup  de 
ressemblance,  au  contraire,  avec  la  diastase  salivaire,  le  suc 
:^Dcréatique,  etc.  Son  action  est  neutralisée  par  les  acides 
:::éme  étendus;  l'acide  phénique^  toutefois^  est  sans  action 
sur  lui. 

Ces  conclusions  furent  attaquées  par  MM.  Pasteur  et  Ber« 
'iielot  '  qui  reconnurent  l'existence  du  ferment  soluble  décrit 
:  ir  M.  Musculus,  mais  maintinrent  que,  bien  loin  d'être  pri- 
laitif,  il  avait  pour  point  de  départ  nécessaire  un  ferment 
organisé. 

Les  faits  publiés  depuis  lors  (année  1877)  n'ont  qu'une 
importance  secondaire,  et  ne  portent  plus  sur  le  fond  même 
in  débat,  fls  n'en  présentent  pas  moins  un  intérêt  clinique 
véritable. 

Tandis  que  M.  Gharcot^  attirait  particulièrement  Tatteu'^ 
tiûQ  sur  l'apparition  rapide  et  précoce  d'une  urine  ammonia- 
cale, sanguinolaite  et  purulente  cbe^  les  malades  atteints  de 


».  C<mpie$  rendus  Acad.  Sciences^  1876,  t.  LXXXffl,  p.  5  et  8  (Séante  du 
'  juillet). 
1  Charcoi,  Maladies  du  syst.  nerveux^  t.  I,  page  i%9i 


400  MODIFICATIONS  PATHOLOGIQUES  DBS  URINES. 

lésions  brusques  de  la  moelle  et  rapprochait  cette  modifica- 
tion des  troubles  trophiques  cutanés  observés  à  la  même 
époque,  MM.  Cazeneuve  et  Livon  ^  établissaient  par  Texpé- 
rience  qu'une  urine  saine  peut  être  conservée,  sans  trace 
d'organismes,  dans  une  vessie  saine,  quelle  que  soit  d'ailleurs 
la  température  ambiante,  tant  que  le  liquide  est  à  l'abri  du 
contact  de  l'air.  —  M.  EUis^  admet  comme  démontré  que  dans 
toute  cystite  chronique  survient,  plus  ou  moins  tard,  plus  ou 
moins  tôt,  une  décomposition  ammoniacale,  opinion  déjà 
émise  en  France  en  1875  par  M.  Lécorché^  qui  pensait  qu'on 
doit  incriminer,  non  des  spores,  mais  la  stagnation  de  l'urine 
au  contact  des  matières  organiques. 

C'est  enfin  un  travail  d'un  de  nos  anciens  internes,  M.  le 
docteur  Curtis^  (de  Boston),  résumant  en  partie  les  progrès 
de  la  science  sur  la  question  qui  nous  occupe  et  signalant, 
comme  l'avait  déjà  fait  M.  du  Gazai  ^  en  1 876,  l'existence  pos- 
sible d'organismes  au  sein  même  de  la  vessie,  en  dehors  de 
toute  fermentation  ammoniacale. 

Nous  résumerons  cet  exposé  en  disant  qu'on  peut  ran- 
ger sous  quatre  grands  chefs  les  opinions  tour  à  tour  émises 
sur  la  décomposition  ammoniacale  de  l'urine  : 

a.  —  Le  mucus  vésical  agit  comme  ferment,  en  prenant 
ce  mot  dans  le  sens  ordinaire  et  ancien. 

b.  —  La  décomposition  de  l'urée  n'a  lieu  qu'en  présence 
d'un  ferment  organique  apporté  par  l'atmosphère  et  venu  de 
l'extérieur  (Pasteur). 

c.  —  Ce  n'est  pas  le  mucus  en  masse,  mais  certains  élé- 

1 .  Cazeneuve  et  Livoa,  Rev.  mens,  raéd.  et  chir. ,  i  877,  p.  733  et  4878, p.  ^^' 

2.  Ellis,  Boston  med,  and  surg,  journal ,  i877,  p.  393  (cité  parCuriiâ). 

3.  Lécorché,  Traité  des  maladies  des  reins  et  des  altérations  pathologiq^'^ 
'  des  urines,  p.  13  et  suiv. 

4.  Gurtis,  Bostofi  med,  andsurgic,  joumaly  décembre  1877. 

5.  Du  Gazai,  Gaz.  hebdomadaire,  1876,  p.  740. 
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meots  qa'fl  renferme  qui  provoquent  la  putridité  ammonia- 
cale; rurine  altérée  par  des  produits  inflammatoires  porte  en 
tiié-ffléme  les  germes  de  sa  décomposition  (microzyma  de 
Bechainp,  ferment  soluble  de  M usculus). 

d.  —  La  putrâàction  ammoniacale  étant  le  propre  des 
irines  morbides,  riches  en  pus  et  en  matières  albuminoïdes, 
1  r  a  liai  de  se  demander  si  ces  substances  ne  provoquent 
;^,  soit  par  simple  présence,  soit  en  vertu  de  leur  nutrition 
propre,  le  dédoublement  de  Furée. 


SEIZIÈME  LEÇON 

£XAM£N   CLINIQUE   DE   l'uRIXE   PATHOLOGIQUE 


VARIATIONS   DANS   LA  QUANTITÉ   DE   L'unLNE 

''^inu^tm  dans  la  quantité  des  urines.  —  Conditions  cliniques  où  elle  se  prè- 
r'.ie:  aux  approches  de  la  mort;  chez  les  lilhotritiés;  chez  les  calculeox; 
>idaDt  les  accès  de  fièyre.  —  Mode  d'apparition  :  dimination  brusque,  dimi- 
*  t.0Q  gradaelle.  —  Valeur  pronostique. 

P  VHrif.  —  Quantité  d*urine  rendue.  —  Influence  du  lit;  la  polyurie  des  uri- 
'^TrA  est  saitout  nocturne.  —  Aspect  des  urines;  urines  claires,  urines  trou- 
t*.  —  Composition  chimique.  —  Polyurie  passagère.  —  Polyurie  intermit- 
''--t«.  —  Polyurie  persistante.— Polyurie  de  la  rétention  aiguë,  de  la  rétention 
'  '  r^ique,  de  la  tuberculose.  —  Diagnostic  de  la  polyurie.  —  Pathogénie  et 
.'-lostic- 


Les  malades  atteints  d'affection  des  voies  urinaires  pré- 
âcoteot  dans  certaines  circonstances  une  diminution  ou  une 
sogmentation  fusible  dans  la  quantité  des  urines. 

Ces  variations  peuvent  aisément  échapper  à  l'observation. 

^i  Ton  s'en  rapportait  aux  impressions  que  fournit  la  simple 

^ispectîon,  on  demeurerait  convaincu  qu'il  ne  s'agit  que  de 

^ts,  sinon  exceptionnels,  du  moins  assez  rares.  Mais  en  réa- 

^t4  on  ne  tarde  pas  à  se  convaincre  par  une  observation  atten- 

GUTOS.  —  VOIES  URÎfr.  26 
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tive  que  la  sécrétion  urinaire  est  influencée  chez  un  ass 
grand  nombre  de  malades.  Si  l'on  poursuit  méthodiqueme 
Tétude  de  la  quantité  d'urine  rendue  en  24  heures,  on  arri 
à  déterminer  nettement  les  conditions  qui  diminuent  et  cell 
qui  augmentent  la  quantité  du  liquide  urinaire. 

Cette  étude  n'est  ni  sans  importance,  ni  sans  intérêt.  E 
fournit  en  particulier  un  ensemble  de  faits  curieux  et  m 
tructifs  au  point  de  vue  de  l'augmentation  de  quantité.  N 
malades  sont,  en  définitive,  souvent  polyuriques  et  le  sym| 
tome  polyurie  est  de  ceux  qui  méritent  de  prendre  place  da 
l'étude  clinique  des  maladies  des  voies  urinaires. 

L'augmentation  de  la  quantité  des  urines  a  été  notée  pi 
quelques  observateurs,  elle  a  même  fourni  à  un  élève  d 
hôpitaux  le  sujet  d'une  thèse  inaugurale  ',  mais  elle  n'a  ceit 
nement  pas  pris  place  dans  la  séméiologie,  parce  qu'elle  n 
jamais  été  étudiée  dans  son  ensemble.  Nous  n'avons  depu 
une  année  cessé  de  poursuivre  l'étude  de  ce  sujet;  nous  avoi 
été  surtout  aidé  dans  ces  recherches,  par  M.  Guignard  interi 
en  pharmacie  dans  notre  service,  qui  a  pris  soin  d'examin 
matin  et  soir  les  urines  de  nos  malades. 

La  diminution  dans  la  quantité  des  urines  est  moins  faci 
à  préciser  par  ce  qu'elle  est  observée  dans  des  condiliof 
plus  complexes.  Elle  a  cependant  une  véritable  significati 
clinique;  nous  allons  tout  d'abord  indiquera  cet  égard,] 
résultat  de  nos  observations. 


L  Diminution  dans  la  quantité  des  urines.  —  C 
diminution  s'observe  dans  deux  conditions  principal 
l""  dans  les  cas  où  les  malades  présentent  un  ensemble 
lésions  graves  et  fort  avancées  dans  leur  évolution;  T 
dant  les  accès  de  fièvre.  Ajoutons  que  parfois  nous  a 

i,  Persillon^  Polyurie  consécutive  à  rétention  d'urine ^  1876,  Ib*'^'? 
Parisi 
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encore  noté  la  diminution  des  urines  dans  les  jours  qui  pré- 
cèJent  la  mort  et  à  l'occasion  des  manœuvres  chirurgicales. 

La  diminution  prémonitoire  de  la  terminaison  funeste  est 
!>in  d'être  constante. 

Quant  à  la  diminution  de  sécrétion  qui  souvent  s'observe 
!:  i^'Ccasion  de  manœuvres  chirurgicales,  pendant  le  cours  du 
irâitementdes  calculent  par  lalitbotritie  par  exemple,  elle  est 
kaucoup  plus  importante.  Elle  est  fréquemment  notée,  mais 
5e  nous  a  paru  presque  toujours  liée  aux  accidents  fébriles. 
vus  rinfluence  des  secousses  opératoires  telles  que  celles 
r:i  résultent  de  la  taille,  par  exemple,  la  sécrétion  urinaire 
^^'^t  cependant  amoindrie  chez  quelques  sujets,  bien  qu'il 
nV  ait  pas  de  fièvre. 

Nous  avons  vu  la  quantité  de  l'urine  s'abaissera  250  grammes 
::Qr  les  24  heures,  mais  nous  n'avons  jamais  observé  la 
>jppression  de  la  sécrétion.  Les  chiffres  de  250  et  300  sont 
i'DC  des  chiffres  extrêmes.  La  moyenne  est  représentée  par 
fes  chiffres  de  700  à  800.  Ces  chiffres  sont  proportionnels  à 
a  quantité  normale,  c'est-à-dire  à  1 ,200  grammes.  Mais  on 
'--:  ^aa^ait  les  prendre  comme  l'expression  exacte  de  ceux  que 
<  us  aurez  à  noter  dans  les  observations  ;  souvent  en  effet  la 
UnutioD  dans  la  quantité  de  l'urine  sera  constatée  chez  un 
sulade  polyurique.  Ce  n'est  donc  pas  la  proportion  avec  la 
•^crétion  normale  que  vous  aurez  à  établir  alors,  mais  la  pro- 
;  :nion  avec  la  sécrétion  habituelle.  Le  chiffre  qui  indique  la 
iiminution  sera  encore  élevé,  tout  en  étant  l'expression  d'un 
L^^sement  très  notable.  C'est  ainsi  que  dans  plusieurs  obser- 
'•^lions  nous  relevons  le  chiffre  de  1,100  opposé  au  chiffre 
Vm,  les  chiffres  1,500  et  1,000,  opposés  au  chiffre  3,500. 

La  diminution  dans  la  quantité  de  l'urine  ne  s'établit  que 
rarement  d'une  façon  graduelle.  11  est  beaucoup  plus  ordinaire 
It  la  voir  se  montrer  brusquement,  du  jour  au  lendemain. 
Le  retour  à  Fétat  normal  c'est-à-dire  à  la  quantité  habituelle* 
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ment  rendue  est  également  rapide.  Toutefois  TaugmentatioD 
dans  la  sécrétion  ne  se  produit  pas  avec  la  même  instantanéité 
que  la  diminution,  ce  n'est  pas  du  jour  au  lendemain,  maii 
en  deux  ou  trois  jours  que  se  retrouve  le  taux  de  la  sécrétion 
habituelle. 

C'est  dans  les  cas  où  les  malades  présentent  un  ensemUe 
de  lésions  graves  et  avancées  dans  leur  évolution  que  Toc 
peut  observer  la  diminution  graduelle  de  la  quantité  de 
Turine.  Vous  en  avez  eu  un  exemple  remarquable  aux  mob 
de  novembre  et  de  décembre  1 876.  Je  veux  parler  de  c^ 
malade  couché  alors  au  n^  1 3  de  la  salle  SaintrVincent.  Son 
état  était  des  plus  complexes  comme  des  plus  graves  :  vieui 
rétrécissement,  rétention  incomplète,  incontinence  d'urine, 
cystite,  double  pyélo-néphnte;  le  tout  datant  de  longues  années 
déjà.  Au  moment  de  son  entrée  (13  novembre),  nous  notoD> 
1,800  grammes  d'urine,  mais  peu  à  peu  nous  voyons  ce 
chiffre  tomber  à  1,100.  Tout  à  coup,  le  7  décembre,  une 
diminution  brusque  se  fait  :  la  veille  il  y  avait  1 ,1 00  grannmt^. 
le  jour  même  il  n'y  a  plus  que  600.  A  partir  de  cette  époque  i 
jusqu'à  la  mort,  survenue  le  16  décembre,  nous  voyons  la 
progression  décroissante  lente  recommencer  et  nous  lisoa^ 
successivement  les  chiffres  de  500,  400  et  finalement  2501a 
veille  de  la  mort. 

La  décroissance  progressive  n'est  pas  une  i*ègle  absolue 
même  dans  les  cas  les  plus  graves.  Il  n'est  pas  rare  de  voir 
sécrétion  ramenée  à  un  certain  chiffre,  s'y  maintenir  d'ui 
façon  presque  absolument  régulière.  C'est  ainsi  que  je  vuu 
citerai  un  malade  que  vous  avez  pu  voir  au  commencemei 
de  cette  année  au  n""  20.  Chez  ce  sujet,  atteint  de  cystiH 
chronique,  qui  vidait  sa  vessie  et  chez  lequel  nous  avons  trou^ 
à  Tautopsie  le  rein  droit  presque  entièrement  changé  en  caviii 
purulente,  par  suite  de  Taugmentation  progressive  du  volim)i 
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les  bassinets  et  des  calices  sous  l'influence  de  la  pyélite,  les 
urines  ont  été  mesurées  depuis  le  2  octobre  1 876,  jusqu'au 
.0  janvier  1877.  Ce  malade  n'avait  jamais  été  polyurique;  le 

hJiTre  qui  sert  de  point  de  départ  est  750  grammes.  Nous 
retrouvons  fréquemment  ce  même  chiffre  pendant  trois  mois, 
t!  en  somme  la  quantité  d*urine  ne  diminue  pas;  elle  oscille 
^utre  750  et  900  pendant  toute  la  durée  de  Inobservation. 
Cfiose  inattendue,  quinze  jours  avant  la  mort,  on  note,  deux 

urs  de  suite  (10  et  11  janvier),  1,250  grammes  pour  les 
'24  heures.  Le  seul  rein  qui  restait  à  ce  malade  était  cependant 
.m  d'être  indemne.  L'urine  reprit  ensuite  ses  proportions 
!aibitoelles  jusqu'à  la  mort. 

Nous  rencontrons^lement  cette  invariabilité  de  la  sécré- 
i.-jn  dans  les  deux  observations  suivantes.  L'une  a  trait  à  un 
rr.alade  atteint  de  rétention  d'urine,  chez  lequel  les  urines  ont 
'*i  mesurées,  matin  et  soir,  pendant  trois  semaines;  à  l'entrée 
i  y  avait  2,300  grammes,  et  la  veille  de  la  mort  2,000  grammes  ; 
zucune  variation  dans  les  jours  intermédiaires. 

L'autre  porte  sur  un  de  nos  polyuriques.  Chez  ce  malade, 

Lservé  également  pendant  plusieurs  semaines,  il  n'y  eut  pas 

..luinniion  graduelle  du  chifire  de  l'urine,   car  si  nous  le 

t-ouvons  à  2,500  la  veille  de  la  mort,  il  était  encore  à  4,750 

"avant- veiUe. 

Dans  les  cas  de  gravité  extrêmes,  chez  ces  vieux  urinaires 
:;je  Ton  conduit  à  l'hôpital  pour  y  mourir  et  qui  succombent 
•^n  quelques  jours,  nous  constatons  dès  l'entrée  des  chiffres 
tiirèmes;  mais,  si  dans  les  trois  derniers  jours  de  la  vie  nous 
rencontrons  dans  une  observation  :  400,  425,  350;  nous 
n  'tons  dans  une  autre  :  300, 250, 500.  Nous  ne  savons  à  quel 
moment  s'était  effectuée  la  diminution  dans  la  plupart  de  ces 
cas  ultimes  ;  mais  nous  pouvons  au  moins  constater  qu'une 
:  jis  établie  à  un  certain  taux,  la  diminution  ne  subit  plus  de 
:r  gression  régulièrement  descendante. 
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Nous  pouvons  donc  conclure  que  si  dans  les  cas  graves  à 
lésions  multiples  et  anciennes,  on  peut  constater  une  diminu- 
tion progressive  de  la  sécrétion  arrivant  jusqu'à  des  chiffres 
extrêmes;  souvent  aussi,  pour  ne  pas  dire  le  plus  souvent,  od 
se  trouve  de  bonne  heure  en  face  d'un  chiffre  faible,  mais  i^ 
tant  sensiblement  constant  pendant  un  temps  plus  ou  moins 
long,  ou  même  tendant  à  se  relever  à  un  moment  donné  sans 
cause  appréciable. 

La  brusque  diminution  s'observe  dans  la  fièvre.  Les  condi- 
tions dans  lesquelles  s'étabUt  Tobservation  sont,  il  est  vrai, 
complexes.  Les  malades  atteints  de  fièvre  mineuse  transpirent, 
et  souvent  avec  une  grande  abondance.  Il  est  vrai  qu'ils  boivent 
avec  avidité,  ce  qui  peut  corriger  Teffet  de  la  transpiration  sur 
la  diminution  de  Turine.  C'est  surtout  chez  les  malades  qui 
vomissent  ou  qui  sont  en  proie  à  un  état  nauséeux  persistant 
que  se  notent  les  plus  grandes  diminutions.  C'est  ainsi  qué 
chez  un  uréthrotoinisé,  d'ailleurs  atteint  de  lésions  multiples 
et  anciennes,  la  quantité  de  l'urine  tomba  pendant  Taccèsde 
fièvre  de  1  ,'200  grammes  à  1 ,000  et  le  lendemain  à  600  grammes 
sous  l'influence  de  vomissements  qui  étaient  venus  compliquer 
la  situation. 

Nous  vous  avons  déjà  cité,  en  les  opposant,  les  chiffres  de 
3,500  et  de  1 ,000  notés  à  vingt-quatre  heures  d'intervalle.  Ils 
appailiennent  à  un  polyurique,  atteint  de  rétention  d'urint^ 
incomplète  avec  distension,  qui  offrit  ce  chiffre  au  second  jour 
d'un  accès  fébrile  avec  état  nauséeux.  Le  chiffre  remonta 
pendant  deux  joui*s  à  2/200;  puis,  sous  l'influence  de  la  con- 
tinuation des  accidents  généraux  qui  eurent  surtout  le  tube 
digestif  pour  théâtre,  il  oscilla  entre  1 ,700  et  1 ,500  jusqu'au 
moment  de  la  mort  qui  survint  trois  semaines  après  seuir 
ment. 

Le  chiffre  de  la  sécrétion  habituelle  peut  donc  s'abaisser 
rapidement  du  tiers,  de  la  moitié,  des  deux  tiers  et  mènie 
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jivulage.  Cet  abaissement  ne  persiste  pas.  Dans  le  cas  par- 
tioulièranent  grave  que  je  viens  de  vous  citer,  vous  le  voyez 
:^  le  troisième  jour  remonter  de  1 ,000  à  2,200.  L'amélio- 
ration ne  persista  pas,  U  est  vrai  ;  la  gravité  et  la  multi- 
ibàté  des  lésions  s'y  opposaient.  Mais  dans  les  cas  où  la 
j^fervescence  est  franche  alors  même  qu'elle  n'est  pas  corn- 
::^,  vous  verrez  rapidement  augmenter  la  sécrétion  un- 
oaire  qui,  en  deux  ou  trois  jours  aura  reconquis  son  chiffre 
babitoel. 

Ainsi  le  trouble  profond  que  l'état  fébrile  détermine  dans 
i  sécrétion  de  l'urine  est  absolument  subordonné  à  la  fièvre. 
il  ne  lui  préexiste  pas  et,  dans  la  majorité  des  cas,  il  ne  lui 
^Qmt  pas.  Nous  remarquerons  cependant  que  chez  les  ma- 
^iàes  porteurs  de  lésions  complexes  et  avancées  dans  leur 
Solution,  l'accès  de  fièvre  peut  être  le  point  de  départ  ou 
occasion  d'une  diminution  persistante  des  urines.  Chez  ces 
aalades  l'accès  de  fièvre  est  d'ailleurs  le  signal  d'une  aggrava- 
tion des  symptômes  généraux  qui  souvent,  évoluent  jusqu'à 
^  fin  en  dehors  de  tout  élément  fébrile. 

Nous  ne  saurions  terminer  ces  considérations  sur  les  mo- 
iiâcations  quantitatives  apportées  par  la  fièvre  chez  les  uri- 
3aires,  sans  établir  un  rapprochement  naturel  entre  ces  faits 
^  ceux  qu'on  observe  habituellement.  On  ne  peut,  en  effet, 
^empêcher  de  comparer  la  diminution  d'urine  d'origine  fébrile 
chez  un  urinaire  à  ce  qui  se  passe  au  cours  de  la  pneu- 
monie, du  rhumatisme,  des  affections  fébriles  fi-anches  en 
^mot  Dans  tous  ces  cas  il  y  a  rareté  des  urines;  cette  rareté 
peut  même  aller  jusqu'à  l'anurie,  du  moins  chez  l'enfant.  Il 
D*est  pas  rare  de  voir  un  petit  malade  atteint  de  rougeole 
commençante,  de  broncho-pneumonie,  voire  même  d'amyg- 
i^  aiguë,  rester  1 8  et  24  heures  sans  uriner.  Ces  faits 
^pointés  à  la  pratique  ordinaire  nous  permettent  de  bien 
'^  ^mprendre  pourquoi,  à  moins  de  ces  complications  profondes 
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que  nous  venons  de  vous  signaler,  nous  voyons  chez  les  uri- 
naires  la  diminution  d'urine  d'origine  fébrile,  ne  pas  persister 
au  delà  de  l'accès. 

Les  caractères  physiques  ou  chimiques  de  l'urine  ne  nous 
présentent  rien  de  particulier  à  noter  dans  les  cas  où  elle  subit 
une  diminution  de  quantité.  Les  modifications  que  l'on  y 
observe  sont  celles  que  déterminent  les  lésions  de  l'appareil 
urinaire  et  le  degré  de  concentration  du  liquide. 

La  valeur  séméiologique  du  symptôme  diminution  des 
urines  ressort  de  ce  que  nous  venons  d'exposer.  Peu  utilisable 
pour  le  diagnostic,  ce  symptôme  a  une  véritable  valeur  au 
point  de  vue  du  pronostic. 

C'est  un  symptôme  d'une  gravité  incontestable.  La  gravité 
sera  d'autant  plus  affirmée,  que  le  degré  de  diminution  sera 
plus  considérable  et  que  la  durée  du  symptôme  aura  été  plus 
grande.  Vous  devrez  surtout  tenir  grand  compte  de  la  durée 
comme  élément  d'appréciation.  La  persistance  du  symptôme, 
même  à  un  degré  relativement  modéré,  ne  peut  avoir  qu'une 
signification  grave. 

Le  degré  de  la  diminution  de  l'urine,  lorsqu'il  est  très 
prononcé,  est  certainement  l'indice  d'une  situation  alarmante. 
Mais  ce  symptôme  n'a  cependant  pas  de  valeur  absolue.  Vous 
verrez  en  effet  guérir  des  malades  qui  pendant  un  accès  de 
fièvre  n'ont  rendu  que  la  moitié  ou  le  tiers  de  la  quantité  habi- 
tuelle d'urine;  vous  devrez  donc,  en  semblable  occurrence, 
réserver  votre  pronostic  et  ne  pas  vous  hâter  de  conclure. 
Mais  si,  chez  un  urinaire  apyrétique^  vous  constatez  une  dimi- 
nution équivalente,  soyez  assurés  que  le  danger  eidste,  qu'il 
est  prochain  et  qu'il  ne  sera  pas  conjuré. 

Il  reste  bien  entendu  que  nous  ne  parlons  ici  que  de  nos 
malades,  c'est-à-dire  des  sujets  atteints  de  lésions  anciennes 
et  avancées  de  l'appareil  urinaire.  La  diminution  de  la  sécre- 
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tioD  urinaire  a  dans  d'autres  conditions,  telles  que  rhystérie 
par  eiemple,  un  tout  autre  pronostic. 

II.  Augmentation  de  la  quantité  d'urine;  Polturie.  — 
La  sécrétion  exagérée  de  l'urine  est  désignée  dans  le  langage 
médical  sous  le  nom  de  polyurie.  Nous  nous  servirons  de 
cette  dénomination,  bien  que  la  polyurie  des  urinaires  pré- 
sente, au  point  de  vue  de  la  quantité  du  liquide  sécrété,  de 
Doubles  différences  avec  les  polyuries  jusqu'à  présent  étu- 
uices» 

La  polyurie  des  urinaires  n'a  d'autre  caractéristique  que 
raogmentation  de  la  quantité  de  lurine  excrétée.  C'est  un 
snnptôme  ajouté  à  ceux  que  nous  avons  l'habitude  de  constater 
et  d'étodier.  Vous  le  rencontrerez  fréquemment  maintenant 
qœ  vous  êtes  prévenu  qu'il  existe. 

D  est  donc  intéressant  de  l'étudier  en  lui-même  et  de 
rechercher  quelle  est  sa  valeur  séméiologique. 

La  quaniiti  d'urine  rendue  par  les  polyuriques  non  urinaires, 
tds  que  les  diabétiques,  les  azoturiques,  ou  même  les  polyu- 
ri({oes  simples  peut  varier  de  2  à  30  litres.  Hais,  chez  nos 
malades,  Téchelle  des  variations  en  quantité  est  beaucoup 
moins  étendue.  Dans  les  nombreux  relevés  établis  depuis 
une  année,  par  H.  Guignard,  c'est  de  1 ,500  grammes  à 
5  litres  qu'ont  varié  les  proportions  de  l'urine  excrétée  par 
DOS  polyuriques.  La  moyenne  se  rapproche  de  3  litres. 

Cn  premier  fait  se  dégage  de  nos  observations  :  la  plupart 
de  DOS  malades  urinent  en  plus  grande  quantité  la  nuit  que 
le  jour. 
Voici  quelques  exemples  relevés  dans  nos  observations  : 

nail.  ...    2,5a0|  «uit.   ...     J^JJSI 

joar.  .  .  .    2,000t  jour.  .  .  .     i.OOOJ 

nuit  .  .  .    3,0001  nuit.  .  .  .    1,000» 

jwir.  .  .  .    S,Ï50|  ''^  jour.  ...       700i  '''"" 
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nuit.  ...    1,5001  «_^  nuit.  .  .  .    2,000 J 

jour 1,200|  ^'^^^  jour.  .  .  .     1,000Î    ' 

nuit.  .  .  .    «,7501  -,_  nuit.  .  .  .    2,5001 

jour.  .  .  .    i,0O0{  ^'^^"  jour.  .  .  .       60o|  ""'*"" 

L'augmentation  de  quantité  a  toujours  paru  être  en  rapport 
avec  la  fréquence  des  besoins  d'uriner,  fréquence  surtout 
nocturne,  chez  les  polyuriques  urinaires. 

Chez  plusieurs  de  nos  malades  nous  avons  fait  vérifier  avec 
soin  la  quantité  des  boissons  ingérées;  la  quantité  de  tisane 
bue  pendant  la  nuit  était  notablement  inférieure  à  la  quantité 
absorbée  pendant  le  jour.  Ainsi,  sur  trois  pots  accordés  aux 
malades,  deux  étaient  consommés  le  jour  et  un  seul  la  nuit. 
En  admettant  même  un  partage  exact  entre  la  nuit  et  le  jour, 
il  resterait  encore  à  l'actif  de  la  journée  les  boissons  des  repas. 
La  quantité  d'urine  n'est  donc  pas  proportionnelle  à  la  quantité 
de  boissons  ingérées.  Bon  nombre  des  malades,  qui  rendent 
une  quantité  d'urine  au-dessus  de  la  normale,  ne  sont  point 
tourmentés  par  la  soif.  Ils  boivent  comme  dans  la  santé 
normale,  surtout  ou  même  uniquement  le  jour.  Il  y  a  ce- 
pendant une  catégorie  de  nos  polyuriques  qui  est  polydip- 
sique;  ce  sont  ceux  qui  nous  fourniront  les  chiffres  les  plus 
élevés. 

Les  chiffres  que  nous  avons  mis  sous  vos  yeux  montrent  que 
la  différence  entre  la  quantité  des  urines  diurnes  et  celle  des 
urines  nocturnes  est  variable  dans  son  expression  mais  con- 
stante dans  son  existence.  Cette  différence  est  même  assez 
prononcée  dans  plusieurs  observations  pour  que  l'on  puisse 
dire  que  certains  malades  ne  sont  polyuriques  que  la  nuit. 

Je  ne  puis  vous  donner  de  meilleur  témoignage  de  la  per- 
sistance du  symptôme  que  l'observation  du  polyurique  du 
nM  6  dont  les  urines  ont  été  régulièrement  mesurées  matin  et 
soir  depuis  le  1 8  octobre  1 876,  jusqu'au  20  janvier  1 877.  Le 
18  octobre  nous  voyons  noter  2,500  grammes  d'urine  la 
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!iuil  et  2,000  grammes  le  jour;  le  20  janvier  nous  trouvons 
1,750  grammes  la  nuit  et  1 ,500  grammes  le  jour. 

Nous  avons  observé  l'exagération  nocturne  du  symptôme 
..lynrie,  chez  la  femme,  nous  Tavons  aussi  rencontré  chez 
i'^  hommes  encore  jeunes.  On  ne  saurait  par  conséquent 
c  cuser  plus  spécialement  la  congestion  prostatique  d'être  le 
:•  iot  de  départ  de  l'incitation  réflexe  qui  aboutit  à  la  po- 

• 

L  urine  des  polyuriques  urinaires  mérite  d'être  étudiée  dans 
>  D  aspect  et  dans  sa  composition. 

A  cet  égard,  votre  observation  s'exercera  dans  deux  condi* 
.:ns  bien  distinctes.  Vous  aurez  à  examiner  des  urines  qui 
^e  TOUS  offriront  d'autres  caractères  particuliers  que  ceux  que 
-ur  imprime  la  lésion,  ou  vous  aurez  au  contraire  sous  les 
-ux  des  urines  complètement  modifiées  dans  leur  aspect. 
Us  urines  ne  sauraient  être  normales  puisque  la  première 

fidition  de  la  production  de  la  polyurie  urinaire  suppose 
::ûe  lésion  des  voies  urinaires.  Elles  contiennent  en  général 
i'i  pus,  elles  pourraient  même  être  mélangées  de  sang. 

Dans  une  première  catégorie  de  cas  vous  verrez  l'urine  et 
•^  pus  se  comporter  vis-à-vis  l'un  de  l'autre  selon  les  règles 
:rjâ  définies.  Si  l'urine  est  acide,  le  pus  ne  sera  pas  altéré,  il 
^  séparera  nettement  du  liquide  urinaire  et,  tombera  au  fond 
'U  vase;  si  elle  est  alcaline,  le  pus  sera  modifié,  et  bien  que 
urine  puisse  encore  dans  ces  cas  se  dépouiller,  elle  pourra 
out  aussi  bien  rester  sale  et  trouble. 

L'urine  diluée  peut,  vous  le  savez,  agir  par  le  fait  même  de 
^a  dilution  sur  les  leucocytes  et  provoquer  des  modifications 
■  :iles  qu'ils  se  dissocient.  Dans  ces  cas  le  liquide  reste  trouble 
^t  louche  dans  toutes  ses  parties,  le  dépôt  ne  se  constitue  que 
'internent  et  imparfaitement  Vous  connaissez  bien  ces  urines 
i^ie  je  vous  ai  décrites  sous  la  dénomination  d'urines  rénales 
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afin  de  vous  indiquer  qu'avec  une  semblable  sécrétion  il  y  a 
nécessairement  altération  du  rein.' 

Vous  pourriez  dès  lors  vous  demander  pourquoi  les  urines 
des  polyuriques  qui  contiennent  du  pus  ne  présentent  pas 
toutes  ce  caractère  louche  et  trouble.  11  est  facile  de  vous  ré- 
pondre que  pour  que  ce  caractère  se  manifeste,  il  ne  suffit 
pas  que  les  urines  soient  diluées,  il  faut  aussi  qu'elles  con- 
tiennent beaucoup  de  pus.  C'est  précisément  l'une  des  con- 
ditions que  réalisent  certaines  altérations  de  l'appareil  rénal  ; 
dans  les  pyélites  en  effet  nous  voyons  se  produire  de  la 
façon  la  plus  constante  et  la  plus  continue  les  plus  grandes 
quantités  de  pus. 

Avec  de  petites  ou  moyennes  quantités  de  pus  telle  qu'en 
offrent  la  plupart  des  cystites,  pour  peu  que  l'urine  soit  encore 
acide,  le  trouble  spécial  dont  je  vous  parle  ne  se  produira 
pas  malgré  la  dilution  du  liquide  urinaire. 

Nous  pouvons  donc  admettre  pour  la  commodité  de  la 
description,  qu'il  y  a  deux  espèces  d'urine  chez  les  polyuriques 
urinaires  :  l'urine  claire,  c'est-à-dire  celle  qui  se  dépouille 
par  le  repos  des  éléments  qu'elle  tient  en  suspension  et  qui 
vont  former  un  dépôt  au  fond  du  vase;  l'urine  trouble,  c'est- 
à-dire  celle  qui,  malgré  le  repos  le  plus  prolongé,  ne  se  dépouille 
pas  des  matériaux  en  suspension,  ne  forme  pas  de  dépôt  net- 
tement accusé  et,  en  tous  cas,  ne  donne  pas  un  dépôt  renfer- 
mant à  beaucoup  près  tout  le  pus  qu'elle  contient. 

Nous  faisons  abstraction  des  cas  où,  sous  1  influence  de 
l'état  ammoniacal,  l'urine  tout  entière  reste  sale  et  trouble. 
C'est  là  une  modification  qui,  le  plus  souvent,  survient  au 
cours  de  l'observation  et  qui  peut  d'ailleurs  s'établir  aussi  bien 
dans  les  urines  primitivement  claires  que  dans  celles  que  vous 
aurez  toujours  observées  à  l'état  trouble. 

Les  polyuriques  à  urines  claires  diffèrent  essentiellement, 
au  point  de  vue  clinique,  des  polyuriques  à  urines  troubles. 
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Les  urines  claires  et  les  urines  troubles  ont  donc  une  impor- 
tance séméiologique  également  très  différente.  > 

Les  urines  troubles  appartiennent  à  nos  grands  pqlyuriques 
c'est-à-dire  à  ceux  qui  rendent  4,  5  et  5  litres  1  /2  de  liquide. 
Vous  pouvez,  en  voyant  un  échantillon  de  ces  urines,  déclarer 
à lavance que  le  malade  pisse  en  quantité  exagérée  et  ajouter 
qu  il  doit  cependant  avoir  la  vessie  pleine. 

Les  urines  claires  appartiennent,  en  général,  à  des  polyuries 
moins  accusées,  représentées  par  trois  litres  en  moyenne  et 
sont  rendues  par  des  malades  dont  les  lésions  urinaires  sont 
moins  avancées  et  moins  étendues. 

L'urine  des  polyuriques  est  ordinairement  acide  à  l'émis- 
sion ;  l'acidité  est  plus  ou  moins  prononcée  selon  les  cas;  elle 
se  maintient  après  l'émission  mais  est  en  somme  peu  durable. 
L'urine  peut  devenir  alcaline  dans  la  vessie  sous  diverses  in- 
fluences; ce  qu'il  faut  noter  c'est  qu'elle  le  devient  facilement 
surtout  dans  la  polyurie  à  urines  troubles. 

La  densité  est  nécessairement  abaissée,  elle  oscille  entre 
K005  et  1 ,010;  rarement  nous  l'avons  notée  à  1 ,01 5;  l'urine 
normale  pèse,  vous  le  savez,  de  1  ,U  18  à  1 ,020. 

On  retrouve  dans  ces  urines  les  éléments  normaux  en  pro- 
portion normale;  Tacide  urique  fait  seul  exception.  La  quan- 
tité d'urée,  le  poids  des  sels,  tels  que  les  phosphates,  les  chlo- 
rures, les  sulfates,  etc.,  ne  s'éloigne  pas  du  chiffre  normal.  Il 
faut  nécessairement  pour  obtenir  des  résultats  exacts  rap- 
porter les  quantités  observées  par  1 ,000  grammes  à  la  totalité 
(les  urines  des  24  heures  et  ne  pas  s'arrêter  à  la  diminution 
proportionnelle. 

L'acide  urique  est  en  si  petite  quantité  qu'on  n'en  retrouve 
<^6  traces  qu'avec  les  plus  grandes  difficultés.  Qu'on  le 
recherche  directement  à  l'aide  du  microscope  après  avoir  di- 
minué par  l'évaporation  la  quantité  d'urine  en  observation,  et 
l'avoir  laissée  reposer  24  heures,  ou  quon  aie  recours  à  la  pré- 
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cipitation  par  l'acide  chlorhydrique,  il  est  toujours  laborieux 
d'en  constater  la  présence.  11  est  surtout  diflicile  d'en  obtenir 
suffisamment  pour  les  pesées.  Dans  plusieurs  observations 
l'on  a  noté  de  1 5  à  30  centigrammes  pour  les  24  heures. 

Cette  diminution  de  l'acide  urique  a  depuis  longtemps  été 
constatée  par  M.  Méchu  dans  les  urines  purulentes;  notre  col- 
lègue  l'a  également  constatée  dans  les  urines  de  nos  polyuri* 
ques  et  M.  Guignard  est  arrivé  aux  mêmes  résultats  après  les 
recherches  les  plus  complètes.  L'explication  du  fait  est  diffi- 
cile à  prévoir,  c'est  un  problème  encore  à  l'étude  que  nous 
devons  laisser  à  la  compétence  des  chimistes. 

U étude  clinique  du  symptôme  polyurie  va  nous  conduire  à 
nous  rendre  compte  de  sa  marche,  de  sa  durée,  de  Tétat 
local  et  général  des  urinaires  atteints  de  polyurie. 

Les  polyuriques  se  divisent  en  deux  classes  :  chez  les  uns  la 
polyurie  est  passagère  et  tout  accidentelle,  chez  les  autres 
elle  est  permanente.  Chez  quelques  malades  la  polyurie  cesse 
pour  reparaître,  elle  est  en  quelque  sorte  intermittente. 

L'état  des  urines  peut  faire  prévoir  la  durée.  Les  urines 
claires,  c'est-à-dire  celles  qui  s'éclaircissent  par  le  repos,  et 
les  urines  véritablement  limpides  de  la  polyurie  intermittente, 
permettent  d'espérer  la  disparition  plus  ou  moins  prochaine 
du  phénomène  morbide.  T^es  urines  troubles  et  louches  ne 
peuvent  au  contraire  laisser  de  doute  :  le  symptôme  persis- 
tera, et  souvent  même  d'une  façon  définitive,  parce  que  ces 
urines  sont  le  témoignage  de  lésions  complexes  et  avancées 
dans  leur  évolution. 

L'afTection  urinaire  préexistante  n'est  pas,  en  effet,  sans  in- 
fluence  sur  la  marche  et  la  durée  de  la  polyurie.  Elle  peut 
lui  imprimer  un  cachet  spécial  et  parfois  presque  pathogno- 
monique. 

Une  rétention  d'urine  aiguë,  franche,  passagère,  s'accora- 
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pagne  toujours  de  polyurie;  mais,  de  même  que  raccident 
ioilial  et  provocateur,  la  polyurie  sera  purement  transi- 
toire. 

Si  parfois,  dans  la  tuberculose  des  voies  urinaires,  la  po- 
IjDfie  se  montre  sous  forme  continue  et  persistante,  bien  plus 
souvent,  presque  toujours  même  pour  être  plus  exact,  elle 
présente  des  oscillations  étendues.  Un  jour  elle  sera  des  plus 
tTidentes,  un  autre  jour  elle  fera  entièrement  défaut.  Les 
crises  de  polyurie  apparaîtront  à  intervalles  plus  ou  moins 
rapprochés;  elles  ne  dureront  que  quelques  heures  ou  se  pro- 
^jugeront  pendant  plusieurs  jours. 

Les  polyuries  intermittentes  des  tuberculeux  urinaires  se 
font  remarquer  par  la  limpidité  des  urines.  Cette  limpidité 
fût  contraste  avec  Tétat  habituel  des  urines  à  dépôt  purulent, 
mélangé  ou  non  de  sang,  qui  s'observaient  journellement 
avant  la  crise  et  qui  reparaîtront  après.  Cette  transformation 
D*a  rien  qui  puisse  surprendre  :  l'abondance  de  la  sécrétion 
orinaire  a  permis  le  lavage  complet  de  la  vessie  ;  le  pus  a  été 
balayé,  emporté  par  les  premières  mictions  et  n'a  pas  eu  le 
temps  de  se  reproduire.  Là  où  il  n'y  a  plus  de  pus,  l'urine 
perd  ses  droits  au  dépôt. 

Pour  trouver  une  polyurie  persistante,  il  faut  s'adresser  à 
ces  malades  qui,  par  suite  d'un  rétrécissement  ou  d'une  hy- 
pertrophie prostatique,  ne  vident  pas  leur  vessie  ou  ne  la  vi- 
dent qu'avec  peine.  C'est  dans  ces  conditions  que  la  polyurie 
peat  prendre  droit  de  domicile. 

Il  Tant,  cependant,  établh*  une  distinction.  Si  l'affection 
uréthrale  ou  prostatique  n'est  pas  de  date  trop  ancienne,  la 
polyurie  ne  sera  que  transitoire.  Les  échéances  sont  géné- 
nlement  assez  longues  chez  les  urinaires  ;  si  les  avertisse- 
ments sont  compris  (et  le  symptôme  polyurie  est  un  des 
nombreux  avertissements  prodigués  à  ces  malades),  un  (rai- 
teinent  approprié  peut  en  effet  la  faire  disparaître*  Vous  avez 
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en  ce  moment  dans  les  salles  deux  uréthrotomisés  (n^  2  et 
n""  5  )  qui  étaient  polyuriques  à  leur  entrée  dans  le  service,  et 
qui  sont  aujourd'hui  guéris  de  leur  polyurie  et  de  leur  ré- 
trécissement. Nous  avons  pu,  dans  ces  cas,  supprimer  Tob- 
stacle  qui  s'opposait  à  la  libre  émission  de  l'urine,  et  cela  seul 
a  suffi  pour  guérir  la  polyurie;  le  même  résultat  peut  être 
obtenu  lorsque  l'on  vide  régulièrement  et  facilement  la  ve^  | 
sie  des  prostatiques,  mais  il  faut  agir  à  temps.  i 

Lorsque  TafTection  uréthrale  ou  prostatique  qui  a  déter- 
miné les  empêchements  ou  les  difficultés  de  la  miction, 
est  de  date  trop  ancienne,  vous  avez  toute  chance  de  voir 
persister  le  symptôme  polyurie.  Vous  êtes  d'ailleurs  avertis 
dans  ces  cas  par  la  nature  des  urines,  qui  sont  troubles  et 
louches,  et  par  le  degré  de  la  polyurie,  qui  s'élève  en  moyenne 
à  quatre  ou  cinq  litres.  Le  symptôme  persistera  même  après 
guérison  de  la  lésion.  Vous  avez  observé  au  n^  16  ce  malade 
dont  les  urines  ont  été  mesurées  du  mois  d'octobre  au  mois 
de  janvier;  vous  avez  constaté  que  leur  quantité  est  toujours 
bien  au-dessus  de  la  moyenne  normale  et  qu  elles  sont  tou- 
jours troubles  et  louches.  Cependant  ce  malade,  qui  est  un 
rétréci,  est  guéri  de  son  rétrécissement,  que  nous  avons  di- 
laté; il  vide  mieux  sa  vessie,  mais  ne  la  vide  qu'avec  peine. 

Pour  comprendre  cette  persistance  de  la  polyurie  trouble 
et  aussi,  disons-le  de  suite,  pour  apprécier  à  leur  juste  valeur 
ses  indications  pronostiques,  il  suffit  de  jeter  les  yeux  sur  les 
pièces  pathologiques  que  je  vous  présente.  Elles  proviennent 
de  ce  grand  polyurique  à  urine  trouble  que  vous  avez  observé 
au  n^  1 4.  Ce  malade  rendait  plus  de  cinq  litres  d'urine  et  avait 
la  vessie  distendue.  Il  a  succombé  rapidement  à  cette  affec- 
tion,  fort  ancienne.  Les  lésions  ne  sont  pas,  tant  s'en  faut, 
bornées  au  réservoir  urinaire.  La  vessie  présente,  il  est  vrai, 
les  caractères  de  la  cystite  chronique  ;  elle  renferme  même  un 
petit  calcul.  Mais  je  vous  ferai  surtout  remarquer  la  disten- 
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ii>D  des  uretères,  la  béance  des  calices  et  des  bassinets  et  les 

pirations  profondes  du  parenchyme  rénal. 

Diuis  les  cas  de  polyurie  à  urines  troubles,  louches  et  dé- 

jfées,  nous  sommes  donc  en  présence  d'un  processus 

ànàoffqae  complexe  qui  réunit  la  cystite,  la  pyélite,  Turété- 

^  la  néphrite,  l'hypertrophie  de  la  prostate  ou  le  rétrécisse- 

leotderurèthre;  nous  sommes  surtout  en  présence  de  lésions 

i.2i  Texistence  est  ancienne  et  l'évolution  fort  avancée. 

::aQd  f  appelle  rénales  les  urines  qui  sont  une  des  caracté- 

n>ii<ques  les  plus  sûres  de  ces  états  si  graves  et  souvent  si  in- 

iieox ,  je  veux  fixer  votre  attention  sur  la  partie  la  plus 

-.r-ortante  des  lésions  dont  elles  sont  le  témoignage  indiscu- 

'^k;  mais  je  n'entends  pas,  certainement,  exclure  les  autres 

.:  nen  pas  tenir  compte. 

U  pcrfjurie  pouvant,  comme  je  viens  de  vous  le  montrer, 

^Tésenter  au  cours  d'affections  urinaires  diverses,  ne  sau- 

-.TOUS  le  comprenez,  s'accompagner  d'un  état  général 

litant  et  toujours  semblable  à  lui-même. 

U  polyurie  intermittente  des  tuberculeux  se  montre  au 

ornent  des  crises  fréquentes  qui  atteignent  ces  malades  et 

r..  se  caractérisent  par  des  envies  incessantes  d'uriner  dont  le 

-  ::re  paît  devenir  invraisemblable.  C'est  un  des  symptômes 

'>ressants  de  cette  affection  qui  revêt  tant  de  physionomies 

^'tTses  et  qui,  si  souvent,  en  impose  au  diagnostic. 

I^ans  les  rétentions  d'urines  franches  récentes,  la  polyurie 

f  A  coïncider  avec  un  état  général  presque  normal.  Mais  elle 

^-t  ^[alement,  dans  ces  circonstances,  être  observée  en 

léme  temps  que  les  troubles  circulatoires  spéciaux  aux  ac- 

iients  urinaires,  c'est-à-dire  les  irrégularités,  les  intennit- 

B^::es  du  pouls  et  le  bruit  de  galop  du  cœur,  si  bien  étudié 

^  mon  ami  le  professeur  Potain.  Mais  ce  n'est  certainement 

ttè  sous  l'influence  de  ces  modifications  dans  la  pression 

biliaire  que  s'établit  la  polyurie.  U  suffit,  pour  le  prouver, 

GCTo».  —  voies  umiw.  17 
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de  ne  pas  oublier  que  ce  symptôme  s'observe  au  plus  haut 
degré  en  dehors  de  toute  espèce  de  troubles  circulatoires. 

Lorsque  les  empêchements  ou  les  difficultés  d  uriner  s<jr. 
plus  anciens,  lorsque  l'évacuation  complète  de  la  vessie  n'es 
que  péniblement  obtenue,  vous  voyez  inévitablement  paraiti 
des  troubles  digestifs. 

Ils  sont  peu  prononcés  et  assez  facilement  modifiables  dan 
les  cas  de  polyurie  limpide.  Mais  la  polyurie  trouble  Êdl  partii 
intégrante  et  à  peu  près  constante  de  cet  état  grave,  que  non 
étudierons  à  propos  des  troubles  digestifs.  Sécheresse  de  t 
langue,  disparition  de  la  salive,  mastication  impossible,  dy^ 
phagie,  état  nauséeux,  vomissements,  diarrhée  ou  consti[v 
tion,  émaciation  plus  ou  moins  rapide,  sécheresse  des  ié^ 
ments,  urines  pâles,  troubles  et  louches,  polyurie  nocturne  e 
parfois  diurne,  tels  sont  en  effet  les  traits  principaux  du  ta- 
bleau symptomatique  que  vous  présentent  les  urinaire^  dr 
cette  catégorie. 

Je  n'aurai  pas  longtemps  à  retenir  votre  attention  sur  1^ 
diagnostic  de  la  polyurie  urinaire. 

On  peui  dire  que  le  diagnostic  est  fait  du  moment  où  \\ 
songe  à  mesurer  la  quantité  d  urine  rendue  en  vingt-qui 
heures.  Mais  il  convient  de  se  rappeler  que  ce  n'est  pas 
symptôme  bruyant,  spontanément  dénoncé  par  le  malade 
faut  aller  à  sa  recherche.  Cette  nécessité  d'un  examen  aM 
tif,  répété  et  très  complet  vous  explique  comment  il  se  fait 
la  polyurie,  symptôme  relativement  fréquent  chez  les  ui 
naires,  a  pu  ne  pas  être  étudiée  jusqu'à  ce  jour.  Quand  od] 
aperçu,  on  l'a  pris  pour  une  exception,  et  il  est  absoli 
vrai  de  dire  qu'il  n'a  été  que  signalé. 

Pour  vous,  messieurs,  qui  êtes  prévenus ,  ne  manquez  ;| 
de  rechercher  le  symptôme  polyurie  en  vérifiant  la  quant 
d'urine  chez  les  malades  qui  vous  accuseront  de  fréqueol 
envies  nocturnes.  S'il  n'est  que  peu  prononcé^  s'il  n'a  pa^ 
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•ioree,  Toas  n'aurez  fait  que  satisfaire  la  curiosité  du  patho- 

:^te;sfl  est  bien  marqué,  s'il  est  constant,  vous  aurez  fait 

i^vrede  clinicien,  car  vous  serez  avertis  d'un  trouble  de  la 

'netioD  rénale,  dont  il  vous  faudra  tenir  compte  au  point  de 

^^^dn  pronostic  et  des  indications  du  traitement.  Ai-je  besoin 

f ajouter  que  pour  peu  que  vous  ayez  des  doutes  sur  la  vraie 

litore  de  la  polyurie  que  vous  observez,  vous  devez  examiner 

"noe,  et  savoir  s'il  ne  s'agirait  pas  d'un  diabète  sucré  ou 

:  Goe  azoturie.  L'existence  évidente  d'une  lésion  des  voies 

:rinaires  ne  saurait,  en  effet,  sufBre*  pour  faire  écarter  ces 

ï^ons;  elles  peuvent  coïncider,  comme  nous  avons  eu  oc- 

!ision  de  vous  le  dire,  avec  des  troubles  de  la  miction  plus 

3  moins  considérables.  Pour  arriver  à  la  vérité,  deux  moyens 

vQtà  votre  disposition.  Vous  pouvez,  en  effet,  soit  procéder 

i  "me  analyse  chimique,  soit  rechercher  le  poids  spécifique. 

^-i  dernier  élément  de  diagnostic  est  tout  à  la  fois  facile  et 

*^is,  car  il  ne  saurait  y  avoir  de  doute  entre  la  Ëiible  den- 

*^  1 005)  observée  dans  l'urine  de  la  polyurie  chirurgicale, 

^>  ies  chiffres  de  1 030  et  plus  qui  appartiennent  au  diabète 

^t  i  fazoturie. 

Quant  au  diagnostic  de  variété,  il  n'est  pas  moins  facile, 

>  il  que  vous  n'ayez  en  vue  que  les  caractères  physiques  de 

™e  (polyurie  limpide^  polyurie  troublé),  soit  que,  rappro- 

i^t  cette  donnée  première  des  notions  étiologiques,  vous 

i'r'^isiez  la  durée  probable  par  les  épithètes  :  passa ff ère,  in- 

nittente^  persistante.  Toutefois,  il  convient  toujours  de  se 

"appeler  que  toute  polyurie  de  date  ancienne  tend  par  là 

s-^  à  persister,  sinon  toujours,  du  moins  fort  long- 

La  polyurie  entraine  forcément  l'idée  de  la  suractivité  du 
•-^n,  c'est  son  indispensable  corollaire.  Aussi,  dans  le  cours 
'*:  cette  étude,  avons-nous  plus  d'une  fois  mis  en  cause  l'or- 
-ine  sécréteur  de  l'urine.  Mais  nous  aurions  fait  œuvre  assez 
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stérile  si  nous  ne  recherchions  la  cause  intime  de  la  suracti- 
vité rénale. 

L'étude  de  la  pathogénie  de  la  polyurie  chez  les  uriDaires 
nous  est,  en  effet,  indispensable  si  nous  voulons  comprendre 
sa  véritable  signification  pathologique,  et  pouvoir  poser  des 
déductions  pratiques. 

Ainsi  que  vous  le  savez,  le  symptôme  polyurie  se  rencontre 
dans  des  maladies  de  nature  différente  et  dans  des  circon- 
stances diverses.  Nous4'avons  vue  se  montrer  chez  les  tuber* 
culeux,  dans  les  cas  de  rétentions  complètes  ou  incomplètes, 
chez  les  malades  atteints  de  cystite,  chez  les  prostatiques 
chez  les  rétrécis  et  même  chez  quelques  calculeux.  Ce  n'esi 
donc  pas  un  symptôme  propre  à  telle  ou  telle  maladie  d^ 
voies  urinaires.  Il  se  montre,  il  est  vrai,  plus  fréquemmeot 
dans  certains  cas,  mais  cette  simple  constatation  ne  saurait 
suffire  à  fournir  Texplication  que  nous  avons  à  rechercher. 

La  clinique  nous  a  nettement  montré  que  la  reproduction 
du  phénomène  polyurie  s'observe  dans  trois  conditions  priiï- 
cipales  bien  déterminées  :  | 

Excitation  douloureuse  de  la  sensibilité  de  la  partie  pri^ 
fonde  de  Turèthre  ou  de  la  muqueuse  vésicale; 

Envies  répétées  d'uriner  pendant  la  nuit; 

Rétention  d'urine  complète  ou  incomplète,  mais  surk>ui| 
dans  les  cas  de  distension  du  réservoir. 

Il  est  des  malades  chez  lesquels  on  peut  presque  à  ^i" 
lonté  provoquer  un  accès  de  polyurie.  D  suffit  pour  c^ll 
d'exciter  la  sensibilité  de  la  partie  profonde  de  l'urèthre 
de  la  muqueuse  vésicale.  Un  simple  cathétérisme  est  souverl 
suffisant.  J'ai  donné  des  soins  à  un  malade  qui  avant  dap 
partenir  à  la  classe  des  rétrécis  faisait  partie  de  l'année  i^ 
impressionnables.  Vous  connaissez  cette  catégorie  d'iodi^> 
dualités  dont  la  fréquence  du  besoin  d'uriner  nous  a 
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rî^ëé  Tenstence.  Chez  notre  malade,  il  suffisait  de  passer  le 
A^éossement,  d'enfoncer  la  bougie  pour  provoquer  une  crise 
^  poKorie,  d'ailleurs  passagère.  Rien  de  semblable  si  l'on 
yt  dépassait  pas  le  rétrécissement  Une  pareille  observation 
izresqoe  la  précision  d'un  fait  expérimental.  Chez  le  petit 
^è&sr  de  pus  couché  au  n*"  17  nous  avons  vu  se  produire 
irox  accès  de  pol  jurie  très  prononcés.  Le  premier  à  la  suite 
:  Qoe  exploration  de  la  vessie  avec  une  sonde  d'argent,  le 
^:oiid  à  la  suite  d'une  injection  avec  une  solution  de  nitrate 
:  argent  au  500^,  telle  que  nous  l'employons  habituellement 
^uis  les  cystites. 

£o  présence  de  tels  faits,  on  est  certainement  en  droit 
f  affinner  que  l'excitation  douloureuse  de  la  sensibilité  de 
.rèthre  profond  et  de  la  muqueuse  urinaire  produisent  la 
::lynrie.  C'est,  il  est  vrai,  une  crise  passagère  qui  ne  se  renou- 
tllera  que  sous  l'influence  d'une  excitation  mécanique.  Cela 
M  saurait  infirmer  la  valeur  du  fait,  et  nous  pourrions  pen- 
^  que  déjà  nous  avons  trouvé  l'explication  physiologique  du 
li^Qomène  polyurie  chez  les  urinaires.  Mais  il  sufiQra  de  vous 
^'e  observer,  pour  vous  détromper,  qu'il  &ut  pour  cette 
^périence  des  sujets  particulièrement  impressionnables. 
Dans  l'immense  majorité  des  cas,  vous  ne  constaterez  rien 
je  semblable;  cathétérisme  de  l'urèthre,  exploration  de  la 
^^sie,  injections  irritantes,  séances  de  lithotritie,  présence 
it  fragments  calculeux  dans  la  vessie  ne  détermineront  au- 
Tuie  exagération  de  la  sécrétion  urinaire.  Nous  retiendrons 
cependant  de  nos  premières  observations  que  Vexciiaiian  de 
'  rmie  est  la  condition  qui  semble  nécessaire  à  la  produc- 
tion de  la  polyurie  chez  les  urinaires.  Chez  notre  rétréci, 
Texcitation  de  tout  l'urèthre  antérieur  resterait  sans  écho, 
ifi%ré  la  sensibilité  exquise  du  réactif  que  ce  sujet,  parti- 
l'iièrefflent  impressionnable,  mettait  à  notre  disposition. 
Vais  s'il  est  vrai  que  c'est  sur  la  vessie  que  doit  porter 
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l'excitatioD,  il  n'est  pas  exact  que  cette  excitation  ait  besoin 
d'être  douloureuse  pour  être  perçue  par  le  rein. 

Si  nous  n'avons  rencontré  que  très  exceptionnellement  la 
polyurie  dans  ïes  cas  analogues  à  ceux  que  je  viens  de  vous 
citer,  nous  la  rencontrons  au  contraire  journellement  chez 
les  sujets  qui  ont  des  envies  nocturnes  et  répétées,  ou  qui 
sont  atteints  de  rétentioil  d'urine. 

L'observation  clinique  nous  démontre  l'influence  évidente 
des  mictions  retardées,  pénibles  à  effectuer,  simplement  dif- 
ficiles, mais  non  douloureuses,  dont  les  mictions  nocturnes  des 
prostatiques  nous  fournissent  la  plus  complète  expression. 
Elle  met  encore  en  lumière,  de  la  façon  la  plus  explicite,  l'in- 
fluence de  la  réplétion  du  réservoir  urinaire.  La  preuve  que 
Texcitation  douloureuse  ne  joue  qu'un  rôle  accidentel,  indi- 
vicfuel,  dans  la  production  de  la  polyurie  des  urinaires  est 
donnée  par  les  rétentions  aiguës.  Ce  n'est  pas  dans  ces  cas  où 
le  malade  se  tord  sur  son  lit,  en  attendant  le  secours  du 
cathélérisme,  que  vous  l'observerez  au  plus  haut  degré. 
C'est  au  contraire  dans  les  rétentions  chroniques,  froides, 
c'est  lorsque  la  vessie  reste  distendue,  bien  que  le  malade 
urine,  c'est  dans  ces  rétentions  si  peu  douloureuses  que  le 
malade  les  ignore  et  que  le  médecin  ne  les  découvre  pas  tou- 
jours, que  le  symptôme  polyurie  acquiert  sa  plus  haute  ex- 
pression. 

Ce  n'est  donc  pas  à  une  provocation  douloureuse  que  le 
rein  répond  par  l'exagération  de  ses  fonctions.  Ce  n'est  pas 
non  plus  sous  l'influence  d'une  lésion  rénale  que  s'établit 
toujours  l'hypersécrétion,  nous  la  voyons  se  montrer  trop 
vite  et  disparaître  trop  rapidement  et  surtout  trop  complè- 
tement chez  nombre  de  malades  pour  admettre  que  la  lé- 
sion rénale  soit  nécessaire  pour  que  la  polyurie  se  produise 
et  même  pour  qu'elle  dure. 

Mais  s'il  n'est  pas  encore  malade ,  le  rein  qui  subit  les 
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rcvocabons  ratées  du  besoin  d'uriner  nocturne,  le  rein 
m  subît  la  continoelle  provocation  de  la  distension  vésicale 
^  bissera  bientôt  atteindre  par  la  lésion.  Il  n'est  pas  de  sur-- 
kimté  fonctionaelle  prolongée,  qui  n'aboutisse  à  l'altéra- 
:  3  de  structure. 

U  lésion  s'établira  donc  et  d'autant  plus  fatalement  que 
'éi  deux  mécanismes  qui  la  provoquent  se  trouveront  ré- 
ds  comme  dans  la  variété  de  rétention  d'urine  à  laquelle 
,£  donné  le  nom  de  rétention  chronique  incomplète  avec 
ciïteosion.  Dans  ces  cas,  en  effet,  à  l'incitation  réflexe  se 
pnt  la  propagation  lente.  Les  uretères,  les  calices  et  les 
biaoets  se  dilatent  et  deviennent  comme  la  vessie  le  siège 
ic  !a  rétention  qui  remonte  jusqu'aux  reins. 
Nous  ne  saurions  donc  nier  l'influence  des  lésions  rénales. 
I  Qes  ne  sont  pas  la  cause  nécessaire  et  productrice  de  la  po- 
^  urinaire  ;  mais  c'est  sous  leur  influence  que  celle-ci  se 
uintient  et  augmente,  c'est  parce  qu'elles  sont  arrivées 
I  iD  haut  degré  de  développement  que  certaines  polyuries 
pnistent  alors  même  que  la  cause  productrice  a  été  sup- 
fnmée.  L'influence  de  la  néphrite  interstitielle  hyperplasique 
fr  la  sécrétion  urinaire  est  signalée  par  les  pathologistes, 
'^  de  ses  principaux  effets  est  d'augmenter  cette  sécrétion. 
-  ^  probable  que  la  lésion  interstitielle  n'agit  qu'en  excl- 
ut, qu'en  provoquant  directement  le  parenchyme  rénal  en 
Hi&ndant  qu'elle  l'étouffé. 

Nous  croyons  avoir  démontré  que  la  polyurie  des  urinai- 
"â  est  due  à  une  excitation  réflexe  non  douloureuse  partie 
*":  la  vessie.  La  contraction  pénible  et  répétée  de  sa  couche 
^^olaire  en  est  souvent  l'agent;  le  contact  permanent  de 
'Lnne  sur  la  muqueuse,  l'absence  d'un  repos  complet  du  ré- 
^^oir  lorsqu'il  est  distendu  et  qu'il  subit,  même  d'une  façon 
^'  ûDsciente,  une  irritation  continue,  provoquent  plus  sûre- 
'^>^iit encore  la  sécrétion  exagérée  du  rein.  On  peut  affirmer, 
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avec  grande  chance  de  ne  pas  se  tromper,  que  tout  urioûre 
habituellement  polyurique  ne  vide  pas  sa  vessie  ;  et  rédproqor 
ment  lorsque  la  palpation  vous  fera  découvrir  un  globe  Tési- 
cal  distendu  vous  annoncerez  avec  toute  certitude  qu  il  y  i 
polyurie. 

La  réplétion  de  la  vessie  avec  distension  du  réservoir/mètT 
lorsqu'elle  s'établit  brusquement  et  en  particulier,  lorsqu'dl^ 
se  montre  chez  les  prostatiques,  et  plus  encore,  lorsqu'dk 
s'est  lentement  développée,  est  en  effet  la  condition  la  plus 
certaine  de  l'apparition  de  la  polyurie  chez  les  urinaires. 

Nous  ne  saurions  donc  nous  arrêter  à  la  discussion  d'uï 
théorie  proposée  pour  expliquer  la  polyurie  que  complique  & 
rétention  d*urine.  Supposer,  comme  on  l'a  fait,  que  la  polyune 
s'établit  sous  l'influence  du  vide  déterminé  par  la  déplétiro 
vésicale,  c'est  vouloir  mettre  l'hypothèse  à  la  place  de  Toi»- 
servation.  La  théorie  ex  vacuo  ne  saurait  trouver  placs< 
pour  expliquer  un  phénomène,  dont  l'intensité  est  d^autaci 
plus  certaine,  que  la  vessie  est  plus  remplie.  Et  d'ailleurs,  che: 
nos  polyuriques  ce  ^n'est  que  très  rarement  que  nous  aîoci 
pu  observer  une  augmentation  de  la  quantité  du  liquide  àli 
suite  d'un  cathétérisme.  Quand  elle  s'est  excepiiormelienui: 
montrée,  il  ne  s'agissait  en  réalité  que  de  ce  phénomène,  que 
nous  avons  déjà  noté  comme  pouvant  accompagner  quel{]ue 
fois  l'excitation  mécanique  et  douloureuse  de  la  vessie.  Mab 
c'est  en  vain  que  nous  avons  accumulé  les  observations  à  o: 
sujet.  Jamais  nous  n*avonsconstaté  cette  relation  constante  de 
cause  à  effet  que  suppose,  un  peu  gratuitement»  la  théorie  a 
vacuo. 

Il  nous  reste  à  nous  demander  pourquoi  le  rein  est  piu^ 
impressionnable  la  nuit  que  le  jour  ;  pourquoi  cet  organe  ré- 
pond beaucoup  plus  aux  provocations  de  la  miction  nocturne 
que  de  la  miction  diurne  ? 

Il  est  bien  probable  que  cette  impressiounabilité  particu- 
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lière  ne  s'établit  pas  d'emblée,  que  les  fréquences,  que  les 
difficultés  de  miction,  si  habituelles  chez  les  malades  atteints 
decTstites  et  ai  particulier  chez  les  prostatiques,  agissent  en 
déterminant  la  congestion  rénale.  Elles-mêmes  reconnaissent 
pour  cause  non  pas  seulement  la  congestion  prostatique, 
pmsqu'eDes  sont  observées  chez  la  femme,  mais  la  congestion 
des  réseaux  veineux  de  la  vessie.  Sous  Tinfluence  favorable  et 
prédisposante  du  décubitus  la  congestion  rénale  prend  à  son 
tour  l'habitude  de  se  montrer.  Les  besoins  nocturnes  la 
trouvent  toute  disposée  à  atteindre  un  degré  suffisant  pour 
agir  sur  la  fonction  rénale.  L'activité  de  la  veille,  les  condi- 
iioas  meilleures  fournies  par  la  station  et  par  la  marche, 
s'opposent  au  contraire  à  la  production  des  congestions. 
Pour  que  celle&-ci  se  montrent  sous  Tinfluence  des  mic- 
tions diurnes ,  il  &ut  avoir  affaire  à  de  vieilles  lésions  un- 
laires,  à  une  habitude  déjà  ancienne  des  congestions  de  la 
miit. 

Quand  on  s'est  rendu  compte  de  l'ensemble  des  conditions 
dans  lesquelles  se  produit  la  polyurie  des  urinaires,  on  ne 
saurait  être  surpris  de  ne  pas  la  rencontrer  d'une  façon 
constante  chez  les  calculeux.  Il  y  a  chez  eux  excitation  dou* 
^Hu-eusey  mais  nous  en  connaissons  le  peu  d'influence  ;  il  y  a 
de  plus,  chez  ces  malades,  absence  ou,  tout  au  moins,  rareté 
des  besoins  nocturnes.  Tant  que  le  calcul  est  seul  en  cause, 
^  effeU  les  nuits,  bien  loin  d'être  le  signal  de  conges- 
ûons  et  de  mictions  répétées,  sont  au  contraire  essentielle- 
oœnt  bienfaisantes;  c'est  l'immobilité  du  calcul,  c'est  le 
repos  de  la  vessie.  Presque  tous,  enfin,  ont  conservé  la  faculté 
de  vider  complètement  leur  réservoir  urinaire. 

L'étude  de  la  pathogénie  nous  a  mieux  montré  l'importance 
i^méîologique  du  symptôme  polyurie.  11  ne  saurait,  en  effet, 
^re  indifférent  au  chirurgien  d'avoir  affaire  à  un  sujet  dont 
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les  reins  sont  sous  l'influence  de  provocations  habituelles,  qui 
auront  tout  au  moins  pour  effet  de  les  rendre  plus  impression- 
nables à  l'action  des  instruments.  Nous  nous  garderons  bien 
de  dire  que  la  polyurie  modérée,  avec  urines  qui  se  séparent 
bien  du  pus  qu'elles  tiennent  en  suspension,  qui  s'éclaircissent 
franchement  parle  repos,  constitue  une  contre4ndication  opé- 
ratoire. Mais  s'il  n'y  a  pas,  s'il  ne  saurait  y  avoir  de  contre- 
indication,  lorsque  la  lésion  est  bien  définie,  bien  justiciable 
de  l'intervention  chirurgicale,  il  y  a  tout  au  moins  dans  la 
constatation  du  symptôme  polyurie  un  avertissement  à  recueil- 
lir. Cet  avertissement,  nous  l'avons  vu  par  l'exposé  de  l'en- 
semble .  de  la  question,  mérite  d'être  pris  en  sérieuse  consi- 
dération. 

Il  peut  permettre  au  chirurgien  d'établir  un  traitement 
prophylactique,  d'opposer  aux  mauvais  effets  du  decubitus  les 
effets  correcteurs  et  souvent  salutaires  de  la  marche  et  de 
l'exercice  en  plein  air,  de  favoriser  les  fonctions  digestives  et 
les  fonctions  de  la  peau,  de  préparer  les  organes  aux  contacts 
des  instruments.  S'il  ne  peut  utilement  combattre  le  symp- 
tôme polyurie  par  l'ensemble  de  ces  moyens,  le  praticien 
pourra  du  moins  prévoir  les  accidents  auxquels  sera  exposé 
son  malade  si  les  circonstances  lui  créent  l'obligation  d'inter- 
venir chirurgicalement. 

Il  devra  d'autant  plus  redouter  l'apparition  de  ces  accidents 
que  la  polyurie  sera  de  date  plus  ancienne. 

11  est  en  effet  impossible  de  ne  pas  se  souvenir  que  le 
symptôme  polyurie,  tel  que  nous  l'observons,  se  retrouve  chez 
les  malades,  atteints  d'emblée  et  sans  lésion  préalable  des 
voies  d'excrétion,  de  néphrites  interstitielles  hyperplasiques. 
Dans  ces  cas,  l'urine  est  abondante,  claire ,  incolore,  ne  ren- 
ferme que  peu  ou  point  d'albumine,  point  de  cylindres 
épithéliaux  ou  fibrineux.  Dans  ce  cas  encore  les  accidents 
urémiques  sont  très  communs  et  souvent  apparaissent  bru* 
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:alemeiit  au  milieu  d'une  néphrite  interstitielle,  que  n'avait 

-::ore  rérélée  aucun  symptôme  objectif  ni  subjectif. 
C*est  également  avec  des  symptômes  urémiques  que  suc- 
fflbent  le  plus  habituellement  nos  polyuriques  urinaires, 

i  mnes  abondantes  louches  et  troubles. 
Ce  simple  rapprochement  suffit  pour  que  le  chirurgien 

Â.:onie  au  symptôme  polyurie  des  urinaires  une  véritable 

^leor  séméiologique. 
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I.  Élude  clinique  et  description  des  accès  de  fièvre  uri- 

neuse. 

II.  Exposé  des  théories  proposées  pour  expliquer  la  cause 

de  la  fièvre  urineuse. 

III.  Étude  des  conditions  cliniques  dans  lesquelles  se  pro- 
duisent les  accès  de  fièvre  urineuse. 

IV.  Parallèle  du  symptôme  fièvre  chez  les  urineux  avec  ce 
même  symptôme  étudié  dans  les  maladies  aiguës  des  reins; 
parallèle  des  accès  urineux  et  des  accès  infectieux. 

Y.  Discussion  des  théories. 
VI.  Traitement  de  la  fièvre  urineuse* 
VU.  Influence  des  complications  fébriles  sur  les  indica- 
tions chirurgicales. 

I.  —  Étude  clinique  et  description  des  accès 

DE   FIÈVRE   urineuse. 

Il  se  passe  peu  de  jours  sans  que  vous  ayez  l'occasion  à 
constater  l'existence  d'accidents  fébriles  chez  nos  malades  ii 
la  salle  Saint- Vincent.  Nous  avons  l'habitude,  vous  le  savez, 
de  les  étudier  avec  soin  dans  tous  les  cas,  et  de  consigner  sd 
un  tableau  graphique  les  relevés  quotidiens  fournis  par  la 
température  du  matin  et  du  soir. 

Il  suffit  de  jeter  un  simple  coup  d'œil  sur  ces  tableaux 
pour  s'assurer  que  la  fièvre  urineuse  ne  se  présente  pas  à 
l'observation  sous  une  seule  et  unique  forme.  Nous  pour- 
rions dire,  s'il  n'existait  entre  ces  formes  un  lien  absolument 
étroit  de  parenté,  qu'il  y  a  des  fièvres  urineuses  et  non  une 
fièvre  urineuse. 

Tantôt,  en  effet,  vous  voyez  se  détacher  sur  le  tracé  un 
seul  accès  de  fièvre  dont  le  fasligium  fort  élevé  fixe  de  suite 
votre  attention;  tantôt,  au  contraire,  vous  voyez  rapprochée 
sur  une  même  feuille  une  succession  d'accès  que  séparent 
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des  ioiervalles  plus  ou  moins  grands,  plus  ou  moins  complets 
k  défenreseence.  A  côté  de  ces  tracés,  où  un  chiffre  élevé  de 
température  est  toujours  momentanément  atteint,  où  se  lit,  en 
:io  mot,  la  constatation  écrite  de  Texistence  de  grands  accès^ 
î:-us  Tojez  sur  d'autres  tracés  une  ligne  à  peu  près  uniforme 
arec  de  petites  élévations  thermomé triques  irr^:ulièrement 
ÏSfiéminées,  mais  vous  ne  voyez  nulle  part  s'élancer  vers  le 
sommet  du  tableau  le  fastigium  d'un  grand  accès. 

Il  ne  peut  donc  y  avoir  de  doute  pour  tout  observateur 
itteotif  et  impartial,  qui  n'a  pas  de  théorie  à  défendre,  mais 
les  £ûts  à  recueillir  et  à  étudier  :  la  fièvre  urineuse  ne  se 
montre  pas  sous  une  seule  et  même  physionomie  clinique» 

L'observation  permet  de  reconnaître  que  la  fièvre  uri- 
i^ose  se  présente  à  l'observation  sous  deux  aspects  faciles 
à  Mérencier.  Nous  décrirons  donc  deux  formes  de  fièvre 

1*  La  forme  aiguë  ; 

2*  La  forme  lente  ou  chronique. 

La  forme  aiguë  présente  elle-même  deux  types  distincts  : 

Tantôt,  et  c'est  le  cas  le  plus  fi^équent,  la  fièvre  paraît 
urasquement  eL  disparaît  complètement  dans  un  temps  très 
loort*  après  un  ou  deux  accès,  à  allure  plus  ou  moins  vive,  à 
fjrme  plus  ou  moins  grave,  mais  à  marche  franche. 

Tantôt,  au  contraire,  la  fièvre  est  continue  ou  à  peu  près. 
Us  accès,  incomplets  dans  leur  évolution,  sont  fréquents  et 
répétés.  On  pourrait,  à  vrai  dire,  subdiviser  ce  groupe  suivant 
que  les  accès  n'existent  que  sous  forme  d'exacerbation  d'un 
état  fêbvUe  permanent,  ou,  qu'au  contraii'e,  Us  sont  séparés 
les  ans  des  autres  par  un  calme  à  peu  près  complet.  Mais  ce 
serait  multiplier  les  divisions  sans  aucun  intérêt.  La  clinique 
nous  montre  parfois  chez  le  même  malade,  et  cela  à  quelques 
jours  d'intervalle  seulement,  d'abord  le  type  continu  à  exacer- 
bations,  puis,  au  bout  de  vingt-quatre  ou  quarante-huit  heures 
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d'un  calme  plus  ou  moins  profond,  une  série  d'accès  succes- 
sifs,  précipités  et  presque  subintrants. 

Ce  qu'il  faut  retenir,  c'est  que  dans  ses  deux  types,  la  forme 
aiguë  est  toujours  caractérisée  par  de  grands  accès. 

La  forme  chronique  ou  lente  de  la  fièvre  urineuse  est, 
comme  son  nom  l'indique,  un  état  fébrile  peu  intense,  mais 
permanent,  sans  arrêt,  sans  interruption,  comme  aussi  sans 
grandes  modifications  d'un  jour  à  l'autre.  Cette  forme  peut 
succéder  à  la  forme  aiguë;  elle  peut  aussi  ne  constituer  qu'un 
état  plus  ou  moins  transitoire,  qui  ne  demande  qu'une  occa- 
sion pour  passer  à  un  des  types  aigus  que  je  vous  ai  signalés, 
ou  pour  aboutir  à  la  forme  la  plus  grave  des  accidents  apy* 
rétiques,  c'est-à-dire  à  l'urémie. 

En  résumé,  messieurs,  la  fièvre  urineuse  se  montre  sous 
trois  aspects  cliniques  distincts  et  qu'il  convient  d'étudier 
isolément  : 

Accès  franc  et  intense,  à  évolution  rapide,  généralement 
unique  (P'  tyoe  de  la  forme  aiguë.) 

Accès  prolongés  ou  répétés,  souvent  intenses ,  avec  ou 
sans  rémissions  (2®  type  de  la  forme  aiguë.) 

Fièvre  continue  plus  ou  moins  marquée,  à  durée  indéter- 
minée, avec  ou  sans  accès  intercurrents  (forme  chronique  ou 
lente.) 

Accès  franc.  —  Le  malade  couché  au  n^  22  de  la  salie 
Saint-Vincent  vous  présente  un  exemple  des  plus  nets  de 
l'accès  urineux  franc.  Opéré  le  jeudi  d'uréthrolomie  interne, 
gardant  la  sonde  à  demeure  jusqu'au  vendredi  soir,  il  était 
pris  brusquement  samedi  malin  vers  les  sept  heures,  au  mo- 
ment de  son  réveil,  d'un  léger  frisson  suivi  bientôt  d'une 
chaleur  vive.  Au  moment  de  la  visite,  c'est-à-dire  trois  heures 
après  le  début  de  la  fièvre,  vous  avez  pu  le  voir  couvert  d'une 
sueur  abondante.  Comme  je  vous  l'annonçai  de  suite  à  son 
lit,  cet  accès  fut  sans  aucune  conséquence.  Voici  d'ailleurs  le 
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rderé  Ibmnométrîque  :  vendredi  soir  36,8;  samedi  asceD- 
^4  brusque,  d'un  seul  bond,  de  37,4  à  40^.  Dès  le  dimancbe 
sUffl  existe  une  défervescence  considérable  (38°)  qui  est  com- 
:^ dans  la  journée.  Ainsi  vingts  ^^^^j^^_^^^, 
«Ire  heures  ont  suffi  pour  voir  «»«•««•«  '-<«« 

«xès  naître,  grandir  et  s'éteindre 


r 

#1 

.,f-^    p 

A^à 

VoQs  rencontrerez  souvent  des 
'<>tà  de  ce  genre  :  à  la  suite  de  très 
^  prodromes,  tels  que  malaise 
^sque  imperceptible,  ou  réveU  un 
p»  pâiible ,  plus  souvent  encore 
BUS  aucun  signe  avant -coureur 
çfrédabte  éclate  tout  à  coup  un  ^'*  "■ 

hfon  initial,  que  vont  r^lièrement  suivre  deux  stades; 
V  de  chaleur,  l'autre  de  sueur.  Immédiatement  et  pendant 
îMsson  Ini-mëme  la  température  centrale  présente  une 
'nlioa  conadérable,  40,  41°;  en  vingt-quatre  heures  au 
)K  en  quelques  heures  dans  certains  cas,  la  défervescence 
<t  Mmplèle,  le  thermomètre  descend  au-dessous  de  37*.  Tout 
^  reairé  dans  l'ordre,  et  fl  ne  reste  plus  qu'une  lassitude, 
ttioe  sensation  de  couii>ature  à  peine  marquées  chez  quel- 
■es  sujets,  assez  nettes  chez  d'autres. 

'^  description  rapide  vous  permet  de  saisir  la  physio- 
Rhk  générale  de  l'accès  dont  il  nous  faut  maintenant  étu- 
fe  en  détail  et  les  trois  stades  et  aus»  les  complications 
fables. 

Le  frmon  ouvre  la  scène.  On  ne  le  voit  jamais  manquer 
Ik  X^ixks,  firanc.  Hais,  si  son  existence  est  constante,  sa 
^et  son  intensité  offrent  par  contre  des  différences  nom- 
knses  d'an  sujet  à  un  autre.  Tantôt  éphémère  il  se  montre 
1  pane  pendant  qudques  instants,  tantôt,  au  contraire,  il 
pvâste  et  se  prolonge  une  demi-heure,  une  heure,  et  même. 
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ainsi  qu'on  Tobserve  quelquefois,  deux  et  trois  heures.  Uest 
presque  toujours  intense,  et  il  peut  être  des  plus  violafe 
s'accompagner  de  claquement  de  dents,  de  tremblemeDlgàê- 
ralisé,  qui  ébranle  le  lit  du  malade  et  terrifie  les  assistants.  On 
observe  même  de  la  cyanose  de  la  face,  du  refroidissemeot 
des  extrémités  ;  on  voit  en  un  mot  le  malade  revêtir  Taspeci 
du  rigor  le  plus  prononcé.  Rappelez-vous  par  exemple  Téui 
du  n^  1 8  lundi  matin  à  l'heure  de  notre  visite  :  agitatûo, 
anxiété  extrême,  faciès  grippé,  traits  tirés,  œil  excavé,  respin* 
tion  pénible,  extrémités  froides,  claquement  des  dents,  frémir 
sèment  général  des  membres.  Rien  ne  manquait  pour  reoè 
le  frisson  et  son  cortège  aussi  effrayant  que  possible.  Les  d 
extrêmes  ne  constituent  heureusement  que  Texception.  Toi 
n'observerez  par  contre,  dans  certains  cas,  qu'un  sentimeii 
de  malaise  plus  ou  moins  prononcé,  que  cette  horri[»latii9 
connue  sous  le  nom  de  chair  de  poule,  que  des  frissons  par^ 
tiels  se  montrant  en  quelque  sorte  membre  par  membre. 

Si  j'insiste  sur  ces  caractères  divers  du  froid  initial  c  A 
que  la  connaissance  de  ce  premier  stade  vous  peraiet,  jusqoii 
un  certain  point,  de  prévoir  la  marche  ultérieure  de  l'accâ^ 
Plus  le  frisson  est  marqué,  plus  l'accès  sera  grave,  etplt 
surtout,  sa  durée  sera  longue. 

Peu  à  peu  la  sensation  du  froid  diminue  et  alterne  avecde 
bouffées  de  chaleur  :  le  stade  de  chaleur  commence.  Le  focb 
est  rouge  et  animé,  les  yeux  sont  brillants,  la  peau  est  sèche, 
aride,  ardente,  mais  la  respiration  devenue  moins  pénible  ^ 
fait  d'une  façon  plus  ample.  L'anxiété  et  Tangoisse  du  malsée 
ont  légèrement  diminué  sans  disparaître  complètement  c^ 
dant,  comme  le  prouve  son  agitation  perpétuelle  à  la  recherdt 
d*un  peu  de  fraîcheur.  Gomme  le  frisson,  la  chaleur  ardeil 
peut  n'avoir  qu'une  très  courte  durée,  qu'une  faible  intea- 
sité,  passer  presque  inaperçue,  ou,  au  contraire,  se  moot'^ 
nettement  avec  les  caractères  que  je  viens  de  vous  esquis&ar. 
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Son  rôle  est  d'aflleors  essentieUement  transitoire,  elle 
:répaie  le  troisième  stade  ou  $tade  de  sueur  auquel  elle  fait 
piacesans  ligne  de  démarcatioD  précise. 

La  peau  s'humecte  peu  à  peu,  devient  moite  en  même 
KiiDps  que  le  calme  renaît  et  que  le  malade  accuse  un  senti- 
■eDt  de  bien-être  et  de  détente  générale.  Bientôt  la  sueur 
s'oagffe,  eDe  devient  profuse  et  assez  abondante  pour  ruis- 
^  de  toutes  parts,  pénétrer  le  linge,  les  draps,  les  cou- 
«tores  et  même  les  matelas. 

Et  ne  croyez  pas,  messieurs,  que  je  fasse  allusion  à  des  cas 
ores  ou  que  je  trace  une  description  exagérée.  Je  ne  fais 
fK  donner  l'exacte  indication  de  Tun  des  caractères  de  Tac- 
fts  arineux.  Les  sueurs  profuses  qui  le  terminent  font  partie 
tw^^raote  de  l'accès  franc.  On  peut  dire  en  toute  vérité 
R eilfô  sont  un  symptôme naturelet  nécessaire.  Elles  laissent 
»ès  elles  un  sentiment  de  fatigue  souvent  assez  prononcé, 
^  elles  ont  du  moins  mis  un  terme  absolu  à  tous  les  grands 
évidents  et  surtout  à  cette  angoisse  extrême  des  premiers 
■r.nents. 

P:ur  que  l'accès  soit  sans  gravité,  pour  qu'il  reste  unique, 
i&at  que  les  trois  stades  soient  complets  et  proportionnels. 
^-  en  est  autrement,  soyez  assurés  que  la  crise  n'est  pas 
k%  qne  la  défervescence  ne  sera  pas  complète,  ou,  si  elle 
Nt  franche,  qu'elle  ne  sera  que  de  courte  durée  ;  craignez 
i  on  mot  d'avoir  affaire  non  plus  à  l'accès  franc  unique, 
te  au  deuxième  type  de  la  forme  aiguë.  C'est  surtout  lorsque 
^slade  de  froid  s'est  fait  remarquer  par  une  longueur  ou 
^  iotensité  tout  à  £adt  disproportionnée  avec  la  chaleur  et 
pt  tueurs  que  vous  devez  porter  ce  pronostic  réservé.  Plus  le 
P^jQ  aura  été  manifeste,  plus  les  sueurs  devront  être  pro- 
F^,  je  dirais  volontiers  excessives,  pour  que  l'accès  soit  jugé» 
I  Tei  est,  messieurs,  l'accès  urineux  franc  dans  sa  forme  la 
N  simple.  Mais  il  peut  aussi  présenter  certaines  complica^ 
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lions.  C'est  ainsi  que  vous  rencontrerez  parfois  des  troubte 
divers  :  nerveux,  digestifs,  de  la  respiration,  de  la  circulation 

Le  délire  mérite  d'être  placé  au  premier  rang  de  ces  acci- 
dents, moins  toutefois  par  sa  fréquence  que  par  les  crainte 
qu'il  inspire  aussi  bien  aux  personnes  qui  entourent  le  malade 
qu'au  médecin  lui-même,  lorsqu'il  n'est  pas  familiarisé  atei 
ce  symptôme  morbide.  Tantôt  vague  (sorte  de  subdelirium. 
tantôt  plus  ou  moins  violent,  le  délire  n'apparaat  pas  égale- 
ment pendant  toutes  les  stades.  C'est  presque  excluâvemeni 
pendant  le  fiisson  qu'on  le  voit  commencer,  plus  rareme&l 
il  débute  pendant  la  période  de  chaleur,  et  presque  jamai.^ 
pendant  la  sueur.  Quelle  est  sa  cause?  faut-il  le  rattacher c 
génie  même  du  mal?  faut-il  l'attribuer  en  partie  à  l'eflroi  à 
malade  pris  tout  à  coup  d'un  accès  fébrile  intense?  Peut-être 
l'une  et  l'autre  de  ces  hypothèses  sont-elles  vraies.  Quoiquu 
en  soit,  et  c'est  là  le  fait  vraiment  important,  ces  délires  ^ 
sont  pas  graves.  Ils  ne  modifient  en  rien  le  pronostic  paurvi 
que  les  stades  évoluent  d'une  façon  régulière  et  que  le  déllr'' 
aille,  lui  aussi,  s'atténuant  et  disparaissant  avec  l'accès. 

Les  troubles  digestifs  sont  constants  ou  à  peu  près  et  à  tf 
titre  nous  aurions  pu  les  décrire  avec  l'accès.  Quelques-un 
toutefois  constituant  une  véritable  complication,  nous  amo! 
préféré  les  réunir  dans  mie  description  générale  qui  îoqî 
permette  d'en  mieux  saisir  les  degrés  successifs,  depob 
Tétat  p&teux  de  la  bouche  jusqu'aux  fuliginosités  ;  depoL^  la 
nausée  à  peine  appréciable,  jusqu'aux  vomissements  incoer- 
cibles; depuis  quelques  selles  liquides,  jusqu'à  la  diarrhée 
abondante  et  à  la  diarrhée  tenace  et  rebelle. 

Toujours  vous  trouvez,  et  pendant  la  fièvre  et  pendant  1:^ 
jours  qui  suivent,  la  langue  large  et  recouverte  d  un  eDd\£^ 
pultacé.  Elle  peut  d'ailleurs,  tout  en  conservant  ce  caract^^ 
saburral,  être  plus  ou  moins  sèche.  Ce  dernier  point  surtout 
mérite  toute  votre  attention.  L'accès  sera  d'autant  plus  sérieux 
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!a  pronostic  d'autant  plus  réservé  que  la  langue  sera  moins 
bomide;  et  lorsque  le  symptôme  sécheresse  est  très  accusé,  il 
fsnoet  de  prévoir  une  défervescence  difficile  ou  même  incom- 
plète et  rinuninence  du  deuxième  type  aigu. 
Si  roos  recherchez  l'état  de  la  salive  vous  la  trouvez  géné- 
ralement acide  et  même  très  acide.  Cette  altération  du  liquide 
sàmre  n'est  pas,  comme  vous  le  savez,  spéciale  à  la  fièvre 
sioeose;  on  l'observe  dans  bien  d'autres  afiTections  soit 
'xales,  soit  générales.  Elle  n'est  pas  moins  importante  à 
oHioaitre,  car  cette  acidité  nous  sert  de  guide  pour  établir 
certaines  indications  ;  Tacidité  buccale  nous  donne  aussi  la 
clef  d'une  complication  fréquente  chez  les  malades  atteints  de 
ferre  urinaire,  je  veux  parler  du  muguet.  Nous  aurons  à  y 
r^eoir  plus  loin,  car  c'est  surtout  dans  le  second  type  de  la 
ic^nDe  aiguë  et  dans  la  forme  chronique  qu'on  voit  se  dévelop- 
xr  cette  stomatite  parasitaire.  Hais  je  tiens  à  vous  signaler 
k  à  présent  et  sa  cause  immédiate  et  aussi  son  peu  fimpar- 
i-^nee  dans  les  cas  qui  nous  occupent.  Le  muguet  chez  un 
onnaîre  n'a  pas  la  gravité  pronostique  que  vous  êtes  habitués 
à  loi  voir  attribuer  chez  d'autres  malades. 

La  bouche  est  pâteuse  et  amère,  il  existe  quelques  nausées 
^vies  presque  toujours  de  vomissements  tantôt  bilieux,  tantôt 
iliiDeDtaires,  parfois  simplement  glaireux.  On  n'en  compte 
^m  ou  deux  en  général.  Chez  certains  malades  cependant 
ces  vomissements  semblent  constituer  une  véritable  crise  : 
^  sont  alors  fréquents,  répétés  et  se  prolongent  pendant 
trente-so,  quarante-huit  heures  et  plus,  après  la  défervescence 
même  la  plus  complète. 

Non  moins  que  l'estomac,  l'intestin  est,  lui  aussi,  le  siège 
don  travail  d'élimination,  travail  révélé  par  une  diarrhée 
abondante,  fétide  et  qui  peut,  comme  les  vomissements,  n*être 
que  passagère  ou  persister  plus  ou  moins  longtemps,  ainsi 
^e  vous  avez  pu  l'observer  chez  notre  n""  6. 
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Bien  qu'atteint  d'une  £aiçon  moins  évidente,  Tappareil  res- 
piratoire est  plus  ou  moins  profondément  troublé.  L'oppres- 
sion, que  je  vous  ai  signalée  à  propos  des  symptômes,  peut  être 
portée  jusqu'à  la  dyspnée;  mais  ici  se  place  une  remarque 
intéressante  :  ce  n'est  pas  seulement  du  manque  d'air  que  se 
plaignent  les  malades,  mais  bien  d'une  pesanteur  stemale  ;  il 
leur  semble  qu'ils  ne  peuvent  soulever  leur  thoraix,  c*est  la 
dyspnée  des  urémiques,  et  ce  symptôme  ne  s'accompagne  pas 
de  phénomènes  stéthoscopiques  capables  de  l'expliquer. 

Du  côté  de  la  circulation  il  y  a  aussi  des  modifications  et  je 
n'entends  pas  seulement  parler  ici  de  l'accélération  du  poub 
(qui,  du  reste,  soit  dit  en  passant,  n'est  que  rarement  exces- 
sive), mais  bien  de  certains  phénomènes  particuliers  observés 
chez  un  grand  nombre  àe  nialades. 

A  plusieurs  reprises,  me^ieurs,  j'ai  attiré  votre  attention 
sur  les  n"^  18  et  23  de  la  salle  Saint-Vincent.  Je  vous  ai 
invités  à  tàter  le  pouls,  à  ausculter  le  cœur  et  vous  avez  pu 
constater  avec  moi  une  irrégularité  vraiment  effrayante  dans 
le  rhythme  cardiaque, ^ans  qu'il  existe  cependant  aucun  soufDe 
anormal  au  niveau  des  orifices.  Ces  deux  malades  sont,  il  est 
vrai,  atteints  du  deuxième  type  de  la  forme  aiguë.  Je  vous  les 
ai  principalement  signalés  parce  que  chez  eux  le  trouble  cir- 
culatoire présente  une  très  grande  intensité.  Mais  vous  obser- 
verez très  habituellement  des  irrégularités  et  des  intermit- 
tences du  pouls  dans  les  accès  les  plus  francs  du  premier 
type. 

Le  degré  et  le  nombre  des  irrégularités  paraissent  être  eo 
rapport  avec  l'intensité  même  de  l'empoisonnement  urineux; 
vous  les  verrez  diminuer  avec  l'accès,  mais  la  plupart  du  temps 
elles  persistent  encore  après  la  défervescence  et  peuvent  être 
observées  pendant  plusieurs  jours.  L'irrégularité  du  pouls 
peut  même  être  observée  avant  l'accès  chez  des  malades 
mal  disposés,  mal  en  train,  qui  cependant  n'ont  pas  de 
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5ènt,  Ce  symptôme  a  dans  ces  circonstances  une  véritable 
labnr  et  peat  être  considéré  comme  Tindice  de  l'imminence 
Sm  empoisonnement  nrinenx  aigu,  c'est-à-dire  de  la  fièvre  à 
^niid  accès.  J'ai  pu  m'assurer  plusieurs  fois  et  dernièrement 
aeore  chez  Tun  de  nos  honorables  confrères,  que  j'opérais 
ie  h  ]»erre  par  la  lithotritie  et  que  j'ai  souvent  revu  depuis, 
^  les  irrégolarités  du  pouls,  si  nettement  constatées  par 
lo-inéme  pendant  l'accès,  n'existaient  pas  dans  la  santé 
i.nnale.  Elles  n'avaient  pas  préexisté  à  la  maladie  urineuse 
21  D'ont  pas  persisté  après  la  guérison  *. 

Ces  Êûts  ne  sont  pas  sans  analogie  avec  ce  qui  s'observe 
d&is  certains  cas  d'empoisonnement.  Ils  témoignent  évidem* 
nent  cf  une  brusque  rupture  de  l'équilibre  cardiaque  contem- 
fjmae  de  l'accès  de  fièvre.  Faut^il  en  chercher  l'explication 
èas  un  excès  de  tonicité  et  de  résistance  des  capillaires  di- 
i%lement  provoqué  par  l'influence  excitante  d'un  sang  mal 
^ré?  Nous  serions  tenté  d'admettre  cette  explication  puis- 
fi'3  ne  s'agit  que  d'un  phénomène  transitoire  en  rapport 
Mdent  avec  l'accès  de  fièvre. 

Nous  savons,  il  est  vrai,  que  l'hypertrophie  cardiaque  com- 
pile souvent  la  néphrite  interstitielle.  Mais  l'auscultation 
foomit  alors  le  témoignage  de  la  lésion  en  faisant  constater 
fane  mani&re  persistante  une  modification  de  la  circulation 
cardiaque.  Le  bruit  de  galopa  découvert  par  notre  ami  et 
^ègue,  le  professeur  Potain,  est  le  signe  précieux  et  nou- 

1.  Le  malade  n*  f  8  quittait  le  service  un  mois  après  cette  leçon,  par- 
'iitcoient  guéri  de  ses  accidents  urineux.  Le  pouls  avait  repris  sa  régu- 
arité  ordinaire. 

^-  Oo  entend  à  la  région  précordiale,  au  lieu  dn  tic-tac  normal,  un 
'•riple  bmit  qui  présente  un  rhythme  particulier.  Les  deux  bruits  nor- 
a^ux  continnent  à  se  faire  entendre  avec  leurs  caratères  distinctîfs,  et 
s^oTeot  sans  changement  appréciable  dans  leur  intensité  et  dans  leur 
^nbre;  mais  le  bruit  systolique  est  immédiatement  précédé  par  un  bruit 
^^"ajoaté.  La  succession,  sans  intervalle  appréciable,  de  ces  deux  bruits 
>*QTti5,  suivis  après  le  petit  silence  par  le  second  bruit  normal  plus 
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veau  qui  se  lie  à  l'hypertrophie  cardiaque  de  la  néphrite  inter- 
stitielle. Grâce  à  ce  signe,  le  clinicien  peut  être  mis  sur  la 
voie  du  diagnostic  de  l'affection  rénale  et  la  reconnaître  lors- 
qu'aucun  autre  symptôme  n'attire  encore  l'attehtion  de  ce  côté. 

En  terminant  cet  exposé  des  complications  de  l'accès  franc 
je  tiens  à  vous  rappeler  ce  que  j'ai  eu  occasion  déjà  de  vous 
dire  pour  chacune  d'elles  :  leur  durée  est  passagère,  leur 
pronostic  peu  grave,  et,  si  elles  survivent  à  la  fièvre,  ce  n'est 
que  pour  un  temps  plus  ou  moins  court. 

Deuxième  type  de  la  forme  aiguë.  —  Tel  est,  messieurs, 
l'accès  urineux  franc,  accès  dont  la  disparition  rapide  laisse 
le  malade  bien  portant  ou  souffrant  seulement  d'un  malaise 
vague,  d'une  céphalalgie  légère  ou  de  quelques  troubles  diges- 
tifs. Tout  autre  se  montre  le  deuxième  type  de  la  fièvre 
urineuse  aiguë,  caractérisé,  comme  je  vous  l'ai  dit,  soit 
par  des  accès  isolés  mais  répétés,  soit  par  un  état  fébrile 
constant  avec  exacerbations  plus  ou  moins  fréquentes.  Le 
tracé  Ihermométrique  que  je  mets  sous  vos  yeux,  vous 
donne  un  exemple  de  ces  cas  nombreux  où  l'état  fébrile  est 
constant.  C'est  celui  d'une  malade  dont  je  vous  montrais  les 
pièces  pathologiques  dans  une  de  nos  dernières  leçons,  et 
qui  a  succombé  à  une  cystite  suppurée  avec  pyélo-néphritc 
aiguë.  Depuis  le  jour  de  l'entrée  jusqu'à  celui  de  la  mort  la 
température  est  restée  élevée ,  jamais  elle  ne  s'est  montrée 
inférieure  à  38\  A  part  cette  élévation  constante,  le  tracé 

clair,  reproduit  assez  exactement  le  rhythme  du  galop  du  cheval,  qui  > 
servi  à  le  désigner. 

Le  bruit  surajouté  peut  présenter  des  modifications  portant  soit  sur  le 
moment  où  il  se  produit  (s'éloignant  plus  ou  moins  du  premier  broil» 
soil  sur  son  intensité  (tantôt  indistinct  et  traîné,  tantôt  des  plus  nets). 

C'est  dans  les  cas  simples,  où  les  bruits  normaux  ont  conservé  loo^ 
leur  netteté  et  où  aucun  bruit  de  souHOe  ne  vient  compliquer  la  question, 
que  le  bruit  de  galop  présente  son  type  le  plus  parfait.  (D'unphénm^ 
stéioscopiquc  propre  à  certaines  formes  d'hypertrophie  simple  du  f^f^- 
Exchaquet.  Thèse  de  Paris,  1875.) 
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^  à  prennère  rue,  des  plus  variés,  tantôt  une  eiaceri>ation, 
miôt une défervescence commençante;  si  Ton  r^arde  avec 
ias  de  soin,  il  est  facile  de  reconnaître  que  chaque  grande 
poussée  d'augment,  n'est  en  réalité  qu'un  accès  greffé  sur  un 
'M  fétnile  déjà  existant  et  que  la  malade  succombe  au  cours 
foD  accès  intense  à  évolution  rapide.  J'ai  choisi  ce  tracé  panoi 
beaucoup  d'aatres,  parce  qu'il  représente  un  cas  de  Sèvre  un- 
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Knse  chez  la  femme.  Cela  me  donne  une  fois  pour  toutes, 
i'Xcasion  de  vous  dire,  qu'il  n'y  a  au  p<nni  de  vue  de  l'empoi- 
scDoement  urineux,  aucune  différence  entre  la  femme  et 
^bomme.  Chez  la  femme,  vous  rencontrerez  la  même  physio- 
»inie  clinique  dans  l'évolution  du  symptôme  fièvre,  la  même 
mpressionnabilité  du  sujet,  la  même  facilité  et  la  même 
ntensité  dans  la  production  des  accès. 

Hais  laissons  ces  faits  parUcnliers  pour  aborder  la  descrip- 
^^  générale  ;  description  qui  peut,  à  vrai  dire,  se  résumer  en 
àesTL  mots  :  accès  incomplets,  stades  mal  proportionnés. 

Le  frisson  est  intense  et  de  longue  durée.  Il  prédomine 
'Tone  façon  manifeste.  Le  stade  de  chaleur  se  tait  attendre. 
U  malade,  qu'il  soit  abandonné  anx  simples  efforts  de  l'or- 
pnisme  ou  entouré  de  tous  les  soins  nécessaires,  ne  se 
r^baoffe  que  difficilement  et  d'une  façon  imparfaite.  Quant 
à  U  stieur,  c'est  à  peine  si  elle  se  montre  ;  parfois  même,  elle 
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se  liinite  à  certains  points  du  corps  et  reste  partielle;  le  maladt 
que  l'on  a  eu  grand  peine  à  réchaufTer,  reste  brûlant  et  agili. 

11  est  trop  facile  de  saisir  les  difTérences  qui  distinguent  du 
type  franc  un  pareil  accès  pour  que  j'y  inâste  beaucoup,  le 
désire  cependant  attirer  votre  attention  sur  une  des  particu- 
larités du  symptôme  fièvre. 

Vous  voyez  par  la  lecture  des  tableaux  que  rélévation  de 
température  n'offre  pas  dans  les  grands  accès  du  second  type 
de  caractère  particulier.  Le  fastigium  n'est  pas  plus  élevé  qoe 
dans  les  accès  simples  du  premier  type.  Il  s'arrête  à  W, 
osalle  entre  40°  et  41°.  Vous  le  voyez,  il  est  vrai,  à  41.6 
dans  ce  tracé  (fig.  20),  emprunté  à  l'excellente  thèse'  d'un  de 


fiiifrt  ar/atutë.  forme êi^.SéeMi^typt. 


mes  internes  M.  Malherbe  (de  Nantes).  Ce  chiffre  est  le  phis 
élevé  de  tous  ceux  qu'il  nous  a  été  permis  de  constater  dans 
les  grands  accès  de  fièvre.  Le  malade  en  question,  qui  était 
soumis  à  la  lithotritie  n'en  guérit  pas  moins;  cela  ne  veut  pas 
dire  qu'une  semblable  élévation  de  température  ne  soit  pas 
un  symptôme  de  haute  gravité;  mais  ce  que  je  tiens  à  afEr- 

i.  Albert  Malherbe,  La  fUvre  dans  les   maladies  des  voies  urùiainf. 
Paris,  1872. 
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sff,  e'est  qne  vous  ne  sauriez  baser  d'une  façon  absolue 
TGtre  pronostic  sur  la  seule  donnée  thennométrique.  Car, 
je  TOUS  le  r^te,  dans  les  grands  accès  du  second  type, 
^'est-à-dire  dans  la  forme  grave  de  la  fièvre  uriueuse,  Télé* 
vatkm  exagérée  de  la  température  ne  s'observe  pas  plus  fré- 
pemment  que  dans  les  accès  du  premier  type. 

Les  complications  que  le  deuxième  type  va  bientôt  entra!- 
aer  à  sa  suite,  se  font  au  contraire  remarquer  par  leur  con- 
lance  et  par  leur  caractère  grave.  U  s'agit,  il  est  vrai,  des 
icàdents  déjà  signalés  à  propos  du  premier  type^  mais  ils  sont 
pbs  habituels  et  plus  nettement  accusés. 

(Test  encore  l'appareil  digestif  qui  mérite  le  plus  de  fixer 
.attention.  La  langue  devient  rapidement  rouge  et  sèche.  La 
rogeor  est  vive,  la  salive  est  épaisse,  rare  et  souvent  ce  n'est 
^'à  grand'peine  que  vous  parriendresK  à  humecter  un  papier 
it  tournesol  qui  vous  révélera  son  extrême  acidité.  Si  les 
::4nomënes  s'a^ravent,  la  langue  n'est  plus  seulement  rouge 
d  sèche,  elle  se  couvre  de  Miginosités,  devient  noirâtre, 
^cailleose  et  pour  ainsi  dire  cornée.  Cet  état  particulièrement 
grave  ne  se  montre  qu'après  quelques  jours  de  durée.  11  n'en 
^t  pas  de  même  de  la  rougeur  et  de  la  sécheresse  qui  sou- 
Ttnt  s'établissent  du  jour  au  lendemain.  C'est  avec  la  même 
npidité  que  se  montre  le  muguet  On  l'observe  sur  la  langue, 
rrr  la  îace  interne  des  joues,  mais  surtout  sur  le  voile  du 
:alais  et  sur  le  pharynx.  La  couche  de  muguet  qui  recouvre 
-:  vœle  du  palais  et  le  pharynx  est  si  complète  qu'elle  s'en- 
.^e  par  {daques.  On  croirait  avoir  sous  les  yeux  une  pha- 
ryngite exsudative. 

S  fou  examine  la  bouche  tout  entière  le  jour  même  de 
Faccès,  on  constate  non-seulement  la  rougeur  de  la  langue 
3)ais  la  rougeur  souvent  très  prononcée  du  voile  du  palais  et 
in  pharynx.  Bon  nombre  de  malades  se  plaignent  dès  le 
premier  jour  du  mal  de  gorge;  il  en  est  même  qui  se  conso- 
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lent  de  leur  état  en  attribuant  à  un  refroidissement  et  à  ud 
mal  de  gorge  les  accidents  auTcquels  ils  soiit  en  proie.  La 
constatation  de  ces  phénomènes  est  à  tous  les  points  de  vue 
importante.  Elle  fournit  l'occasion  de  remplir  les  indicalioDS 
locales  qu'exigent  ces  lésions,  et  pour  le  dire  en  passant,  ce 
sont  les  gargarismes,  les  lavages  ou  collutoires  alcalins  qui 
conviennent  le  mieux. 

La  rapide  apparition  de  ce  cortège  de  symptômes  buc- 
caux et  pharyngiens  a  une  réelle  valeur  séméiologique.  Il 
est  en  effet  habituel  que  dans  ces  circonstances  Fétat  fébrile 
persiste,  que  le  deuxième  type  s'établisse.  La  rapidité  d*a[>- 
parition  et  l'intensité  des  symptômes  locaux  peuvent  faire 
prévoir  ce  que  sera  la  durée  de  l'état  général. 

Je  n'ai  pas  ajouté  :  quelle  serait  sa  gravité.  En  effet,  la 
valeur  séméiologique  du  muguet  au  point  de  vue  du  pronos- 
tic reste  dans  ces  cas  ce  qu'elle  est  toujours  dans  les  affec- 
tions des  voies  urinaires  c'est-à-dire  indifférente.  Le  muguet 
n'est  jamais  chez  nos  malades  l'indication  d'un  danger  immi- 
nent, c'est  seulement  l'indice  d'un  état  sérieux,  indice  qui  ne 
permet  en  rien  de  préjuger  de  la  maladie. 

Les  vomissements  et  la  diarrhée  s'observent  aussi  et  révè^ 
lent  également  un  caractère  particulier  de  durée  et  d'inten^ 
site.  Ces  troubles  de  l'appareil  digestif  ne  se  montrent  pas 
dans  tous  les  cas  d'une  façon  régulière.  Ils  cessent  et 
reprennent  avec  plus  ou  moins  de  force.  Ils  peuvent  être 
tellement  fréquents  qu'ils  donnent  à  la  fièvre  urineufte  un 
caractère  particulier  en  prenant  rang  de  symptôme  dominant 
Ce  sont  ces  cas  que  l'on  a  désignés  sous  l'épithète  de  cbolé- 
riforme.  U  ne  s'agit  pas  cependant  d'un  type  particulier,  maû 
seulement  de  la  prédominance  et  de  l'exagération  d'un  acci* 
dent  habituel  à  la  maladie. 

Les  phénomènes  nerveux  ne  diffèrent  pas  sensiblement  dé 
ceux  que  nous  vous  avons   indiqués  à  propos  des  accè^ 
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francs.  On  a,  il  est  vrai,  noté  des  accidents  cérébraux  à  forme 
ioporeose,  que  nons  avons  en  effet  observés  parmi  les  symp* 
tomes  tenninanx  d'accidents  urinaires  graves,  tels  que  ceux 
joe  provoque  par  exemple  la  rétention  d*urine.  Mais  nous 
ioaunes  souvent  dans  ces  cas,  bien  loin  des  grands  accès,  et 
nous  ne  croyons  pas,  si  nous  nous  en  fions  à  notre  observa- 
tion, que  les  accidents  auxquels  nous  faisons  allusion  soient 
une  complication  fréquente  des  accès  urineux. 

Les  troubles  de  la  respiration  et  de  la  circulation  méritent 
an  contraire  de  retenir  votre  attention.  Il  n'est  pas  habituel, 
il  est  vrai,  de  constater  au  cours  de  Taccès  de  lésions  pulmo- 
uairest  et  surtout  de  lésions  cardiaques.  Celles-ci  en  parti- 
culier, lorsqu'elles  sont  notées  étaient  préexistantes  et  l'accès 
oe  détermine  de  ce  côté  aucun  accident  aigu.  Mais  les  trou- 
bles cardio-pulmonaires,  dont  l'expression  symptomatique  se 
trouve  dans  la  constatation  des  irrégularités  de  la  circula- 
lion,  dans  l'oppression  souvent  très  prononcée  dont  se  plai- 
gnent les  malades,  peuvent  aboutir  à  de  véritables  lésions  de 
Fappareil  de  la  respiration.  La  congestion  des  bases  avec 
râles  abondants  et  pénétration  fort  imparfaite  de  l'air  dans 
les  vésicules,  ou  même  de  véritables  pneumonies  peuvent 
-Ire  observées;  on  doit  donc  en  prévoir  et  en  craindre  la  pro- 
duction, et  surveiller  en  conséquence  l'état  fonctionnel  de  la 
poitrine. 

Pour  terminer  cette  revue  des  complications  viscérales, 
j*ai  à  vous  parler  des  symptômes  observés  du  côté  des  reins 
et  de  la  vessie. 

Les  reins  peuvent  témoigner  directement  de  leur  état  mor- 
bide, par  les  troubles  apparus  dans  leur  sécrétion  et  par  la 
doulrar  spontanée  ou  provoquée.  Nous  vous  avons  déjà  ^ 
montré,  que  la  quantité  d'urine  sécrétée  diminuait  très  sen- 

1.  Voir  page  406. 
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siblement  sous  Tinfluedce  de  la  fièvre.  Mais  nous  vous  avons 
fait  voir,  que  cette  diminution  dans  la  sécrétion  ne  préexis- 
tait pas  à  la  fièvre,  et  que,  presque  aussitôt  après  la  cessation 
des  accès,  la  quantité  habituelle  d'urine  était  de  nouveau 
sécrétée.  Il  faut  même  remarquer  que  dans  beaucoup  de  cas, 
la  quantité  antérieure  d'urine  était  notablement  augmentée 
et  qu'elle  revient  à  son  chiffre  anormal  après  l'accès. 

Le  trouble  fonctionnel  du  rein  joue  un  rôle  dans  la  pré- 
paration de  l'accès  et  participe  sans  doute  aussi  à  sa  ma- 
nifestation ;  mais  y  a*t-il  concurremment  un  symptôme  local 
qui  témoigne  de  l'état  de  souffrance  de  la  glande  urinaire. 

Nous  avons  chez  presque  tous  itos  malades  soigneuse- 
ment recherché  la  douleur  rénale  des  deux  côtés.  La  dou- 
leur spontanée  est  rare,  mais  cependant  très  accusée  dans 
quelques  cas,  le  malade  vous  en  prévient  sans  être  interrogé. 
La  douleur  provoquée  est  loin  d'être  constante.  On  la  rencon- 
tre à  peine  dans  un  tiers  des  cas.  Telle  est  du  moins  l'impres- 
sion qui  m'est  restée  de  ces  faits.  Je  ne  saurais  donner  un 
chiffre  précis  faute  d'avoir  à  ce  sujet  fait  un  relevé  statistique, 
mais  j'ai  tout  lieu  de  croire  que  la  proportion  de  un  tiers  ou  un 
quart  des  cas  est  l'expression  vraie  de  l'observation  clinique. 

L'analyse  des  urines  ne  nous  a  rien  appris  et  nous  oppo- 
serons volontiers  à  la  constatation  des  symptômes  urineux 
tirés  de  l'odeur  des  sécrétions,  de  Todeur  de  la  respiration, 
la  très  juste  réflexion  de  M.  Malherbe  :  les  malades  sentent 
l'urine  parce  que  pendant  l'accès  ils  pissent  au  lit,  ou  du 
moins,  laissent  toujours  échapper  dans  leur  linge  ou  dans 
leurs  draps  une  certaine  quantité  d'urine.  Il  est  un  certain 
nombre  d'entre  eux  qui  ont,  en  effet  des  envies  fréquentes  et 
vives,  n'aboutissant  qu'à  l'expulsion  de  quelques  gouttes  d'u- 
rine, le  plus  grand  nombre  n'a  pas,  il  est  vrai,  d'envie  fré- 
quente; mais,  les  uns  et  les  autres,  obligés  d'uriner  sous 
leurs  draps,  ne  sauraient  se  préserver  des  souillures. 
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D'autres  complications  nous  restent  encore  à  examiner. 

EUes  sont  beaucoup  moins  fréquentes  que  les  précédentes, 

mais,  par  contre,  elles  sont  ['^^[^anage  presque  exclusif  du 

deuxième  type  de  la  forme  aiguë,  c'est  dire  qu'elles  ne  se  mon* 

iRDlgiière  qu'à  l'occasion  de  grands  accès  r^tés;  on  les  a 

apeodant  observées  quelquefois  aussi  dans  la  forme  chroni- 

«]oe.  Elles  ont  pour  siège  la  peau,  le  tissu  cellulaire  sous- 

eoiaiié,  le  plein  des  membres,  les  articulations.  Elles  ont  pour 

caiactàres  :  des  éruptions,  des  indurations  pblegmoneuses 

drcoDscrites  et  douloureuses,  des  douleurs  vives  sans  gonfle* 

iDeot,  ni  œdème,  des  suppurations  dans  le  tissu  cellulaire  des 

membres,  dans  l'épaisseur  des  muscles,  dans  les  articulations 

et  enfin  dans  laparotide. 

EUes  peuvent  au  premier  abord  paraître  extraordinaires  ; 
il  est  assez  inattendu  par  exemple  de  voir  le  genou  suppurer 
après  un  cathétérisme.  On  comprend  alors,  que  ces  faits 
lient  pu  longtemps  passer  inaperçus.  Lorsque  notre  illustre 
mailre  Vdpeau  et  après  lui  Giviale  ont  signalé  leur  étroite 
solidarité  avec  la  fièvre  urineuse,  l'attention  fut  vivement  frap* 
pée.  Dqniis  les  faits  se  sont  multipliés,  parce  qu'on  les  a 
presque  tous  recueillis  et  publiés  ;  mais  en  réalité  ils  sont  rares. 
Nous  n'avons  pas  pour  notre  part,  observé  dH, éruptions  conr 
sécutîves  à  la  fièvre  urineuse.  Mais  Giviale  a  signalé  une 
éraption  qui  devient  rapidement  pustuleuse.  Il  l'attribue  à  la 
(fiaphorëse  abondante  ;  s'il  en  était  ainsi,  elle  serait  presque 
constamment  rencontrée.  Nous  sommes  plutôt  disposés  à  y 
Toir  une  manifestation  de  même  ordre  que  celles  qui  ont  le 
tissu  ceDulaire  et  la  profondeur  des  membres  pour  théâtre. 

Les  indurations  phlegmoneuses  du  tissu  cellulaire  sous^ 
cutané  s'observent  assez  fréquemment  Le  malade  se  plaint  de 
soaffirir  dans  une  région  déterminée,  et  Texamen  fait  recon* 
naître  un  point  ou  des  points  indurés,  irrégulièrement  cir- 
conscrits. La  peau  est  peu  colorée,  les  limites  de  l'induration 
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indécises.  Nous  les  avons  surtout  rencontrées  aux  membres 
supérieurs,  une  fois  même  au  niveau  de  la  branche  horizon- 
tale de  la  mâchoire,  sans  qu'il  fut  possible  d'accuser  la  paro- 
tide. Il  est  rare  qu'elles  suppurent;  c'est  donc  par  résolution 
qu'elles  disparaissent  ordinairement  Ce  n'est  pas  seulement 
chez  les  urinaires  qu'elles  ont  été  observées;  pendant  que  nous 
dirigions  le  service  de  la  Maternité,  nous  les  avions  vues  chez 
quelques  accouchées,  atteintes  d'accidents  puerpéraux  gra- 
ves. Ces  accouchées  avaient  d'ailleurs  guéri,  et  chez  elles 
également  la  suppuration  avait  été  exceptionnelle. 

Les  douleurs  vives  qui  se  montrent  dans  le  plein  des  mem- 
bres se  rencontrent  également  dans  un  certain  nombre  de 
cas.  Ces  douleurs  sont  vives,  souvent  très  pénibles,  quelque- 
fois très  intense,  le  poids  des  couvertures  est  difficile  à  sup- 
porter, la  pression  est  douloureuse.  Il  n'y  a  cependant  ni  empâ- 
tement, ni  rougeur.  Les  malades  disent  qu'ils  ont  des  rhuma- 
tismes. Ces  douleurs  sont  d'ailleurs  observées  également  au 
niveau  des  articulations.  Contrairement  à  ce  que  nous  venons 
de  dire  pour  les  petites  indurations  du  tissu  cellulaire  qui 
affectent  surtout  les  membres  supérieurs,  c'est  aux  membres  i 
inférieurs  que  nous  avons  rencontré  ces  douleurs,  ordinaire- 
ment au  niveau  du  mollet.  Nous  avons  vu  chez  un  malade 
les  deux  membres  se  prendre  successivement.  Ces  douleurs 
peuvent  se  montrer  dans  des  cas  de  gravité  extrême,  qui  se 
terminent  rapidement  par  la  mort;  mais  elles  s'observent  tout 
aussi  bien  dans  des  cas  de  gravité  moyenne  suivis  de  guérison 
très  complète.  Nous  avons  récemment  encore  observé  celte 
complication  chez  deux  opérés  de  lithotritie,  dont  l'état  gé- 
néral et  local  ne  laisse  actuellement  rien  à  désirer. 

Les  faits  que  nous  venons  de  signaler  ont  été  peu  étudiés  ; 
les  suppurations  du  plein  des  membres,  des  muscles  et  des 
articulations  ont  au  contraire  été  souvent  décrites. 

M.  Malherbe  a  donné,  d'après  Marx,  l'énumération  p^ 
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jdre  de  fréquence  des  régions  où  les  abcès  du  tissu  cellulaire, 
des  muscles  et  des  articulations  ont  été  observés.  Pour  les 
TODÎers  (tissu  cellulaire  et  muscles^  ce  sont  :  les  muscles 
de  la  janbe,  de  la  cuisse,  de  la  région  fessière,  de  Thypogas- 
tre,  de  l'avantrbras,  du  bras,  de  la  région  précordiale.  On 
tnofe  un  cas  de  phlegmon  de  la  fosse  iliaque,  et  un  autre 
u  on  abcès  rétropharyngien. 

Pour  les  jointures  on  a  noté  :  le  genou,  l'épaule,  le  cou- 
ie-pied.  Dans  un  cas,  Yelpeau  dut  ouvrir  les  deux  articula- 
tions tibio-tartiennes  qui  étaient  pleines  de  pus.  Le  malade 
périt  néanmoins,  mais  il  eut,  bien  entendu,  une  double  an- 

tdose. 

• 

La  terminaison  Ûcheuse  n'est  pas  constante,  en  effet  ;  la 
rsolotion  peut  même  être  obtenue. 

Sor  vingt-six  faits  de  cette  nature,  Civiale  a  obteuu  onze 
{Krisons  définitives.  Dans  deux  cas  on  a  ignoré  le  sort  des 
ttlades  qui  avaient  quitté  l'hôpital  en  mauvais  état.  Dans 
trcixe  cas  la  mort  est  survenue. 

Je  n'ai  jamais  rencontré  de  phlegmasie  articulaire.  Je  n'ai 
observé  que  deux  abcès  du  tissu  cellulaire  et  un  seul  abcès 
UQs-musculaire  ;  les  trois  malades  ont  guéri.  Les  deux  ab* 
^  du  tissu  cellulaire  occupaient  :  l'un  la  paroi  abdominale 
^Btérieure,  le  pus  était  fétide  ;  l'autre  la  face  antérieure  de  la 
<^  (obs.  X  du  mém.  de  Malherbe).  Le  malade  chez  lequel 
>OQs  avons  observé  un  abcès  profond  a  été  suivi  par  vous  cette 
^oée  même  1 876.  L'abcès  occupait  la  fosse  iliaque  externe  ; 
i  était  sous  le  grand  fessier.  Le  malade  était  un  hthotritié. 
la  facilement  guéri  par  le  drainage. 

De  ces  phlegmons  et  suppurations  divers  nous  devons 
^l^rocher  les  parotidites,  tout  en  vous  faisant  remarquer 
Celles  n'empruntent  aucun  caractère  particulier  à  leur 
^igîiie  orineuse.  Elles  apparaissent  dans  les  mêmes  condi- 
fcos  que  celles  que  vous  avez  coutume  de  rencontrer  dans 

6UT05.  —  TOUS  UHIH.  '^^  20 
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les  maladies  graves.  Cest  donc  un  symptôme  des  plus  ak- 
mants  et  qui  le  plus  souvent  ne  se  montre  que  dans  les  der* 
nières  périodes  de  la  maladie. 

Les  diverses  manifestations  que  nous  venons  de  passer  en 
revue  peuvent^elles  servir  à  caractériser  une  forme  partie 
Uère  de  la  fièvre  urineuse,  forme  pjoémique.  Nous  ne  pouvons 
accepter  une  semblable  distinction. 

Les  suppurations  ou  les  menaces  de  suppurations  daii^ 
l'épaisseur  des  membi*es,  dans  les  parois  des  membres  et  dans 
le  tissu  cellulaire,  ne  sont  que  l'une  des  complicatioDs  de  li 
fièvre  urineuse  et,  en  particulier,  du  second  type  de  la  fono: 
aiguë,  mais  ils  ne  sauraient  caractériser  une  forme  parlio 
lière.  Il  y  a  chez  les  urineux,  même  chez  ceux  qui  ne  scci 
pas  soumis  à  des  opérations,  quelques  cas  d'infection  puni- 
lente.  Mais  la  pyoémie  diffère  absolument  par  ses  manifesU* 
tions  et  sa  terminaison  des  infections  urineuses  compliquée 
de  suppurations. 

La  fièvre  urineuse  est  une,  malgré  la  différence  de  ^ 
formes. 

Aussi,  ne  nous  avez-vous  pas  entendu  donner  place  à  itf 
forme  pernicieuse,  souvent  invoquée  cependant  pour  exf^ 
quer  les  accidents  urineux  rapidement  mortels.  D  est  ec 
effet  des  malades  qui  succombent  pendant  un  accès  urioeiix. 
soit  sous  l'intluence  de  l'exagération  de  l'un  des  stades,  s:i^ 
par  le  fait  de  la  gravité  exagérée  de  l'une  des  complicatiocs. 
cérébrales  ou  pulmonaires.  Mais  ces  accès  foudroyants  s<^Gt 
rares  et  souvent  il  arrive,  dans  ceux  que  l'on  obsene,  H 
constater  que  ce  qui  peut  le  mieux  expliquer  la  rapidité  de  I 
terminaison  funeste  et  faire  comprendre  son  caractère  pc 
nicieux,  c'est  l'intensité  des  lésions,  soit  que  ces  lésior; 
soient  spontanées,  préexistantes  à  un  acte  chinu^cal  rrf^-- 
lier,  comme  il  arrive  chez  des  urinair^s  à  lésions  multiplt'^ 
anciennes  et  déjà  fort  avancées  dans  leur  évolution,  soit 
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ffeiles  soient  dues  à  ud  trauaiatîsine  accidentel  ou  chi- 

nrgkd. 
Qoetle  est  la  durées  quelle  est  la  terminaison  de  la  fièvre 

sioeiBe  dans  les  deux  types  aigus  que  nous  venons  d'étu- 

ia'*.  Pour  répondre  à  cette  double  question,  nous  avons 

ipoaiUé  avec  soin  nos  observations. 
Pour  le  premier  type  ta  durée  est  à  peu  près  constante.  Sur 

â  cas  nous  voyons  l'accès  se  terminer  :  quinze  fois  dans  les 

ugl-qnatre  beures,  onze  fois  dans  les  deux  jours,  et  six  fois 

vilement  se  prolooger  jusqu'au    ,.. 

wsjème.  Encore  faut -il  ajouter 

le  des  15  cas  portés  comme  du- 

at  une  journée,  7  sont,  en  réa- 

é.  terminés  dans  un  temps  plus 

nrt  :  les  uns  en  dix-huit  heures, 

«  autres  eo  douze,  quelques-uns 

ième  en   six  heures  comme  le 

.icé  (fîg.  21}  vous  en  montre  un 

xemple  remarquable. 
Vous   voyez,   messieurs,  que 

tm  pouvez   trouver  des  accès       "  ""'"'  """ "'  '  '  *""'' 

ancs  de  très  courte  durée,  quelle 

^'en  soit  d'ailleors  l'intensité.  Je  puis  même  vous  signaler,  à 

t  propos,  que  les  accès  les  plus  violents  sont  parfois  les  plus 

iphémëres. 

Pour  le  deuxième  type,  la  durée  est  très  variable.  On  ne 
aurait  déduire  une  moyenne  réelle  et  sérieuse  de  la  compa- 
raison des  observations  :  c'est  cinq,  huit,  quinze,  vingt  jours.  11 
est  très  exceptionnel  de  la  voir  dépasser  ce  temps;  généralement 
ODe  terminaison  fatale  a  eu  lieu  avant  même  cette  époque. 

La  mort  est,  en  effet,  assez  fréquente  dans  le  second  type 
(le  la  forme  aiguë,  tandis  qu'elle  est  rare  et  absolument  ex- 
ceptionnelle dans  le  premier  type. 
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Si  la  terminaison  de  la  fièvre  urineuse  aiguë  doit  être  feio- 
rable,  la  défervescence  se  montre;  mais  ici  encore  s'observent 
des  différences  fondamentales  entre  les  deux  types  (tracé  22). 
Tandis  que,  dans  te  premier, 
elle  est  rapide,  ne  mettant 
que  quelques  heures,  deui 
jours  au  plus  pour  ramener 
ta  température  à  la  normale  ; 
dans  le  second,  au  contraire, 
ta  défervescence  est  lente  et 
progressive.  Ce  n'est  qu'apris 
des  oscillations  qui  peuveol 
durerplusieursjours  que  vous 
verrez  une  défervescence  vé- 
^  ritable.  Le  matin,  la  tempé- 
rature est  presque  arrivée  au 
degré  normal,  le  soir  tous 
constatez  une  ascension  d'uQ 
à  deux  degrés,  d'un  degré,<]e 
quelques  dixièmes  de  degii 
La  persistance  de  ceM 
!i  défervescence  incomplète, 
•  I  de  cet  état  fébrile,  léger  ndi 
1 1  permanent ,  caractérise  U 
|:  forme  chronique,  qui,  vooi 
le  savez,  peut  être  la  cons^ 
queuce  de  la  forme  aiguë. 
La  défervescence  n'est,  d'ailleurs,  tout  à  fait  sincère,  si  je  ptÉ 
employer  cette  expression,  que  lorsque  la  température  est  nonj 
seulement  revenue  au  chiffre  initial  et  normal  que  nous  repré> 
Benterons  par  exemple  par  le  chiffre  37°,  mais  lorsqu'^es'eri 
abaissée  et  qu'elle  est  resté  abaissée  de  deux  à  trots  dixjèmel 
au-dessous.  Vous  verrez,  en  effet,  en  lisant  les  tableaux  de  teiu- 
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p&ature,  que,  dans  tous  les  cas  OÙ  l'accès  nedoitpasserepro- 
ikire,  le  tracé  se  maiotleot  entre  36°  et  37%  et  très  près  de  37* 
ta  général,  avec  de  très  petites  oscillations  vespérines  de  un 
M  deux  dixièmes  de  degrés,  et  cela  pendant  un,  deux  et  trois 
jours.  Le  tracé  (%.  23)  tous  montre  une  première  déferres- 
asce  à  38°,  bientôt  suivie  d'un  p,^  „ 
second  accès  avec  une  défer-  T^^* 
lescence  au-dessous  de  37°qui 
iit  définitive  après  d'iosigm- 
iaoles  oscillations. 

Vous  voyez  au  contraire  sur 
k  incé  (fig.  22)  des  défer- 
lecences  le  plus  souvent  im- 
par&ites,  bientôt  suivies  d'ac- 
.^  inienses  sous  la  première 
aflnence  provocatrice;  il  s'a- 
pssait  dans  ce  cas  de  séances 
de  lilhotritie.  Le  malade  guérit  cependant,  mais  eut  pendant 
le  cours  de  son  traitement  une  succession  d'accèë;  ils  furent 
n  qodque  sorte  mixtes,  mais  se  rapportent  en  défiottive 
beaucoup  plus  au  second  type  de  la  forme  aiguë,  qu'à  son 
premier  type  si  franc  dans  l'accès,  si  sincère  dans  la  défer- 
'escence. 

la  température  dans  les  cas  mortels  n'est  pas  constante. 
VoDs  voyez  que  quelques  malades  meurent  en  plein  excès  de 
chaleur  morbide  après  une  ascension  continue  et  progressive 
%.  24);  d'autres,  au  contraire,  après  une  défervescence 
qui  Eût  tomber  le  thermomètre  à  37°  et  même  un  peu  au- 
tiessoas  (fig.  27). 

An  point  de  vue  du  pronostic,  la  température  fournit  des 
éléments  de  jugement,  d'une  incontestable  valeur.  Us  n'ont 
cependant  rien  d'absolu. 


Fi(.  Il 
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La  constatation  la  plus  exacte  de  la  température  d'un  pre- 
mier accès,  quelque  soit  d'ailleurs  son  chiffre,  ne  saurait  per- 
mettre d'établir  hâlivement  le  pronostic. 

La  lecture  attentive  d'un  grand  nombre  de  tableaux  tous 
mettra  en  garde  contre  toute  tendance  aux  jugements  préma- 
turés. Les  spécimens  que  nous  plaçons  sous  vos  yeux  peuvent 
servir  à  la  démonstration  de  ce  premier  point. 

Nous  vous  rappellerons  tout  d'abord  qu'un  accès  intense  à 
température  élevée  (fig.  1 8)  peut  rester  unique  et  constituer 
wie  de  ces  manifestations  violentes  du  premier  type  de  la  fonae 
aiguë  pendant  lesquelles  le  malade  passe  souvent,  en  quelques 
heures,  de  l'apyrexie  complète  à 
une  élévation  rapide  de  chaleur 
bientôt  suivie  d'une  tranche  dé- 
fervescence.  Cela  suffit  pour 
prouver  que  ce  n'est  pas  sur  le 
chiffre  élevé  de  la  température 
d'un  premier  accès  que  peut 
être  basé  le  pronostic. 
La  faible  élévation  de  teœpé- 
"SmTi'ww.r""''  rature  d'un  premier  accès  ne 

'''*■  "■'  peut  pas  davantage  servir  de 

guide  au  point  de  vue  pronostic.  Le  tracé  (fîg.  24)  qui  appar- 
tient à  un  calculeux  porteur  des  lésions  fort  anciennes  et  qui 
mourut  à  la  suite  d'un  simple  catbétérisme  explorateur,  vous 
montre  des  accès  initiaux  ne  donnant  tout  d'abord  que  quel- 
ques dixièmes  dans  l'élévation  de  la  chaleur  animale. 

Dans  ce  même  tracé  vous  constatez  l'élévation  croissante 
de  la  température  et  bientôt  de  brusques  ascensions,  qui  ool 
une  valeur  pronostique  tout  autre  que  les  élévations  iniGales 
rapides,  dont  nous  vous  parUons  tout  à  l'heure.  Ces  élévations 
initiales  rapides  et  franches  sont  le  plus  souvent  suivies  à 
bref  délai  d'une  défervescence  complète.  L'élévation  lente, 
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osdUuile  mas  contmne  de  la  température,  conduit  habituel- 
lameiil  à  un  état  fébrile,  chaque  jour  plus  éloigné  de  la  défer- 
Tesœace  vraie. 

On  peut  établir  en  fait,  qu'un  malade,  dont  la  température 
s'accroît  chaque  jour,  même  de  quelques  dixièmes,  est  sous 
rinflaeDce  de  menaces  qui  ne  tarderont  pas  à  se  réaliser.  Ces 
neoaees  sont  encore  plus  graves  si  la  température,  après  avoir, 
pendant  quelques  jours,  fourni  une  progression  faible  mais 
noiinue  s'élève  brusquement,  et  plus  encore,  si  elle  se  main- 
âeat  à  un  chiffre  élevé.  La  menace  est  alors  accomplie,  car  le 
da^er  est  des  plus  proches. 

Aussi,  en  pareilles  circoDstauces,  avez-vous  le  devoir  d'in ter- 
lesir  si  l'intervention  est  possible.  C'est  ce  que  nous  avons 
lait  par  exemple  dans  le  cas  cité  par  M.  Martinet  '. 

Le  tracé  suivant  (fig.  25)  vous  montre  les  résultats  d'une 


l/r^Uf«tomit  ialtroe  en  pleint  fîivrt. 


oréthrotomie  pratiquée  également  au  cours  d'un  état  fébrile 
du  deuxième  type.  Au  moment  où  nous  opérâmes,  la  tempé- 
rature n'était,  il  est  vrai  qu'à  36,6,  mais  nous  avions  déjà  ob- 
servé ces  rémissions  du  matin  suivies  d'ascensions  atténuant 

1.  Etude  clmique  tur  iurélhrolomie  mCenie,  thùàe  I87G,  obs.  I".  Voir 
It^nXX.  De»  iiulie4itiotu  ehinirgicaiet  erééetpar  laprisenceàe  la  fièvre. 


fièvre  uh'oeott.  Fermt  ëigu.  Seetaïf  typ» 


■ifi- 


^- 


f 


'51? 


4S«  EMPOISONNBHBNT  DRINEDX. 

le  soir  39°  et  plus.  Aucune  élévation  thermométrique  ne  sui- 
vit l'opération  ;  bien  plus,  la  température  ne  dépassa  pas  m 
jour-là  38°  et  le  lendemain  elle  oscillait  autour  de  37*.  Le 
retrait  de  la  sonde  à  demeure  fut  l'occasion  d'un  accès  pro- 
longé et  assez  intense,  sans  que,  cependant,  la  colonne  de 
mercure  s'élevât  aussi  haut  que  les  jours  précédents.  Ce 
fut  d'ailleurs  le  dernier 
accès,  et  à  parUr  du 
sixième  jour  qui  suivit 
l'opéralion,  toute  trace 
de  fièvre  avait  complè- 
tement disparu.  Seule, 
l'intervention  chirur- 
gicale, quand  elle  est 
possible,  a,  dans  ces 
•'•^•'■^'v^'»"' ~  cas,  la  puissance  de 
^'*'  "■  modifier  le  pronostic 

et  d'éloigner  la  menace  indiquée  par  l'ascension  progressive, 
d'abord  lente,  puis  rapide  de  la  température  et  surtout  par  soq 
maintien  sans  défervescence  à  un  degré  élevé. 

L'élément  durée,  qui  toujours  doit  être  pris  en  si  grande  con- 
sidération dans  l'appréciaUon  d'un  phénomène  morbide  quel 
qu'il  soit,  mérite  à  lui  seul  de  fixer  toute  l'attention  du  clini- 
cien au  point  de  vue  du  pronostic  du  second  type  de  la  forme 
aiguë  de  la  fièvre  urineuse.  Le  tracé  ci-joiot  (fig.  26)  qui  nous  a 
été  fourni  par  un  malade  atteint  de  rétention  d'urine  incom- 
plète avec  pyélo-néphrite,  que  l'autopsie  a  permis  de  constater, 
vous  en  donne  la  preuve.  Chez  ce  malade,  qui,  dès  son  entrée, 
avait  une  température  de  39°,  et  qui  depuis  longtemps  souffrait 
de  la  vessie,  nous  eûmes,  tout  d'abord  après  le  premier  cathé- 
térisme,  une  ascension  à  40°  suivie  d'une  défervescence  asseï 
complète  pour  nous  laisser  supposer  qu'il  bénéficierait  de 
rintervention.  Mais  bientôt  de  petits  accès  quotidiens  vinrent 
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DOQS  démontrer  que  révacuation  de  la  ressie  ne  pourrait 
soustraire  le  malade  aux  effets  de  l'empoisonnement  urineux 
entretam  par  des  lésions  rénales  avancées  dans  leur  évolu- 
boD.  Ce  malade  mourut  sans  ascensions  brusques,  mais  avec 
une  tmipérature  qui  se  maintint  pendant  huit  jours  entre 
38*  et  40^,  après  avoir  fourni  un  premier  accès  de  40*,  et  un 
•Jenxiéme  suivi  d'une  défervescence  régulière  de  37^  et  deux 
dixièmes.  La  mort  fut  certainement  déterminée,  ou  plutôt 
hâtée,  par  Imtervention  chirurgicale.  C'est,  malheureuse- 
ment, ce  que  Ton  observe  chez  les  sujets  porteurs  de  vieilles 
lésions  de  l'appareil  urinaire,  et,  en  particulier,  chez  ceux  qui 
sont  atteints  de  rétentions  d'urine  chroniques  incomplètes, 
OQ  chez  les  calculeux  qui  ont  trop  longtemps  gardé  leur  pierre 
daDs  la  vessie. 

Xai  à  peine  besoin  d'ajouter  que  la  diminution  progressive 
et  routière  de  la  température  dans  les  accès  vous  servira 
dlndice  pour  formuler  un  pronostic  favorable. 

FoRMB  CHRONiQUB  OU  LEMTE.  —  L'étude  du  deuxième  type 
de  la  forme  aiguë  de  la  fièvre  urineuse  nous  conduit  natu- 
rellement à  celle  de  la  forme  lente.  Au  lieu  d'un  ou  deux 
accès  francs,  propres  au  premier  type,  souvent  très  violents, 
nuiis  rapides  dans  leur  évolution,  nous  avons  vu  se  produire 
QD  nombre  indéterminé  des  accès  répétés,  violents  aussi,  mé- 
ritant  la  dénomination  de  grands  accès.  Ces  accès  séparés  par 
des  défervescences  incomplètes,  mais  très  nettement  accu- 
sées, présentent  un  type  clinique  comparable  à  celui  des 
tièrres  continues  rémittentes. 

Que  les  grands  accès  disparaissent  sans  que  la  déferves- 
cence s*opère  complètement,  et  nous  serons  en  présence  d'un 
état  fébrile  léger,  mais  permanent  qui  caractérise  la  forme 
chronique  on  lente. 

Cette  forme  lente  de  la  fièvre  urineuse  peut  succéder  à  la 
^ovme  aiguë,  ou  du  moins  au  deuxième  type  de  cette  forme 
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aigtië,  en  être  la  conséquence  directe  et  s'y  substituer;  mats 
elle  est  souvent  spontanée,  s'établit  d'emblée  et  peut  même 
passer  à  peu  près  inaperçue  jusqu'au  jour  où  se  manifeste  un 
gi'and  accès.  On  voit  alors  se  détacher  tout  à  coup  du  tracé 
uniforme  et  à  petites  oscillations  que  représente  la  forme  chro- 
nique UD  ou  plusieurs  grands  accès  (fîg.  27). 
Assez  souvent  spontanés,  les  accès  sont  cependant  le  plus 


souvent  provoqués.  Ils  peuvent  rester  uniques  et  la  fièvre  re- 
prend son  type  lentement  continu;  ou  bien  ils  se  succèdent  et 
constituent  alors  le  second  type  de  la  forme  aiguë,  qui  évolue 
jusqu'à  la  mort  du  malade. 

C'est  souvent  ainsi  que  se  termine  la  forme  lente,  accâérée 
dans  sa  marche  fatale  par  une  transformation  de  son  type  ou 
par  un  retour  à  l'état  aigu.  Cette  transformation  ou  ce  retour 
ne  sont  cependant  pas  nécessaires  pour  déterminer  ta  termi- 
naison fatale.  La  continuité  de  l'état  fébrile  y  suffît  «  On 
observe,  dit  Perrève  en  parlant  de  ces  malades,  de  petites 
fièvres  capables  de  miner  les  constitutions  les  plus  robustes.» 

La  forme  lente  a  été,  en  effet,  depuis  longtemps  indiqua; 
Civiale  l'a  étudiée  chez  les  calculeux,  et,  conuue  nous  venons 
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de  ie  dire,  Perrève  la  signale  chez  les  rétrécis.  Elle  a  néces- 
sûrement  été  vue  par  tous  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  le 
sBJet  que  nous  étudions,  et  M.  Malherbe  en  a  particulière* 
Doit  donné  une  bonne  description,  tout  en  la  désignant, 
i  tort,  suivant  nous,  sous  la  dénomination  de  fièvre  continue 
rémittente. 

Mais  fl  Êiut  reconnaitre  que  la  fièvre  à  grands  accès  a  plus 
particulièrement  joui  du  privilège  de  provoquer  des  descrip- 
ûoDs  et  des  discussions.  Nous  croyons  pour  notre  part  que 
lune  et  l'autre  forme  méritent  à  un  même  degré  Tattention 
du  clinicien. 

n  doit  même  être  plus  particuUèrement  en  garde  contre  la 
manifestation,  non  bruyante,  de  la  fièvre  urineuse.  Ce  ne 
>jnt  pas,  en  effet,  les  grandes,  les  violentes  manifestations  de 
rempoisonnement  urineux  qui  sont  le  plus  à  redouter.  La 
fjrme  lente  est  plus  faneste  dans  ses  résultats  que  la  forme 
îiguë  ;  sa  marche  souvent  insidieuse  prépare  au  praticien  les 
plus  pénibles  surprises. 

La  remarque  suivante,  foite  par  M.  Malherbe,  est  fort 
exacte.  «  Quand  on  applique  le  thermomètre  dans  un  ser«- 
vice  de  voies  urinaires,  on  est  tout  surpris  de  trouver  dans 
le  rectum  de  certains  malades,  38,5  ou  39'',  alors  qu'on  les 
croyait  parfaitement  apyrétiques.  Ces  malades  sont  très  éton- 
nés quand  on  leur  dit  qu'ils  ont  de  la  fièvre,  tant  font  défaut 
!es  phénomènes  subjectifs.  > 

Le  thermomètre  peut,  en  effet,  révéler  explicitement  l'état 
i^brfle  et  le  montrer  d'une  manière  absolument  inattendue. 
Ces  révélations  ne  paraîtront  cependant  surprenantes,  que 
i  l'on  ne  s'est  attaché  qu'à  la  seule  étude  du  symptôme  fièvre 
el  surtout  si  Ton  a  pris  l'habitude,  peu  chnique,  d'en  attendre 
une  bruyante  manifestation,  c'est-à-dire  un  accès,  pour  en 
admettre  l'existence. 

Si  Ton  admet,  au  contraire,  que  la  fièvre  n'est  que  l'une 
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des  expressions  symptomatiques  de  l'empoisonnement  uri- 
Deux,  et  que  cet  empoisonnement  peut  exister  non  pas  à  l'état 
d'ébauche,  mais  comme  fait  absolument  accompli  et  souvent 
définitif,  sans  que  le  symptôme  fièvre  se  soit  révélé  par  un 
seul  accès,  on  prendra  l'habitude  de  rechercher  ce  symptôme 
prévu,  lorsque  se  montreront  les  autres  manifestations  de 
l'empoisonnement  urineux.  On  le  recherchera  avec  le  ther- 
momètre qui  seul  pourra  le  mettre  en  évidence,  mais  on  ne 
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sera  pas  surpris  de  le  rencontrer  à  l'état  amoindri  et  quelque- 
fois latent  (fig.  28)  qui  souvent  caractérise  la  forme  chronique 
pendant  toute  la  durée  de  son  évolution. 

On  ne  pourrait  être  surpris  de  constater  le  symptôme 
fièvre,  que  si  l'on  demeurât  attaché  à  cette  idée  fausse,  que 
les  accès  de  fièvre  constituent  le  symptôme  nécessaire  de 
l'empoisonnement  urineux.  La  clinique  oblige  à  reconnaître 
que  fempoisonnement  urineux  peut  évoluer  sans  accès,  avec 
un  état  fébrile  continu  à  petites  oscillations  que  le  thermo- 
mètre révèle  et  même  sans  fièvre. 

L'empoisonnement  urineux  peut  en  effet  s'accomplir  sans 
manifestation  fébrile.  Ausâ  l'absence  de  fièvre  ne  permet-elle 
pas  d'atténuer  la  valeur  séméiologique  des  symptômes  urineux 
apyrétiques  et  de  pronostiquer  favorablement  parce  que  l'on 
n'a  pas  constaté  l'âévation  de  la  colonne  de  mercure.  Voyei, 
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paraeni[de,  le  tracé  de  la  fig.  29;  il  provient  d'un  malade 
niant  de  cachexie  urinaire  extrême,  avec  grande  distension 
de  la  vessie  et  pyélo-néphrite;  ces  lésions  étaient  la  coDsé- 
^DQice  d'an  rétrécbsemeot  traomatiqae  fort  ancien,  com- 
;'iqaé  de  fraclure  du  pubis.  La  température  est  normale; 
elle  ne  s'élève  même  pas  à  la  suite  d'une  tentative  d'uréthro- 
'omie  interne  faite  quatre  jours  avant  la  mort,  qui  survint  en 
'^a^ide. 
Nous  avons  décrit  avec  soin,  à  propos  de  la  forme  aiguë 
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ik  la  fièvre  nrîneuse,  les  complications  si  constantes  qui  l'ac- 
compagnent ;  elles  ont  pour  théâtre  principal  et  pour  siège 
iiabituel  le  tube  digestif.  A  la  forme  aiguë  de  la  fièvre,  nous 
nous  vu  se  joindre  des  troubles  aigus  de  l'appareil  d^estif. 
Mais  qudle  que  fût  leur  acuité,  ils  ont  toujours  gardé,  excepté 
(ians  qndqnes  cas  extrêmes,  le  rôle  modeste  de  complication. 
lU  ne  se  sont  pas  élevés  à  l'autorité  du  symptôme  dominant, 
eiclasrrenient  réservé  au  symptôme  fièvre,  qui  se  montre 
alors  dans  toute  son  expansion. 

Hais  dans  la  forme  lente,  les  rôles  sont  intervertis. 

Noos  avons  vu  dans  la  forme  aiguë,  les  troubles  digestifs 
SQCcéder  à  l'accès  et  persister  après  la  défervescence.  Nous 
avons  bit  remarquer  que  cette  persistance  des  troubles  di- 
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gestifs  pouvait  être  de  mauvais  augure  au  point  de  vue  du 
reuouvellemeDt  des  accès.  Vous  savez  aussi  que  les  troubles 
digestifs  peuvent  précéder  les  accès  dans  leur  manifestation 
première  et  être  rangés  au  nombre  des  prodromes  de  leur 
apparition.  Ces  troubles  digestifs  à  manifestations  torpides, 
lentes,  mais  continues,  sont  bien  plus  encore  l'apanage  de  la 
forme  chronique  de  la  fièvre  urineuse. 

Nous  vous  disions  que  dans  la  forme  chronique,  les  rôles 
étaient  intervertis.  C'est  qu'en  effets  les  troubles  digestifs  et 
Xétat  général  qu'ils  provoquent  en  s'aggravant,  dominent 
absolument  la  scène  morbide.  Ce  sont  eux  que  le  malade 
accuse,  ce  sont  eux  que  le  praticien  a  pour  objectifs  de  son 
observation  et  de  sa  médication.  Observation  et  médication 
absolument  louables,  si  elles  ne  retiennent  pas  unique- 
ment Tattention  et  si,  après  avoir  interrogé  et  soigné  le 
tube  digestif,  on  interroge  et  Ton  soigne  les  voies  uri- 
naires. 

L'appétit  diminue,  disparait;  les  digestions  simplement 
pénibles,  deviennent  laborieuses.  J*ai  observé  des  malades 
qui  ne  pouvaient  commencer  à  manger  sans  avoir  presque 
immédiatement  le  visage  rouge,  brûlant,  tandis  que  le  reste 
du  corps  et  les  extrémités  en  particuUer  étaient  fraîches  ou 
froides.  La  langue  est  saburrale,  chargée  d'un  enduit  épais, 
jaunâtre,  surtout  prononcé  le  matin,  mais  ne  disparaissant  pas 
complètement  dans  la  journée.  La  bouche  est  pâteuse,  souvent 
sèche;  il  y  a  plus  d'appétence  pour  les  boissons  que  pour  les 
aliments;  le  malade  s'amaigrit  peu  à  peu  et  jaunit 

Il  n'a  pas  d'ictère  ;  l'examen  des  conjonctives,  l'inspection 
attentive  de  la  face  inférieure  de  la  langue  ne  témoignent  d'au- 
cune teinte  sub^ictérique,  mais  le  malade  jaunit.  Cette  teinte 
peut  s'observer  sur  toute  la  surface  cutanée;  elle  est  surtout 
apparente  à  la  face.  On  la  voit  en  particulier  dans  les  plis 
du  visage.  Cette  teinte  a  une  véritable  importance  séméiolo- 
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gique;  die  doit  engager  à  fiiire  un  examen  complet  du  malade 
pardculièrement  au  point  de  vue  des  troubles  de  la  miction 
et  ansâ  à  employer  le  thermomètre. 

L'amaigrissement  peut  devenir  très  manifeste;  c'est  alors 
que  s'accentuent  tous  les  symptômes  qui  témoignent  d'un 
trouble  digestif  profond,  que  la  langue  se  sèche,  que  la  sécré- 
doQ  sativaire  disparait,  pour  ainsi  dire,  que  le  muguet  appa- 
raît de  t^nps  en  temps  et  que  se  déroule,  en  un  mot,  cet  état 
grate  dont  je  vous  parlerai  plus  ea  détail  en  étudiant  les  trou- 
bles digestifs  des  urinaires. 

Chercher  la  fièvre  dans  de  semblables  conditions ,  ce  n'est 
pins  faire  preuve  de  sagacité  clinique,  car  tous  les  témoi- 
gnages d*un  état  grave  s'accumulent  et  U  est  habituel,  en  pa- 
reille circonstance,  surtout  chez  un  urinaire,  de  se  deman- 
der qoeDe  part  peut  y  prendre  l'élément  fébrile. 

Mais  on  ne  constatera  pas  toujours,  tant  s'en  faut, 
Félévation  thermométrique,  lors  même  que  se  trouveront 
ainsi  accumulés  les  autres  témoignages  de  l'empoisonne- 
waA  urineux.  Certains  malades  restent  non-seulement  apy- 
rétiques  jusqu'à  fa  fin,  mais  encore  meurent  avec  un  abais- 
sement de  température.  Cet  abaissement  est  absolu  lorsqu'ils 
soDt  dmneurés  qiyrétiques  (fig.  29),  il  est  relatif  lorsqu'ils 
ont  été  sous  l'influence  de  la  fièvre  lente,  c'est-à-dire  de  la 
ibnne  cUniqne  que  nous  étudions  actuellement 

Un  état  général  grave,  que  caractérisent  surtout  des  trou- 
bles digestifa  plus  ou  moins  profonds,  mais  constants ,  sera 
donc  la  raison  déterminante  qui  devra  vous  engager  à  rechèr^ 
cher  ei  à  étudier  le  symptôme  fièvre. 

En  réalité,  l'état  fébrile  n'est  pas,  tant  s'en  faut,  toujours 
hr?é  dans  la  forme  lente  de  la  fièvre  urineuse.  De  petites 
transpirations  nocturnes  contrastant  avec  la  sécheresse  habi- 
tuelle de  fa  peau,  une  céphalalgie  gravative,  accusée  surtout 
le  malm  au  réveO,  l'agitation  nocturne,  le  sentiment  de  cha- 
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leur  éprouvé  par  le  malade  vous  amènent  tout  oaturellement 
à  la  constatation  de  la  fièvre.  Vous  y  êtes  plus  naturellement 
conduit,  dans  d'autres  circonstances,  par  l'explosion  d'un  ou 
de  plusieurs  accès.  Mais  il  ne  faudrait  pas  supposer  que  l'état 
imparfait  de  la  santé  qui  sépare  ces  accès  fébriles  fût  un  état 
apyrétique.  L'observation  thermométrique^  et  surtout  l'obser- 
vation du  soir,  vous  montreront  des  élévations  de  tempé- 
rature (fig.  30). 
Ce  serait  même  le  moyen  de  séparer  nettement  la  fièvre 
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urineuse,  dite  intermittente,  de  la  fièvre  paludéenne.  On  a 
souvent  (dierché  à  assimiler  la  fièvre  urineuse  à  la  fièvre  in- 
termittente. Vous  savez  déjà  que  la  forme  aiguë  ne  nous  offre 
que  des  accès  soit  uniques  soit  deux  à  trois  fois  répétés,  sans 
intermittences  régulières,  ou  des  accès  rémittents  entés  sur 
une  continuité  évidente  de  la  fièvre. 

Dans  ces  cas  du  second  type  de  la  forme  aiguë,  les  inter- 
valles sont  courts  et  irréguliers.  Dans  la  forme  chronique, 
vous  pourrez  observer  de  temps  en  temps  un  accès  détaché 
avec  ses  trois  stades  et  qui  met  le  malade  au  lit  pendant 
vingt-quatre  heures;  le  sujet  est  sensé,  après  l'accès,  re- 
prendre la  santé,  mais  en  réalité  il  reste  jaune,  dyspeptique  ei 
amaigri.  Néanmoins  pour  peu  qu'il  y  ait  quelque  raison  de 
le  faire,  il  accuse  sans  hésiter  la  fièvre  intermittente. 
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Les  médecins  et  les  chirurgiens  ont  rencontré  de  ces 
pseado-paludéens,  qui  n'ont  de  paludique  qu'une  vessie  qui 
a  besoin  d'être  mise  à  sec.  Vous  trouvez  ces  cas  chez  les  ré- 
trécis et  chez  les  prostatiques.  Je  ne  vous  en  citerai  qu*un 
exemple  remarquable  observé  en  1868  chez  un  rétréci.  11 
sagissait  d'un  ancien  soldat  d'Afrique,  alors  concierge  de  l'un 
de  DOS  célèbres  collègues  des  hôpitaux.  11  avait  des  accès  de 
âêTre  qu'il  diagnostiquait  de  son  chef  :  accès  de  fièvre  d'Âfri- 
joe.  Mais  cet  état,  qui  durait  depuis  tantôt  dix-huit  mois, 
s'aggravait  journellement,  et  le  malade,  maigre  et  jaune,  suf« 
âsait  difficilement  aux  labeurs  de  sa  profession.  Interrogé  à 
plusieurs  reprises  par  notre  confrère,  il  finit  enfin  par  avouer 
ies  troubles  de  la  miction,  qu'il  avait  jusqu'alors  dissimulés 
afin  de  n'avoir  pas  à  confesser  leur  origine  blennorrhagique. 
.Votre  confrère  ne  douta  pas  un  inslant  de  la  Uaison  à  établir 
'rotre  ces  troubles  de  la  miction  et  les  accès  de  fièvre  et  m'a- 
iressa  le  malade  à  l'hôpital  Necker.  11  était  rétréci  et  de  telle 
yjfie  que  je  ne  pus  franchir  la  stricture.  Je  dus  ^atiquer 
i  uréthrotomie  externe  sans  conducteur.  Le  malade  guérit 
;>dr(aitement  de  l'opération  ;  il  n*a  eu  depuis  aucun  accès  de 
â^vre;  il  entrelient  la  dilatation  du  canal  et  n'a  plus  de 
troubles  digestifs. 

L'état  fébrile  de  la  forme  lente  ne  se  lie  donc  pas  toujours 
!:  des  lésions  assez  avancées  dans  leur  évolution  pour  que  le 
r^rtour  à  la  santé  soit  impossible.  Il  peut  tenir,  comme 
•laos  le  cas  que  je  viens  de  citer,  comme  pour  ceux  auxquels 
j'ai  fait  allusion ,  en  parlant  des  prostatiques,  à  une  des  con- 
séquences de  ces  lésions  :  c'est-à-dire  à  la  stagnation  de 
Tonne  dans  la  vessie.  Il  peut  même  reconnaître  pour  cause 
la  présence  de  calculs  ou  de  fragments  de  calculs  dans  le  ré- 
servoir urinaire. 

Ce  n'est  pas  seulement  la  constatation  du  symptôme  fièvre, 
c'est  l'ensemble  des  symptômes  de  l'empoisonnement  urineux 
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qui  vous  permettront  de  supputer  les  chances  favorables  de 
l'intervention.  Des  diminutions  momentanées  dans  la  tem- 
pérature, telles  que  vous  en  observez  souvent  dans  la  fièvre 
lente  et  même  une  apyrexie  complète,  mais  également  mo- 
mentanée, ne  devront  pas  enlever  à  votre  pronostic  la  gravite 
qu'il  comporte.  Toutefois  ce  symptôme  fièvre  ajoute  un  élé- 
ment des  plus  importants  à  ceux  qui  nous  servent  à  prévoir 
les  résultats  de  l'exploration  ou  de  l'opération. 

Je  cesserais  cependant  d'être  d'accord  avec  les  faits,  si  je 
ne  reconnaissais  que  la. fièvre  urineuse  lente  peut  se  pré- 
senter sous  une  forme  très  atténuée  comme  degré  thermomé- 
trique  et  comme  symptômes  généraux,  et  que  dans  ces  con- 
ditions, le  pronostic  est  moins  défavorable. 

Mais  il  ne  serait  pas  plus  sûr  de  se  prononcer  d'une  façon 
catégorique  sur  le  pronostic,  même  dans  ces  cas  relativement 
favorables,  que  sur  la  durée  des  accidents. 

La  durée  et  la  terminaison  de  la  fièvre  urineuse  à  forme 
lente  r(^lent,  en  effet,  indéterminées.  Vous  pouvez  la  voir 
prendre  fin  après  quelques  semaines  ou  durer  plusieurs  mois. 
Les  malades  qu  elle  atteint  sont  sans  cesse  sous  le  coup  d  une 
explosion  spontanée  ou  provoquée  d'accidents  aigus,  auxquels 
la  terminaison  fatale  sera  certainement  et  uniquement  attri- 
buée, si  vous  n'avez  su  les  prévoir. 


DIX-HUITIÉME   LEÇON 

FIÈVHE  URINEUSE  {Suite.) 


11.  —  E.rfjft\'(}  fjes  théories  jtrnposécs  pour  expliquer  In  fièvre  urineuse.  —  Vel- 
peuu.  —  Civiale.  —  Ghassaignac.  —  Reybârd.  —  Bonnet  (de  Lyon).  —  Perrève. 
—  Perdiigeon.  —  Vcrneuil.  —  IJron.  —  Philips.  —Mîiu  vais.—  Claude  Bernard  et 
Barrcpwiil.  —  Maisonneuvc.  —  De  Saint-Germain.  —  Sédillot.  —  Dolbeau*  - 
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Br/qoet  —  Ségalas  et  Martioeau.  —  Demarquay.  —  Kuss.  —  Susioi.  —  Lere- 
.•.M.  —  AUiog.  —  Muron.  —  Malherbe.  —  Gosselin.  —  Girard. 

m  —  Étude  des  conditions  cliniques  dans  lesquelles  se  produisent  les  accès 

de  fièvre, 

u  Ttrire  spontanée  :  Influence  presque  négative  des  affections  ai^ês  (cystite 

^.•J-.  uréthrite,  rétention  aiguë  complèle,  épididymite,  prostatite,  inflltration 

:  -'^D'?.  rupture  traumatique  de  l'urèthre.)  —  Influence  positive  des  lésions 

'  Li.^ues-  —  Stagnation  d'urine  chez  les  rétrécis,  chez  les  prostatiques.  — 

•  -rratioDS. —  Cystite  chronique. —  Calculs  vésicaux.  —  Néoplasmes. 

-•  F.rvre  provoquée  :  —Dilatation;  calibre  de  la  sonde,  durée  de  son  séjour.  — 
L  rr'.nrjtomie  interne  ;  statistique  ;  influence  de  la  sonde  à  demeure,  de  l'état  des 
-'  ir«.  du  calibre  de  la  sonde. — Cathétérisme  évacua  leur;  statistique;  influence 
:i  u/xJus  faciendi.  —  Litbotritie,  séances.  —  Fragments  engagés  dans  le 
:    il.  — Oimparaison  entre  la  lithotritie  et  Turéthrotomie. 


II.  Exposé  des  théories  proposées  pour  étudier 

LA    FIÈVRE    URINEUSE. 

Noos  De  saurions  vous  exposer  les  théories  diverses  propo- 
pour  expliquer  la  fièvre  urineuse  sous  ses  différentes 
fîmes,  sans  retracer  du  moins  à  grands  traits,  Thistorique 
-^^me  de  la  question.  Vous  serez  à  même  ainsi  de  mieux 

omprendre  comment  ces  théories  ont  pris  naissance  et  sur 
.'iels  faits  elles  s'appuient. 

Cet  historique  est  d'ailleurs  assez  court,  car,  s'il  est  incon* 
!  niable  que  Tinfection  urineuse  a  dû  être  de  tous  les  temps, 
«  est  non  moins  certain  aussi  que,  faute  d'une  observation 
r:.dhodique  et  rigoureuse,  ses  symptômes  sont  restés  mécon- 

iS.  ou  ont  été  mal  interprétés  jusqu'à  une  époque  assez 

-'pprochée  de  nous. 

Ce  furent  tout  d'abord  les  accidents  urineux  les  plus 
Il  uyants,  tels  que  les  suppurations  articulaires,  tels  encore  que 
1-:^  irrands  accès  fébriles  \  qui  attirèrent  l'attention  des  obser* 
•  iCeurs.  Velpeau  fut  le  premier  en  1 833  ^  à  signaler  Vexis- 
t-rr.ce  des  abcès  des  articles.  «  Une  forme  d'arthrite  à  noter,  dit 


V^S 


1.  Brieheteau.  D^s  filtres  intermittentes  pernicieuses  chez  les  vicillardSi 
A    h,  fjén.  deMéd,,  I8i7.) 
r.  Velpeau,  Dictionnaire  en  30  vol.,  article  Articolatiok.  Paris,  \^Z3* 
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ce  maître  illustre,  est  celle  qu'on  observe  quelquefois  à  la  suite 
du  cathélérisme  ou  des  opérations  qu'on  pratique  sur  l'urèlhre, 
L'un  des  malades  qui  me  l'ont  offerte,  tourmenté  depuis  long- 
temps par  une  coarctation  uréthrale  était  pris  d'un  violent 
accès  de  fièvre  à  chaque  tentative  que  je  faisais  pour  lui  passer 
une  bougie.  Le  soir  d'un  de  ses  essais  le  tremblement  et  la 
fièvre  furent  accompagnés  de  très  vives  douleurs  à  l'articula- 
tion tibio-tarsienne  gauche,  la  suppuration  fut  rapide...  » 

Vers  la  même  époque,  Civiale  '  publiait  de  son  côté  un  cer- 
tain nombre  d'observations  ayant  trait  à  des  complications 
plus  ou  moins  graves,  apparues  chez  des  urinaires  en  voie  de 
traitement. 

Le  premier  pas  était  fait,  l'élan  était  donné  et  bientôt  les 
faits  connus  furent  assez  nombreux  pourqu'on  dût  songer  non 
plus  à  une  simple  coïncidence  morbide,  mais  à  un  véritable 
rapport  de  cause  à  effet.  Ce  fut  Velpeau  encore  qui,  le  premier, 
affirma  le  lien  pathologique  dont  nous  parlons  et  tenta  d'en 
pénétrer  la  nature;  c'est  en  1840,  dans  le  troisième  volume 
de  ses  Leçons  orales  de  clinique^  que  le  chirurgien  de  la 
Charité,  après  avoir  consacré  plusieurs  pages  aux  faits  dont 
il  a  été  témoin,. aborde  leur  pathogénie  dans  les  lignes  sui- 
vantes :  «  L'urine  est  un  des  liquides  les  plus  dangereux  de 
l'économie  et  qui  produit  les  ravages  les  plus  affreux  quand 
il  est  sorti  de  ses  canaux  naturels.  Serait-il  donc  étonnant 
que  quelques-uns  de  ses  principes,  forcés,  on  ne  sait  comment, 
de  rentrer  dans  le  torrent  de  la  circulation  par  suite  de  Topé- 
ration  du  cathétérisme  pratiqué  dans  certaines  conditions  peu 
ou  mal  connues,  ne  devinssent  la  cause  de  tous  ces  phéno- 
mènes? Je  n'insisterai  pas  plus  longtemps  sur  ce  point,  cai* 
il  serait  trop  facile  de  s'égarer  dans  le  champ  des  hypothèses.» 

Malgré  cette  réserve  finale,  les  lignes  que  je  viens  de  vous 

i.  civiale,  A/f.  des  organes  génilo-urinaires,  i^  édiU  1837-1^41. 

2.  Velpeau,  Leçons  orales  de  Clinique  chirurgicale,  3«  vol.,  p.  324  et  suiv. 
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rappeler  n'en  renferment  pas  moins  la  conception  de  Tinfec- 
(ioo  nriDense  dans  son  sens  le  plus  vaste.  Elles  portaient  la 
question  pathogénique  sur  le  terrain  où  elle  se  maintient 
anjouitf  hni.  U  s'en  faut  toutefois  que  Yelpeau  ait  été  suivi  de 
suite  dans  cette  voie. 

Plus  d'an  chirui^en  oublia  qu'il  s'agissait  d'urinaires  et 
ne  Toulut  voir  chez  ces  malades  à  accidents  éminemment 
^r'édanx  que  des  blessés  ou  des  opérés  ordinaires  à  compli- 
cations non  moins  ordinaires. 

C'est  ainsi  qu'on  invoqua  la  phlébite  et  qu'on  voulut  la 
considérer  comme  cause  unique  de  tous  les  symptômes 
pyohémiques,  fébriles  ou  autres  observés  chez  les  urinaires. 
L'anatomie  même  de  la  région  justifiait  pleinement  d'après 
Chassaîgnac  cette  manière  de  voir,  les  tissus  spongieux  uré- 
thraox  et  péri-uréthraux  étaient  pour  lui  une  porte  d'entrée 
toute  naturelle  à  l'inflammation  du  système  vasculaire. 

D  est  vrai  que  Civiale,  dès  la  deuxième  édition  de  son  Traité 
d^$  organes  génita-urinaires^  s'élevait  vivement  contre  cette 
théorie  exclusive  de  la  phlébite  «  qui  peut  certainement 
<?xister,  mais  à  laquelle  on  ne  saurait  rattacher  tous  les  faits.» 
Toutefois,  il  ne  proposait  aucune  explication  personnelle  et 
<  s'abstenait  volontairement  de  cat^oriser  les  faits  ^  » 

Après  le  système  circulatoire,  ce  fut  le  système  nerveux 
;:4néral  qu'on  incrimina.  Frappés  de  la  prostration  du  ma- 
lade, Reybard^  d'abord,  et  plus  tard.  Bonnet  (de  Lyon]  ^ 
rapprochèrent  la  fièvre  urineuse  de  cet  état  désigné  par  les 
Anglais  sous  le  nom  de  shock  et  qu'on  voit  apparaître  à  la 
soile  des  grands  traumatismes.  Pour  ces  auteurs  la  fièvre 

1.  CÎTÎale,  Traité  des  maladies  des  voies  urinaires,   3«  édition,  t.  II. 

î.  Rf^rbard,  TraUè  pratique  des  rétrécissements  du  canal  deVuréthre.  ^853, 
i'.  401.  " 

3.  Bonnet  (de  Lyon),  Leçons  orales  citées  par  Bron.  Gaz.  méd,  de  Lyon, 
1«6^,p.  437. 
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urineuse  est  «  une  dépression  considérable  des  forces  avec 
réfrigération  extrême  et  rapide,  »  ou  bien  encore  «  une 
défaillance  nerveuse  avec  impuissance  générale.  »  La  cause 
première  est  la  douleur  perçue  par  Vurèthre. 

C'est  dans  un  ordre  d'idées  analogues  quePerrève*  écri- 
vait que  le  canal  péniblement  impressionné  par  le  passage 
de  l'instrument  transmet  cette  impression  à  la  vessie  qui, 
liée  par  les  filets  du  grand  sympathique  avec  les  autres  vis- 
cères, réagit  sur  eux  et  amène  ainsi  un  trouble  général  de 
l'économie  qui  se  traduit  par  des  accès  fébriles.  Il  est  vrai 
que,  cherchant  à  expliquer  la  fièvre  spontanée,  il  s'exprime 
d'une  façon  toute  différente  :  «  Les  accès  ne  commencenl  à 
paraître  qu'au  temps  où  les  urines  ont  acquis  une  odeur  pu- 
tride et  les  sueurs  une  odeur  très  forte,  le  plus  souvent  uri- 
neuse. De  ce  rapprochement  ne  résulte  pas  évidemment  que 
les  accès  dont  il  s'agit  sont  produits  par  l'absorption  des 
miasmes  putrides  dont  sont  nécessairement  imprégnées  les 
urines  qui  ont  croupi  dans  la  vessie?  Ces  miasmes  portés  dans 
la  circulation  et  charriés  à  tous  les  organes  de  l'économie  ne 
sont-ils  pas  bien  capables  d'en  troubler  l'harmonie.  » 

Tel  était  l'état  de  la  science  au  point  de  vue  qui  nous 
occupe,  c'est-à-dire,  au  point  de  vue  de  la  nature  et  de  la 
pathogénie  de  la  fièvre  urineuse,  quand  parut  en  1 8«^3  la 
thèse  de  M.  Perdrigeon  *,  écrite  sous  l'inspiration  de  Velpeau. 

Ce  travail  replaçait  la  question  sur  son  véritable  terrain.  Non- 
seulement  l'auteur  classe  avec  soin  en  trois  groupes  distincts 
les  complications  apparues  chez  des  urinaires,  non-seulement 
il  donne  de  ces  faits  une  description  soigneuse  et  exacte,  mais 
encore,  et  c'est  là  surtout  ce  qui  nous  intéresse,  il  affirme 

i,  Perrôve.  Traité  des  rétréciss.  organiques  de  Vurèthre,  1847,  p.  ^'^ 
ci  p.  72. 

*i.  Perdrigeon.  Des  accidents  fébriles  à  forme  inteimUlente  qui  survienn^ii 
à  la  suite  du  cathttérisme  de  Vurèthre,  Thèse  de  Paris,  1853,  p.  37. 


EMPOISONNEMENT  URINEUX.  47i 

nettement  le  trait  d'union  qui  unit  l'accident  à  raffection 
préeustante.  Pour  lui  «  l'introduction  d'une  certaine  quan- 
tité d'urine  dans  le  sang  est  la  cause  qui  donne  lieu  aux 
accidents  fébriles  déterminés  par  le  cathélérisme.  »  Pour  lui 
les  nrinaires  sont  des  malades  spéciaux  à  complications  spé- 
ciales. Quant  à  la  voie  même  d'entrée  du  poison  urineux 
f  sera-ce  par  absorption  d'urine  toute  formée  au  moyen  des 
vaisseaux  lymphatiques  ou  veineux  (de  la  vessie,  de  l'urèthre, 
peut-être  même  du  rein);  sera-ce  par  défaut  d'élimination 
des  principes  qui  doivent  composer  l'urine,  principes  qui 
sont  toujours  contenus  dans  le  sang  et  que  les  glandes  rénales 
sont  chargées  d'en  extraire  incessammeni?»  L'élève  de  Vel- 
peauy  Yous  le  voyez,  ne  fiiit  que  poser  la  question,  mais  il  le  fait 
dans  des  termes  qui  méritaient  d'être  rappelés,  car  ils  ren- 
ferment renoncé  des  deux  théories  que  nous  verrons  bientôt 
s'accentuer  sous  les  noms  de  théorie  de  l'absorption  et  de 
théorie  rénale. 

Toutefois  la  question  s'égare  encore  pendant  quelques 
années  comme  le  prouve  la  thèse  d'Icard  en  1858*,  thèse  qui 
n'est  qu'un  long  plaidoyer  en  faveur  de  la  phlébite  des  veines 
uréthro-prostatiques,  comme  étiologie  générale  du  mal. 

La  question  du  rôle  de  la  néphrite  avait  été  cependant  afOr- 
mée  par  H.  le  professeur  Yemeuil  ^  dès  l'année  1 856  à  propos 
d  un  malade  ayant  succombé  rapidement  au  cathélérisme, 
mais  elle  n'avait  pas  encore  suffisamment  retenu  Tattention. 
M.  Bron  ^  étudie  longuement,  en  1 858,  les  manifestations 
fêbriles  qui  apparaissent  à  la  suite  du  cathétérisme.  Nous  ne 
le  suivrons  pas  dans  l'exposé  clinique  pour  n'envisager  que  la 
partie  théorique. 

Après  avoir  établi  comme  prémisse  que  la  fièvre  n'est  pas 

1.  Icard.  Des  rétrédssemenls  de  Vurèlhre.  Thèse  de  Paris,  f  8j8. 

2.  Verneai).  Mon.  des  kôpU.  4856,  p.  046. 

3.  Bron.  Gaz.  méd.  de  Lyon.  <8S8,  p.  3i3,  3*70,  30-2,  430. 
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le  fait  du  cathétérisme  seul,  mais  qu'il  faut  pour  qu'elle  sur- 
vienne certaines  conditions  individuelles,  qu'il  ne  précise  pas 
d'ailleurs,  il  discute  les  deux  opinions  émises  par  M.  Perdri- 
geon.  Se  basant  sur  les  faits  cliniques  qui  montrent  la  fièvre 
urineuse  même  après  les  cathétérismes  les  plus  faciles  et  les 
moins  accidentés,  il  rejette  sans  hésiter  Tabsorption  directe 
de  l'urine  toute  formée.  La  non  épuration  du  sang  lui  semble 
plus  admissible,  elle  serait  la  conséquence  de  «  l'état  nerveux 
dans  lequel  les  malades  se  trouvent  après  le  cathétérisme, 
état  nerveux  qui  arrêterait  les  sécrétions,  la  sécrétion urinaire 
comme  les  autres.  »  Cette  explication  ne  lui  parait  toutefois 
qu'une  pure  théorie.  Pour  lui  «  la  fièvre  uréthrale  propre- 
ment dite,  celle  dont  les  accès  franchement  dessinés  vont  en 
diminuant  d'intensité  et  disparaissent  d'eux-mêmes  le  plus 
souvent  »  est  «  une  réaction  de  l'organisme  contre  la  pros- 
tration des  forces,  déterminée  par  une  douleur  particulière, 
ou  pour  parler  d'une  manière  plus  générale,  par  une  irrita- 
tion du  tissu  anormal  cicatriciel,  irritation  produite  par  le 
contact  de  la  bougie.  »  Nous  sommes  ramenés  ainsi,  à  peu  de 
chose  près,  aux  idées  émises  par  Perrève.  Toutefois  si  la 
donnée  pathogénique  est  des  plus  vagues,  il  convient  d'ajou- 
ter qu'elle  conduisit  son  auteur  à  établir  un  traitement  pro- 
phylactique que  nous  ne  pouvons  qu'approuver  et  que  nous 
aurons  nous-même  à  vous  exposer,  à  savoir  :  cathétérisme 
de  courte  durée,  cathétérismes  éloignés  les  uns  des  autres,  et 
usage  de  sondes  dont  le  calibre  soit  autant  que  possible  en 
rapport  avec  celui  du  canal. 

Un  an  plus  tard,  en  !860,  Civiale*,  consacre  un  long  cha- 
pitre à  ce  qu'il  appelle  «  la  fièvre  uréthro-vésicale  ;  »  ses  qua- 
lités profondes  du  clinicien  le  portent  bien  moins  à  présenter 
des  considérations  purement  théoriques,  qu'à  tirer  des  conclu- 

\.  Civialc,  Timilé  pratfqup.  mr  les  maladies  des  organes  génito-urinairr^- 
3'  édition,  t.  HI,  p.  533. 
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sions  de  l'observation  attentive  des  faits  et  des  circonstances 
•]ui  les  entoorenl.  Cest  ainsi  qu'il  établit  tout  d'abord  une 
grande  division,  entre  la  fièvre  urineuse,  suite  d'opération, 
ci  cdle  qui  se  montre  en  dehors  de  toute  intervention.  La 
p>feoiière  aurait  surtout  l'urèthre  pour  point  de  départ;  c'est 
le  contact  des  instruments  contre  les  parois  du  canal  qui  la 
[roToquerait  dans  le  plus  grand  nombre  de  cas.  Quant  à  la 
nèvre  préexistante  à  toute  manœuvre  chirurgicale,  elle  peut 
^(redue  à  la  néphrite  et  «  même  n'avoir  pas  d'autre  source;  » 
mais  bien  pliis  souvent,  par  cela  même  qu'elle  existe  chez 
les  sujets  atteints  de  stagnation  urinaire,  elle  mérite  le  nom 
•ie  fièvre  vésicale,  €  c'est  sur  ce  liquide  en  stagnation  et  plus 
on  moins  altéré  que  l'absorption  parait  s'exercer,  non  d'une 
manière  brusque,  spontanée,  mais  avec  lenteur  et  persévé- 
rance et  c'est  seulement  à  la  longue  que  s'établit  l'état  mor- 
bide général.  »  Ces  lignes  sont  précieuses  à  retenir,  car 
Civiale  a  eu  le  double  mérite  incontestable  de  décrire  et 
lexpliqner  une  forme  de  la  fièvre  urineuse  passée  sensible- 
ment inaperçue  avant  lui. 

Cependant  un  certain  nombre  d'autopsies,  publiées  de  côté 
et  d'antre,  étaient  venues  définitivement  démontrer  que  les 
reins  étaient  souvent  plus  ou  moins  profondément  atteints 
chez  les  sujets  succombant  aux  affections  urinaires.  Aussi 
royons-nous  Philips'  et  Mauvais ^  tendre  tous  deux  à  incri- 
miner le  filtre  rénal  et  à  attribuer  les  accidents  urineux  à 
ane  modification  de  ses  fonctions  sécrétantes.  Us  ne  pré- 
sentent toutefois  cette  explication  qu'à  titre  d'hypothèse,  hypo- 
thèse qu'ils  appuient  bien  moins,  d'ailleurs,  sur  la  clinique 
que  sur  les  expériences  de  Claude  Bernard  et  Barreswill. 

Dès  1847,  en  effet,  la  science  était  en  possession,  grâce  à 

!.  Philips.  Traité  des  mal.  des  voies  urinaires.  i!^60,  p.  640. 
5.  MaoTaîs.  Des  accidents  fébriles  qui  se  rattachent  au  cathétérisme  et  à 
'>.  f^iws  (jipéraiions  pratiquées  sur  Vuréthre.  Thèse  de  Paris,  i860,  p.  21 . 
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ces  habiles  expérimentateurs,  de  données  précises  sur  le  rôle 
épurateur  rempli  par  le  rein,  et  sur  les  accidents  graves  qui 
se  montrent  lorsque  ses  fonctions  physiologiques  viennent  à 
être  abolies.  Publiés  d'abord  sous  forme  de  mémoires  isolés, 
ces  travaux  furent  résumés  plus  tard  par  Claude  Bernard  dans 
ses  leçons  sur  les  liquides  de  l'organisme.  C'est  ce  résumé 
qui  va  nous  servir  de  guide. 

Âpres  avoir  confirmé  par  des  recherches  précises  que 
l'urée  est  un  produit  formé  primitivement  dans  le  sang,  et 
que  sa  proportion  y  augmente  sensiblement  lorsque  les  reins 
sont  supprimés,  les  auteurs  que  nous  avons  cités  entreprirent 
de  rechercher  quelles  sont,  après  la  néphrotomie,  les  voies 
d'élimination  de  l'urée.  C'est  au  cours  de  ces  tentatives  qu'ils 
constatèrent  tantôt  la  terminaison  rapidement  mortelle  par 
accès  convulsifs,  tantôt  un  état  morbide  plus  prolongé,  mais 
marqué  alors  par  des  troubles  digestifs  profonds  consistant  en 
vomissements  répétés,  en  diarrhée  profuse  et  en  perte  absolue 
de  l'appétit.  Ces  troubles  digestifs,  ces  vomissements ,  cette 
diarrhée,  MM.  Claude  Bernard  et  Barreswill  s'attachèrent  à 
en  déterminer  la  cause  immédiate  en  examinant  le  tube  digestif 
des  animaux,  au  double  point  de  vue  anatomique  et  chimique. 
Les  lésions  anatomiques  consistaient  en  arborescence,  mais 
elles  étaient  essentiellement  inconstantes  et  variables  d'un  sujet 
à  un  autre.  Les  modifications  subies  par  les  sécrétions  gas- 
triques et  intestinales  révélées  par  l'analyse  chimique  se 
montrèrent,  au  contraire,  avec  une  persistance  absolue: 

«  Après  l'ablation  des  reins,  les  sécrétions  intestinales,  et 
particulièrement  la  sécrétion  gastrique,  augmentent  considé- 
rablement en  quantité  et  changent  de  type,  c'est-à-dire  qu'au 
lieu  de  rester  intermittentes  et  de  ne  se  former  que  dans  le 
moment  du  travail  digestif,  ces  sécrétions  se  produisent 
comme  le  faisait  l'urine,  d'une  manière  continue,  aussi  bien 
pendant  le  jeûne  que  pendant  la  digestion. 


'.J 
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lodépeodamment  de  cette  augmentation  dans  la  quantité 
irs  sécrétions  gastriques,  il  intervient  encore  après  lablation 
îrs  reins,  dans  ces  mêmes  sécrétions,  un  élément  chimique 
'ir  plos,  qui  est  l'ammoniaque  sous  forme  de  combinaison 
saline. 

-  Cette  production  de  sels  anmioniacaux  dans  le  suc  gas- 
ii'tjae  devient  évidente  au  bout  de  quelques  heures  après  la 
n>*hrotomie,  et,  malgré  cette  modification ,  le  suc  gastrique, 
:eiU?  acide,  ne  paraît  pas  perdre  sensiblement  ses  propriétés 
-V^stives. 

"  Cette  élimination  en  quantité  considérable  de  liquides 
l'nmoniacaux  par  l'intestin  persiste  tant  que  Tanimal  est 

^  n  paraît  légitime  d'admettre  que  les  sécrétions  intesti- 
nales, pendant  qu'elles  existent,  suppléent  l'excrétion  uri- 
laire  tant  par  leur  abondance  que  la  nature  des  produits 
niuveaux  dont  elles  se  chargent. 

«  Cette  décomposition  de  l'urée  en  sels  ammoniacaux 
iins  le  tube  gastro -intestinal  n'est,  en  réalité,  qu'acci- 
dentelle »  et  tient  «  aux  fonctions  même  de  l'intestin,  qui 
'X'Dsistent  à  détruire,  à  l'aide  des  phénomènes  analogues 
^ux  fermentations,  les  matières  organiques  végétales  ou  ani- 
s^ales.  > 

Telles  sont  les  conclusions  que  MM.  Claude  Bernard  et 
Bdrreswill  n'hésitèrent  pas  à  formuler  ^  Elles  sont  précieuses 
;  jur  nous  qui,  comme  vous  le  savez,  considérons  les  trou- 
1  !^  digestifs  chez  les  urinaires,  même  en  dehors  de  toute 
L^vre,  comme  une  des  modalités  les  plus  importantes  de 
/ÎDloxicatîon  urineuse. 

Ce  ne  sont  pas  d'ailleurs  les  seuls  faits  importants  dont 


1.  Claude  Bernard,  Leçojis  sur  les  liquides  de  V organisme.  Paris,  1859, 
■  -  -1  et  ïuiv. 
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nous  soyons  redevables  à  TiHustre  professeur  du  Collège  do 
France.  En  1 859,  en  effet,  il  cherche  à  préciser  la  valeur  pa- 
thologique de  ses  premières  découvertes  *. 

Quittant  le  domaine  purement  expérimental  pour  aborder  le 
terrain  de  la  clinique,  il  cherche  à  pénétrer  la  cause  véritable 
des  accidents  graves  qu'on  voit  apparaître  à  la  suite  des  né- 
phrites profondes.  Ce  n'est,  pour  lui,  ni  l'accumulation  de  Turée 
dans  le  sang,  ni  la  présence  au  sein  de  ce  liquide  du  carbonate 
d'ammoniaque  qui  doivent  être  incriminées;  car  les  expé- 
riences établies  dans  le  but  de  confirmer  ces  vues  théoriques 
en  ont  montré  le  peu  de  fondement.  11  faut  plutôt  en  recher- 
cher la  raison  d'être  dans  une  fonte  putride  spéciale  du   pa- 
renchyme rénal  analogue  à  celle  qui  s'observe  après  la  sec- 
tion des  nerfs  qui  se  rendent  au  rein.  «  Dans  les  observations 
pathologiques  de  maladies  du  rein  des  désordres  graves  ont 
été  notés  du  côté  du  système  nerveux  :  convulsions,  etc.... 
Ces  désordres  arrivent  toujours  alors  que  l'affection  rénale 
est  très  avancée,  que  le  rein,  malade  depuis  longtemps,  vient 
à  se  désorganiser,  qu'il  se  ramollit  et  tend  à  se  résoudre  dans 
une  fonte  putride.  Or,  je  vous  ai  déjà  dit  que  lorsqu'on  enlève 
un  rein  à  un  animal,  cet  animal  vit  ;  que  si  au  lieu  de  lui  en- 
lever un  rein,  on  détruit  simplement  les  nerfs  qui  se  rendent 
à  ce  rein,  l'animal  meurt  constamment....  Sans  troubler  direc- 
tement la  circulation  générale,  on  a  perverti  complètement 
les  phénomènes  de  nutrition  rénale,  au  point  qu'avec  une 
rapidité  incroyable,  le  rein  se  décompose,  et  qu'une  substance 
putride  se  trouve  entraînée  dans  le  torrent  circulatoire  et 
détermine  un  empoisonnement....  Ici  les  tissus  et  les  vais- 
seaux ont  été  respectés;  seuls  les  nerfs  ont  été  détruits  et 
une  maladie  putride  en  a  été  la  conséquence.  Supposez  qu'au 
lieu  de  la  section,  une  paralysie  spontanée  ait  été  produite, 

i.  Claude  Bernard,  lor.  eit.,  p.  45. 
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une  affection  nerveuse  deviendra  donc  le  point  de  départ 
d^une  maladie  septique.  » 

Ces  remarquables  expériences,  mettent  bien  en  relief  le 
rôle  caqMtal  des  lésions  rénales  dans  la  production  de  Tempoi- 
sonoement  orineux.  Elles  montrent  avec  non  moins  de  pré- 
cisÂoUy  la  valeur  séméiologique  des  symptômes  gastro-intes* 
tinaux.  Ces  symptômes  sont  en  effet  la  conséquence  obligée 
de  la  fonction  supplémentaire  imposée  au  tube  digestif, 
lorsque  le  travail  épurateur  conGé  physiologiquement  au 
filtre  rénal,  s'accomplit  d'une  façon  incomplète. 

L'année  1861  vit  paraître  des  travaux  importants  sur  le 
sujet  qui  nous  occupe  Je  veux  parler  des  thèses  de  MM.  de 
Saint-Germain  et  Marx,  et  d'un  mémoire  du  professeur  Sédillot. 

Le  travail  de  M.  de  Saint-Germain  '  n'est,  à  vrai  dire,  que 
le  reflet  de  l'énoncé  des  opinions  professées  par  son  maître 
M.  Maisonneuve,  mais  à  ce  titre  même,  il  acquiert  une  valeur 
bcontestable.  De  l'examen  attentif  des  circonstances  qui  pré- 
cèdent  l'apparition  de  la  fièvre  et  des  accidents  urineux 
chez  les  opérés,  il  conclut,  sans  hésitation  aucune,  à  l'absorp- 
tion de  l'urine  ù  travers  la  muqueuse  uréthrale  plus  ou  moins 
dilacérée  par  le  passage  des  instruments.  Les  principales 
raisons  qui  militent  en  faveur  de  cette  manière  de  voir  sont, 
d'après  M.  Maisonneuve,  que  le  frisson  de  la  fièvre  uréthrale 
ne  survient  jamais  avant  que  le  malade  ait  uriné,  et  qu'il  se 
montre  le  plus  souvent  peu  de  temps  après  Texpulsion  de 
Torine,  et,  d'autre  part,  que  dans  le  cas  de  fistules  urinaires, 
OD  peut  sans  danger  pratiquer  toutes  sortes  de  manœuvres 
dans  la  portion  antérieure  du  canal,  tant  que  l'urine  n'a 
pas  repris  son  cours  normal.  Quant  aux  variétés  d'intensité 
présentées  par  les  accidents  urineux ,  elles  seraient  propor- 
tionnelles partie  à  la  quantité  de  poison  absorbé^  c'est-à-dire 

1.  De  Saint-Germain.  Delà  fièvre  uréthrale.  Thèse  de  Paris.  l8Hi,p.  37. 


478  EMPOISONNEMENT   URINEUX. 

à  l'étendue  même  de  la  plaie  uréthrale,  et  partie  à  la  qualité 
du  liquide  résorbé. 

À  ces  conclusions,  M.  Marx  *  opposa  les  arguments  suivants  : 
d'une  part,  les  autopsies  ont  été  nombre  de  fois  absolument 
négatives  quant  à  ces  éraillures  uréthro-vésicales  invoquées 
par  M.  Maisonneuve  et  M.  de  Saint- Germain;  par  contre  il 
est  fréquent  de  rencontrer  chez  des  urinaires,  morts  d'acci- 
dents urineux,  des  lésions  rénales  plus  ou  moins  avancées; 
d'autre  part,  tandis  qu'on  injecterait  vainement  dans  les 
veines  péri-prostatiques  d'un  chien,  de  l'urine  soit  saine,  soit 
même  légèrement  altérée  (Marx)  sans  observer  aucun  symp- 
tôme morbide,  les  signes  consécutifs  à  la  néphrotomie  expé- 
rimentale ne  sauraient  être  mis  en  doute  depuis  les  recher- 
ches de  Claude  Bernard  :  «Donc  lésion  constante  du  rein  dans 
les  cas  qui  nous  occupent,  lésion  qui  sera  ou  une  lésion  orga- 
nique parfaitement  constatable,  ou  une  lésion  de  la  fonction 
sécrétoire  qui  parait  des  plus  probables,  »  et  qui  se  produi- 
rait sans  doute  par  le  mécanisme  invoqué  à  titre  d'hypothèse 
par  Bron,  c'est-à-dire  ébranlement  général  du  système  ner- 
veux retentissant  sur  le  rein  pour  en  arrêter  les  sécrétions. 
Ajoutons  que  Marx  avait  le  grand  mérite  de  présenter  un  tra- 
vail très  complet  et  très  détaillé  sur  les  diverses  formes  clini- 
ques aiguës  des  accidents  urineux.  Reprenant  les  idées  déjà 
émises  par  Philips,  il  insiste  longuement  sur  ces  cas  fou- 
droyants qu'on  a  caractérisés  de  pernicieux. 

En  1861,  M.  SédillotS  considère  «  l'absorption  de  l'urine 
comme  la  seule  et  véritable  origine  des  compHcations,  dont 
la  gravité  est  en  rapport  avec  la  quantité,  et  les  propriétés 

1.  Marx.  Accidents  fébriles  à  forme  intermittente  et  des  phkgmomes  ùsù:gi 
spécial  qui  suivent  les  opérations  praliquécs  sur  le  canal  de  l'uréthre,  Tlicsc 
de  Paris,  ^861. 

2.  Sédillot,  Note  sur  les  accidents  graves  observés  à  la  suite  du  cathiic- 
risme  et  des  autres  opérations  sur  Vuréthre  (Compte  rendu  de  fAcadi  dtf 
Sciences,  \SQ\]é 


EMPOISONNEMENT   URINEOX.  479 

plus  oa  moins  virulentes  du  liquide.  »  11  appuie  sa  manière 
deToir  sur  les  résultats  cliniques,  observés  après  Turéthroto- 
mie  interne,  suivant  qu'on  a  mis  ou  non  une  sonde  à  de- 
meare,  et  aassi  sur  des  expériences  directes,  entreprises  sur 
des  animaux,  et  montrant  que  l'injection  de  l'urine  dans  le 
sang,  détermine  la  mort  rapide  si  le  liquide  injecté  est  en 
grande  quantité  ou  de  qualité  toxique,  tandis  que  la  gué- 
ri^on  est  possible  dans  les  cas  contraires.  Ces  premières  don- 
oées  M.  Sédillot  les  compléta  en  1 868  *,  en  ajoutant  que  la 
fièvre  urineuse  éphémère,  suite  de  cathétérisme,  a  sa  raison 
•fètre  dans  une  cicatrisation  rapide  des  éraillures,  et  pour 
les  lésions  plus  profondes  dans  une  infiltration  sanguine  avec 
coagulation  dans  les  mailles  du  tissu  cellulaire. 

En  1864,  l'opinion  avancée  par  Marx,  trouva  un  défenseur 
convaincu  dans  M.  Dolbeau^.  Notre  regretté  collègue  se  dé- 
clara le  partisan  de  la  théorie  rénale  qu'il  développa  avec 
talenL  Pour  lui  la  fièvre  urineuse  est  la  conséquence  d'une 
congestion  momentanée  ou  persistante  des  organes  sécré- 
teurs de  l'urine.  Si  les  reins  sont  normaux  en  dehors  de  la 
congestion,  la  fièvre  cessera;  si  les  reins  sont  déjà  altérés  au 
moment  de  la  congestion,  celle-ci  devient  une  complication 
grave,  et  l'on  assiste  à  une  intoxication  par  l'urée  accumulée 
dans  le  sang.  La  sueur,  la  diarrhée,  les  phlegmasies  spécia- 
les, les  abcès  sont  le  résultat  des  efforts  que  fait  l'organisme 
pour  se  débarrasser  de  cette  trop  grande  quantité  d'urée  ac- 
cumulée dans  le  liquide  sanguin. 

Cependant,  dès  l'année  suivante  (1863),  la  théorie  de  l'ab- 
sorption urineuse  était  de  nouveau  invoquée  par  M.  Reliquet  ^, 
comme  cause  des  accidents  fébriles  consécutifs,  à  l'uréthro- 
lomie  interne  sans  sonde  à  demeure.  C'est  la  répétition  des 

1.  Sédillot.  Contributions  à  la  chirurgie,  l.  lî,  p.  319* 

2.  Dolbeau.  Traité  de  la  pierre  dans  la  vessie^  186i,  p.  ififi. 

3.  Reliquel.  De  Curéthroimnie  mteme. Thèse  de  Paris,  18(»5,p.  40  et  siii\ . 
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arguments  présentés  déjà  par  MM.  Maisonneuve,  de  Saint- 
Germain  et  Sédillot. 

Tandis  que  cette  série  d'affirmations  et  de  négations  se 
succédaient,  un  certain  nombre  de  recherches  physiologi- 
ques se  produisaient  et  tendaient  à  éclairer  la  question.  Déjà 
nous  avons  eu  à  vous  signaler  les  néphrotomies  et  les  sections 
nerveuses  pratiquées  par  M.  Claude  Bernard  (i  847-1 859);  déjà 
nous  vous  avons  parlé  des  injections  intra-veineuses  d'urine 
faites  par  M.  Sédillot  (1861);  il  nous  reste  à  examiner  les 
diverses  tentatives  entreprises  dans  le  but  d'apprécier  le  pou- 
voir absorbant  possible  des  voies  urinaires  et  particulière- 
ment de  la  vessie,  en  dehors  de  toute  lésion  traumatique.  On 
ne  se  contente  plus  de  nier  toute  absorption  vésicale,  sur  la 
foi  de  Bérard^,  ou  de  l'accepter  sans  conteste,  selon  l'opinion 
émise  en  1824  par  Ségalas,  père*;  on  veut  raisonner  sur  des 
faits. 

C'est  ainsi  qu'en  1862,  E.  Ségalas,  fils^  concluait,  d'ex- 
périences faites  en  collaboration  avec  M.  Martineau,  au  pou- 
voir absorbant  de  la  muqueuse  vésicale.  Une  solution  de 
strychnine  avait  été  injectée  dans  la  vessie  de  lapins  et  les 
animaux  avaient  succombé  avec  des  phénomènes  non  dou- 
teux d'empoisonnement. 

Les  résultats  obtenus  par  M.  Demarquay*,  en  1867,  furent 
beaucoup  moins  affirmatifs.  Il  s'agissait  d'une  série  de  ma- 
lades atteints  de  rétrécissements  de  l'urèthre,  dans  la  vessie 
desquels  on  injectait  une  solution  d'iodure  de  potassium. 
Tantôt  l'absorption  eut  lieu,  tantôt,  au  contraire,  elle  fit  com- 
plètement défaut. 


1 .  Bérard.  Cours  de  physiologie,  t.  II,  p.  630. 

2.  Ségalas.  Journal  de  Magendie,  1824,  t.  IV,  p.  185. 

3.  E.  Ségalas.  Des  difficultés  et  des  accidents  de  la  lithotritie.  Tbèse  île 
Paris,  (862,  p.  43. 

4.  Demarquay.  Union  médicale ^  27<^  année,  n«  2. 
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Préciser  le  pourquoi  de  ces  difTérences,  déterminer  nette- 

iLrQt  les  conditions  nécessaires  à  une  juste  interprétation  des 

:^u,  tel  fut  le  grand  mérite  de  l'école  de  Strasbourg,  et  en 

;-irti€iilier  de  MM.  Kuss  et  Susini.  Depuis  longtemps  déjà,  le 

ciébre  professeur  *  avait  montré  dans  ses  cours  que  la  mu- 

ri'^se  ¥ésicale  est  dépouvue  de  tout  pouvoir  absorbant, 

i  .>qa'oa  l'examine  à  l'état  sain  parfait  et  peu  d'heures  après 

Li  mort,  tandis  que  plus  tard,  ou  bien  lorsqu'on  l'a  froissée, 

rraîUée,  elle  ne  s'oppose  plus  aux  phénomènes  d'endosmose. 

<>c5  faits  furent  repris  en  1867,  par  M.  Susini*.  Les  résul- 

.^1?  que  nous  trouvons  consignés  dans  son  travail,  sont 

ir^  plus  intéressants,  car  ils  oot  été  obtenus  sur  des  ani- 

iiaiix  vivants  et  non  sur  des  vessies  détachées  du  cadavre. 

I.mme   son  maître  Kuss,  il  affirme  qu'à  l'état  sain  et 

: .  :  laaX,    sur   l'animal  vivant  ou    aussitôt  après  sa  mort, 

.    ithélium   vésical   intact  offre  une  barrière  absolument 

.^franchissable,  et  constitue,  eu  un  mot,  une  couche  iso- 

in  te  parfaite  entre  le  contenu   et  l'intérieur.  Gonune  lui 

^issi  il  admet  que  cette  barrière  est  fragile,  que  cette 

.:uche  isolante  est  facile  à  érailler,  et  qu'alors  les  échanges 

:-îr  exosmose  s'exécutent  librement.  Voici,  d'ailleurs,  Texpé- 

:.rnce  aussi  simple  que  précise  sur  laquelle  il  s'appuie  :  l'ani- 

T:d  étant  chloroformé,  on  remplit  la  vessie  d'une  solution  de 

ie  ferro-cjanure  jaune  de  potassium  au  5/ 1 00,  en  prenant 

^  précantious  les  plus  minutieuses  pour  que  l'extrémité  de 

.1  sonde  ne  frotte  pas  contre  la  paroi  vésicale.  Les  choses 

^tant  dans  cet  état  on  touchait  la  face  externe  du  réservoir 

^•ec  une  solution  concentrée  de  perchlorure  de  fer.  Aucune 

:4^iûojï  n'avait  lieu;  nulle  part,  l'on  n'apercevait  la  teinte 

.  «î^ue  earactéristique  donnée  par  le  contact  de  ces  deux  corps. 

?.  OtéparSosînî.  Thèse  de  Strasbourg. 

*  -  SoMoi.  De  VimperméabUUé  de  rêpithélium  vésical.  Thèse  de  Strasbourg, 
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Toutes  choses  étant  égales  d'ailleurs,  il  suffisait  de  pincer 
fortement  la  paroi  vésicale  entre  les  doigts  de  manîëre  à  faire 
frotter  l'une  contre  l'autre  les  faces  épithéliales,  ou  mieux 
encore  de  gratter  doucement  la  face  interne  de  la  vessie, 
avec  l'extrémité  d'un  mandrin  métallique  pour  voir  aussitôt, 
suivant  les  cas,  soit  des  taches,  soit  des  lignes  bleues  se  for- 
mer. Les  conclusions  sont  faciles  :  tant  que  l'épithélium 
est  sain,  vivant,  non  éraillé,  l'absorption  à  travers  la  paroi 
vésicale  est  nulle,  tandis  qu'à  la  suite  d'éraillures,  de  frotte- 
ments,de  desquamation  eu  un  mot,  quelque  petite  qu'elle 
soit  d'ailleurs,  les  propriétés  normales  se  trouvent  abolies  et 
font  place  à  un  état  de  perméabilité  d'autant  plus  marquée, que 
la  lésion  épilhéliale  sera  plus  étendue.  Aussi  est-ce  en  vain 
que  M.  Susini  injectait  dans  sa  propre  vessie,  soit  des  solu- 
tions iodurées,  soit  des  solutions  belladonées,  jamais  il  n'en 
ressentit  les  plus  petits  effets  physiologiques,  malgré  sa  sus- 
ceptibilité très  prononcée  à  l'action  de  ces  deux  médicaments. 
Un  de  mes  internes  les  plus  regrettés,  Àlling*,  a  repris  cette 
question  de  l'absorption  par  les  voies  urinaires,  mais  à  un 
point  de  vue  plus  général  et  plus  clinique.  Ge  n'est  plus  la 
vessie  seulement  mais  la  muqueuse  uréthro-vésicale  qu'il  a  eu 
en  vue.  Son  travail  fort  bien  conçu  se  divise  en  deux  parties. 
Dans  une  première  il  confirme  par  de  nouvelles  démonstra- 
tions ce  qui  a  été  dit  avant  lui  :  «  la  vessie  saine  n'absorbe 
pas  d'une  façon  appréciable  les  substances  médicamenteuses 
ou  toxiques,  la  vessie  enflammée  les  absorbe  d'une  façon 
très  notable.  »  Dans  une  seconde  il  se  croit  en  droit  de  con- 
clure, d'expériences  pratiquées  sur  l'animal  et  sur  lui-même, 
que  «  la  muqueuse  urcthrale  possède,  même  à  l'état  normal 
un  pouvoir  absorbant  manifeste.  »  Ce  dernier  point  mérite, 

1 .  Alling.  De  l'emploi  thérapeutique  des  injections  de  chloiydrate  dt  mor- 
phine dam  la  vessie,  (Bull,  thérap.j  30  décembre  1868),  et  De  l'absorptii*»* 
par  la  muqueuse  uréthro-vésicale,  thèse  inaugurale,  Paris,  1871. 
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je  pense,  coDÛrmâlion  avant  d'être  admis  d'une  façon  absolue. 

A  côté  de  ces  recherches  il  convient  de  placer,  bien  que 
plusieurs  années  les  séparent,  les  travaux  du  docteur  Muron  \ 
un  de  nos  anciens  internes,  trop  tôt  enlevé  à  la  science^  qui, 
à  deux  reprises  différentes,  en  1870  et  en  1873,  insista  sur 
les  caractères  plus  particuHèrement  nuisibles  selon  lui  de 
telle  ou  telle  urine,  suivant  qu'elle  est  ou  non  chargée  de  ma- 
tières extractives. 

Pendant  cette  période  de  recherches  expérimentales  nous 
ne  trouvons  qu'un  travail  clinique,  c'est  celui  de  Roser  sur 
la  fièvre  uréthrale^  La  fièvre  ne  se  montre  que  lorsqu'il 
va  rétrécissement;  c'est  dans  une  lésion  de  ce  rétrécisse- 
ment, soit  pai*  la  bougie,  soit  même  par  le  passage  de  l'urine, 
que  la  maladie  puise  sa  source.  La  fièvre  urélhrale,  nette- 
ment distincte  de  la  pyoémie,  de  la  septicémie,  de  l'urémie 
reconnail  pour  cause  une  action  réflexe,  propre  à  Turèthre, 
retentissant  sur  le  système  nerveux  et  particulièrement  sur  le 
système  vaso-moteur;  la  morphine  aurait  le  pouvoir  de  s'op- 
poser à  Fapparition  de  l'accès. 

A  partir  de  1b71  nous  rencontrons  une  série  non  inter- 
rompue de  travaux  importants.  C'est  tout  d'abord  M.  Reli- 
quet^,  appuyé  sur  les  expériences  de  Kuss  et  de  M.  Susini, 
^ur  l'autorité  de  MM.  Maisonneuve  et  Sédillot,  et  aussi  sur  les 
faits  de  sa  pratique;  il  admet  que  «  tous  les  accidents  de  Tin- 
toxication  urineuse  sont  dus  à  la  pénétration  de  l'urine  dans 
le  sang,  soit  par  une  plaie,  soit  par  l'absorption  au  travers  du 
chorion  dénudé  des  muqueuses  vésicales  ou  uréthrales. 

Puis  en  1872,  un  de  nos  internes,  M.  Malherbe^  (de 
Nantes),  insistait  longuement  sur  la  pathogénie  de  ces  acci* 

1.  MuroD.  Gaz.  mcd,  de  Paris,  1873,  p.  330. 

ï.  Roser,  Arehiv  der  BeUkunde,  chap.  xvii,  p.  2iC,  1867. 

3.  Reliqael.  Traité  d'S  opérations  des  voies  urinaires^  1871,  p.  7. 

4.  Malherbe.  La  fièvre  dans  les  maladies  des  voies  urinaires.  Thèse  de 
Paris,  1872. 
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dents  fébriles  et  se  déclarait  le  champion  décidé  de  la  théorie 
rénalç  qu'il  exposa  avec  beaucoup  de  talent.  Les  lésions  du 
parenchyme  rénal  constamment  observées  dans  les  autopsies 
consignées  dans  les  registres  de  mon  service,  la  dispropor- 
tion entre  les  accès  urineux  et  la  facilité  relative  de  tklle  ou 
telle  séance  de  lithotritie  ou  de  cathétérisme,  la  similitude 
plus  ou  moins  prononcée  des  accidents  urineux  et  des  acci- 
dents dits  urémiques,  telles  sont  en  réalité  les  considérations 
qu*il  fait  valoir  et  qui  lui  semblent  suffisantes  pour  dire  que 
la  fièvre  naît  sous  l'influence  du  rein,  altéré  d'une  façon  pal- 
pable, où  tout  au  moins,  troublé  dans  ses  fonctions. 

Quelques  mois  plus  tard,  M.  le  professeur  Gosselin^  pu- 
bliait une  leçon  des  plus  instructives  sur  la  pathogénie  de 
la  fièvre  urineuse.  Se  basant  sur  les  faits  cliniques  et  parti- 
culièrement sur  les  résultats  observés  par  lui  à  la  suite  de 
Turéthrotomie  interne,  suivant  qu'il  y  avait  ou  non  sonde  à 
demeure,  il  n'hésite  pas  à  affirmer  que  l'absorption  directe 
par  la  muqueuse  uréthrale  éraillée  ou  déchirée  est  un  iail 
acquis  à  la  science.  Il  ne  s'explique  pas,  il  est  vrai,  à  cette 
époque,  sur  les  causes  qui  produisent  ici  un  accès  faible,  là, 
au  contraire,  une  fièvre  intense;  mais  plus  tard  nous  le 
voyons  reprendre  cette  question,  et  dans  un  mémoire  pré- 
senté à  rinstitut  en  1 874  \  il  insiste  sur  la  gravité  toute  spé- 
ciale de  l'urine  ammoniacale.  Est-ce  à  dire  qu'il  nie  et  repoussa 
complètement  le  rôle  du  rein  ?  Nullement;  il  lui  parait,  il  esl 
vrai,  plus  vague,  moins  précis  et  dans  tous  les  cas  plus  rarej 
toutefois  en  1 873,  comme  il  l'avait  déjà  fait  en  1 867  ^,  il  admè| 
pour  certains  cas  une  «  urémie  chirurgicale  »  due  aux  alténi 
tiens  rénales.  I 


i.  Gosselin,  Clinique  ehirurgicaie  de  la  Charité,  i*^  édit.  IR73  et  3*  t^it 
I87i«,  t.  II,  p.  441,465  et  501. 

2.  Gosselin.  Comptes  rendus  Acad,  des  scietices,  i874,  t.  LXXVUI,  p.  ^^ 

3.  Gosselin.  Lettre  à  M.  SédUlot  {Tribune  médicale,  1867,  p.  35 i).        ' 
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Enfin  en  1 873  paraissait  la  thèse  de  M.  Girard  \  élève  de 
Demarqnay  et  qui,  lui  aussi,  ne  se  déclare  partisan  quand 
fLéflie  (Taucune  théorie.  Il  admet  volontiers  l'absorption  pour 
les  cas  rapides  et  bénins,  tandis  que  les  accidents  dits  per- 
DÎdeiix,  tandis  que  la  forme  chronique  de  la  fièvre  seraient 
:4aiôt  le  propre  de  l'urémie. 

Arrivés  au  terme  de  cette  revue,  aussi  complète  que  pos- 
sible des  diverses  théories  proposées  pour  expliquer  la  fièvre 
arinoise  et  les  accidents  urineux,  nous  pouvons  la  résumer 
en  qndques  mots.  Toutes  les  opinions  que  nous  avons  eu  à 
t<jus  exposer  peuvent,  en  effet,  se  grouper  autour  des  quatre 
p^nds  cbeis  suivants  : 

I.  Théorie  de  la  phlébite. 

n.  Théorie  nerveuse  (Oppression  des  forces,  défafllance  de 
l'organisme). 

m.  Théorie  de  r absorption  urineme^  avec  les  variétés  de  : 
absorption  par  plaie,  absorption  par  la  muqueuse  vésicale 
TDalade  ou  éraillée,  absorption  d'urine  saine,  absorption 
f  urine  altérée. 

IV-  Théorie  rénale^  c'est-à-dire  non  épuration  du  sang,  soit 
rarce  que  le  rdn  est  désorganisé  par  une  néphrite  déjà  an- 
'  ienne,  soit  parce  que  sous  une  influence  réflexe  il  est  tout  à 

up  le  siège  de  modifications  congestives  passagères. 


f  ,1 


III.  Étude  des  conditions  cliniques^  dans  lesquelles 
SE  produisent  les  accès  de  fièvre  urineuse. 

Nous  nous  garderons  bien  de  discuter  les  théories  que  nous 
Tenons  de  vous  exposer  avant  d'avoir  complété  l'étude  cli- 
nique que  nous  poursuivons.  11  était  nécessaire  de  vous  les 

i.  Girard,  hésurption  urineuse  ei  urémie  dans  les  maladies  des  toies  uri- 
-^^'.s.  Tbèse  de  Paris,  1873. 
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faire  connaître  afin  de  vous  montrer  le  terrain  de  la  discus- 
sion ;  il  serait  prématuré  de  faire  un  choix  ou  de  formuler 
une  appréciation.  Examinons  donc  ensemble  les  conditions 
qui  entourent  l'apparition  de  la  fièvre  urineuse  et  les  cir- 
constances qui  semblent  la  produire  et  la  favoriser.  Faisons 
cet  examen  aussi  complet  qu'il  est  nécessaire  ;  relevons  avec 
soin  ce  qui  appartient  à  la  maladie  et  à  l'opération  ;  tenons 
aussi  bien  compte  de  la  nature  et  des  complications  de  ia 
maladie  que  de  la  nature,  des  difficultés,  des  complications 
ou  des  accidents  de  Tacte  opératoire. 

Nous  resterons  ainsi  sur  le  terrain  de  la  pratique  et  nous 
passerons  en  revue  ce  qu'elle  met  le  plus  habituellement  sous 
nos  yeux. 

La  fièvre  urineuse  se  montre,  vous  vous  le  rappelez,  soit 
d'une  mauière  entièrement  spontanée  en  dehors  de  toute 
intervention  chirurgicale  récente  ou  ancienne  ;  soit,  et  c'est 
le  fait  le  plus  habituel,  chez  des  malades  soumis  à  des  ma- 
nœuvres opératoires  ou  même  au  simple  cathétérisme.  II  nous 
faut  donc  passer  en  revue  et  les  affections  diverses  des  voies 
urinaires  et  la  série  des  opérations  qu'on  a  coutume  d  y  pra- 
tiquer. 

A.  Fièvre  spontanée.  —  Lorsqu'on  parcourt  le  cercle 
des  maladies  urinaires  on  est  frappé  de  suite  par  le  fait 
suivant  : 

Les  lésions  franchement  aiguës  ne  s'accompagnent  pas  en 
général  de  fièvre  urineuse. 

Quel  que  soit  le  département  atteint  \  qu'il  s'agisse  de 
lurèthre,  de  la  prostate  ou  de  la  vessie,  les  affections  à  appa- 
rition rapide,  à  évolution  nettement  inflammatoire  ne  sont 
pas  accompagnées  de  fièvre.  Je  parle  bien  entendu  de  la  fièvre 

i.  Nous  faisons  ici  abstraction  des  néphrites.  La  question  de  la  fièvre 
dans  les  néphites  aiguës  sera  étudiée  dans  le  paragraphe  suivant. 
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itrineose,  la  seule  qui  doive  nous  occuper  ici-  11  esl  de  toute 
évidence  que  vous  pouvez,  au  cours  <i*une  uréthrite,  cl*uae 
r-Tstiie,  d'an  phlegmon  prostatique,  etc.,  rencontrer  un  état 
hibrile  {^as  oa  moins  prononcé;  maïs  il  est  banal  et  absolu- 
'  meal  analogue  à  celui  que  donnerait  un  panaiis,  une  bron- 
rbite,  ou  un  phlegmon  de  la  cuisse. 

Pour  fixer  nettement  vos  idées  sur  ce  point,  je  mets  ici 
«us  vos  yeux  le  tracé  thermo- 
métrique provenant  de  notre 
ancien  n*  1 5  atteint  de  prostati/e 
"//•//iirée.  Vous  pouvez  vous  con- 
taiocre  qu'il  n'offre  aucun  carac- 
lare  particulier.  Ni  la  tempéra- 
tare,  ni  les  autres  symptômes 
eoncc»nitanls  ne  se  sont  rappro- 
ihés,  même  de  loin,  de  l'une  ou 
l'autre  forme  de  la  fièvre  uri- 
Deuse.  Quant  à  l'apyrexie  habituelle  de  la  chaudepisse,  c'est 
un  lait  trop  connu  pour  que  j'y  insiste. 

Je  préfère  attirer  de  suite  votre  attention  sur  le  jeune 
homme  couché  au  n'  7.  Il  est  entré  dans  nos  salles  pour  une 
n^Ute  bleooorrhagique  des  plus  intenses  qui,  soit  dit  en 
passant,  a  été  rapidement  améliorée  et  guérie  par  les  instilla- 
tioDs  de  nitrate  d'argent.  Matin  et  soir  on  a  pris  avec  soin  sa 
lempérature,  mais  sans  constater  jamais  la  moindre  exacer- 
batioD.  Cette  absence  absolue  de  fièvre  est  la  règle,  je  vous  le 
répète,  dans  toutes  les  cystites  aiguës  franches  du  col  ou  du 
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L'apyrexie  des  cystites  est  démontrée  d'une  façon  plus 
saisissante  encore  chez  les  calculeux  au  cours  de  la  lithotriiie. 
Rien  n'est  plus  ordinaire  chez  eux  que  cette  forme  de  cystite, 
et  il  est  peu  de  cystites  plus  douloureuses  et  souvent  plus 
aiguës.  Kien  de  plus  rare  cependant  que  la  Gèvre  sous  l'in- 
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fluence  de  l'inflammation  du  réservoir  vésical.  M.  Malherbe 
avait  déjà  signalé  ce  fait  en  étudiant  dans  notre  service  )a 
fièvre  considérée  dans  chaque  maladie  des  voies  urinaires  en 
particulier.  Tout  ce  que  j'ai  vu  depuis  oe  fait  que  confirmer 
les  résultats  acquis  dès  cette  époque.  Les  tracés  fournis  par 
les  malades  atteints  de  cette  complication  démontrent  que  la 
plupart  sont  tout  à  fait  apyrétiques  ;  chez  d'autres  la  tempé- 
rature s'élève  de  quelques  dixièmes  de  degrés  au  moment  où 
survient  la  cjstite. 

Il  faut  d'ailleurs,  au  point  de  vue  de  cette  question  de  la 
fièvre  dans  la  cystite,  établir  une  distinction  absolue  basée  sur 
l'état  fonctionnel  antérieur  de  la  vessie. 

Je  dois  en  effet  rapprocher  de  ces  phlegmasies  à  maivhe 
rapide  la  rétention  (Turine  subite^  telle  que  vous  l'observez 
souvent  dans  nos  salles.  Quand  cet  accident  est  brusque  et 
frappe  une  vessie  encore  habituée  à  se  vider,  il  entraine  tout 
ce  cortège  pénible  d'eff'orts  et  d'angoisses  que  vous  connais- 
sez: mais  ici  encore  l'accès  urineux  fait  presque  toujours 
défaut.  11  fait  plus  souvent  défaut  dans  les  rétentions  des 
rétrécis  que  dans  les  rétentions  des  prostatiques.  Je  parle, 
remarquez-le  bien,  d'une  rétention  subite,  car  nous  aurons 
tout  à  rheure  à  vous  exposer  des  faits  absolument  différents 
à  propos  de  la  distension  vésicale  chronique. 

Si  pour  les  affections  que  je  viens  devons  signaler,  le  doute 
n'est  pas  possible,  il  n'en  est  pas  de  même  dans  certains  cas 
d'épididy  mites,  d'abcès  et  d'infiltrations  urinaires.  Leur  inter- 
prétation exacte  est  cependant  facile  si  l'on  observe  attentive- 
ment. 

Vous  pouvez  voir  encore  aujourd'hui  au  nM  6  de  la  salle 
Saint- Vincent  un  malade  qui,  il  y  a  six  semaines,  présenta 
tout  à  la  fois,  et  une  épididymite  suppurée  des  plus  graves  et 
tous  les  symptômes  du  second  type  de  la  fièvre  urineuse 
aiguë.  Fallait-il  en  conclure  à  un  rapport  de  cause  à  effet? 
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Éndemment  non,  si  Ton  examinait  les  choses  avec  soin. 

Xon*seulenient  il  s'agit  d'un  calculeux,  et  d'un  calculeux  fati- 

^éau  moment  où  il  est  entré  dans  nos  salles,  mais  la  cause 

l'remière  de  tout  le  mal  a  été  le  passage  d'une  bougie  dans  le  but 

de  préparer  le  canal.  Accidents  fébriles  et  accidents  épididy- 

loaires  ont  éclaté  simultanément.  Nous  sommes  donc  en  droit 

ie  Toir  dans  ce  fait  bien  plutôt  une  coïncidence,  ou,  si  vous 

sifflez  mieux,  une  double  complication  du  cathétéri^me  que 

ieox  affections  étroitement  unies  l'une  à  l'autre.  Or,  vous 

rencontrerez  souvent,  je  vous  en  avertis,  des  cas  analogues. 

Sachez  toujours  distinguer  avec  soin  l'épididymile,  suite  du 

athétérisme,  de  celle  qui  se  montre  spontanément  par  le  fait 

•f  une  uréthrite.  Ici,  en  effet,  la  fièvre  urineuse  est  chose  in- 

•  onnue.  Rappelez-vous  aussi  que  l'orchite  consécutive  au  pas* 

5age  d'une  sonde  est  un  avis  pour  le  chirurgien  ;  elle  révèle 

eo  effet,  une  susceptibiUté  prononcée  de  Turèthre,  et  doit,  par 

Id  même,  (aire  craindre  l'apparition  facile  de  phénomènes  plus 

graves. 

Les  mêmes  considérations  s'appliquent  à  Vabcès  urineux. 
Tantôt  il  se  révèle  par  cet  état  fébrile  banal  propre  à  toute 
suppuration  localisée,  tantôt  il  coïncide  avec  des  accidents 
urineux.  II  y  a  là  une  question  de  terrain;  tout  dépend  des 
^r>ions  déjà  existantes.  L'abcès  urineux,  de  même  que  l'in- 
-Itration,  s'observe  surtout  chez  les  vieux  urinaires  et  par 
conséquent  dans  des  conditions  complexes;  il  faut  en  parti- 
culier tenir  compte  de  la  rétention  d'urine  ou  tout  au  moins 
ie  la  stagnation  d'urine.  De  plus,  les  malades  se  présentent 
le  plus  souvent  à  Fhôpital  alors  que  l'abcès  est  déjà  formé  ou 
•jue  le  travail  phlegmoneux  est  entièrement  étabU.  Les  symp- 
tômes antérieurs,  recueillis  par  l'interrogation,  se  rapportent 
à  la  douleur  locale  et  aux  difficultés  de  la  miction,  mais  il  est 
rarement  fait  mention  d'un  grand  frisson  initial;  vous  trou- 
verez cependant  ce  grand  frisson  initial  lorsque  l'abcès  a  été 
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la  conséquence  d'une  manœuvre  chirurgicale.  L'élévation  de 
température,  observée,  lorsque  Tabcès  est  formé  ou  en  voie 
de  formation,  n'a  rien  qui  rappelle  les  tracés  de  la  fièvre 
urineuse  et  d'ailleurs  l'incision  provoque  la  défei^escence 
comme  pour  les  abcès  simplement  phlegmoneux.  Dans  l'une 
de  nos  observations  nous  voyons  un  grand  frisson  survenir 
deux  jours  après  l'incision  insuffisante 'd'un  abcès;  l'in- 
cision ^st  agrandie  et  la  fièvre  tombe.  Après  l'incision  la 
défervescence  complète  est  en  effet  la  règle,  et  cependant 
l'urine  s'écoule  à  travers  la  plaie.  Nous  vous  avons  bien  sou- 
vent fait  remarquer  dans  ces  cas  et  dans  les  cas  d'infillralion 
la  rapidité  avec  laquelle  se  détergeaient  les  parois  de  l'inci- 
sion. En  trois  ou  quatre  jours  les  plaies  sont  couvertes  de 
bourgeons  nombreux,  pressés,  d'un  rouge  franc,  d'une  vita- 
lité remarquable. 

Bien  souvent  aussi,  nous  vous  avons  fait  remarquer  qu'il 
fallait  absolument  distinguer,  entre  les  effets  du  milieu  de 
l'urine  sur  les  plaies,  et  ceux  de  sa  stagnation  au  contact  des 
tissus  divisés,  ou  de  sa  pénétration  dans  leurs  interstices.  La 
stagnation  et  la  pénétration  déterminent  des  accidents  locaui 
et  généraux;  le  contact  est  absolument  inoffensif,  même  avec 
de  mauvaises  urines.  On  serait  même  tenté  de  le  croire  favo- 
rable et  de  ranger  Turine  au  nombre  des  topiques  qui  favo- 
risent la  cicatrisation  des  plaies,  si  l'on  ne  connaissait  l'ex- 
trême vitalité  de  la  région  périnéale  que  Ton  ne  saurait  mieui 
comparer  qu'à  celle  de  la  face. 

Uinfiltration  durine  semble  au  premier  abord,  nous  offrir 
un  terrain  d'observation  favorable.  L'invasion  subite  du  tissu 
cellulaire  par  l'urine,  paraît  réaliser  de  véritables  conditions 
expérimentales  pour  l'étude  des  effets  de  l'absorption  directe. 
Il  s'en  faut  de  beaucoup  cependant  qu'elle  tienne  tout  ce 
qu'elle  semble  promettre,  comme  vous  pouvez  en  juger  faci- 
lement par  les  deux  remarques  suivantes  : 
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Dans  les  cas  pathologiques,  nous  nous  trouvons  en  pré- 
sence de  vieux  urinaires  et  nous  n'observons  pas  les  nnalades 
Hfs  le  début;  l'infiltration  est  faite  lorsqu'ils  viennent  à  l'hô* 
pital.  Linfiltration  pathologique  n'est  donc  pas  immédiate- 
n^ent  observée.  Les  altérations  locales,  la  gangrène  et  la 
:upparation  du  tissu  cellulaire  qui  succèdent  si  rapidement 
â!a  pénétration  deTurine  dans  l'interstice  des  tissus,  rendent 
zi.  ore  plus  complexes  les  conditions  dans  lesquelles  le  symp- 
:  me  fièvre  est  observé. 

Dans  les  cas  traumatiques  les  conditions  de  l'observation 
>  Dt  toutes  différentes,  il  est  vrai,  mais  examinons  de  près  ce 
ni  se  passe  alors  : 

Après  la  chute  à  califourchon  qui  détermine,  comme  on  le 
.^t,  la  rupture  presque  complète  de  l'urèthre  au  niveau  du 
:ulbe,  nous  n'avons  pas  observé  de  fièvre  dans  les  premières 
^ÎDgt-quatre  heures.  Le  périnée  est  cependant  tendu,  soulevé 
Tt  parait  infiltré,  mais  il  ne  s^agit  pas  d'une  infiltration  d'urine. 
En  effet,  lorsque  l'on  incise  largement  pour  rechercher  le  bout 
ystérieur  de  l'urèthre  et  placer  une  sonde  dans  de  bonnes 
'  onditioDs,  ce  n'est  pas  de  Turine  mais  des  caillots  sanguins 
vJe  Ton  trouve  dans  le  foyer.  On  voit  couler  du  sang,  mais  on 
"•?  voit  pas  couler  d'urine.  Lorsque  l'on  se  rend  un  compte 
^^ct  des  conditions  créées  par  le  traumatisme,  on  comprend 
i  ailleurs  que  le  bout  postérieur  puisse  s'opposer  à  la  sortie 
^1  liquide  contenu  dans  la  vessie.  Son  orifice  est  non-seule- 
ment contus,  recroquevillé,  revenu  sur  lui-même,  mais,  fait 
important,  il  est  situé  immédiatement  en  avant  de  la  portion 
riiembraneuse,  c'est-à-dire  du  véritable  sphincter  de  la  vessie. 
On  peut  donc  aisément  comprendre  que  la  contraction  de  la 
;  'rtion  musculeuse,  sans  doute  excitée  par  la  lésion  voisine, 
;  uisse  longtemps  résister  aux  efforts  de  la  vessie  et  s'opposer 
•*  rentrée  de  l'urine  dans  le  foyer  traumatiquc.  Il  n'y  a  pas 
:  ms  ces  cas,  d'infiltration  d*urine  immédiate. 
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Dans  le  seul  cas  où  j'ai  vu  l'infiltration  d'urine  succéder  Ji 
l'uréltirotomie  interne,  le  malade  avait  déjà  eu  de  nombret»; 
accès  fébriles  avant  que  l'infiltration  ne  se  déclarât.  Le  fait 
est  consigné  dans  le  mémoire  de  M.  Malherbe  (Obs.  111). 
L'opération  eut  lieu  te  2  mars,  l'incision  du  foyer  fui  fiûte 
le  28,  ce  jour  et  le  précédent,  grands  accès  urineux,  puis 
défervescence  incomplète  après  l'incision  et  reprise  des  accès 
jusqu'à  la  morl,  qui  eut  lieu  le  1 1  avril. 

L'infiltration  d'urine  est  souvent  le  point  de  départ  d'acd- 
dentssepticémiquesetsurtoutpyohémiques.Voici,  par  exemple, 
l'observation  d'un  cas  d'infdtration  terminée  par  la  mort, 
qu'il  nous  a  été  donné  de  complètement  suivre  (fig.  32).  Au 


moment  de  l'infiltration,  la  température  s'étève  à  38*,8  el 
retombe,  dès  le  lendemain,  à  37'2.  L'incision  est  faite  en 
pleine  défervescence.  Le  lendemain  grand  frisson,  puis  répé- 
tition des  frissons  et  des  accès  jusqu'à  la  mort.  Ce  malade  a 
succombé  à  l'infection  purulente. 

L'incision  assure  la  défervescence  définitive  toutes  les  fors 
qu'il  n'y  a  pas  de  complications  capables  d'entretenir  la  fièvre- 
Or  nous  le  répétons  :  les  lésions  anciennes  de  l'appareil  un- 
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oaiit,  la  septicémie  ou  l'infection  purulente  peuvent,  dans  ces 
<:as,  être  les  véritables  générateurs  de  la  fièvre  et,  dans  ces 
coaditions,  il  devient  fort  difficile  d'établir  la  part  qu'il  con- 
îioil  de  &ire  au  contact  de  l'urine  et  du  tissu  cellulaire. 

Les  lésions  chroniques  de  l'appareil  urinaire  se  présentent, 
au  point  de  vue  de  la  fièvre,  dans  des  conditions  très  diffé- 
rentes de  celles  que  viennent  de  nous  offrir  les  lésions  aiguës. 
Elles  vous  donneront  bien  souvent  l'occasion  d'observer  la 
âêrre  urineuse. 

Les  rétrécissements,  les  hypertrophies  de  la  prostate,  les 
calculs  de  la  vessie,  ne  sont  cependant  pas  par  eux-mêmes 
des  affections  fébriles.  Lorsqu'elles  deviennent  l'occasion 
d^accès  de  fièvre,  c'est  qu'un  élément  nouveau,  l'intervention 
chirui^cale,  s'est  présenté,  ou  que  des  lésions  consécutives 
de  l'appareil  urinaire  ont  été  la  conséquence  des  troubles  de 
la  miction  développés  sous  l'influence  de  l'affection  primitive. 

Le  but  de  l'observation  est  de  rechercher  et  d'indiquer 
les  conditions  qui  préparent  l'apparition  spontanée  de  la 
fièvre,  et  celles  qui  la  rendent  surtout  à  craindre  après 
riotervention. 

L'étude  des  rétrécis  et  des  prostatiques  fournit  à  cet  égard 
dunportants  résultats. 

Chez  les  rétrécis,  la  période  d'immunité  fébrile  est,  en  général 
fort  longue.  Quand  U  y  a  à  cet  égard  des  exceptions,  on  les  ren- 
contre chez  les  malades  qui,  sous  des  influences  souvent  diffi- 
ciles à  déterminer,  sont  arrivés  de  très  bonne  heure  à  Fimpos- 
âbilité  de  vider  complètement  leur  vessie.  Je  viens  d'observer 
à  rhôpital  Necker  un  jeune  homme  de  vingt  et  un  ans,  chez  le- 
quel s'étaient  montrés  plusieurs  accès  spontanés;  de  nouveaux 
accès  forent  provoqués  par  l'introduction  de  petites  bougies 
etpartouteslestentatives  de  dilatation.  Tai  fait  Turéthrotomie 
interne  qui  a  été  l'occasion  d'un  seul  accès;  le  malade  a  guéri 
et  n'a  plus  de  fièvre.  Chez  ce  jeune  homme,  dont  le  rétrécis- 
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sèment  s'était  très  rapidement  développé  (puisque  la  seule 
chaudepisse,  dont  il  ait  été  atteint,  datait  de  deux  années  seu- 
lement), nous  avons  constaté,  de  la  façon  la  plus  positive, 
avant  Turéthrotomie  et  au  moment  même  où  nous  Tavons 
pratiquée,  que  la  vessie  ne  se  vidait  pas. 

Ce  fait,  tout  exceptionnel  qu'il  est,  a  cependant  une  grande 
valeur.  Il  met  encore  mieux  en  lumière  que  les  observations 
des  vieux  rétrécis,  l'influence  de  la  stagnation  d*urine  sur  la 
production  du  symptôme  fièvre.  11  ne  s'agissait  pas,  en  effet, 
de  rétention  aiguë  ;  ce  malade  n'avait  jamais  eu  de  rétention 
d'urine  vraie  ;  il  urinait  péniblement,  mais  il  urinait  et  n*avait 
jamais  songé  à  recourir  au  cathétérisme. 

Dans  les  cas  habituellement  observés,  ce  n'est  qu'à  la  lon- 
gue et  après  plusieui*s  années  que  la  vessie,  enfin  vaincue 
dans  sa  contractilité,  arrive  à  ne  plus  se  vider  ou  même  à 
se  laisser  peu  à  peu  distendre.  C'est  alors  que  les  malades, 
jusque-là  bien  portants,  voient  apparaître  des  troubles  digestifs 
ou  se  montrer  des  accès  de  fièvre,  c'est  alors  aussi  qu'ils 
peuvent  d'emblée  être  atteints  de  la  forme  lente  de  la  fièvre 
urineuse  avec  ou  sans  accès  détachés. 

Chez  les  prostatiques,  la  période  d'immunité  est  moins 
longue;  mais  elle  peut  encore  se  chiffrer  par  années.  Tou- 
jours est-il  que  chez  eux  le  muscle  vésical  résiste  moins  aux 
efforts  qui  lui  sont  devenus  nécessaires  ;  une  inertie  plus  ou 
moins  prononcée  prépare  la  stagnation  avec  ou  sans  dis- 
tension, et  dès  lors  tout  est  prêt  pour  l'apparition  des  symp- 
tômes de  l'empoisonnement  urineux  et  en  particulier  de  celui 
dont  nous  nous  occupons  actuellement,  de  la  fièvre  sous  la 
forme  aiguë  ou  sous  la  forme  lente. 

Ces  données  ont  une  importance  trop  réelle  pour  que  je  ne 
retienne  pas  votre  attention  en  vous  montrant  des  exemples 
fournis  par  les  malades  de  nos  salles. 

Le  malade  couché  au  n^  5  est  porteur  d'un  rétrécissement 
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drjd  ancien.  C'est  la  seconde  fois  qu'il  vient  nous  trouver, 
c'est  la  seconde  fois  que  nous  le  soumettons  à  la  dilatation. 
Jamais  coudant,  ni  au  dehors  de  l'hôpital,  ni  pendant  son 
séjour  dans  nos  salles,  il  n'a  présenté  soit  le  plus  petit  frisson, 
>jii  le  plus  l^er  trouble  digestif;  ce  que  nous  expliquent 
f^dailement  et  ses  urines  restées  naturelles  et  surtout  Tab- 
sence  de  toute  saillie  anormale  de  la  vessie,  soit  du  côté  du 
rectum,  soit  à  l'hypogastre. 

Voyez,  au  contraire,  au  lit  en  face,  au  22 ,  ce  malade  que 
j  ai  opéré  d'uréthrotomie  interne,  il  y  a  quelques  jours.  Lors- 
qu  il  a  été  reçu,  il  présentait,  bien  qu'il  n'eût  jamais  été  sondé, 
t. us  les  symptômes  propres  à  la  forme  lente  de  la  fièvre  un- 
oeose.  En  le  signalant  à  ce  moment  à  votre  attention,  je  vous 
faisais  remarquer  qu'il  vidait  mal  sa  vessie.  On  sentait  par  la 
palpation  le  globe  vésical  fortement  distendu  au-dessus  des 
pubis  et  remontant  presque  jusqu'à  l'ombilic.  Aujourd'hui, 
grâce  à  l'uréthrotomie,  la  miction  a  repris  son  cours  naturel 
et  les  divers  phénomènes  morbides  ont  presque  entièrement 
disparu. 

Plus  net  encore  est  l'exemple  fourni  par  le  nM  5.  Au  mo- 
ment de  son  entrée,  ce  malade  présentait  une  cachexie  uri- 
Dense  des  plus  évidentes,  dont  il  nous  fut  facile  de  reconnaître 
la  cause.  La  vessie  remontait  jusqu'à  l'ombilic,  bien  que  le 
sujet  prétendit  pisser  d'une  façon  normale;  l'exploration  uré- 
thrale  nous  révélait  un  rétrécissement  de  la  portion  bulbeuse, 
rétrécissement  facile  à  franchir  d'ailleurs  par  une  bougie 
D'  7.  Nous  avons  entrepris  la  dilatation,  qui  fut  bien  sup- 
P<>rtée  grâce  à  des  précautions  que  nous  aurons  à  étudier 
ailleurs^  mais  que  je  vous  signale  de  suite,  à  savoir  :  séances 
éloignées,  simple  passage  de  la  bougie,  absence  de  toute  vio- 
leoce  et  de  toute  précipitation.  Aujourd'hui  la  bougie  n""  1 3 
peut  être  introduite;  la  vessie  ne  dépasse  plus  les  pubis  que 
de  trois  travers  de  doigt  environ.  Or  ce  matin  même,  vous 
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avez  entendu  ce  malade  vous  dire  qu'il  va  de  mieux  en  mieux 
et  que  son  appétit  commence  à  renaître.  En  d'autres  termes, 
vous  voyez  l'état  général  s'améliorer  au  fur  et  à  mesure  que 
la  stagnation  tend  à  disparaître. 

Vous  rencontrerez  des  faits  semblables  chez  les  prosta- 
tiques. Comparez,  par  exemple,  les  n**  10  et  24;  tous  deux 
sont  porteurs  de  prostates  énormes,  mais  tandis  que  l'un 
doit  à  un  calhétérisme  quotidien  et  r^ulier  l'évacuation  de 
ses  urines,  l'autre,  au  contraire,  nous  arrive  avec  une  disten- 
sion vésicale  manifeste.  Telle  est  la  raison  d'être  de  l'apyrexie 
absolue  du  premier  et  de  l'état  fébricitant  incontestable  du 
second. 

Ajoutons,  pour  en  finir  avec  les  lésions  du  canal,  que  tout 
ce  qui  viendra  exagérer  d'une  façon  même  passagère  la  gêne 
au  cours  des  urines,  et,  par  suite,  la  stagnation  du  liquide 
urinaire  aura  pour  conséquence  l'apparition  de  la  fièvre,  si 
elle  n'existait  déjà,  et  son  exagération  sous  forme  d'accès 
intercurrent,  si  elle  avait  déjà  pris  droit  de  domicile.  C'est 
ainsi  que  doivent  s'expliquer,  je  pense,  ces  faits,  relativement 
assez  fréquents,  où  l'on  voit  un  frisson  plus  ou  moins  violent 
suivre  à  courte  échéance  un  excès  de  quelque  nature  qu'il 
soil,  ou  même  une  simple  fatigue. 

Ces  considérations  vous  permettent  de  prévoir  ce  que  j'ai 
à  vous  dire  de  l'influence  de  la  cystite  chronique  sur  la  pro- 
duction de  la  fièvre.  Ici  encore  le  rôle  principal  appartient  à 
la  rétention  partielle.  Si  vous  vous  rappelez  que  la  cystile 
chronique  n'est  presque  jamais  primitive  et  que,  bien  sou- 
vent, elle  n'a  d'autre  origine  que  cette  stagnation  même  de 
l'urine,  dont  nous  venons  de  parler,  vous  comprendrez  pour- 
quoi la  cysto-prostatite  chronique  est  presque  fatalement  ac- 
compagnée, un  jour  donné,  de  fièvre  urineuse. 

N'oubliez  donc  jamais,  Messieurs,  quand  vous  serez  en 
face  d'un  rétrécissement  ou  d'une  hypertrophie  prostatique, 
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ie  palper  la  vessie.  Recherchez  avec  soin  si  elle  se  vide  ou 
000.  Tons  aurez  ainsi  la  clef  de  phénomènes  difficiles  à  in- 
terpréter sans  cette  notion.  Vous  pourrez,  de  plus,  choisir  en 
eoQoaissance  de  cause  tel  ou  tel  mode  de  traitement. 

Rappdez-vous  aussi  que  ces  états  morbides  capables,  si 
Too  n'intervient  pas,  d'engendrer  par  eux-mêmes  la  fièvre, 
sont  aussi  ceux  qui  fournissent  l'apparition  des  accès  les  plus 
'•nnidables  et  les  plus  graves  pour  la  plus  légère  tentative 
.'hirargicale.  Cela  ne  devra  pas  vous  empêcher  d'intervenir,  si 
Hodieation  est  précise,  mais  vous  interviendrez  en  toute  con- 
naissance de  cause. 

Les  caiculeux  constituent  une  sorte  de  tribu  à  part  au 
nnliea  des  affections  urinaires.  Les  uns  restent  exempts  de 
t'jote  complication  fébrile  ou  digestive  jusqu'à  une  époque  très 
iTancée;  (feutres,  au  contraire,  présentent  de  bonne  heure  ces 
digestions  difficiles,  cet  aspect  terreux  de  la  face  qui  sont 
comme  autant  d'avant-coureurs  de  phénomènes  plus  graves. 
Ces  différoices  ne  nous  ont  jamais  paru  être  en  rapport  con- 
stant soit  avec  l'âge  de  la  pierre,  soit  avec  son  volume.  Chaque 
malade,  chaque  vessie  semble  réagir  d'une  façon  particulière  et 
spéciale  contre  la  présence  du  corps  étranger.  Mais  par  cela 
nème  que  vous  n'avez  pas  de  guide  pour  préjuger  de  l'orga- 
nisme, gardez- vous  de  toute  intervention  précipitée.  Interrogez 
\Cfi  malades  avec  soin,  et,  pour  peu  que  vous  ayez  des  doutes, 
différez  de  quelques  jours,  je  ne  dis  pas  seulement  lecommen- 
tanent  du  traitement,  mais  même  l'exploration  vésicale.  Vous 
poarrez  ainsi  éviter  ou  prévoir  ces  accès  intenses  et  trop  sou- 
vent mortels,  dont  le  tracé  que  je  vous  montre  ici  peut  vous 
lonner  une  juste  idée  (fig.  33).  Les  caiculeux ,  je  vous  le 
répète  avec  intention,  n'ont  presque  jamais,  tant  qu'ils  sont 
ibandonnés  à  eux-mêmes,  ni  frisson  marqué,  ni  malaise  con- 
Bdérable;  aussi  sont-ils  de  très  bonne  foi  quand  ils  vous  dé- 
clarent n'avoir  jamais  eu  de  fièvre.  C'est  au  chirurgien  à 
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examiner  avec  soin  l'état  des  urines,  les  phénomènes  di- 
gestifs et  le  faciès  toujours  si  caraclérislique  dans  l'intoxica- 
tion urineuse  chronique,  sans 
négliger  d'appliquer  le  thermo- 
mètre. Grâce  à  ces  notions, 
nous  pouvions,  il  y  a  quelques 
semaines,  prévoir  chez  notre 
n*  25  les  accidents  qui  se  soDt 
montrés,  et  vous  prévenir  que 
nous  étions  en  face  d*un  cas 
des  plus  mauvais  pour  la  lilho- 
tritie  dont  les  séances  ne  pour- 
raient sans  doute  être  suppor- 
"ij^r/iw^rw"""  t^gg_  L'événement  a,  raalheu- 

'^'  reusement,    répondu    à    nos 

craintes,  et  la  taille,  si  le  malade  s*y  décide,  reste  sa  seule 
chance  de  salut. 

Je  crois  utile,  en  terminant  celte  revue  des  maladies  des 
voies  urinaires,  de  vous  rappeler  que  les  lésions  néoplasiqim 
telles  que  cancer  et  tubercules  ne  déterminent  par  elles- 
mêmes  que  la  fièvre  hectique  et  la  cachexie  qui  leur  est  propre. 
Les  lésions  secondaires  qu'elles  provoquent  et  qui  ont  pour 
effet  de  troubler  la  miction  ont,  au  point  de  vue  de  la  fièvre 
urineuse,  les  mêmes  conséquences  que  celles  des  autres  lé- 
sions de  l'appareil  urinaire. 


.!_::,:  pi 

.-■  j||n   '  ''  f 

Sty  ^;|||i| 

B.  Fièvre  proyoouée.  —  Si,  comme  nous  venons  de  le 
voir,  la  fièvre  urineuse  peut  se  montrer  spontanément  au 
cours  de  certaines  affections,  il  faut  reconnaître  cepeudant 
que  dans  la  grande  majorité  des  cas  on  la  voit  éclater  à  la 
suite  d'une  intervention  chirurgicale.  Toutes  les  manœuvres 
opératoires  n'y  exposent  pas  également,  soit  parce  qu'elle* 
diiïèrent  par  le  modus  faciendi,  soit  surtout  parce  que,  s'a- 
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dressant  à  des  lésions  différentes,  elles  se  trouvent,  en  réalité, 
agir  sur  des  terrains  et  dans  des  conditions  divers. 

Les  chiffres  que  nous  allons  vous  exposer  proviennent  de 
relevés  faits  dans  notre  service.  11  s*agit  donc  de  malades  que 
nous  avons  pu  suivre  pas  à  pas.  Ils  offrent  par  là  même  une 
valeur  que  je  tiens  à  vous  signaler. 

Sur  250  cas  de  dilatation  pure  et  simple,  la  fièvre  est  in- 
diquée 40  fois,  soit  :  dans  un  sixième*  Chaque  fois  nous  la 
voyons  apparaître  le  jobr  même,  de  la  séance  et  six  ou 
sept  heures  environ  après  le  passage  de  la  bougie.  Il  s'agil  en 
général  d'un  accès  aigu  franc  et  qui  reste  unique  dans  la 
majorité  des  cas.  Parfois  cependant,  comme  chez  un  de  nos 
anciens  malades  couché  au  n^  1,  les  accès  se  répètent, 
prennent  la  forme  aiguë  grave  (deuxième  type)  et  Ton  se  trouve 
conduit  alors  à  pratiquer  le  plus  tôt  possible  Turéthrotomie 
qui  seule  peut,  en  faisant  cesser  de  suite  la  stagnation  de 
l'urine,  mettre  un  terme  rapide  aux  manifestations  urineuses. 

Ce  qu'il  faut  bien  dire,  ce  qui  importe  pour  la  pratique, 
e  est  que  vous  pouvez,  je  n^hésite  pas  à  vous  Taffîrmer,  pro- 
voquer  à  votre  gré  la  fièvre  urineuse.  Je  ne  puis  ajouter, 
malheureusement,  que  vous  serez  maîtres  de  l'éviter  ;  il  est 
des  cas  où  elle  apparaît  alors  même  que  l'on  a  pris  toutes 
les  précautions  possibles,  que  Ton  s'est  entouré  de  toutes  les 
garanties  désirables.  Mais  n^est-ce  pas  beaucoup  déjà  de  con- 
naître et  par  suite  de  savoir  éviter  ce  qui  réveillerait  presque 
à  coup  sAr  ?  Toutes  les  fois  que  vous  serez  obligés  de  mettre 
de  la  force  pour  introduire  une  bougie,  toutes  les  fois  que 
70US  fatiguerez  le  canal  par  des  séances  trop  rapprochées, 
par  des  instruments  trop  gros,  dans  presque  tous  ces  cas, 
[iis-je,  il  y  aura  de  la  fièvre  et  d'autant  plus  que  votre  chirurgie 
lura  été  plus  mécanique,  si  vous  voulez  me  permettre  cette 
expression.  C'est  surtout  chez  les  malades  en  puissance  im*^ 
minente  de  fièvre,  comme  le  n^  1 5  dont  je  vous  parlais  il  y  a 
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un  instant,  que  le  moindre  manque  de  prudence  sera  de  suite 
marqué  par  une  poussée  de  fièvre  urineuse,  c'est-à-dire  par 
de  grands  accès. 

La  fièvre  ne  se  lie  pas  seulement  au  passage  de  la  bougie, 
elle  se  montre  quelquefois  aussi  dans  des  rétrécissemeuts  in- 
franchissables. C'est  ainsi  que  vous  avez  pu,  à  plusieurs  re- 
prises, constater  son  apparition  chez  notre  n*  22,  alors  que 
nous  ne  faisions  encore  que  chercher  notre  route  et  dila- 
ter l'entrée  du  rétrécissement  On  ne  saurait  invoquer,  en 
pareil  cas,  ni  l'éraillure  de  la  muqueuse  vésicale,  ni  même  la 
déchirure,  quelque  légère  qu'elle  soit,  de  Turèthre  comme 
porte  d'entrée  des  accidents  urineux.  Pour  que  cette  hypo- 
thèse fût  soutenable,  il  faudrait  que  la  solution  de  conti- 
nuité fût  baignée  par  Turine  et  permit  sa  résorption  ;  or,  il 
ne  saurait  en  être  ainsi,  puisque  le  bec  de  l'instrument  est 
forcément  resté  en  amont  du  rétrécissement.  11  me  semble 
plus  naturel  d'admettre  que  les  contacts  répétés  de  la  bougie 
ont  amené  un  état  de  phlogose  et  de  congestion  dont  la 
conséquence  naturelle  a  été  une  exagération  dans  la  diffi- 
culté de  la  miction  et  par  suite  une  petite  poussée  de  rétention 
d'urine.  La  vessie,  déjà  mal  vidée,  se  vide  encore  plus  in- 
complètement, et  dès  lors  la  fièvre  se  montre.  Peu  à  peu  les 
voies  d'excrétion  reprennent  leur  calibre  ordinaire  et  tout 
rentre  dans  Tordre  jusqu'au  jour  où  la  même  cause  éveillerai 
le  même  effet. 

C'est  d'ailleurs  par  le  môme  mécanisme  que  vous  verrei 
quelquefois  se  produire  les  accès  de  fièvre  consécutifs  aun 
petites  bougies  à  demeure,  qui  cependant  nous  rendent  de  si 
grands  services  dans  le  traitement  des  rétrécissements.  L'ac- 
tion habituelle  et  salutaire  de  ces  petites  bougies  est  defavo* 
riser  la  miction;  elles  la  facilitent  même  merveilleusement 
dans  la  majorité  des  cas.  Sous  l'influence  de  susceptibilités 
tout  individuelles  vous  verrez  au  contraire  certains  sujeUt 
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orioer  bès  péniblement  avec  la  bougie;  ceux-là  auront  de  la 
â'^Tre  et  yous  serez  obUgés  de  les  uréthrotomiser. 

Noos  avons  surtout  accusé  Faction  mécanique  des  instru- 
ments pour  expliquer  la  production  de  la  fièvre  pendant  la 
iilalation,  et  dans  l'abus  de  l'action  mécanique,  nous  comp- 
K'Qs  les  séjours  prolongés  des  bougies  qui  entrent  à  frotte* 
meot.  En  règle,  et  nous  vous  le  dirons  à  propos  de  la  sonde 
à  demeure,  on  ne  doit  laisser  séjourner  dans  le  canal,  que 
rs  instraments  qui  s'y  meuvent  très  librement. 

Faut-il  accuser  certaines  sensibilités  spéciales  dont  la  caté- 
gorie des  impressionnables  vous  montre  de  nombreux  spéci- 
aiens?  On  a  U-op  aflBrmé  que  la  sensibilité  du  canal  pouvait  être 
Qoe  cause  déterminante  des  accès  de  fièvre  et  les  auteurs  de 
C6S  affirmations  ont  trop  d'autorité  pour  que  je  conteste 
rinfloence  de  cette  cause.  J'y  suis  d'autant  moins  disposé 
d'aillears,  que  je  suis  convaincu  que  chez  certains  malades, 
particnli^ement  sensibles,  un  abus  de  l'action  mécanique  des 
instnmieots,  a  beaucoup  plus  de  chances  de  déterminer  une 
réaction  que  chez  tout  autre.  Mais  je  dois  avouer  cependant 
que  je  ne  crois  pas  à  mie  susceptibilité  spéciale,  en  quelque 
iorte  sui  generis.  J*ai  pratiqué  l'uréthrotomie  à  des  malades 
impressionnables  à  l'excès,  qui  me  déclaraient  à  l'avance 
({Q*ils  ne  sauraient  supporter,  même  une  heure,  la  sonde  à 
demeure.  Les  malades  l'ont  supporté  vingt-quatre  heures  et 
n  out  pas  eu  d'accès  urineux  après  l'opération. 

A  côté  de  la  dilatation  se  place  naturellement  Yuréthroto^ 
mie  interne.  Il  convient  d'autant  plus  de  rapprocher  l'un  de 
l'aoU^  ces  deux  modes  de  traitement  que  leur  parallèle  est 
one  question  des  plus  actuelles.  D'une  façon  générale  nous 
trouvons  la  fièvre  signalée  dans  un  tiers  des  cas  que  nous 
avons  analysés,  et  remarquez,  messieurs,  que  les  chiffres  sur 
l'^els  nous  nous  appuyons  méritent  toute  considération. 
Il  ne  s*agit  pas  de  moins  de  trois  cents  opérations  consignées 
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sur  notre  registre  spécial  de  l'hôpital  Necker;  et  chez  tous 
nos  malades  le  symptôme  fièvre  a  été  recherché  avec  le  soin 
le  plus  scrupuleux.  Dans  cette  proportion  de  un  fébricitant 
sur  trois  opérés,  nous  avons  rangé,  je  vous  en  aveitis,  tous 
les  cas  de  fièvre  sans  distinction  aucune.  Vous  pouvez  vous 
assurer  par  un  simpfe  coup  d'œil  jeté  sur  les  tracés  que  je 
vous  fais  passer,  qu'on  peut  observer  deux  faits  bien  diffé- 
rents :  ici  la  fièvre  traumatique  ordinaire  marquée  par  une 
légère  élévation  quotidienne  qui  dure  un  jour  ou  deux;  là, 
au  contraire,  l'accès  urineux  véritable  avec  son  ascension 
brusque  et  sa  défervescence  rapide.  Cette  distinction  est 
nécessaire  pour  bien  juger  des  résultats  de  Turéthrotomie 
interne.  Toutefois  nous  avons  mieux  aimé  pécher  par  excès 
que  par  le  défaut  contraire. 

Cette  remarque  une  fois  faite,  nous  n'aurons  plus  en  vue 
désormais  que  la  fièvre  urineuse  proprement  dite.  Elle  se 
présente  à  nous  avec  un  type  constant,  c*est  l'accès  aigu  franc 
dans  toute  sa  netteté  :  frisson  subit,  chaleur  ardente,  sueurs 
profuses,  rétablissement  complet  du  malade.  Le  tout  en  vingt- 
quatre,  trente-six  heures  au  plus  et  souvent  moins,  comme 
nous  avons  eu  occasion  de  vous  le  signaler  à  propos  de  la 
symptomatologie. 

S'il  est  important  de  savoir  la  fréquence  et  le  type  de  la 
fièvre  chez  les  uréthrotomisés,  il  ne  Test  pas  moins  dereche^ 
cher  à  quel  moment  elle  se  montre  et  quelles  sont  les  condi- 
tions qui  semblent  la  favoriser.  Dépouillant  à  cet  égard  les 
75  observations  où  la  fièvre  est  nettement  urineuse  nous  la 
rencontrons  : 

i  fois  sur  iO  :  le  premier  jour. 

3      —       iO  :  le  deuxième  jour  au  soir. 

5  —  10  :  dans  le  courant  du  troisième^  et  plus  particuliè- 
rement le  matin. 

<      —       \0  :  enfin,  elle  est  plus  ou  moins  tardive  et  ne  semble  pas 

avoir  de  rapport  direct  avec  l'opération  pratiquée. 
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Pour  bien  comprendre  la  valeur  de  ces  chifTres,  il  est 
Drcessaîre  de  vous  rappeler  quelle  est  notre  pratique  ordi- 
naire. Ausshâl  que  le  canal  est  incisé,  nous  plaçons  une  sonde 
i  demeure  et  nous  la  laissons  en  place  vingt-quatre  ou  trente- 
91  benres;  elle  n'est  pas  bouchée  et  l'écoulement  de  l'urine 
ie  Eût  d'une  façon  continue.  Or  vous  venez  de  constater  que 
le  pbs  grand  nombre  des  accès  fébriles  éclate  à  la  fin  du 
iwood  joar  et  surtout  dans  le  courant  du  troisième,  plus  par- 
ticnliteanent  dans  la  nuit  du  second  au  troisième  jour.  La 
bérre  se  montre  doue  dans  tes  douze  à  di>L-huit  heures  qui 
>uiveat  l'enlèvement  de  la  sonde  à  demeure. 

Les  accidents  fébriles  observés  pendant  que  la  sonde  est 
CD  place  ne  représentent  qu'un  dixième  des  cas  et  c'est 
ikirs  surtout,  c'est-à-dire  dans  les  premières  vingt-quatre 
b'^nres  qoe  le  tracé  therraomélrique  vous  montrera  la  peiite 
él>^niion  qui  caractérise  la  simple  influence  du  traumatisme, 
la  réaction  normale  qui  suit  tout  acte  opératoire.  Une  fois  sur 
dix  encore,  la  fièvre  s'est  montrée  tai-divement,  quatre  à  cinq 
jonrs  après  l'opération  ;  dans  ces  «^^  '<',2S^^'«iifv«  "-^ 
cas  il  est  presque  toujours  pos- 
sible de  relever  une  imprudence 
du  malade  qui,  se  sentant  bien  et 
K  croyaDt  indemne  de  tout  acci- 
dent, abandonne  toute  espèce  de 
précaution.  Ces  accès  tardifs  sont 
bien  des  accès  urineux,  ils  n'ont 
pas  plus  de  gravité  que  les  ac- 
cès plus  rapprochés  de  l'opé- 
nlioa  et  appartiennent,  presque 
tons  aussi ,  au  premier  type 
■le  b    forme  aiguë   (  fig.    34).  *' 

Nous  vous  avons  donné  le  résultat  du  dépouillement  de 
rensemble  de  nos  observations.  L'examen  d'un  groupe  d'opé- 
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rés  donne  les  mêmes  résultats.  Dans  son  mémoire  couronné 
par  la  société  de  chirurgie,  un  de  mes  internes  le  docteur 
Martinet  a  étudié  et  suivi  scrupuleusement  trente  malades. 
L'apyréxie  a  été  complète  vingt  fois.  L'accès  de  fièvre  n'a 
jamais  été  noté  le  premier  jour;  neuf  fois  il  a  été  observé  du 
second  au  troisième  jour,  une  fois  seulement  le  quatrième. 

L'influence  de  la  sonde  à  demeure  sur  le  moment  où  se 
produisent  les  accès  fébriles  et  sur  leur  fréquence  relative  est 
encore  mise  en  lumière  par  la  pratique  du  professeur  Gos- 
selin.  L'éminent  chirurgien  de  la  Charité'  a,  sur 35  opérations, 
observé  1 8  fois  la  fièvre;  la  proportion  est  donc  de  plus  de  moi- 
tié et  diffère  très  sensiblement  de  la  nôtre.  Mais  tandis  que  nous 
mettons  invariablement  la  sonde  à  demeure  dans  les  cas,  sur 
ces  35  opérations  1 4  fois  on  n'a  pas  mis  de  sonde  à  demeure. 
Or,  sur  ces  1 4  opérés,  1 0  ont  eu  des  frissons  et  de  la  fièvre. 
Chez  2  malades  la  fièvre  a  été  trè$  modénée  et  ne  s'est  montrée 
que  le  second  jour;  les  8  autres  ont  eu  leur  accès  le  jour 
même  de  l'opération  et  cet  accès  a  été  intense. 

Rien  n*est  plus  démonstratif  que  ces  résultats  ;  ils  portent 
par  eux-mêmes  un  enseignement  clinique  des  plus  impor- 
tants. Si  nous  les  rapprochons  des  nôtres,  ils  témoignent, 
comme  l'avaient  fait  nos  observations,  de  l'influence  évidente 
de^la  sonde  à  demeure  qui  est  en  définitive  antifébrile. 

Nous  n'avons  pas  encore  de  conclusions  à  poser.  Il  nous 
reste  encore  des  faits  à  produire  et  ces  faits  relatifs  à  la 
lithotritie  portent  avec  eux  des  enseignements  non  moins 
précis. 

Avant  de  les  aborder  je  dois  arrêter  votre  attention  sur  un 
point  particulier  afférent  à  la  question  que  nous  étudions.  Je 
veux  parler  de  l'influence  de  la  qualité  du  liquide  urinaire 
sur  la  production  de  la  fièvre.  Il  est  naturel  que  nous  en 

i.  Gosselin,  Clinique  de  la  Charité^  2«  édition,  t.  H,  p.  2i7. 
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pariions  actadlement  car  cette  influence  a  surtout  attiré  Tat* 
trotioo  à  propos  de  ruréthrotomie  et  votre  savant  msdtre,  le 
:rofesseur  Gossdin,  attribue  à  la  composition  que  présente  le 
liquide  urinaire  an  moment  de  Topération  un  rôle  considé- 
rable an  point  de  vue  de  la  production  de  la  fièvre. 

Si  nous  demandons  à  la  clinique,  et  à  elle  seule,  de  nous 
kbkeat  à  ce  sujet,  nous  arriverons  à  un  résultatcontradictoire. 
rai  nombre  de  fois  pratiqué  Turéthrotomie  et  même  la  litho- 
tritie  i  des  malades  dont  les  urines  étaient  absolument  alca- 
!jjes  et  même  ammoniacales  au  moment  de  l'opération.  Ces 
sialades  ont  été  souvent  indemnes  de  tout  accident  fébrile. 
Vous  en  avez  actuellement  un  très  remarquable  exemple  au 
:^'  I  de  la  salle  saint  Vincent  chez  cet  homme  déjà  âgé  que 
j'ai  oiélhrotomisé  dernièrement  malgré  l'état  franchement 
aniinoniacal  de  ses  urines.  Vous  savez  que  sous  l'influence  de 
i  êracoation  régulière  de  la  vessie  les  urines  sont  redevenues 
acides.  L'état  ammoniacal  des  urines  ne  pose  donc  pas  de 
jotre  indication  à  l'opération,  il  oblige  même  souvent  le  chi- 
nirgien  à  agir. 

Nous  ne  voulons  pas  dire  qu'il  agit  alors  dans  des  condi- 
:i.os  lavorables,  mais  au  point  de  vue  qui  nous  occupe,  nous 
saions  qa'il  peut  opérer  sans  avoir  nécessairement  à  craindre 
lâ  prodoclion  d'accès  de  fièvre. 

Lezpàîmentation  a  trop  nettement  démontré  les  qualités 
piârdcaiièrement  nocives  du  liquide  urinaire  qui  a  subi  la 
transformation  ammoniacale  pour  que  la  clinique  n'en  tienne 
pas  le  (Ans  grand  compte.  Hais  nous  irions  plus  loin  que  les 
ûits  ne  nous  autorisent,  si  nous  considérions  comme  fata- 
lement voués  aux  accidents  fébriles  tous  les  malades  chez 
lesquds  il  but  intervenir  alors  que  la  vessie  contient  des  urines 
itérées  dans  leur  composition. 

Je  reviens  encore  un  instant  à  l'uréthrotomie  pour  ajouter 
lie  ce  n*est  pas  seulement  l'introduction  immédiate  d'une 
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sonde  à  demeure  qui  peut  vous  aider  à  préserver  vos  malades 
de  la  fièvre.  Plus  je  pratique  cette  opération  et  plus  je  de- 
meure convaincu  qu'une  grande  partie  des  accidents  si  graves 
qui  ont  autrefois  signalé  et  discrédité  la  pratique  de  Turé- 
throtomie  interne  étaient  dus  à  l'introduction  forcée  et  au 
séjour  d'une  trop  grosse  sonde  à  demeure.  J'ai  vu  les  suites 
de  l'opération  se  simplifier,  j'ai  vu  ses  résultats  se  perfection- 
ner quand  l'expérience  m'a  démontré  que  la  sonde  à  demeure 
devait  être  trop  petite,  c'est-à-dire  entrer  sans  frottement, 
séjourner  sans  distension. 

Des  considérations  analogues  à  celles  que  je  viens  de  vous 
exposer  doivent  vous  être  présentées  de  nouveau  à  propos  du 
cathétérisme  évacuateur  et  de  son  influence  sur  la  production 
dé  la  fièvre.  Je  vous  citerai  par  exemple  le  tracé  thermomé- 
trique d'un  prostatique  régulièrement  sondé  d'habitude  par 
nous  ou  par  nos  internes.  Quatre  fois  nous  avons  autorisé  le 
malade  à  se  sonder  lui-même  ;  il  Ta  fait  maladroitement  et 
quatre  fois  ses  essais  ont  été  suivis  d'une  poussée  fébrile  des 
plus  manifestes.  Il  est  donc  facile  de  prouver  que  la  manière 
dont  la  sonde  est  conduite  peut  avoir  une  influence  décisive 
sur  la  production  des  accès  de  fièvre. 

Mais  n'anticipons  pas  sur  l'exposé  des  faits  et  cherchons 
tout  d'abord  quelle  est  la  fréquence  de  la  fièvre  urineuse  chez 
les  malades  qui  vident  artificiellement  leur  vessie. 

Sur  60  malades  soumis  au  cathétérisme  évacuateur  et 
dont  nous  avons  consulté  les  observations,  nous  n'avons 
trouvé  la  fièvre  signalée  que  chez  20  d'entre  eux.  Ce  chiffre 
est  certainement  inférieur  à  la  vérité.  11  faut  admettre  ou 
que  nous  sommes  en  face  d'une  série  exceptionnellement 
heureuse,  ou  que,  les  accidents  ayant  été  peu  marqués,  on  a 
cru  pouvoir  en  négliger  la  mention  dans  l'observation.  En  ne 
parlant  que  d'après  l'impression  laissée  par  la  pratique  jour- 
nalière, je  crois  pouvoir  vous  dire  que  dans  la  moitié  dçs  cas 
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ao  moÎDS  voos  observerez  un  jour  ou  Fautre  l'apparition 
<f  im  accès  fébrile  plus  ou  moins  accentué,  mais  appartenant 
presque  toujours  au  deuxième  type  aigu. 

Quoi  qu'il  en  soit,  voyons  comment  se  décomposent  les 
20  cas  de  fièvre  dont  nous  avons  la  description  complète. 
16  fois  elle  succède  au  cathétérisme,  mais  tandis  que  chez 
12  de  ces  malades  elle  finit  par  cesser  apr^  une  ou  plusieurs 
apparitions,  chez  4  autres  elle  prend  droit  de  domicile  et  se 
répète  d'une  façon  tellement  constante  qu'il  Êdlut  renoncer 
d  l'intervention  chirurgicale  ou  du  moins  en  modifier  le  mode. 
—  2  fois  elle  coïncide  avec  l'établissement  d'une  sonde  à 
iemeore.  —  2  fois  enfin,  et  ces  faits  sont  des  plus  intéres- 
sants, la  fièvre,  qui  existait  quand  le  malade  est  entré  à  Thô- 
phal,  disparut  pendant  le  traitement  pour  reparaître  le  jour 
MJ  l'on  a  cessé,  ici  l'usage  de  la  sonde  à  demeure,  là  le  ca- 
thétérisme  régulièrement  pratiqué  matin  et  soir. 

La  conclusion  à  tirer  de  ces  faits  est  des  plus  naturelles  : 
û  rinlervention  chirurgicale  a  ses  dangers,  elle  a  aussi  ses 
avantages  incontestables  ;  si  elle  éveille  parfois  la  fièvre,  sou- 
vent aussi  elle  seule  permet  de  la  faire  cesser.  L'histoire  du 
3  18,  vous  renseignera  d'ailleurs  d'une  façon  absolue.  Il 
^l  nous  trouver,  vous  vous  le  rappelez,  pour  une  cysto- 
prostatite  chronique.  Nous  le  soumettons  au  cathétérisme 
^vacuatenr  régulièrement  pratiqué  matin  et  soir.  Tout  alla 
bien  d'abord,  mais  peu  à  peu  le  canal  s'irritait,  le  passage  de 
la  sonde  devenait  plus  difficile  et  plus  laborieux,  quelques 
aecès  fëbriles  survenaient  mais  légers.  Un  soir  le  malade 
n'est  pas  sondé,  aussitôt  éclatent,  par  le  fait  même  de  la  réten- 
tion urinaire,  des  accidents  des  plus  violents.  Pour  pouvoir 
tont  à  la  fois  assurer  l'écoulement  de  l'urine  et  éviter  l'irrita- 
tion du  canal,  nous  nous  décidons  à  mettre  la  sonde  à  de- 
meure. Grâce  à  ce  traitement,  le  calme  revint  peu  à  peu  et 
anjourf  hui^  ce  malade,  que  nous  avions  pu  considérer  un 
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moment  comme  à  peu  près  perdu,  est  en  pleine  convales- 
cence et  tout  nous  porte  à  penser  que  la  guérison  sera  com- 
plète. Ajoutons  que  la  vessie  a  recouvré  sa  contractilité  nor- 
male, qu'elle  se  vide  spontanément  et  que  si  le  malade  se 
sonde  encore  régulièrement  une  fois  par  jour^  c'est  par  me- 
suré de  précaution  et  pour  éviter  toute  tendance  nouvelle  à 
la  rétention  urinairê. 

Vous  voyez,  messieurs,  par  cet  exemple  dont  vous  avez 
été  témoins,  quelle  est  la  valeur  du  cathétérisme  évacuateur, 
lorsqu'il,  est  conduit  avec  prudence,  et  lorsqu'on  peut  éviter 
les  traumatismes  deTurèthrcGar,  je  vous  le  répète,  ici  encore 
la  douceur  est  de  règle  absolue  et  toute  violence  doit  être 
proscrite  comme  étant  des  plus  dangereuses  et  ce  sont  là 
des  recommandations  qu'il  faut  plus  encore  adresser  aux 
malades  qu'à  ceux  qui  les  soignent. 

J'irais  cependant  bien  au  delà  de  la  vérité  clinique  si,  après 
vous  avoir  montré  l'avantage  et  la  nécessité  des  manœuvres 
douces  et  attentives,  je  ne  vous  avertissais  que  l'introduc- 
tion la  plus  méthodique  et  accomplie  dans  les  meilleures 
conditions,  que  l'observation  la  plus  rigoureuse  des  princi- 
pes, qui  doivent  présider  à  l'introduction  et  au  séjour  d'une 
sonde  laissée  à  .demeure ,  n'assurent  pas  nécessairement  le 
succès.  Souvent  même,  en  dépit  des  espérances  les  plus  jus- 
tifiées, vous  verrez  un  certain  nombre  de  complications,  et, 
en  particulier,  la  fièvre  urineuse  venir  traverser  la  cure  et 
compromettre  le  résultat  final. 

Dangereuse  aussi  est  l'évacuation  brusque  et  complète  de 
toute  l'urine  renfermée  dans  une  vessie  distendue  depuis 
longtemps.  Je  ne  chercherai  pas  à  vous  en  donner  Texplica- 
tion,  mais  le  fait  existe  et  cela  suffit  pour  que  je  doive  le  si- 
gnaler. L'organe  a  perdu  sa  contractibilité,  il  ne  peut  revenir 
de  suite  à  ses  dimensions  normales  ;  sachez  attendre  et  lais- 
sez-lui le  temps  de  réapprendre  ses  fonctions.  N'arrivez  que 


BMPOISONNBMBNT  URINBUX.  309 

peu  à  petit  (en  quatre,  dnq,  six  jours)  à  une  évacuation  ab- 
scJoe. 

Telle  est  la  conduite  que  nous  tenions  près  du  malade 
coQché  au  n^  6  et  qui  nous  a  permis  d'obtenir  un  résultat 
plos  fiiTorable  que  nous  ne  pouvions  l'espérer  tout  d'abord. 

La  lithotriiie  est  de  toutes  les  opérations  dont  nous  avons 
i  nous  occuper  celle  qui  éveille  le  plus  sûrement  la  fièvre. 
Noos  la  trouvons  à  peu  près  constante  dans  nos  observations. 
Je  n'ai  presque  pas  souvenance  d'un  opéré  qui  n'ait  pas  eu, 
S'iit  à  une  séance,  soit  à  une  autre,  une  poussée  fébrile.  Mais 
de  tontes  les  séances,  la  première  et  la  seconde  sont  sans 
contredit  celles  qui  sont  le  plus  souvent  suivies  d'accidents 
orineux.  Ils  deviennent,  au  contraire,  d'autant  plus  rares  et 
d  autant  moins  marqués  que  le  traitement  est  plus  avancé. 

Dans  la  majorité  des  cas,  ces  accès  sont  francs  et  se  jugent 
facflement.  Il  y  a  cependant  quelques  exceptions  malheu- 
reuses, indépendantes  de  l'opération  et  de  l'opérateur.  Il  faut 
apprendre  à  les  prévoir,  et  j'espère  que  l'un  des  meilleurs  ré- 
sultats de  l'étude  que  nous  poursuivons  sera  de  vous  faire 
apprécier  la  nature  du  terrain  sur  lequel  vous  êtes  appelés  à 
combattre  la  maladie. 

L'intensité  de  la  fièvre  est  dans  un  rapport  presque  absolu 
avec  le  degré  du  traumatisme.  Plus  la  séance  est  laborieuse, 
plus  elle  est  prolongée  et  plus  l'accès  sera  fort.  Le  chirurgien 
peut  presque  toujours  prévoir,  au  moment  où  il  retire  l'ins- 
trunoent,  s'il  y  aura  fièvre  ou  non  et  quelle  sera  sa  violence. 
Le  tracé  thermométrique  que  je  mets  sous  vos  yeux  (fig.  35) 
vous  permettra  de  suivre  la  progression  décroissante  de  la 
fiè?re  avec  le  nombre  des  séances  :  il  s'agit  du  calculeux  cou- 
ché au  n°  1 0  et  à  qui  nous  accordions  ce  matin  sa  sortie.  Au 
moment  de  son  entrée,  la  température  était  à  37^.  Une  simple 
exploration  suffît  pour  la  faire  monter  à  38*,6.  Le  calme  se 
rétablit  vite,  mais  la  première  séance  s'accuse  par  une  élé- 
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▼ation  rapide  à  AO'.Î.  La  fièvre  tombe  de  nouveau,  mais  pour 
reparaître  après  chaque  opération;  chaque  fois  cependant  elle 
est  de  moins  en  moins  prononcée  :  c'est  ainsi  que  nous  voyons 
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le  thermomètre  marquer  successivement  39, 38',2,  puis  38 
seulement  au  fur  et  à  mesure  que  les  séances  se  répètent. 

Les  accès  vont  s'atténuant  comme  le  traumatisme  lui- 
mâme.  Il  est  bien  évident  que  la  première  séance  est  plus 
fatigante  qu'une  simple  exploration  et  plus  fatigante  aussi 
que  les  opérations  ultérieures.  La  pierre  est  plus  difficile  i 
saisir,  les  manœuvres  sont  plus  étendues,  les  fragments  soDt 
plus  volumineux  et  surtout  plus  anguleux.  Ainsi  s'explique 
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lapparition  presque  constante  de  la  fièyre  au  début  du  trai- 
leflienL 

Puisque  je  viens  de  prononcer  le  mot  de  fragments,  laissez- 
Dcoi  YOQs  dire  de  suite  que  leur  engagement  dans  le  canal, 
qoeieur  expulsion,  lorsqu'elle  est  pénible  et  laborieuse,  suf- 
îiscot  pour  provoquer  un  accès  fébrile,  et  que  cet  accès  est 
^)UTeot  égal  ou  même  supérieur  en  intensité  à  celui  que 
proToque  la  séance- 
Tous  avez  pu  en  avoir  la  preuve  chez  deux  de  nos  malades 
actueUement  en  cours  de  traitement;  l'un  et  l'autre,  malgré 
DOS  reeonmiandations,  ont  uriné  debout  et  poussé  avec  force 
p<jur  se  débarrasser  des  fragments  qui  se  sont  précipités  dans 
le  canal. 

n  y  a  là,  vous  le  concevez,  un  véritable  traumatisme  du 
col  ^ésical  on  de  l'urèthre,  ou  de  l'un  et  de  l'autre  à  la  fois. 
Ce  traumatisme  peut  aussa  bien  se  produire  alors  que  les 
fragments  engagés  ne  sont  pas  expulsés. 

Vous  aurez  fréquemment  l'occasion  d'observer  des  faits 
>^mblables,  et  vous  y  trouverez  4' explication  de  ces  accès 
i^lachés  et  soudains  qui  souvent  surviennent  entre  deux 
^ces  parfaitement  ap3^tiques. 

Le  temps  écoulé  entre  le  moment  de  l'opération  et  l'appa- 
rition du  frisson  est  réglé  d'une  façon  presque  mathématique  ; 
il  \me  de  quatre  à  dix  heures.  Si  la  séance  a  heu,  comme 
QOQs  avons  coutume  de  la  pratiquer  ici,  vers  les  dix  heures 
du  matin,  la  fièvre  se  montrera  vers  les  cinq  heures.  Si  elle 
i  lieu  plus  tôt,  l'accident  sera  pour  l'après-midi  ou  quelquefois 
dans  la  nuit  qui  suit  la  séance.  11  est  tout  à  fait  exceptionnel 
de  ne  constater  son  apparition  qu'après  vingt-quatre  heures. 
Jen  dirai  autant  de  ces  accès  fébriles  saisissant  le  malade  aus- 
^tôt  la  litholritie  achevée  ;  je  n'ai  pas  observé  de  faits  de  ce 
genre  ;  ceux  qui  ont  été  cités  paraissent  être  la  conséquence 
de  manonivres  malhwreuses,  soit  par  les  lésions  graves 
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qu'elles  ont  produites,  soit  par  le  temps  qu'elles  ont  duré. 

Lorsqu'il  s'agit  de  Y  engagement  d'un  fragment  j  les  phéno- 
mènes morbides  ont  une  évolution  bien  plus  rapide.  Le  n""  6, 
lithotritié  de  l'avant^veille,  se  levait  hier  matin  à  sept  heures 
pour  uriner;  il  fut  pris  tout  à  coup  d'une  douleur  vive  au  col 
de  la  vessie,  pissa  un  peu  de  sang  et  ne  parvint  qu'après  de 
longs  et  pénibles  efforts  à  expulser  une  petite  pierre  du  vo- 
lume d'un  pois  environ,  mais  rugueuse  et  à  arêtes  presque 
tranchantes.  Au  moment  de  la  visite,  à  neuf  heures  et  demie, 
soit  deux  heures  après  ce  petit  accident,  nous  le  trouvons  déjà 
baigné  de  sueur,  c'est-à-dire  déjà  arrivé  au  dernier  stade  de 
son  accès. 

J'ai  trop  souvent  observé  des  faits  semblables  pour  qu'il 
puisse  y  avoir  dans  mon  esprit  le  moindre  doute  sur  la  rela- 
tion de  la  cause  à  l'effet. 

La  différence  dans  la  rapidité  de  la  production  de  raccès 
occasionné  par  la  séance  et  de  ceux  qui  sont  dus  à  des  expul- 
sions brutales  de  fragments  trop  gros  ou  trop  irréguliers, 
mérite  de  fixer  l'attention. 

Le  traumatisme  est  en  effet  très  différent  dans  les  deux  cas. 
Avec  une  sé^ance  heureuse,  méthodiquement  conduite,  le  trau- 
matisme existe  sans  doute,  mais  à  un  faible  degré  ;  il  s'écoule 
un  certain  nombre  d'heures  entre  la  cause  et  l'effet,  entre 
l'opération  et  Taccès. 

Dans  l'expulsion  brusque  d'un  fragment,  le  traumatisme 
est  assez  Umité,  mais  il  est  brutalement  produit  par  la  force 
même  qu'acquiert  le  jet  d'urine,  un  moment  retenu  par  le  corps 
étranger  qui  lui  barre  le  passage.  La  fièvre  succède  presque 
immédiatement  à  l'accident. 

La  comparaison  de  l'uréthrotomie  et  de  la  lithotritié,  au 
point  de  vue  de  leur  influence  sur  la  fièvre  est  non  moins  in- 
téressante. La  fièvre  se  produit  plus  habituellement  après  la 
lithotritié,  l'accès  est  plus  rapproché  du  moment  de  l'opéra- 
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tioQ.  Mais,  dans  ruréthrotomie,  la  moindre  fréquence  et  le 
retard  des  accès,  ne  s'observent  que  lorsque  Ton  se  sert  de  la 
îonàe  à  demeure. 

Ce  n'est  donc  pas  parce  que  le  traumatisme  s'adresse  à 
rorëthre  dans  Turéthrotomie  et  plus  particulièrement  à  la 
vessie  dans  la  litbotritie  que  la  fièvre  se  montre  avec  une  fré- 
pence  et  à  des  moments  différents.  C'est  une  précaution 
pératoire,  empêchant  le  contact  de  l'urine  et  de  la  plaie,  qui 
vaut  à  Furëthre  cette  apparente  inununité. 

Ce  qui  ressort  évidemment  de  l'étude  attentive  de  faits 
:'>mbreux,  de  faits  d'observation  journalière,  c'est  que  la  pro- 
iuction  de  la  fièvre  après  le  traumatisme  est  certainement 
^vorisée  par  le  contact  de  la  plaie  et  de  l'urine,  contact 
utermittent  dans  l'urèthre,  continu  dans  la  vessie.  Ce  qui  est 
':Dcore  acquis  par  cette  étude,  c'est  que  le  traumatisme  par 
ii-mèrae  favorise  la  production  de  l'accès  urineux  qui  est 
i  autant  plus  précoce,  d'autant  plus  grave,  que  le  traumatisme 
i  une  intensité  plus  grande. 

Mais  il  suffit  de  se  reporter  à  ce  que  nous  a  appris  l'étude 
-e  la  fièvre  spontanée  pour  ne  pas  rester  sous  cette  impres- 
i  jQ.  que  le  traumatisme  est  Tagent  nécessaire  à  la  produc- 
'-OQ  de  la  fièvre,  et  que  l'habileté  du  chirui^en,  les  précau- 
^ODs  que  lui  suggère  l'expérience,  pourront  toujours  fournir 
i^  garanties  contre  les  conséquences  des  opérations. 

Certes,  et  il  ne  faut  pas  songer  à  s'en  défendre,  ce  sont  les 
naoœuvres  instrumentales  qui,  le  plus  souvent,  déterminent 
tempoisonnement  urineux.  Mais  il  ne  faut  ni  mettre  hors  de 
cause,  ni  atténuer  l'influence  de  l'altération  des  oi^anes.  Cela 
ierait  d'autant  moins  juste  que  souvent  les  accidents  «ou  les 
Bsuccès  de  la  pratique  la  plus  rationnelle  dans  ses  indica* 
ioDs,  la  plus  sage  et  la  plus  modérée  dans  son  application  ne 
Bnraient  reconnaître  il'autre  explication  que  les  lésions  plus 
n  moins  latentes  de  l'appareil  urinaire.  Le  côté  le  plus  dilfi- 
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cile  du  rôle  du  chirurgien  dans  la  pratique  des  maladies  des 
voies  urinaires  est  de  prévoir  et  de  mesurer  les  conséquences 
de  son  intervention.  Il  doit,  avec  la  même  résolution,  avec  la 
même  fermeté  et  la  même  promptitude  de  décision,  obéir  aux 
indications  ou  se  soumettre  aux  contre-indications. 


DIX-NEUVIÉME   LEÇON 

FIÈVRE   URINEUSE  (Suite.) 

IV.  —  Parallèle  de  la  fièvre  urineuse  avec  la  fièvre  des  maladies  aiguës  du  rew 
et  avec  les  accès  d'origine  infectieuse.  —  Congestion  rénale.  —  Néphrite  caUr- 
rhale.  —  Néphrite  interstitielle  aiguë  et  chronique.  —  Fièvre  paludéenne.  — 
Septicémie.  —  Pyohémie. 

V.  —  Discussion  des  théories  et  concltuion. .—  Nécessité  d'étudier  chaque  type  et 
chaque  forme  au  point  de  vue  pathogénique.^  Aucune  théorie,  prise  isoléroeot, 
ne  répond  à  tous  les  cas  cliniques.  —  Opinion  de  Fauteur. 

IV.    Parallèle  de  la   fièvre  urineuse  avec  la  fièvre 

DES   maladies    aiguës    DU    REIN  ET    AVEC    LES   ACCES  IN- 
PECTIEUX. 

L'exposé  des  théories  de  la  fièvre  urineuse  vous  a  monlrê 
que  deux  opinions  ont  été  surtout  défendues,  avec  autant 
d'autorité  que  de  talent,  par  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  le 
•sujetque  nous  étudions.  Les  uns  soutiennent  que  c'est  aui 
lésions  rénales  qu'il  faut  demander  l'explication  des  accideni^ 
urineux;les  autres  veulent  que  Tintoxication,  dont  la  fièvi 
est  le  témoignage^  soit  le  résultat  de  Tabsorption  directe 
l'urine  à  travers  une  plaie  ou  une  muqueuse  altérée.  Il 
donc  naturel  de  demander  à  l'étude  des  affections  similair 
des  éléments  de  jugement. 

Les  néphrites  simples^  c'est-à-dire  apparues  en  dehors  d^ 
toute  lésion  des  voies  d'exécrétion,  ne  sont  pas  rares;  vou^ 
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eo  reocoDtrez  de  nombreux  exemples  dans  les  services  de 
médecine.  U  est  donc  facile  de  s'assurer,  par  l'examen  même 
dâ  laits,  du  rôle  que  les  reins  peuvent  jouer  dans  la  patho* 
^m  de  la  fièvre  urineuse.  Il  est  bien  entendu,  messieurs, 
^e  nous  ne  prétendons  pas  faire  ici  Thistoire  complète  des 
:^pbntes;  nous  n'aborderons  que  les  faits  principaux,  que 
(&i  qui  ont  directement  trait  à  notre  sujet. 

Les  néphrites,  vous  le  savez,  ont  été  divisées  depuis  long- 
Knps  déjà  en  deux  grandes  classes  :  néphrites  parenchyma- 
r-ises  et  néphrites  interstitielles,  suivant  que  le  processus 
c^ammatoire  frappe  plus  particulièrement  l'épithélium  des 
bi^es  uriûifères  ou  le  tissu  connectif  qui  leur  est  interposé. 

Les  premières  ne  nous  arrêteront  pas  longtemps.  Que  les 
IuLes  urinifères  soient  altérés  dans  leur  portion  rectiligne  ou 
kûs  lear  partie  contournée,  le  cortège  symptomatique  ne 
Kssemble  en  rien  aux  accidents  urineux.  Âi-je  besoin  de  vous 
ippder  en  effet  le  début  généralement  insidieux,  l'apyréxie 
fresque  complète,  l'absence  de  symptômes  généraux  du 
■ans  pendant  très  longtemps,  et  surtout  l'état  albununeux 
les  urines  et  l'apparition  rapide  d*un  œdème  plus  ou  moins 
keodu? 

Vnssi  bien  n'est-ce  pas  à  ces  néphrites  parenchymateuses 
ftalbomineoses,  comme  on  les  appelle  encore  parfois,  que 
N  appd  les  défenseurs  de  la  théorie  rénale.  La  lésion  qu'ils 
it  est  la  néphrite  interstitielle  qui,  convenons-en  de 
présente  plus  d'un  trait  commun  avec  la  fièvre  uri- 
.  Mais  rappelons*nous  bien  que  nous  avons  trois  types 
T  et  qu'il  ne  suffit  pas  que  l'un  ou  l'autre  aie  son 
it  dans  des  accidents  d'origine  franchement  rénale 
que  nous  soyions  en  droit  de  formuler  une  conclusion 
^lue  et  pour  nous  rattacher  à  une  théorie  exclusive. 
Envisagée  à  l'état  simple,  telle  qu'elle  se  montre  par  exem- 
k  à  la  suite  d'un  traumatisme  ayant  porté  sur  la  région 
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lombaire  ou  mieux  encore  sous  rinfluence  d'un  froid  humii 
la  néphrite  interstitielle  aiguë  se  présente  avec  deux  forn 
bien  distinctes  qu'il  nous  faut  étudier  successivement  :  U 
tôt  aiguë,  à  marche  rapide,  tantôt,  au  contraire,  essentiel 
ment  chronique  dans  ses  manifestations. 

La  néphrite  intersti telle  aiguë  a  un  début  brusque  et  fra 
chôment  fébrile.  Il  est  marqué  par  un  frisson  initial  unie 
et  parfois  violent  (Rayer).  La  température  s'élève  d'api 
Wunderlich  à  39'  5,  40'  et  môme  40'  5,  le  pouls  est  pe 
fréquent;  la  peau  d'abord  sèche  se  couvre  plus  tard  de  suei 
profuses  ;  les  urines  sont  rares  et  peu  abondantes.  11  exi 
des  nausées  et  des  vomissements  ;  la  langue  se  sèche,  devi( 
fuligineuse.  L'haleine  est  fétide.  Bientôt  enfin  éclatent  ( 
phénomènes  généraux  tels  que  coma  ou  délire. 

Si  l'on  arrêtait  ici  la  description  de  cette  affection,  i 
aurait  certainement  identité  presque  complète,  pour  ne  f 
dire  absolue,  avec  la  fièvre  urineuse  aiguë.  Mais  à  côté  d 
ressemblances  qui  sont  considérables,  je  le  reconnais,  se  ^ 
cent  des  différences  non  moins  marquées  et  que  l'on  ne  sa 
rait  laisser  dans  Tombre  : 

C'est  une  douleur  rénale  constante  et  très  vive,  c'est  ti 
période  d'état  qui  n'est  jamais  moindre  de  trois  jours  et  i 
se  prolonge  souvent  jusqu'au  cinq  ou  sixième  ;  c'est  une  i 
fervescence  lente  (Wunderlich)  se  faisant  en  plusieurs  éta| 
C'est  aussi  une  terminaison  ordinairement  mortelle  surve 
tantôt  avec  une  température  très  élevée,  tantôt  dans  Talgi 

Chacun  de  ces  traits  peut,  je  le  sais  et  je  vous  Tai  di 
trouver  aussi  dans  la  fièvre  urineuse  aiguë.  Ils  y  constii 
il  est  vrai,  une  sorte  d'exception  et  de  rareté,  au  lieu  d'ê 
règle.  Toutefois,  je  suis  tout  prêt  à  reconnaître  que  »éi 
interstitielle  aiguë  et  deuxième  type  de  la  forme  aigiië 
fièvre  urineuse  sont  presque  absolument  semblables  à 
ques  différences  près. 
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Mais,  je  ne  saurais  par  contre  accepter  la  moindre  analogie 
entre  cet  état  morbide  et  Taccès  urineux  franc,  tel  que  nous 
avons  appris  à  le  connaître.  Je  ne  retrouve  ici  aucun  de  ses 
traits  caractéristiques.  Nous  n'avons  ni  sa  disparition  rapide, 
ni  sa  durée  éphémère,  ni  sa  terminaison,  favorable  presque 
constante.  Non,  messieurs,  ce  n'est  pas  là  l'allure,  même  mo- 
difiée, de  l'accès  franc  ;  c'est  un  état  nettement  distinct  de  lui 
et  qu'on  ne  saurait  lui  comparer  sans  méconnaître  ses  pro- 
pres caractères. 

Nous  en  dirons  autant  et  à  plus  forte  raison  encore  de  la 
néphrite  interstitielle  subaiguë.  Cet  état  continu,  à  poussées 
intercurrentes  successives  et  à  évolution  plus  ou  moins  lente, 
ne  peut  phis  être  rapproché  en  rien  de  l'accès  urineux  franc, 
tandis  qu'il  ressemble  au  contraire  d'une  façon  frappante  à 
notre  deuxième  type  aigu  de  la  fièvre  mineuse.  Ajoutons, 
toutefois,  que  cette  variété  de  néphrite  interstitielle  est  tout 
à  fait  exceptionnelle  à  l'état  simple  et  en  dehors  de  toute 
altération  des  voies  d'excrétion. 

Dans  sa  forme  chronique  la  néphrite  interstitielle  est  fré- 
quemment désignée  sous  le  nom  de  sclérose  rénale.  C'est  elle 
dont  nous  constatons  si  souvent  les  lésions  nécroscopiques, 
chez  ceux  de  nos  malades  qui  succombent  à  des  accidents 
prolongés.  Vous  signaler  ce  fait  c'est  vous  faire  pressentir  les 
analogies  que  nous  allons  rencontrer  entre  les  symptômes  de 
cette  néphrite,  alors  même  qu'elle  existe  seule  comme  dans 
la  goutte»  l'alcoolisme,  etc.,  et  ceux  de  la  forme  chronique 
de  la  lièvre  urineuse.  Le  tableau  morbide  est  presque  le  même 
comme  vous  pouvez  en  juger  par  l'exposé  suivant  :  début  in- 
sidieux, douleurs  rénales  sourdes,  polyurie  légère  (trois  à 
quatre  litres  en  vingt-quatre  heures),  urines  pâles,  décolo- 
rées, très  aqueuses  et  pauvres  en  urée,  dont  la  quantité  jour- 
nalière tombe  en  général  au-dessous  de  la  normale.  Peu  à 
peu  des  complications  se  montrent  :  les  unes  du  côté  de  la 
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circulation  (hypertrophie  cardiaque,  hémorrhagies  diverses  et 
particulièrement  épistaxis)  ;  les  autres  du  côté  des  voies  diges- 
tives  (inappétence,  soif  vive,  diarrhée,  vomissements).  Des 
troubles  nerveux  terminent  la  scène,  et  le  malade,  après  avoir 
eu  soit  de  Tamblyopie,  soit  de  Tamaurose,  soit  des  vertiges. 
finit  par  succomber  dans  le  coma  le  plus  profond  ou  au  mi- 
lieu d'une  attaque  convulsive. 

Sauf  les  hémorrhagies  que  je  n'ai  jamais  observées  chez 
nos  malades,  les  symptômes  de  la  sclérose  rénale  sont,  vous 
le  voyez,  les  mêmes  que  ceux  de  la  fièvre  urineuse  chroni- 
que. 11  n'y  a  de  différence  réelle  qu'à  la  période  terminale 
marquée  là  par  un  état  hectique  progressif,  ici  par  des  symp- 
tômes cérébraux.  Mais  remarquez-le,  messieurs,  ces  manifes- 
tations nerveuses  sont  du  domaine  de  l'urémie. 

Or  V urémie  ne  nous  intéresse  pas  au  point  de  vue  où  nous 
sommes  placés.  Nous  cherchons  des  conditions  capables 
d'éveiller  la  fièvre  et  non  les  signes  d'un  empoisonneroeol 
dont  le  caractère  principal  et  pathognomonique  est  précisé- 
ment l'abaissement  de  la  température,  comme  l'ont  montré 
MM.  Gharcot  et  Bourneville.  Car,  ne  vous  y  trompez  pas,  me.*- 
sieurs,  alors  même  qu'on  parle  d'urémie  aiguë  on  se  trouTe 
en  présence  d'une  affection  dont  le  tracé  thermométrique, 
bien  loin  de  trahir  la  moindre  élévation  fébrile,  est  toujours 
inférieur  à  37*  et  quelquefois  même  au-dessous.  Nous  pou- 
vons donc  dire  sans  hésiter  que  les  accidents  urémiques  ne 
sauraient  en  aucune  façon  être  invoqués  comme  élément  de  la 
fièvre  urineuse.  Est-ce  à  dire  qu'ils  fassent  défaut  chez  nos 
malades  et  qu*on  ne  les  observe  jamais?  Loin  de  moi  cette 
pensée  qui  serait  d'ailleurs  en  désaccord  complet  avec  les 
faits.  Certains  sujets  succombent  bien  évidemment  à  l'urémie; 
car  nous  observons,  nous  aussi,  cette  forme  apyrétique  de 
l'empoisonnement  urineux.  D'autres  lui  doivent  telle  ou  telle 
des  complications  que  nous  avons  eu  à  vous  signaler.  Cest 
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ainsi  que  les  fonnes  eérébrales,  gastro-intestinales,  respira* 
tûires  de  l'urémie  aiguë  rappellent  l'histoire  clinique  des 
q''I8  et  25;  mais  remarquez-le,  messieurs,  ces  manifesta* 
tioQS  diferses  ne  dominent  pas  la  scène.  Elles  ajoutent  seule- 
ment quelques  traits  de  détail  au  tableau  général  qui  reste 
innchement  fébrile.  En  d'autres  termes,  l'urémie  n'est  pas 
la  fièvre  urineuse  ;  elle  en  diffère  absolument,  mais  elle  peut 
s  T  ajouter  dans  une  certaine  mesure  pour  provoquer  parfois 
des  troubles  naireux  et  cardiaques,  et  plus  souvent  des  phéno- 
mf^oes  djspnéiques  fréquents  comme  nous  Tavons  vu  dans  le 
type  aigu  grave. 

Mais,  nous  le  répétons,  il  y  a  un  assez  bon  nombre  de  su- 
jets, en  particulier  chez  les  polyuriques  à  urines  troubles,  qui 
meurent  sans  fièvre  et  même  avec  abaissement  de  la  tem- 
pérature. Ces  malades  ont  en  général  la  vessie  depuis  long- 
temjps  distendue  et  se  vidant  incomplètement.  Ils  ont  aussi 
des  troubles  digestifs  intenses.  Chez  eux  l'intervention  déter- 
mioe  presque  toujours  des  accidents  graves,  promptement 
mortels,  mais  ce  ne  sont  pas  toujours,  tant  s'en  laut,  des  acci- 
dents fébriles.  Ce  sont  des  accidents  urémiques. 

De  tout  ce  qui  précède  il  résulte  clairement  que  si  la  né- 
r»hrite  peut  être  conddérée  comme  la  cause  immédiate  des 
accidents  du  deuxième  type  aigu  et  surtout  de  la  forme  chro- 
nique, elle  ne  saurait  ni  expliquer  ni  produire  le  type  aigu 
tranc.  Cherchons  donc  s*il  n'aurait  pas  son  analogue  dans 
qaelque  autre  processus  morbide. 

Les  trois  stades  successifs  que  je  vous  ai  décrits  ont  dû 
déjà  éveiller  dans  votre  esprit  l'idée  d'une  ressemblance  avec 
les  acddents  intermittents.  Si  telle  a  été  votre  pensée,  je 
n'hésite  pas  à  vous  dire  qu'elle  était  juste.  Oui,  Yintoxicaiion 
ffoludienne  nous  présente  la  même  physionomie  clinique  et  le 
même  tracé  thermométrique.  La  similitude  est  telle  que  vous 
ne  pourries  distinguer  des  deux  tracés  que  je  vous  présente  ici 
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(^.36  et  37),  quel  est  celui  qui  appartient  à  un  de  nos  malades, 
et  quel  est  celui  que  nous  avons  emprunté  à  un  service  de 
médecine.  Même  ascension  subite,  même  température  très 
élevée,  atteignant  et  dépassant  41*;  même  défervescence  ra- 
pide se  faisant  complètement  en  quelques  heures  et  jugée  par 
une  sueur  abondante  profuse;  même  retour  à  l'état  nonnal 
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une  fois  l'accès  terminé.  L'accès  de  fièvre  intermittente  com- 
paré à  un  grand  accès  de  fièvre  urineuse  fournit  donc  les  ana- 
logies, disons  mieux,  les  ressemblances  les  plus  saisissantes. 
Cependant  le  poison  morbide  est  fort  différent,  mais  dans 
l'accès,  dans  la  lutte,  l'organisme  réagit  de  la  même  manière. 
La  marche  ultérieure  des  accidents  va  d'ailleurs  différen- 
tier  absolument  la  fièvre  intermittente  de  la  fièvre  urineuse. 
Si  les  accès  de  celle-ci  se  répètent,  ils  ne  reviendront  pas  à 
ces  intervalles  fixes  réguliers,  prévus,  qui  caractérisent  les 
types  divers  de  la  fièvre  paludéenne.  Ils  seront  même  rarement 
séparés  par  une  défervesccnce  complète.  Si  l'accès  urineux 
ne  se  renouvelle  pas,  la  maladie  est  terminée,  le  cycle  mor- 
bide a  été  tout  entier  parcouru  dans  la  durée  d'un  seul  accès, 
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le  poison  morbide  est  complètement  éliminé.  Il  n'en  est  pas 
de  même  pour  le  poison  paludéen,  à  moins  que  le  sulfate  de 
quiaiue  ne  neutralise  ses  effets,  ce  que,  d'ailleurs,  il  est  inca- 
pable de  faire  pour  le  poison  urineux. 

Les  accès  fébriles  des  septicémies  présentent  aussi  des  ana- 
logies évidentes  avec  les  accès  urineux  (fig.  38).  Mais  je  veux 
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urtout  étirer  votre  attention  sur  les  tracés  de  la  pyohémie 
h-  32).  Comparez-les  aux  tracés  du  second  type  de  la  forme 
ligué  de  ta  fièvre  uriueuse.  Vous  y  retrouvez  cette  succession 
l'accès  souvent  quotidiens,  d'autres  fois  séparés  par  des  inter- 
alles  apyrétiques,  ou  imparfaitement  apyrétiques,  et  évoluant 
dire  les  mêmes  lignes  de  température.  Vous  retrouvez  encore 
6s  frissons  multiples  et  les  accès  mal  équilibrés  dans  leurs  trois 
Udes.  Vous  retrouvez  encore  ces  sueurs  faciles  qui  se  montrent 
0  dehors  des  accès,  qui  obligent  le  malade  &  se  faire  changer  de 
'Dge  toutes  les  nuits  et  quelquefois  à  plusieui-s  reprises.  Mais, 
le  même  que  dans  la  fièvre  intermittente,  la  ressemblance  des 
leus  empoisonnements  s'arrête  avec  l'étude  isolée  de  la  fièvre, 
^'évolution  moii)ide  de  l'infection  urineuse  et  de  l'infection 
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purulente  envisagées  dans  l'ensemble  de  leurs  manifestations 
est  bientôt  facile  à  différentier.  Ce  sont  les  complicatioDs 
qui  les  distinguent.  Vous  ne  rencontrerez  pas,  en  particulier. 
dans  la  pyohémie,  cet  ensemble  si  remarquable,  si  manifeste 
de  troubles  et  de  lésions  dont  l'appareil  digestif  est  le  si^e 
principal  dans  la  fièvre  urineuse.  Diffiirents  symptômes  qui 
traduisent  les  lésions  des  organes  secondairement  atteints, 
l'ictère,  la  dyspnée,  les  raies  pulmonaires  vous  montrent  bien- 
tôt à  quelles  localisations  aboutira  l'empoisonnement  pyohé* 
mique.  Vous  ne  verrez  pas,  surtout,  la  pyohémîe  s'arrêter  dans 
sa  marche  après  un  plus  ou  moins  grand  nombre  d'accès  et 
même  après  des  suppurations  localisées  aussi  graves  que  celles 
que  nous  vous  avons  signalées. 

Les  maladies  infectieuses  dififèrent  donc  dans  leur  marche, 
dans  leur  évolution,  dans  leurs  terminaisons,  mais  elles  ont 
toutes  un  point  commun  de  ressemblance  qui  leur  sert  de  lien 
commun,  qui  montre  leur  parenté  pathologique  :  c'est  l'accès 
fébrile.  L'accès  qui  est,  en  général,  le  premier  et  en  tout  cas 
le  plus  éclatant  témoignage  de  l'irruption,  dans  le  torrent  cir- 
culatoire, d'un  poison  morbide.  C'est  la  lutte  de  l'économie 
tout  entière  contre  le  principe  infectieux,  c*est  le  cri  de  dé- 
tresse de  l'organisme  brusquement  menacé  dans  sa  vitalité, 
et  encore  capable  de  donner,  dans  une  réaction  complète,  b 
mesure  de  sa  résistance,  non  encore  affaiblie  par  les  lésions 
secondaires,  que  déterminera  plus  tard  un  principe  infectieux 
incomplètement  éliminé  ou  incessamment  renouvelé. 


y.  Discussion  des  théories. 

Nous  aborderons  cette  importante  partie  de  notre  sujet  aTec 
le  même  esprit  qui  nous  a  jusqu*à  présent  guidés.  La  clinique  a 
été  notre  moyen  d'étude  pour  Texposé  général  de  la  question, 
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cest encore  à  elle  que  nous  demanderons  de  nous  renseigner 
sur  la  nature  de  la  fièvre  urineuse  et  sur  sa  pathogénie. 

La  première  question  est  déjà  résolue  et  ce  n'est  pas  sur 
elle  que  porte  la  discussion.  A  l'heure  actuelle  l'idée  d'empoi- 
sonnement, ou,  si  vous  le  préférez,  d'intoxication,  ne  saurait 
kre  séparée  de  l'idée  de  fièvre  ;  cela  résulte  des  travaux  les 
mîeDx  Êiits  et  les  plus  autorisés.  Ce  qu'il  fendrait  combattre, 
si  nous  avions  à  établir  la  discussion  sur  ce  terrain,  c'est  la 
corrélation  trop  étroite,  établie  entre  le  symptôme  fièvre  uri-* 
aeuse  et  l'introduction  dans  l'économie  du  poison  morbide. 
La  fièvre,  nous  l'avons  déjà  dit  à  plusieurs  reprises  et  nous 
chercherons  de  nouveau  à  vous  le  démontrer  en  vous  parlant 
des  troubles  digestifs,  n'est  pas  l'expression  nécessaire  de 
Tempoisonnement  urineux.  Cet  empoisonnement  peut  se 
produire,  ses  phases  tout  entières  peuvent  se  dérouler,  la 
mort  peut  survenir,  sans  que  la  fièvre  ait  été  un  seul  moment 
constatée  sous  forme  d'accès  et  même  sans  qu'elle  ait  existé  à 
cA  état  latent  qui  caractérise  la  forme  chronique  de  la  fièvre 
urineuse.  Ce  serait  donc  un  abus  de  langage  que  d'employer 
les  expressions  d'intoxication  urineuse,  d'empoisonnement 
orineux,  comme  les  synonymes  de  fièvre  urineuse.  La  fièvre 
urineuse  n'est  en  efiet  que  l'une  des  formes  de  Tempoisonne* 
ment  urineux. 

S'il  est  variable  dans  ses  manifestations,  l'empoisonnement 
urineux  est  cependant  un  dans  son  principe.  Aussi,  les  trois 
formes  cliniques,  que  l'étude  de  la  fièvre  urineuse  nous  a  fait 
reconnaître  et  admettre,  les  complications  qui,  quelquefois, 
substituent  en  quelque  sorte  leur  personnalité  morbide  à  la 
maladie  qui  leur  a  fourni  l'occasion  de  nsdtreet  de  se  montrer 
arec  éclat,  ne  nous  ont  pas  empêché  de  maintenir  le  principe 
de  rnmdté  de  la  fièvre  urineuse. 

Mais  ce  principe  de  l'unicité  de  nature  de  la  fièvre  uri- 
neuse n'a  rien  de  contradictoire  avec  un  mode  pathogénique 
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variable  dans  son  mécanisme.  C'est  l'introduction  de  l'urine 
dans  le  sang  qui  détermine  l'empoisonnement  urineux,  et  de 
la  nature  du  poison  dépend  la  nature  de  la  maladie.  Mais  cette 
introduction  peut  se  faire  de  différentes  manières. 

c<  Serait-il  donc  étonnant,  avait  déjà  écrit  Velpeau ,  que 
quelques-uns  des  principes  de  l'urine,  forcés,  on  ne  sait  com- 
ment y  de  rentrer  dans  le  torrent  de  la  circulation,  par  suite 
de  l'opération  du  cathétérisme  pratiqué  dans  certaines  con- 
ditions peu  ou  mal  connues,.ne  devinssent  la  cause  de  tous  ces 
phénomènes?  » 

Gomme  vous  le  savez ,  le  «  on  ne  sait  comment  »  de  Yel- 
peau,  s'est  traduit  par  deux  grandes  théories,  toutes  deux 
défendues  avec  talent  et  qui  seules,  à  l'heure  actuelle,  peuvent 
retenir  la  discussion,  je  veux  parler  de  la  théorie  de  la  péné- 
tration directe  de  l'urine  dans  les  vaisseaux,  et  de  celle  qui 
admet  au  contraire,  non  plus  l'absorption  de  l'urine  toute 
formée  et  son  retour  dans  la  circulation ,  mais  la  rétention 
des  matériaux  de  l'urine  dans  le  sang,  avant  même  que 
l'urine  ait  été  sécrétée  par  le  rein. 

L'empoisonnement  du  sang  peut  donc  être  direct  lorsqu'il 
résulte  de  l'absorption  de  l'urine,  il  est  indirect  lorsqu'il  est  la 
conséquence  des  troubles  de  la  sécrétion.  Â 1  un  de  ces  deux 
mécanismes,  invoqués  pour  expliquer  la  production  de  la  fiè- 
vre urineuse,  correspondraient,  dans  l'esprit  de  ceux  qui 
adoptent  et  défendent  une  théorie  exclusive,  les  diverses  formes 
des  accidents  fébriles.  Une  seule  et  même  pathogénie  serait 
invocable  dans  tous  les  cas. 

La  diversité  des  formes  cliniques  de  la  fièvre  urineuse  a 
cependant  frappé  les  observateurs.  Pour  ceux  qui  défendent 
la  théorie  de  l'empoisonnement  direct  et  qui  admettent  que 
cette  absorption  peut  se  fairQ  par  une  plaie  à  la  suite  des 
opérations,  ou  grâce  aux  altérations  de  l'épithélium  lorsqu  il 
n'y  a  pas  eu  intervention,  la  forme  chronique  serait  le  résul- 
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tatde  rabsorption  pathologique,  la  forme  aiguë  traduirait 
labsorptioD  traumatique,  c'estr-à-dire  celle  que  permettent 
les  lésions  instrumentales.  La  gravité  plus  ou  moins  grande 
des  accès  et  de  la  fièvre  urineuse  en  général,  reconnaîtrait 
r"3ur  caose  les  altérations  de  l'urine. 

Les  défenseurs  de  la  théorie  rénale,  c'est-à-dire  de  l'em- 
pjisonnement  indirect,  sont  moins  embarrassés  pour  expli- 
•{uer  la  forme  chronique  de  la  lièvre  urineuse,  et  surtout  les 
degrés,  le  nombre  et  la  gravité  si  variable  des  accès  urineux  ; 
mais  ils  sont  par  contre  dans  un  embarras  véritable,  en  pré- 
sence des  accès  francs,  rapides  dans  leur  évolution  et  presque 
toujours  suivis  de  la  guérison. 

Nous  n'avons  pas,  vous  le  savez,  de  théorie  à  défendre, 
nous  avons  à  interpréter  des  faits  cliniques  observés  avec 
sjin;  notre  devoir  est  de  chercher  une  explication,  qui  mette 
eo  lumière  leur  pathogénie.  Nous  ne  pouvons  cependant 
transiger  avec  les  exigences  d'une  théorie  exclusive;  ce  ne  sont 
pas  les  faits  qui  doivent  se  subordonner  aux  théories.  Celles- 
ci  De  sont  vraies  que  lorsqu'elles  cadrent,  sans  eflTort,  avec  les 
résultats  de  l'observation. 

Reportons-nous  donc  à  ces  résultats.  L'étude  clinique  de 
la  fièvre  urineuse  nous  a  démontré  qu'il  y  avait  une  forme 
aiguë  et  une  forme  chronique,  et  que  la  forme  aiguë,  c'est-à- 
dire  celle  que  comportent  les  grands  accès,  offrait  deux  types 
bien  distincts.  Elle  a  fait  ressortir  les  différences  si  profondes 
qui  séparent  ces  deux  types,  qui  n'ont  d'autre  point  de  res- 
semblance que  Taccès,  mais  dont  la  marche,  dont  la  durée, 
doDt  la  terminaison  sont  absolument  opposables.  Ici  :  fran- 
che et  rapide  évolution  de  la  maladie  ;  accès  généralement 
unique,  à  stades  bien  marqués;  guérison  complète.  Là,  au 
contraire  :  accès  répétés,  à  évolution  irrégulière,  à  succession 
imprévue;  complications  graves  et  nombreuses;  terminaison 
soQYent  fatale,  et,  même  dans  les  cas  heureux,  retour  diffi- 
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cile  et  tardif  à  la  santé.  Cette  même  étude  clinique  nous  a 
également  permis  de  montrer  la  gravité  de  la  forme  chroni* 
que,  sa  marche  insidieuse,  qui  ne  permet  souvent  ni  de  pré- 
voir, ni  de  conjurer  les  accidents  qui  suivent  l'intervention. 

L'analyse  des  conditions  cliniques,  dans  lesquelles  se  pro- 
duit la  fièvre  urineuse,  nous  a  permis  d'opposer  tout  d'abord 
le  peu  d'influence  des  afiTections  aiguës  de  l'appareil  urinaire 
à  l'influence  presque  fatale  des  lésions  chroniques,  surtout  de 
celles  qui  depuis  longtemps  s'opposent  à  la  liberté  des  mictions. 

L'étude  des  conditions  cliniques,  dans  lesquelles  se  montre 
la  fièvre  urineuse  après  les  opérations,  a  mis  en  évidence 
l'influence  prépondérante  de  l'intervention  chiinirgicaie.  EUe 
nous  a  tout  aussi  bien  démontré  les  conditions  Êivorables 
que  peut  assurer  une  intervention  méthodique  et  mesurée, 
que  la  possibilité  d'accidents  dont  la  gravité  ne  saurait  être 
expliquée  par  le  traumatisme  opératoire,  puisqu'ils  sont  sou- 
vent la  conséquence  de  l'intervention  la  plus  simple  et  la 
mieux  conduite. 

Cette  même  étude  nous  a  motitré  quelles  étaient  les  con- 
ditions qui  déterminaient  le  plus  sûrement  l'accès  de  fièvre, 
quels  étaient  les  cas  dans  lesquels  cet  accès  suivait  de  plus 
près  le  traumatisme.  L'uréthrotomie,  vous  vous  le  rappelez, 
provoque  l'accès  de  fièvre  dès  les  premières  heures  et  pres- 
que dans  tous  les  cas,  (dix  sur  quatorze),  lorsque  la  sonde  à 
demeure  n'est  pas  mise  en  usage,  c'est-à-dire,  lorsque  1  on 
permet  le  contact  de  la  plaie  uréthrale  et  de  l'urine  pen- 
dant les  mictions.  La  sonde  à  demeure  s'oppose  au  contraire, 
dans  la  majorité  des  cas,  à  la  production  de  la  fièvre  urineuse, 
que  nous  n'avons  observée  alors  que  soixante*quinze  fois  sur 
plus  de  trois  cents  opérations^  Lorsque  la  fièvre  s'est  mon- 
trée dans  ces  cas,  elle  a  presque  toujours  paru  dans  les  heu- 
res qui  ont  suivi  l'enlèvement  de  la  sonde  ;  c*est-à-dire  le 
second  ou  le  troisième  jour. 
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La  lithotritie  est  l'opération  qui  provoque  le  plus  sûrement 
^  accès  de  fièvre  urineuse.  Chez  le  lithotritie,  régulière- 
•L-mt  opéré,  le  traumatisme  est  certainement  fiaible,  mais  il 
^  surtout  vésical.  Le  contact  de  Tinstrument  aussi  bien  que 
ciui  des  firagments  en  sont  les  agents.  Les  lésions  sont  sans 
.ése  et  directement  baignées  par  l'urine.  La  fièvre  suit  Topé- 
::ûoD  à  assez  courte  échéance,  ordinairement  dans  les  douze 
rremiëres  heures.  Hais  l'accès  de  fièvre  succède  bien  plus 
ràçidement  encore  aux  accidents  inl^médiaires  aux  séances, 
:'est-à-dire  i  l'engagement  brutal  des  fragments  intempes- 
:.«effleDt  poussés  par  la  miction  debout.  L'effet,  dans  ces  cas, 
Jt  presque  immédiatement  la  cause. 

Vètode  de  la  fièvre  spontanée  et  de  la  fièvre  provoquée 
i'jUS  a  encore  appris  que  la  fièvre  urineuse  attend  souvent, 
;oar  se  manifester  dans  toute  son  évidence,  une  cause  acci- 
•ieuidle.  C'est  quelquefois  une  cause  vulgaire,  un  refix)idis- 
sèment,  un  excès  dont  le  premier  résultat  est  une  difficulté 
de  la  miction  ou  même  une  rétention  d'urine.  C'est  beaucoup 
plus  souvent,  vous  le  savez,  une  cause  chirui^cale  ;  mais  les 
inflaences  dites  spontanées  et  les  influences  dues  à  l'inter- 
vention, manifestent  surtout  leurs  effets  dans  certaines  condi- 
doDs  pathologiques.  Nous  vous  rappelions  tout  à  l'heure  la 
iiîTérence  qui  existe  à  cet  égard  entre  les  affections  aiguës 
et  récentes  d'une  part,  et  les  affections  chroniques  d'autre 
ç-art.  Mais  cette  influence  est  également  très  marquée  selon 
!^  âges.  Vous  guérirez  presque  tous  les  enfants  calculeux, 
vous  guérirez  infiniment  moins  les  calculeux  âgés;  vous  gué- 
nrez  presque  toutes  les  rétentions  d'urine  qui  succèdent  aux 
rétrécissements  et  aux traumatismes,  vous  guérirez  infiniment 
moins  de  rétentions  d'urine  chez  les  prostatiques. 

D  est  donc  naturel  que  l'on  ait  tenu  grand  compte,  dans 
la  production  de  la  fièvre  urineuse,  de  l'influence  des  lésions 
:1e  Tappardl  urinaire.  Et  il  est  très  naturel  encore  de  voir  ac- 


528  EMPOISONNEMENT  URINEUX. 

cuser  surtout  la  partie  la  plus  importante  de  cet  appareil, 
c'est-à-dire,  le  rein.  J'irai  même  plus  loin  et  je  dirai  qu'il  est 
tout  aussi  explicable,  que  l'on  ait  voulu  accorder  à  la  lésion 
rénale  un  rôle  exclusif,  pour  expliquer  la  production  des 
grands  accidents  urineux. 

On  sait,  en  effet,  que  presque  toutes  les  autopsies  des  sujeLs 
qui  succombent  après  les  grands  accidents  urineux,  fournis- 
sent la  preuve  évidente  de  la  lésion  des  reins. 

Mais  il  serait  nécessaire,  pour  que  cette  théorie  pût  être 
exclusivement  adoptée  et  défendue,  que  toutes  les  autopsies 
aient  été  démonstratives.  Les  partisans  les  plus  déclarés  de 
la  théorie  rénale,  reconnaissent  cependant  qu'il  y  a  des  au- 
topsies négatives.  M.  Malherbe  a  même  intégralement  publié 
deux  faits  de  ce  genre  (Obs.  XXYII  et  XXYIII)  ;  et  il  ajoute 
après  avoir  rapporté  ces  faits  :  «  Nous  disons  donc,  que  le 
rein  est  presque  toujours  malade,  chez  ceux  qui  succombeot 
à  une  fièvre  urémique  de  quelque  durée.  » 

Cette  conclusion  est  parfaitement  justifiée  par  les  autop- 
sies, cela  est  incontestable.  Mais  nous  ne  faisons  pas  Tautop- 
sie  de  tous  les  sujets  qui  sont  atteints  d'accès  urineux,  même 
d'accès  urineux  les  plus  intenses  ;  nous  ne  faisons  pas  non 
plus  toutes  les  autopsies  des  sujets  atteints  de  la  forme  chro- 
nique de  la  fièvre  urineuse.  Nous  en  voyons  guérir  un  cer- 
tain nombre.  Dans  la  forme  aiguë,  nous  sommes  assez  heureui 
pour  constater  que  le  plus  grand  nombre  guérit  parfiûtement 
et,  le  plus  souvent,  rapidement. 

Que  l'on  se  garde  bien  de  supposer  que  nous  considérons 
tous  les  sujets  qui  guérissent  comme  étant,  par  cela  même, 
indemnes  de  lésions  rénales.  Ces  lésions  peuvent  guérir  tout 
aussi  bien  que  celles  des  autres  parenchymes.  Mais  chez  les 
sujets  qui  guérissent,  la  démonstration  de  la  maladie  du  reio 
doit  être  donnée  par  l'observation  clinique. 

Quand  l'on  voit,  même  dans  la  forme  chronique,  la  gué- 
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risoo  rapidement  succéder  à  un  acte  chirurgical,  qui  aboutit 
eD  général  à  Tévacuation  de  la  vessie  jusque-là  imparfaite- 
ment vidée;  lorsque  cette  amélioration  s'établit  du  jour  au 
lendemain  en  quelque  sorte;  on  est  déjà  surpris  de  penser 
que  la  lésion  d'un  parenchyme  qui  avait  assez  d'importance 
pour  entretenir  depuis  de  longues  semaines  un  état  fébrile, 
puisse  aussi  rapidement  évoluer  vers  la  guérison .  L'on  serait 
oiéme  tenté  de  devenir  exclusif  et  d'expliquer  ces  cas,  comme 
le  pensait  Civiale,  par  l'absorption  directe  de  l'urine  à  travers 
les  parois  vésicales.  Mais  ces  heureux  et  frams  résultats,  du 
iraitement  chirurgical,  sont  bien  loin  d*ètre  la  règle,  et  alors 
hypothèse  d'une  autre  lésion  que  celle  qui  a  déterminé  la  sta* 
^nation  de  l'urine  est  naturellement  invoquée. 

On  est  obligé  à  la  fois  de  ne  pas  nier  la  possibilité  de  Tab- 
îorption  intravésicale  que  les  physiologistes  et  les  cliniciens  ont 
Mirfaitement  démontrée  possible  dans  la  vessie  malade,  et  de 
le  pas  rejeter  la  possibilité  des  lésions  rénales,  que  les  travaux 
le  nos  contemporains  ont  si  clairement  rattachées  à  l'évolu- 
ion  des  maladies  des  voies  d'excrétion  et  du  réservoir  de 
urine. 

Cette  incertitude  permet  de  choisir,  selon  ses  préférences, 
^  de  continuer  à  combattre  sur  le  terrain  théorique  où  l'on 
•  est  placé  pour  observer. 

L'élude  de  la  forme  aiguë  de  la  fièvre  urineuse,  telle  qu'on 
observe  dans  son  premier  type,  se  prête  -t-elle  à  la  prolon- 
;ation  de  l'équivoque? 

Ici,  vous  le  savez,  nous  avons  la  fièvre  urineuse  dans  tout 
éclat  de  sa  plus  claire  manifestation,  mais  nous  constatons 
ionocuité  presque  constante  de  ces  grands  accès  ^i  souvent 
)bservés.  Nous  voyons  à  la  fois  la  fièvre  apparaître  subite- 
lient,  évoluer  rapidement,  pour  disparaître  complètement. 

Déjà  nous  vous  avons  fait  remarquer  que  l'innocuité  de  ces 
grands  accès  urineux  embarrasse  les  partisans  de  la  lésion 
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rénale.  Aussi  ont-ils  appelé,  au  secours  de  leur  théorie,  l'ac- 
tion réflexe  que  provoque  le  traumatisme  de  l'urëthre  et  de 
la  vessie  sur  l'appareil  rénal,  et  la  congestion  qui  en  serait  la 
conséquence. 

L'hypothèse  est  ingénieuse,  mais  elle  a  le  tort  de  ne  paî 
être  d'accord  avec  la  clinique. 

D'après  les  auteurs  les  plus  autorisés,  la  congestion  du  rein 
qui  caractérise  le  premier  degré  de  la  néphrite  parenchyma- 
teuse,  offre,  il  est  vrai,  une  grande  intensité.  Les  pyramides 
sont  toujours  colorées  en  rouge  foncé  contrastant  avec  la  pâleur 
de  la  couche  corticale  ;  dans  certains  cas  on  b'ouve  une  teinte 
rouge  sombre  de  la  substance  corticale.  Âla  coupe  les  glomé- 
rules  de  Malpighi  apparaissent  sous  forme  de  points  rouges 
foncés,  et  à  la  surface  de  l'organe  on  peut  voir,  même  à  l'œil 
nu,  de  petites  extravasations  ponctiformes.  Mais  la  néphrite 
parenchymateuse  ne  détermine,  cliniquement,  ni  fièvre  pro- 
noncée, ni  symptômes  éclatants  ;  elle  se  traduit  surtout  par  un 
peu  d'hématurie  et  beaucoup  d'albuminurie.  Kelsh  '  a  nié,  il 
est  vrai,  la  réalité  de  l'hypérémie  congestive  indiquée  par  tous 
les  auteurs  comme  le  fait  caractéristique  du  premier  stade  de 
la  néphrite  parenchymateuse.  Mais  la  majorité  des  patholo- 
gistes  n'a  pas  admis  la  théorie  nouvelle  et  exclusive  de  Kelsb. 
qui  tend  à  nier  absolument  la  nature  inflammatoire  du  pro- 
cessus pathologique  dans  la  néphrite  parenchymateuse. 

On  admet  également  dans  le  processus  anatomo -patholo- 
gique  de  la  néphrite  interstitielle  une  première  période  d'hy- 
pérémie.  On  pourrait  donc  m'objecter  qu'il  ne  s'agit  pas  de  la 
congestion  qui  accompagne  la  néphrite  parenchymateuse, 
mais  de  l'hypérémie  du  tissu  conjonctif  intercanaliculaire.  Je 
tie  chercherai  pas  à  montrer  ce  que  cette  interprétation  aiia- 
tomo-pathologique  présente  de  contestable.  L'obsenatloo 

1.  Revue  des  Sciences  médicales  de  G.  Hayera,  l.  VIII,  761».  Revue  gén&ak 
par  Labadie  Lagrave. 
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clinique  nous  réserve,  en  effet,  des  arguments  que  nous  devons  j 

avant  tout  opposer  à  l'hypothèse  de  la  congestion.  I 

Pour  expliquer  cette  intense  et  brusque  modification  circu-  ! 

latoire  du  rein  que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  congestion,  I 

on  est  obligé  d'invoquer  un  acte  réflexe  vaso-moteur,  dont  le 
point  de  départ  est  dans  les  lésions  urélhrales.  Si  l'accès  de 
fièiTe  est  la  conséquence  de  la  congestion  et  si  la  congestion 
elle-même  est  la  conséquence  du  traumatisme,  il  faut  au 
moins  qu'il  y  ait  entre  la  cause  et  l'effet  une  relation  évidente. 
Or  nous  le  savons,  les  accès  du  premier  type  de  la  forme  aiguë 
sont  souvent  déterminés  par  le  cathétérisme,  par  Turéthroto- 
mie,  par  la  manœuvre  de  la  lithotritie,  par  rengagement  des 
fragments,  ou  du  moins  par  leur  expulsion  difficile  et  brutale. 
Comment  pourrons-nous  comprendre  que,  dans  certains 
cas,  lacté  réflexe  qui  détermine  la  congestion  nécessaire  à 
la  production  de  la  fièvre,  suspende  et  retarde  ses  effets 
tandis  que,  dans  d'autres  circonstances,  il  les  fera  rapidement 
sentir? 

Dans  Turéthrotomie,  en  particulier,  comment  nous  rendre 
compte  du  retard  de  l'accès  de  fièvre  dans  les  cas  où  Ton  place 
une  sonde  à  demeure  et  de  son  apparition  fréquente  dans  les 
heures  qui  suivent  l'enlèvement  de  cette  sonde? 

L'opération  de  Turéthromie  accumule  cependant  les  incita- 
lions.  Il  faut  passer  la  bougie  armée,  il  faut  ensuite  introduire 
le  conducteur,  il  faut  en  troisième  lieu  faire  courir  la  lame  et 
opérer  les  sections  nécessaires,  il  faut  enfin  introduire  la  sonde 
à  demeure  ;  ces  divers  temps  de  l'opération  peuvent  être  dif- 
ficiles, l'introduction  de  la  bougie  armée  et  du  conducteur 
demandent  en  particulier  beaucoup  de  temps,  lorsque  les  ré- 
trécissements sont  durs,  étendus,  compliqués.  Or,  vous  le  savez , 
ces  conditions  sont  habituellement  réunies  chez  nos  opérés, 
puisque  nous  ne  faisons  l'uréthrotomie  que  dans  les  cas  dif-^ 
ficiles  ou  compliqués* 


532  EMPOISONNEMENT  URINEUX. 

Voilà  bien  des  incitations  traumatiques,  voilà  bien  les  con- 
ditions que  rechercherait  Texpérimentateur,  s'il  voulait  par 
le  fait  d'une  action  réflexe  agir  sur  les  vaso-moteurs  du  rein. 
Gomment  peut-il  se  faire  dès  lors  que  l'accès  de  fièvre  ne  se 
montre  que  quarante-huit  ou  soixante  heures  après  ces  ma- 
nœuvres? 

Comment  se  fait-il,  demandons-nous  encore,  que  Vaccès 
de  fièvre  succède  plus  promptement  aux  manœuvres  de  lalitbo- 
tritie  qu'aux  manœuvres  del'uréthrolomie?  Si  l'on  nous  objecte 
que  le  traumatisme,  que  l'incitation  qui  va  déterminer  le  phé- 
nomène réflexe  se  sont  rapprochés  du  rein,  qu'ils  agissent  sur 
la  vessie  et  non  plus  sur  l'urèthre,  nous  demanderons  pour- 
quoi Taccès  de  fièvre  se  produit  plus  rapidement  encoit^ 
presque  instantanément,  lorsqu'un  fragment  traverse  l'urèthre 
avec  peine,  ou  avec  trop  de  force? 

L'incitation  est  cependant,  cette  fois  encore,  plus  éloignée 
du  rein,  elle  est  reportée  à  l'urèthre  ;  et  il  ne  faut  pas  invo- 
quer le  traumatisme  concomittant  de  la  vessie,  car  l'accident 
fébrile  dû  aux  fragments,  peut  aussi  bien  se  produire  plu- 
sieurs jours  après  la  séance  qu'au  lendemain  du  broiement. 

Il  faut  bien  le  reconnaître,  c'est  à  la  suite  du  contact  im- 
médiat de  l'urine  et  de  la  plaie  que  nait  dans  ces  cas  l'accès 
de  fièvre.  Les  plaies  de  l'utrèthre  peuvent  être  soustraites  à  ce 
contact  et  l'accès  ne  se  produit  pas  ou  se  produit  rarement, 
tant  que  la  protection  de  la  sonde  leur  est  assurée;  et^  comme 
l'ont  tous  remarqué  les  partisans  de  la  théorie  de  l'absorption 
de  l'urine  par  la  plaie,  c'est  à  la  suite  des  mictions,  et  souvent 
presque  immédiatement  après,  que  le  frisson  apparaît  Plu^ 
sieurs  uréthrotomisés  nous  ont  nettement  accusé  une  mic- 
tion douloureuse,  comme  le  précurseur  immédiat  de  leur 
accès. 

Mais  où  voulez- vous  trouver  un  exemple  plus  frappant,  um 
expérience  physiologique  plus  complète,  que  celle  que  nous 
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oSreùl  les  litbotritiés,  lorsqu'ils  rendent  leurs  fragments  dans 
iè  mauvaises  conditions.  Le  malade  urine  avec  violence,  c'est 
^>o$  l'impulsion  du  jet  d'urine  que  se  produit  le  trauma- 
tisme; il  se  produit  alors  que  la  colonne  urineuse  pousse  le 
fragment  qui  lui  fait  obstacle.  Le  canal  saigne  et  tes  déchi- 
rures ne  subissent  pas  seulement  le  contact  de  l'urine  mais  sa 
.rëssion,  elles  permettent  la  pénétration  dans  Tinterstice  des 
tissus.  Cest  le  cas  de  répéter  la  célèbre  expression  de  l'auteur 
ie  la  théorie  de  la  pénétration  par  effraction  du  liquide  uri- 
naire  dans  le  sang  et  dire  avec  M.  Maisonneuve  :  le  malade 
pisse  dans  ses  veines. 

Les  plaies  de  l'urèthre  ont,  au  point  de  vue  de  la  production 
rossible  de  la  fièvre  urineuse,  ce  double  avantage  de  pouvoir 
4tre  protégées  contre  le  contact  de  Turine,  et,  dans  tous  les  cas, 
l-î  ne  subir  son  contact  que  d'une  façon  intermittente.  Mais  il 
a  cpt  désavantage  d'être  soumis  à  ce  contact  au  moment  où 
l'urine  subit  l'impulsion  vésicale.  Si  une  contraction  énergique 
iu  réservoir,  si  un  obstacle  rencontré  dans  le  canal,  donnent 
au  jel  une  impulsion  plus  vigoureuse,  ce  n'est  plus  au  contact 
Ih  l'urine  que  le  malade  est  exposé  ;  mais  à  sa  pénétration. 
Cest  pourquoi  Taccès  de  fièvre  peut  si  rapidement  suivre  les 
mictions  ;  mais  il  faut  pour  cela  que  les  conditions  qui  favo- 
risent la  pénétration  se  trouvent  réalisées. 

II  y  a^  en  effet,  une  différence  absolue  à  établir  entre  le  con- 
tact passager  de  l'urine,  entre  son  contact  permanent  ou  pro- 
longé et  sa  pénétration  dans  les  tissus. 

n  importe  peu  que  les  conditions  voulues  pour  l'absorp- 
tion soient  réalisées,  s'il  n'y  a  qu'un  contact  passager.  Vous 
voyez  tous  les  jours  cette  condition  produite  pendant  l'uré- 
tbrotomie.  Lorsque  le  conducteur  cannelé  vient  d'être  intro- 
duit, l'urine  s'écoule  le  long  de  cette  cannelure  ;  mais  elle 
>'écoale  en  petite  quantité,  sans  impulsion  vésicale.  Il  n'y  a 
aollement  à  vous  en  préoccuper.  L'incision  se  fait  dans 
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l'urine,  et  jamais  rien  de  fâcheux  n'en  résulte;  mais  il  n'y  a 
eu  que  contact. 

Cette  notion  de  la  difiërence  du  contact  et  de  la  pénétra- 
tion est  tellement  importante,  que  je  ne  cesse  d'y  attirer  FaU 
tention.  L'une  des  raisons  qui  m'ont  fait  renoncer  aux  gros- 
ses sondes  à  demeure  après  Turéthrotomie,  c'est  que  la  grosse 
sonde  favorise  la  pénétration.  Une  sonde  volumineuse  sera 
serrée  au  niveau  delà  plaie  uréthrale,  mais  sera  libre  autour  du 
col.  L'urine  peut  donc  toujours,  même  sans  effort  de  la  vessie, 
s'introduire  entre  la  sonde  et  le  canal.  Si  elle  trouve  obstacle 
au  niveau  de  la  plaie,  sa  force  d'impulsion  augmentera  en  rai- 
son même  de  la  résistance.  Le  liquide  incompressible,  pressé 
entre  la  vessie  et  la  sonde  appliquée  étroitement  sur  la  plaie 
uréthrale,  aura  bien  des  chances  pour  pénétrer  dans  les  tissus. 
Que  la  sonde  soit  petite,  qu'elle  joue  librement  au  niveau  de  la 
plaie,  l'urine  passera  sans  effort  ;  il  y  aura  eu  contact  de 
l'urine  et  de  la  plaie;  mais  il  n'y  aura  pas  de  pénétration. 

Le  contact  permanent  peut  lui  aussi  déterminer  l'absorp- 
tion de  l'urine,  lorsqu'il  maintient  en  présence  une  surface 
absorbante  et  un  liquide  absorbable.  C'est  ce  que  vous  voyez 
se  produire  dans  la  vessie  à  la  suite  de  la  lithotritie.  L'ab- 
sorption est  relativement  lente,  et,  quoique  continue,  ne  réalise 
pas  la  brusque  irruption  que  permet  la  miction.  Aussi,  plu- 
sieurs heures  se  passent-elles  avant  que  ne  se  déclarent  les 
accès  francs  qui  succèdent  à  la  lithotritie. 

L'exploration  de  l'urèthre,  il  est  vrai,  ne  produit  presque 
jamais  la  fièvre,  tandis  que  l'exploration  de  la  vessie  la  déter- 
mine souvent.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  Texploration  de 
Turèthre  est  plus  douce  et  plus  simple  que  l'exploration  vési- 
cale.  La  bougie  souplie  à  ohve  qui  sert  à  examiner  le  canal 
ne  détermine  en  général  aucune  éraillufe  de  la  muqueuse.  La 
sonde  rigide  qui  doit  pénétrer  dans  la  vessi,  la  parcourir 
dans  tous  les  sens,  peut  porter  atteinte  à  l'intégrité  de  son 
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-pifhânmi  ;  sourent  die  offense  l'urëthre  et  surtout  sa  por- 
:ijo  prostatique  dans  les  cas  d'hypertrophie  de  la  glande.  Il 
]pMi  dooc  y  avoir  dans  ces  conditions,  et  suivant  les  circon- 
>taflces.  absorption  retardée  où  absorption  rapide. 

>oas  vous  avons  déjà  dit  que  l'évacuation  rapide,  brusque, 
:^  b  vessie  lorsqu'elle  est  distendue,  pouvait  aussi  être  la 
:aiise  détemmiante  d'un  accès  fébrile.  Que  sepasse-t-il  alors? 
Soas  rinfioence  de  l'évacuation  rapide,  vous  voyez  se  produire 
de  l'hématurie  ;  il  y  a  donc  congestion  et  blessure  de  la  mu*- 
^uease  vésicale,  sous  l'influence  même  de  la  trop  rapide  ré- 
tndîon  du  réservoir  urinaire. 

Si  les  partisans  de  la  théorie  rénale  sont  embarrassés  en 

zrésence  des  £ûts  que  je  riens  de  vous  rappeler,  ils  ont  au 

:otraire  pour  eux  le  secours  le  plus  complet  de  la  clinique, 

•jTsqu'fl  s'agit  d'expliquer  la  production  d'accès  évidemment 

étrangers  à  une  lésion  de  l'urèthre  ou  de  la  vessie. 

Je  vous  disais  qu'après  un  cathétérisme  explorateur  ou 
•^aoiateur  de  la  vessie,  vous  pouvez  observer  des  accès  de 
i^Tre,  et  je  vous  montrais  qu'alors  même  que  la  sonde  n'a 
pa  léser  directement  la  vessie,  la  blessure  pouvait  résulter 
ie  sa  brusque  rétraction.  Mais  vous  ferez  des  cathétérismes 
apioraleurs  et  évacuateurs  irréprochables  ;  mais  vous  ferez 
iës  séances  de  Utbotritie  sans  faire  saigner  au  moindre  de- 
gré ni  l'urëthre,  ni  la  vessie,  et  cependant  vous  pourrez  voir 
i^'paraitre  la  fièvre  la  plus  intense. 

Cest  en  présence  de  pareils  cas  que  l'impressionnabilité  du 
:^in  reprend  toute  son  importance,  c'est  dans  ces  cas  que 
Ti>as  devez  chercher  dans  l'action  réflexe  une  explication 
les  accidents.  Lorsque  dans  des  conditions  parfaites  au  point 
ie  vue  opératoire,  vous  voyez  survenir  un  accès  urineux, 
soyez  certains  que  les  reins  sont  malades.  Leurs  fonctions 
^t2Ûent  déjà  troublées  par  l'influence  d'une  lésion  préexis- 
tante, pour  peu  que  le  champ  d'élimination  soit  encore  ré- 
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tréci,  l'empoisonnement  urineux  aigu  va  se  manifester.  Ces 
accès  doivent  être  jugés  beaucoup  plus  sévèrement  au  point 
de  vue  du  pronostic;  vous  les  verrez  d'ailleurs  ne  pas  rester 
uniques  ;  vous  verrez  en  un  mot  s'établir  le  second  type  de  la 
forme  aiguë. 

Est-ce  la  congestion  qui  a  été  le  point  de  départ  du  trouble 
de  la  fonction  rénale?  11  ne  nous  est  pas  possible  de  rétablir 
anatomiquement,  car  les  autopsies  ont  à  ce  sujet  fourni  bien 
peu  de  démonstrations,  mais,  quel  que  soit  le  processus  qui 
réponde  à  l'incitation  partie  de  la  vessie  ou  de  Turëthre,  la 
secousse  qui  retentit  dans  le  rein  déjà  malade,  sera  vivement 
ressentie,  et  vous  pourrez  être  les  témoins  désolés  de  ces  cas 
où  la  mort,  la  moins  prévue,  succède  à  Tacte  chirurgical  le 
plus  simple  et  le  plus  régulier. 

Pour  expliquer  ces  catastrophes  ou  simplement  les  acci- 
dents graves  qui  succèdent  àTintervention,  les  partisans  delà 
théorie  de  l'absorption  directe  de  l'urine  font  appel  à  la  qua- 
Uté  plus  particulièrement  septique  que  peut  offrir  le  liquide 
urinaire.  On  a  surtout  incriminé  Turine  ammoniacale.  L'un  de 
mes  anciens  internes,  Muron,  a  démontré  expérimentalement 
que  la  richesse  des  urines  en  sels  augmente  leur  nocivité. 

Nous  avons  déjà  eu  l'occasion  de  vous  dire,  que  Ton  pouvait 
opérer  les  malades,  qui  ont  des  urines  alcalines  ou  ammonia- 
cales et  qu'ils  pouvaient  très  simplement  guérir,  ne  présenter 
de  fièvre  à  aucun  moment  et  à  aucun  degré.  Ce  que  l'on  doit 
répondre  d'une  manière  plus  générale ,  c'est  que  l'argument 
tiré  des  altérations  prononcées  des  urines,  ne  pourrait  avoir 
de  valeur  absolue  que  s'il  était  cliniquement  démontré  que  les 
malades,  dont  les  urines  ont  conservé  leur  caractère  normal, 
sont  indemnes  d'accidents  opératoires  ou  tout  au  moins  d'ac- 
cidents graves.  Il  n'en  est  rien,  et  vous  ne  sauriez  vous  croire 
en  sécurité,  parce  que  vous  opérez  un  sujet  dont  les  urines 
ne  contiennent  que  peu  ou  pas  de  pus,  ont  des  sels  dans  leur 
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proportion  normale,  sont  acides,  et  ne  renferment  ni  sucre, 
ni  albumine. 

Ce  n*est  pas  seulement  par  leur  réaction,  ce  n'est  pas  par 
lair  constatation  chimique,  que  les  urines  peuvent  et  doivent 
intervenir  pour  éclairer  le  pronostic  et  guider  la  thérapeutique. 
D  Êiut  interpréter  les  notions  multiples  qu'elles  nous  fournis- 
sent. Les  modifications  de  qualité,  de  quantité  peuvent,  dans 
calains  cas  que  j*ai  cherché  à  vous  faire  connaître,  laisser 
prévoir  l'existence  de  lésions  étendues  et  anciennes,  nous 
révéla  Inexistence  ou  l'imminence  de  ces  lésions  des  organes. 
Certaines  modifications  pathologiques  sur  lesquelles  j'ai  attiré 
^otre  attention  peuvent  encore  vous  faire  soupçonner  dès 
l'abord  an  ensemble  de  lésions  étendues  et  anciennes  et  fixer 
particolièrement  l'attention  sur  les  lésions  rénales.  Ces  lésions, 
chez  les  urinaires  surtout,  n'ont  pas  de  signes  pathognomo- 
niques,  qui  les  révèle  et  les  affirme;  mais  elles  sont  en  défini- 
tive bien  près  d'être  diagnostiquées,  lorsque  Ton  tient  à  la  fois 
compte  de  l'ensemble  des  modifications  pathologiques  des 
arines  et  des  symptômes  de  l'empoisonnement  urineux,  dans 
ses  diverses  manifestations.  L'observation  clinique  nous  dé- 
montre, en  effet,  que  ce  sont  les  lésions  rénales  et  les  troubles 
fonctionnels  qui  en  dérivent,  qui  entrent  surtout  en  ligne  de 
compte  dans  les  manifestations  durables  de  l'empoisonnement 
orineux. 

Plus  nous  avançons  dans  cette  discussion  et  plus  nous 
voyons  s'accentuer  les  différences  que  la  clinique  nous  avait 
tait  établir  entre  les  diverses  formes  de  la  fièvre  urineuse.  Le 
premier  type  de  la  forme  aiguë,  nous  paraît  de  plus  en  plus 
i^tre  l'expression  d'un  accident,  d'un  état  pathologique  tran- 
sitcHre,  qoi  commence  avec  l'absorption  d'un  produit  patho- 
logique, et  qui  se  termine  dès  que  son  élimination  s'achève. 

Le  second  type  de  la  forme  aiguë  témoigne  au  contraire 
don  état  pathologique  plus  grave  et  plus  durable;  nous  re- 
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trouvons  encore  dans  ses  accès^  les  caractères  de  Tempoison- 
nement  infectieux  ;  mais  leur  succession  semble  témoigner 
d'une  élimination  imparfaite  ou  d'une  intoxication  renouvelée. 

La  forme  chronique  nous  montre  souvent,  au  contraire, 
l'organisme  livré  sans  réactioa  complète  et  pour  ainsi  dire 
sans  défense,  à  une  intoxication  continue,  qui  quelquefois 
s'achève  au  milieu  d'une  véritable  déchéance  organique,  dont 
témoigne  l'abaissement  de  la  température  normale. 

A  des  processus  pathologiques  si  différents  est-il  logique  de 
chercher  une  même  explication  théorique?  Pourquoi  ne  pas 
admettre  qu'à  un  mode  déterminé  d'introduction  de  la  sub- 
stance toxique  répond  une  forme  clinique  particulière? 
Quelle  objection  peut-on  adresser  au  clinicien,  qui,  soumis 
aux  conditions  que  lui  dictent  les  faits,  reconnaît  que  les  deux 
théories,  tour  à  tour  invoquées  pour  expliquer  la  fièvre  uri- 
neuse,  n'ont  d'autre  défaut  que  leur  exclusivisme.  Pourquoi 
se  refuser  à  reconnaître  à  la  fois  la  différence  si  tranchée,  si 
profonde  des  trois  modes  de  la  fièvre  urmeuse  et  leur  patho- 
génie particulière  ? 

Pour  nous,  nous  n*hésitons  plus  :  depuis  longtemps  déjà 
nous  avons  acquis  la  conviction  que  la  fièvre  urineuse  ne 
saurait  être  interprétée  dans  ses  diverses  manifestations,  si 
l'on  repoussait  de  parti  pris  la  théorie  de  l'absorption  directe 
de  l'urine  toute  formée  à  travers  une  plaie  ou  une  muqueuse 
dépouillée  de  son  épithélium ,  ou  la  théorie  non  moins  exacte 
de  la  rétention  des  matériaux  de  l'urine  dans  le  sang,  sous 
rinfluence  des  lésions  rénales.  En  concluant  ainsi,  nous  n'en- 
tendons pas  faire  de  l'éclectisme  ;  notre  conviction  n'a  rien 
de  philosophique,  elle  est  entièrement  et  purement  clinique. 

Quel  que  soit  le  soin  apporté  à  l'étude  d'un  sujet,  quel  que 
soit  le  nombre  des  faits  qui  servent  de  point  d*appui  à  l'étude 
entreprise,  personne  ne  peut  avoir  la  pensée  que  la  question 
qu'il  a  traitée  soit  par  cela  même  résolue.  Les  deux  grandes 
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e(  belies  théories  rivales^  se  sont  combattues  eo  s'opposant 
•Jes  faits  exc^tionnels.  Il  est  probable  que  leur  alliance  ne  les 
mettra  pas  complètement  à  Tabri  de  semblables  attaques. 

Je  Yous  ai  signalé  l'embarras  théorique,  qui  peut  naître  de 
fétode  de  la  fièvre  dans  Tinfiltration  d'urine.  C'est  à  mon 
aris,  on  sujet  qui  appelle  de  nouvelles  recherches,  et  que  je 
^igoaleà  votre  attention.  Je  vous  ai  cependant  montré  que 
rinfiltntion  traumatique  était  beaucoup  moins  observée  pri- 
miliTement  qu'on  n'a  pu  le  supposer,  et  j'ai  cherché  à  dé- 
tenniner  les  conditions  particulièrement  complexes  que 
[résente  l'observation  des  infiltrations  pathologiques.  Ce 
x-ot  des  points  dont  il  faudrait  tout  d'abord  tenir  compte  dans 
les  recherches  à  entreprendre. 

Quel  qu'en  smt  le  résultat,  il  me  paradt  difficile  qu'une 
ae^tion  puisse  utilement  être  opposée  à  ce  que  l'observa- 
tion attentive  et  répétée  d'un  grand  nombre  de  faits,  nous  a 
appris.  Les  données  que  nous  fournissent  à  cet  égard  le 
«aihétérisme,  l'uréthrotomie  et  la  lithotritie  sont  teDement 
zr-'cises,  se  prêtent  si  bien  l'appui  réciproque,  qui  est  en  gé- 
^xnl  le  tâoaoignage  de  la  vérité,  déduite  des  faits  d'observa- 
ti'jo,  que  j'ai  peine  à  croire  qu'ici  encore,  l'exception  puisse 
i^trmrela  rè^e. 

Je  me  CTois  donc  en  droit  de  résumer  la  longue  discussion 
•]iie  nous  venons  de  poursuivre  à  propos  des  théories  de  la 
'erre  urineuse,  en  affirmant  à  nouveau  l'existence  de  for- 
ces et  de  types  bien  distincts,  dont  la  réahté  clinique  indis- 
'Jtable,  s'impose  aux  théories. 

Les  données,  que  nous  fournit  l'étude  générale  de  la 
pathologie,  ne  peuvent  nous  permettre  de  soutenir  l'hypo- 
thèse d'une  lésion,  en  présence  d'un  état  fébrile  aussi  éphé- 
mère, que  l'accès  urineux  qui  constitue  le  premier  type 
ie  la  forme  aiguë.  L'hypothèse  de  la  lésion  nous  parait 
i'antanl  moins  soutenable,  que  nous  avons  en  présence  dans 


540  BMPOISONNBMBNT  ORINEDX. 

cet  accès,  une  violence  souvent  extrême  et  toujours  très 
grande  dans  la  fièvre,  à  côté  d'une  défervescence  rapide  et 
complète.  Quelle  est  la  lésion  viscérale  qui  se  manifeste  aussi 
brusquement,  qui  prend  avec  tant  de  violence  possession  de 
l'économie,  pour  abandonner  du  matin  au  soir,  du  jour  au 
lendemain  son  terrain  morbide  et  y  laisser  presque  immédia- 
tement reparaître  la  santé  ? 

La  marche  et  la  terminaison  si  caractéristiques  de  celte 
forme  si  fréquente  de  la  fièvre  urineuse,  se  retrouvent  au 
contraire  sous  les  mêmes  traits  dans  les  intoxications.  L'é- 
tude de  la  pathologie  générale  nous  impose  donc  l'obliga- 
tion de  n'admettre  pour  expliquer  l'accès  urineux  que  les 
notions  théoriques,  capables  de  nous  rendre  à  la  fois  compte 
de  rinstantanéilé  de  la  violence,  et  de  la  disparition  complète 
de  cet  acte  morbide. 

L'intoxication  urineuse,  par  absorption  directe  du  liquide 
urinaire,  nous  donne  à  cet  égard  toute  satisfaction  théorique 
et  cUnique,  et  nous  conduit  à  des  applications  thérapeutiques 
parfaitement  déterminées. 

Gomment  pourrions-nous  comprendre  s'il  en  était  autre- 
ment, que  des  accès  urineux  puissent  se  répéter  troi^,  quatre, 
cinq  et  six  fois  par  exemple,  dans  le  cours  d*un  traitement  de 
la  pierre  par  la  lithotritie,  sans  que  la  situation  du  malade  soit 
compromise.  Mais  ces  accès  sont  bien  des  accès  de  source 
chirurgicale,  qui  succèdent  à  la  séance,  à  l'engagement  mal- 
heureux d'un  fragment,  qui  disparaissent  franchement,  rapide 
ment  et  que  vous  ne  verrez  pas  se  reproduire  sans  provo- 
cation . 

L'étude  de  la  pathologie  nous  apprend  encore  d'une  façon 
positive  que  les  lésions  rénales,  observées  chez  les  sujets  dont 
les  voies  urinaires  proprement  dites  sont  à  l'état  normal, 
fournissent  unesymptomatologie  qui  se  rapproche  d'une  façon 
très  évidente  de  celle  que  nous  offrent  les  types  cliniques,  que 
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Doos  a¥ons  étadiés,  dans  la  forme  chronique  et  dans  le  second 
t}pede  la  forme  aiguë.  A  Idiprolangaiion,  à  la  répétition  de 
Faccès  fâ)rile  sans  provocation  nouvelle^  doivent  nécessaire- 
Uitnt  correspondre  des  lésions,  et  tout  nous  permet  d  ad* 
mettre  que  ce  sont  des  lésions  rénales  ;  qu'il  s'agit  alors  de 
.^ujets  atteints  de  néphrites  interstitielles  ;  de  néphrites  sup- 
purées,  de  ce  que  Ton  a  appelé  la  néphrite  chirurgicale. 

Les  complications  mêmes  que  nous  observons  dans  ces  cas, 
K'Dt  un  nouveau  témoignage  en  faveur  de  cette  opinion,  car 
souvent  elles  reproduisent  les  accidents  urémiques,  qui,  spon- 
tanément traversent  la  marche  naturelle  de  la  néphrite  in- 
sterstitielle,  aboutissant  à  la  sclérose  rénale.  11  est  même  un 
certain  nombre  de  nos  malades  qui  sont  véritablement  uré  - 
niiques  et  meurent  sans  fièvre. 

Sans  doute,  dans  ces  cas  encore,  l'intoxication  urineuse 
joue  son  rôle  :  car  il  ri  y  a  pas  de  fièvre  urineuse  sans  intox  i-- 
cation.  Toute  la  physionomie  symptomatique  des  néphrites 
interstitielles,  avec  ou  sans  lésion  des  voies  urinaires,  l'indi- 
que de  la  façon  la  plus  positive.  Mais  dans  ces  cas,  comme 
nous  Favons  déjà  dit,  l'intoxication  se  perpétue  par  le  fait 
même  de  la  lésion  rénale. 

Le  point  de  départ  des  accidents  peut  être  une  absorption 
•iirecte  de  Furine  par  une  plaie.  L'économie  aurait  pu  se  dé- 
barrasser par  élimination  du  poison  absorbé.  Mais  l'intoxica- 
tion se  renouvelle  par  suite  du  fonctionnement  imparfait  du 
filtre  rénal,  rendu  plus  imparfait  encore  par  Faccès  de  fièvre 
lui-même;  sous  l'influence  de  cette  intoxication  renouvelée, 
Faccès  ne  parcourt  plus  les  stades,  dont  la  violente  régularité 
sont  les  signes  de  la  guérison. 

Les  stades  ne  sont  pas  proportionnels,  ne  se  succèdent 
que  lentement,  péniblement,  ne  se  dessinent  pas  nettement. 
Et,  alors  même  qu'une  défervescence  semble  annoncer  la  fin 
de  la  crise,  un  nouveau  frisson  vient  bientôt  démontrer  que 
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la  lutte  n'est  pas  terminée;  et  que  la  lésion  n'a  plus  besoin  de 
secours  étrangers  pour  manifester  son  existence. 

Elle  va  continuer,  seule,  l'œuvre  morbide  que  l'interven- 
tion chirurgicale  a  souvent  commencée. 


VINGTIEME  LEÇON 

FIÈVRE   UR1NI2USE   (Suite  et  fin,) 

VI.  —  Traitement  de  la  fièvre  ttrineuse, 

A.  Traitement  préventif  chirurgical.  —  Avant  l'opération  :  repos  des  orgaDe>. 
préparation  au  contact  des  instruments.  —  Pendant  Topération  :  douceur  et 
faible  durée  des  manœuvres;  lenteur  dans  les  manœuvres;  manœuvres  métho- 
diques et  précises,  exemptes  de  toute  violence  ;  anesthésie.  —  Après  lopération  : 
réchauffer  le  malade,  s*opposcr  au  refroidissement;  régler  les  conditions  dans 
lesquelles  devra  s'effectuer  la  miction. 

B.  Traitement  préventif  médical.  —  Il  s'adresse  aux  voies  digestives  (purgaUf>. 
salins,  amers),  à  la  peau  (frictions,  bains),  à  Tétat  des  urines  (boissons  délayante>. 
acide  benzoïque,  acide  borique),  au  système  nerveux  (bromure  de  potassiam, 
opiacés,  bains  prolongés).  —  Valeur  du  sulfate  de  quinine. 

c.  Traitement  curatif  médical.  Sudorifiques.— Évacuants.  —  Alcool. —  Sulfate  df 
quinine.  —  Quinquina.  —  Régime  lacté. 

VII.  —Infltience  des  complications  fébriles  sur  les  indications  chirurgimlr^. 

Type  et  forme  de  la  fièvre  comparés  au  mode  opératoire  qui  caractérise  Tinter- 
veution.—  Indications  et  contre- indications  de  la  dilatation,  de  ruréthrotomie, 
du  cathétérisme  évacuateur,  de  la  lithotritie,  de  la  taille.  ~  Observations. 


VI.  Traitement  de  la  fièvre  urineuse. 

Le  traitement  de  la  fièvre  urineuse  doit  être  préventif  et 
curatif. 

L'étude  générale  que  nous  venons  de  faire  nous  a  démontré 
que  la  fièvre  urineuse  était  assez  souvent  spontanée,  mais 
bien  plus  fréquemment  encore^  provoquée.  La  provocation  de 
la  fièvre  urineuse  a  surtout  pour  agent  Tintervention  chirur^ 
gicale.  Sous  toutes  ses  formes  cette  intervention  peut  déter- 


EMPOISONNEMENT  URINEUX.  543 

fflioa-  la  fièvre;  le  simple  cathétérisme  se  place  souvent,  à  cet 
écaid,  au  même  rang  qu'une  opération  importante. 

D  autre  part,  nous  avons  poursuivi,  dans  le  chapitre  relatif 
à  la  fièvre  et  dans  tous  ceux  qui  composent  cet  ouvrage, 
lélude  des  conditions  qui  favorisent  Tapparition  de  Tempoi- 
soDnement  urineux  et  de  la  fièvre  en  particulier  ;  nous  avons 
cherché  à  apprendre  à  diagnostiquer,  à  démasquer  ces  con- 
ditions ennemies  du  chirurgien. 

Les  indications  thérapeutiques  que  nous  avons  à  remplir 
De  sont  donc  pas  seulement  curatives,  elles  sont  aussi  pré- 
ventives ;  et  celles-ci  devront  tout  particulièrement  retenir 
notre  attention. 

Traitement  préventif.  -  Le  traitement  préventif  est  mé- 
dical et  chirui^cal.  11  faut,  en  effet,  vous  habituer  dès  main- 
tenant à  admettre  que  le  traitement  de  la  fièvre  urineuse 
puisse  être  chirurgical.  Le  choix  de  l'opération,  la  manière 
d'opérer  et,  avant  tout,  l'opportunité  de  l'intervention,  sont  en 
ttTet  les  moyens  principaux  qui  serviront  votre  thérapeu- 
ti<{ue. 

D'importantes  indications  médicales  devront  être  posées  au 
point  de  vue  préventif,  mais  nous  vous  parlerons  tout  d'abord 
de  l'ensemble  des  mesures  chirui^cales  capables  de  prévenir 
ou  d'atténuer  les  accidents  urineux. 

Ces  mesures  chirurgicales  sont,  en  somme,  des  mesures  de 
précaution.  Et  comme  en  pareille  matière  les  détails  prennent 
une  importance  de  premier  ordre,  nous  allons  vous  exposer, 
mioutîeusemeiit  s'il  le  faut,  les  précautions  chiruipcales 
qu'il  convient  de  prendre  :  avant,  pendant  et  après  l'opé- 
ration. 

ÂviNT  l'opération.  —  Les  précautions  à  prendre  varient 
évidemment  selon  le  but  opératoire  ;  vous  n'aurez  pas  en  face 
duo  rétréci,  par  exemple,  les  mêmes  exigences  que  pour  un 
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calculeux  ;  vous  ne  mettrez  pas  sur  la  même  ligne  Texplo- 
ration  de  l'urèthre  et  celle  de  la  vessie. 

D'une  façon  générale,  il  faut  que  les  organes  soient  reposés 
avant  d'être  soumis  et  exposés  au  contact  des  instruments. 

Les  malades,  lorsqu'ils  se  décident  à  venir  consulter,  ont 
souvent  hésité.  La  résolution,  qui  les  conduit  devant  vous,  a 
été  rarement  spontanée;  ce  n'est  qu'à  la  longue  qu*on  a  enfin 
cédé  aux  sollicitations  de  la  maladie  et  des  personnes,  anais 
ou  médecin ,  qui  mettent  enfin  en  présence  le  malade  et  le 
chirurgien. 

Presque  tous  les  hommes,  en  effet,  redoutent  à  l'exlrême 
le  cathétérisme.  Mais  cette  crainte  et  les  hésitations  qui  en 
sont  la  conséquence,  transforment  la  timidité  en  résolution. 
Le  malade,  qui,  depuis  des  mois,  éludait  les  propositions  de 
cathétérisme,  veut  être  immédiatement  sondé,  et  c'est  sur 
l'heure  qu'il  veut  être  soumis  à  Texploration.  Je  n'ai  pas  à  re- 
chercher la  nature  du  sentiment  qui  lui  fait  désirer  ce  qu'il  a 
tant  redouté,  mais  j'ai  a  vous  prémunir  contre  des  instances 
que  vous  ne  pourrez  toujours  écouter. 

Vous  aurez  plus  d'une  fois  le  devoir  d'exiger  un  délai,  de 
faire  reposer  votre  malade  qui  n*a  pas  cessé  de  travailler  et 
de  se  fatiguer,  qui  souvent  s'est  assez  longuement  déplacé 
pour  venir  vous  voir,  qui  a  fait  un  voyage  peut-être  fatigant, 
qui  revient  des  eaux.  Cette  dernière  condition  est  particuliè- 
rement fôcheuse  et  se  joint  au  voyage,  pour  que  la  fatigue  des 
organes  développe  leur  impressionnabilité  morbide. 

Les  questions  que  vous  poserez  vous  feront  rapidement  pré- 
voir si  vous  avez  affaire  à  une  maladie  de  l'urèthre,  de  la 
prostate  ou  de  la  vessie,  si  votre  exploration  s'adressera  au 
réservoir  ou  au  canal.  Dans  ce  dernier  cas  il  est  rare  que  de 
grandes  précautions  soient  nécessaires  et,  à  moins  d'impres- 
sionnabilité  particulière,  il  vous  est  loisible  de  procéder  sur-le- 
champ  à  l'exploration.  Mais  s*il  s'agit  de  vider  la  vessie  ou  de 
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l'explorer,  le  repos  préalable  des  organes  est  exigible.  C'est 
après  trois  ou  quatre  jours  passés  à  la  chambre  ou  au  lit, 
dans  un  demi-repos  ou  dans  un  repos  complet^  suivant  les 
circonstances,  que  vous  pourrez  procéder  à  l'exploration; 
vous  la  ferez  habituellement  chez  le  malade  et  non  dans 
votre  cabinet. 

D  est  facile  de  prévoir  que  vos  conseils  pourront  ne  pas 
être  acceptés  sans  discussion.  Tout  embarras  cessera  lorsque 
vous  aurez  montré  que  c'est  la  crainte  de  la  fièvre  qui  justifie 
vos  exigences.  Si  cependant  vous  n'arriviez  pas  à  convaincre. 
si  le  malade  ne  voulait  rien  entendre  et  persistait  dans  sa  réso- 
lution d'obtenir  une  solution  immédiate,  vous  n'avez  plus 
qu'un  devoir  à  remplir,  c'est  de  refuser  catégoriquement 
d'obéir  à  une  impatience,  qui  vous  ferait  agir  dans  des  con- 
ditions que  vous  jugez  défavorables. 

Nous  avons  actuellement  dans  la  salle  Saint-Vincent,  au 
n^  16,  un  malade  dont  l'observation  peut  servir  d'exemple 
pour  démontrer  la  salutaire  influence  du  repos  des  organes  au 
point  de  vue  de  la  tolérance  des  opérations.  Le  malade  est 
cocher  et  lorsqu'il  entra  à  l'hôpital,  il  y  a  trois  mois,  il  venait 
de  quitter  son  siège.  Il  présentait  les  signes  rationnels  de  la 
pierre.  Nous  recommandons  au  malade  de  garder  le  lit  et,  le 
matin  du  troisième  jour  après  l'entrée,  nous  faisons  l'explo- 
ration de  la  vessie  qui  nous  fait  constater  une  pierre  du  volume 
dune  noix .  L'exploration  ne  fut  pas  suivie  d'accidents,  mais 
le  cinquième  jour,  à  la  suite  du  passage  dune  bougie  destinée 
à  préparer  Turèthre,  il  y  eut  un  frisson  suivi  d'accès  de  fièvre. 
Les  accès  se  renouvelèrent  spontanément  avec  le  caractère  du 
second  type  de  la  forme  aiguë,  une  orchite  sui*vint  et  le  testi- 
cule suppura.  La  situation  de  ce  malade  a  été  grave  et  je 
craignais  d'être  obligé  de  renoncer  à  la  lithotritie.  Deux  mois 
s'écoulèrent  et  le  malade  revint  à  la  santé.  Je  tâtai  de  nouveau 
la  susceptibilité  du  malade,  Tintroduction  des  bougies  fut  bien 
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supportée.  Je  me  décidai  dès  lors  à  la  lithotritie  et  vous  avez 
vu  le  malade  supporter  deux  séances  par  semaine  et  un 
lavage  quotidien  de  la  vessie;  il  n'y  a  eu  de  réaction  qu'à  la 
première  séance,  réaction  qui  ne  s'est  traduite  d'ailleurs  que 
par  la  légère  élévation  thermométrique,  que  détermine  le  trau- 
matisme en  dehors  des  accès  urineux. 

La  susceptibilité  extrême  du  début  et  la  tolérance  parfaite 
obtenue  après  ce  long  repos  forcé  de  deux  mois  sont  très 
démonstratives.  Peut-être  eussions-nous  tout  condlié  en  lais- 
sant le  malade  reposer  ses  organes  pendant  une  quinzaine  de 
jours  avant  d'ajouter  nos  provocations  à  celles  que  lui  avaient 
fait  quotidiennement  subir  sa  pierre,  alors  qu'il  continuait  I 
travailler  malgré  ses  souffrances. 

11  ne  suffit  pas  toujours  que  les  organes  soient  reposés^  il 
faut  souvent  aussi  les  préparer  au  contact  des  instruments 
Cette  condition  n'est,  il  est  vrai,  régulièrement  exigible  que 
pour  préparer  les  malades  à  subir  la  lithotritie.  Toutes  le< 
raisons  qui  militent  en  sa  faveur  ont  été  surtout  exposées  pai 
Giviale,  et  la  pratique  du  célèbre  spécialiste  a  rencontré  une 
adhésion  presque  unanime.  11  ne  s'agit  pas  seulement  de  dila 
ter  le  canal,  il  s'agit  surtout  de  lui  donner  une  éducation  qui 
lui  manque  et  que  les  circonstances  vont  lui  rendre  bien  né« 
cessaire,  c'est-à-dire  de  l'habituer  aux  contacts. 

Civiale  recommandait  de  procéder  très  graduellement.  Il  s« 
servait  exclusivement  des  bougies  en  cire  et  débutait  en  por-^ 
tant  dans  le  canal  une  de  ces  bougies  qu'il  choisissait  fine, 
très  lisse,  très  molle,  et  qu'il  retirait  immédiatement.  Cette 
opération  était  répétée  le  lendemain  et  les  jours  suivants.  Si  le 
canal  était  très  irritable,  la  bougie  était  retirée  dès  que  le  ma- 
lade commençait  à  souffrir,  sans  même  chercher  à  la  faire 
pénétrer  profondément;  elle  n'arrivait  quelquefois  dans  la  ves- 
sie que  du  troisième  au  cinquième  jour.  Civiale  recomman- 
dait encore  de  ne  procéder  qu'avec  une  extrême  lenteur,  sans 
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maufonents  saccadés  à  rentrée  et  à  la  sortie  de  la  bougie,  et 
de  ne  la  laisser  jamais  séjourner.  Â  la  première  bougie  était 
sobstîtaée  une  bougie  plus  volumineuse;  il  n'arrivait  que  très 
gradoeUement  jusqu'à  celles  qui  remplissent  la  capacité  nor- 
male de  Turèthre. 

Les  préceptes  posés  par  Civiale  à  propos  de  l'introduction 
des  boiig;ies  dans  le  but  spécial  qui  nous  occupe,  sont  en  réa^ 
lîté  ceux  qui  gouvernent  et  doivent  diriger  toute  introduction 
dlnstniment  dans  Turèthre  et  dans  la  vessie. 

Cette  obéissance  scrupuleuse  aux  sensations  déterminées  et 
aax  soisations  que  l'on  perçoit  est  la  première  et  la  plus  né- 
cessaire des  conditions  à  remplir. 

L'instrument  qui  parcourt  l'urèthre  ou  qui  est  promené  dans 
la  vessie  est,  avant  tout,  un  agent  de  toucher.  Il  provoque  la 
sensibilité  du  malade,  mais  il  doit  non  moins  tenir  en  éveil  les 
sensations  du  chirurgien.  11  faut  avoir  pour  but  de  recueillir 
beaucoup  de  sensations  et  de  faire  peu  souffrir. 

On  remplit  ces  deux  conditions  fondamentales  en  s'impo- 
sant  pour  première  règle  de  ne  jamais  faire  œuvre  de  force^ 
même  au  degré  le  plus  minime.  U  ne  faut  pas  plus  agir  de  force, 
contre  la  résistance  des  organes,  que  contre  leur  volonté. 

Ainsi,  un  rétrécissement  de  l'urèthre  ne  devra  jamais  être 
franchi  par  une  bougie  qui  exerce  sur  ses  parois  des  frotte- 
ments  durs,  qui  ne  pénètre  que  sous  une  impulsion  dépourvue 
de  douceur.  Dans  la  vessie,  l'instrument  explorateur,  de 
OBiéme  que  l'instrument  lithotriteur,  ne  devra  pas  provoquer 
de  contractions;  il  devra  tout  au  moins  leur  obéir  et  être 
retiré,  si  les  contractions  deviennent  prononcées. 

Dans  le  maniement  des  instruments,  il  y  a  toujours  une 
part  à  &ire  à  l'action  mécanique;  mais  cette  part  doit  être  ré^ 
luite  à  son  minimum  de  production.  Pour  arriver  à  connaî- 
tre la  mesure,  à  doser  pour  ainsi  dire,  l'action  mécanique  de 
rinstrument,  il  faut  avant  tout,  consulter  les  organes* 
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H  faut  tenir  compte  de  leur  réaction  douloureuse,  mais 
plus  encore  de  leur  résistance;  que  cette  résistance  soit  active 
comme  celle  d'un  spasme  de  l'urèthre  ou  d'une  contraction 
vésicale,  ou  passive,  comme  celle  d'un  rétrécissement  uréthral. 

La  réaction  douloureuse  peut  être  le  fait  de  Timpression- 
nabilité  spéciale  à  une  individualité;  la  résistance  des  oig- 
nes est  toujours  le  témoignage  exact  et  précis  d'une  difficulté 
opératoire.  Or,  les  difficultés  opératoires  ne  veulent  pas  être 
vaincues  par  la  force;  il  faut  les  tourner  ou  les  combattre  par 
la  douceur  la  plus  patiente. 

Sans  doute,  il  est  des  opérations  qui  ne  peuvent  se  passer 
de  la  force.  L'uréthrotomie  et  la  divulsion  ne  sauraient  être 
exécutées  sans  Iç  concours  de  cette  puissance.  Mais  ce  ne  sont 
plus  là  des  actes  opératoires  qui  aient  seulement  le  toucher 
pour  guide.  Remarquez,  en  effet,  qu'avant  de  faire  courir  la 
lame  de  l'uréthrotome,  avant  de  pousser  le  mandrin  divulseur, 
vous  avez  à  l'aide  du  toucher  placé  le  conducteui*  qui  va  vous 
permettre  d'employer,  dans  une  certaine  mesure  et  dans  des 
conditions  déterminées,  la  force  nécessaire  à  la  destniclioD 
d'un  obstacle.  La  disparition  complète  de  l'obstai^le  que  su- 
bissait la  miction,  rendra  d'ailleurs  à  cette  fonction  la  liberté 
qui  lui  manquait,  et  soustraira  par  cela  même  le  malade  à 
l'une  des  causes  qui  favorisent  le  plus  l'apparition  de  la  fièvre 
urineuse. 

Mais  cette  force  que  vous  pouvez  exercer  sur  l'urèthre,  à 
l'abri  d'un  conducteur,  vous  ne  pourrez  jamais,  sans  danger 
presque  inévitable,  l'exercer  sur  la  vessie,  soit  en  la  vidaut 
brusquement,  soit  en  la  distendant  brusquement  à  l'aide  d'une 
injection  forcée.  La  réponse  fébrile  suivra  de  près  de  telles 
provocations  et  sera  proportionnelle  à  la  violence  de  l'attaque. 
Et  je  ne  serai  pas  trivial,  en  vous  disant  que  la  seringue  veut 
être  maniée  avec  les  mêmes  précautions  que  les  sondes  ou  le 
lithotriteur. 
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Le  meilleur  et  le  plus  sûr  conducteur  des  instruments  uti- 
lises  dans  la  pratique  de  la  chirurgie  urinaire,  est  donc  la 
sensation  même  qu'ils  permettent  de  percevoir;  et  plus 
encore  celle  que  ressent  le  chirurgien,  que  celle  que  le  malade 
eiprime.  L'instrument  parle  un  langage  très  intelligible  à 
Celui  qui  se  donne  la  peine  de  vouloir  le  comprendre.  Il  de- 
mande à  avancer  tout  aussi  nettement  qu'il  indique  un 
obstacle. 

La  lenteur  dans  l'action  est  le  plus  sûr  moyen  de  recueillir 
les  sensations  dirigeantes;  la  patience  est  l'agent  le  plus  né- 
cessaire pour  triompher  des  obstacles  ;  la  douceur  est  la  seule 
force  qui  permet  de  mener  à  bonne  fin  les  entreprises  ton- 
jours  délicates  de  la  partie  de  la  chirurgie  que  nous  étudions. 

II  faut  même,  au  besoin,  savoir  mettre  de  côté  tout  amour 
propre  et  renoncer  à  poursuivre  une  manœuvre  opératoire  que 
I  on  avait  annoncée,  et  qui  a  déjà  reçu  un  commencement 
d'exécution.  Une  semblable  détermination  peut  faire  honneur 
au  chirurgien  qui  la  prend,  non  sous  l'influence  d'une  timi- 
dité que  ne  peut  comporter  à  aucun  degré  l'exercice  de  notre 
art,  mais  en  toute  connaissance  de  cause  et  dans  la  crainte 
légitime  de  devenir  nuisible,  alors  qu'il  a  pour  mission  d'être 
utile. 

Le  principal  écueil  de  la  chirurgie  urinaire  étant  la  provo- 
cation de  l'empoisonnement  urineux,  et  en  particulier  de  sa 
forme  la  plus  accentuée,  de  la  fièvre  urineuse,  il  était  naturel 
que  je  vous  parlasse,  à  propos  de  la  prophylaxie  de  cette  fièvre, 
des  principes  qui  pourront  vous  aider  à  éviter  ses  dangers. 

La  préparation  régulière  et  méthodique  des  organes  vous 
senira  non-seulement  à  apprécier  leur  sensibilité  et  leur  de- 
gré de  résistance  au  contact  instrumental,  mais  pourrra  aussi 
devenir  le  critérium  qui  vous  fera  juger  de  la  susceptibilité 
morbide  du  malade  tout  entier. 

Il  importe  donc  à  tous  les  points  de  vue  que  ce  traitement 
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préparatoire  soit  fait  avec  le  plus  grand  soin.  Je  ne  puis  vous 
donner  de  meilleures  règles  que  celles  que  Civiale  a  posées.  Je 
dirai  seulement  que  l'usage  des  bougies  de  cire  ne  in*inspire 
pas  la  confiance  absolue,  que  leur  accordait  l'illustre  spécialiste. 

Elles  sont  plus  dures  que  les  bougies  en  gomme,  se  défor- 
ment aisément.  Les  bougies  coniques,  olivaires,  qui  servent  au 
traitement  des  rétrécissements  vous  serviront  très  utilement 
pour  préparer  le  canal  à  subir  le  contact  du  lithotriteur 
et  des  fragments.  Mais  vous  devrez  choisir  des  bougies  très 
douces,  très  flexibles,  à  olives  bien  formées,  portées  sur  un 
col  suffisamment  allongé  et  parfaitement  souple. 

La  vessie  des  calculeux  a  beaucoup  moins  besoin  de  pré- 
paration que  leur  urëthre.  Ce  réservoir  n'a  que  trop  l'habitude 
de  subir  les  contacts.  11  faut  atténuer  ces  contacts  et  c'est  le 
repos,  c'est  la  marche  mesurée,  peu  prolongée  qui  vous  per- 
mettront de  remplir  cette  indication.  11  est,  il  est  vrai,  néces- 
saire  dans  quelques  cas  particuliers  d'injecter  préventivement 
la  vessie,  mais  si  j'en  crois  mon  expérience  personnelle,  c'est 
plutôt  affaire  de  lavage  et  d'évacuation  à  régulariser  que  d'ha- 
bitudes de  contact  à  établir.  Les  lavages  pourront  être  médi- 
camenteux, cela  est  incontestablement  utile,  mais  il  ne  fau- 
drait pas  vous  fier  à  la  protection  d'une  injection  antiseptique, 
pour  cette  double  raison  que  l'absorption  urinaire  qui  suil 
les  manœuvres  delà  lithotritie  n'est  pas  immédiate, — l'étude 
des  faits  vous  Ta  prouvé,  —  et  que  ce  n'est  pas  seulement 
l'absorption  urinaire  mais  bien  le  trouble  de  la  fonction  rénale 
due  à  des  lésions  préexistantes  qui  pourront  être  les  causes 
provocatrices  de  l'accès  fébrile. 

Accordez  votre  confiance  à  un  ensemble  raisonné  de 
moyens,  mais  ne  la  laissez  pas  surprendre  par  un  procédé  ou 
par  un  médicament. 

Le  traitement  préventif  dont  nous  nous  sommes  occupés  et 
qui  est  de  règle  pour  toute  action  întra-vésicale  importante, 
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n  est  qu'exceptionnellement  applicable  lorsqu'il  s'agit  de  Turè- 
tbre.  11  est  cependant  des  cas  où  vous  vous  exposeriez  à  pro- 
voquer la  fièvre^  si  vous  vouliez  avoir  trop  tôt  la  satisfaction  de 
franchir  un  rétrécissement.  La  susceptibilité  particulière  du 
inalade,  ses  accidents  fébriles,  et  surtout  l'ancienneté  de  l'af- 
fection et  la  réplétion  de  la  vessie  devront  vous  servir  de  guides. 
I^  ces  cas,  faites  reposer  les  malades  avant  d'agir,  limitez 
î«)s  manosavres  en  ne  pénétrant  que  jusqu'au  rétrécissement 
d  en  TOUS  contentant  tout  d'abord  d'y  appuyer  légèrement, 
sans  laisser  séjourner  la  bougie.  L'importance  accx)rdée  à  ces 
précautions  trouveront  peut-être  leur  explication  dans  ce  fait, 
quelles  permettent  de  gagner  du  temps  tout  en  occupant  le 
repos  du  malade. 

Pendant  l'opération.  —  J'ai  trop  longuement  insisté  déjà 
m  les  principes  qui  doivent  vous  servir  de  guides  pour  que 
[aie  besoin  d'y  revenir  à  propos  de  leur  application.  Ce  n'est 
pas  non  plus  le  moment  de  vous  parler  des  règles  particulières 
à  chaque  opération.  Les  questions  relatives  aux  manœuvres 
iiîstnimentales  ne  peuvent  trouver  place  que  lorsque  nous 
^udierons  les  opérations  elles-mêmes.  Bientôt,  j'aurai  à  vous 
parler  longuement  du  cathétérisme,  opération  applicable  dans 
les  circonstances  si  diverses  que  son  étude  appartient  aux 
généralités  du  sujet.  Mais  ce  n'est  que  plus  tard,  à  propos  des 
maladies  nrinaires  étudiées  en  particulier,  que  nous  aurons  à 
«border  les  questions  relatives  aux  autres  opérations. 

U  est  nécessaire  cependant  de  chercher  dès  maintenant 
comment  des  règles  générales  ont  été  déduites  des  principes.  Ce 
KDt  en  effet  les  nécessités  particulières,  qu'impose  le  danger  de 
Id  fièvre  urineuse  provoquée,  qui  ont  conduit  à  ces  formules. 

Vous  n'avez  pas  oublié  qu'en  principe,  toute  manœuvre  de 
force  est  exclue  de  la  pratique  chirui^cale  pour  les  voies  uri* 
naires.  Les  contacts  non  mesurés  et,  à  plus  forte  raison,  vio- 
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lents  que  subissent  les  organes  ont,  en  effet,  des  dangers  bien 
démontrés;  mais,  alors  même  que  la  force  est  exclue,  le  con- 
tact s'exerce  nécessairement.  Vous  avez  habitué,  dans  la  me- 
sure du  possible,  les  organes  à  le  supporter,  mais  vous  ne  les 
avez  pas  doués  d*une  tolérance  telle  qu'ils  puissent  impuné- 
ment les  subir  à  un  certain  degré,  quelle  que  soit  la  durée  de 
la  manœuvre. 

Il  est,  en  effet,  une  règle  que  tous  les  chirurgiens  accep- 
tent et  à  laquelle  ils  se  conforment  d'autant  plus  qu'ils  pra- 
tiquent davantage.  Cette  règle  peut  être  ainsi  formulée  :  la 
durée  des  manœuvres  opératoires  devra  être  aussi  courte  que 
possible;  elle  sera  d'autant  plus  courte  qu'elle  aura  la  vessie 
pour  théâtre. 

Nous  vous  avons  cependant  recommandé  en  principe  de 
procéder  lentement.  La  règle  que  nous  vous  indiquons  actuel- 
lement parait  contradictoire  à  ce  principe.  11  suffit  cependant 
de  s'être  exercé  aux  opérations  des  voies  urinaires  pour  savoir 
qu'il  n'en  est  rien.  Le  principe  de  la  lenteur  dans  l'application 
n'est  en  aucune  façon  incompatible  avec  le  peu  de  durée  de 
l'action  chirurgicale.  Grâce  à  une  action  méthodique  et  cal- 
culée, notre  manœuvre  s'opère  sans  difficulté  sérieuse,  sans 
incident  imprévu.  Les  fautes  sont  évitées,  non-seulement 
parce  que  vous  avez  dû  les  prévoir  d'avance,  mais  aussi  parce 
que  grâce  à  la  calme  lenteur  de  l'exécution  vous  vous  rendez, 
chemin  faisant,  un  compte  exact  de  celles  que  vous  pourriez 
commettre  par  surprise. 

La  lenteur,  ou  plutôt  la  mesure,  dans  l'action  chirurgicale 
est  donc  en  définitive  le  plus  sûr  garant  de  sa  courte  durée. 
Vous  pourrez,  en  mesurant  bien  vos  manœuvres,  en  les  cal- 
culant de  façon  à  ne  rien  livrer  au  hasard,  procéder  sans  pré- 
cipitation et  cependant  faire  en  très  peu  de  temps  une  très 
fructueuse  besogne.  C'est  même  une  des  conditions  du  suc- 
cès de  la  lithotritie  que  d'arriver  à  celte  rapidité  calme  et  me- 
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sorée,  qoi  permet  en  un  très  petit  nombre  de  minutes,  de 
br  ijer  un  très  grand  nombre  de  fragments. 

La  pratique  de  la  lithotritie  a  surtout  contribué  à  apprendre 
aui  chiruipens  la  haute  valeur  de  la  règle  que  je  vous  signale. 
La  courte  durée  des  séances  est  une  des  obligations  les  plus 
ai'5ohies  du  traitement  et  Tun  des  meilleurs  garants  du  suc- 
cès; c'est  vous  dire  que  vous  faites  œuvre  de  prophylaxie  véri- 
table en  vous  conformant  à  la  règle  adoptée.  Les  opérations 
t'Stétricales  ont  à  cet  égard  plus  d'une  analogie  avec  les 
fiérations  vésicales. 

La  règle  du  a  peu  de  durée  »  est  également  applicable  à 
i  eiploration  de  la  vessie,  mais  elle  ne  saurait  convenir  à  Té- 
vai^uation  du  réservoir  distendu.  Vous  m'avez  déjà  plus  d'une 
%\s  entendu  parler  de  la  nécessité  de  vider  lentement  les  ves- 
sies dans  les  cas  de  grandes  rétentions;  la  règle  du  peu  de 
iurée  ne  saurait  donc  convenir  à  ces  cas  particuliers.  Mais, 
si  TOUS  dérogez  à  la  règle,  vous  obéissez  encore  au  principe. 
Vous  évitez  l'évacuation  rapide,  afin  de  ne  pas  faire  œuvre  de 
A-rce,  en  substituant  brusquement  et  pour  ainsi  dire  brutale- 
ment la  vacuité  absolue  à  la  distension  extrême. 

Je  vous  ai  prévenus  que  la  règle  «  du  peu  de  durée  »  était 
surtout  applicable  aux  opérations  intra-vésicales.  Vous  veixez, 
eo  effet,  souvent  prolonger  des  manœuvres  intra-uréthrales 
iestinées  à  franchir  un  rétrécissement  ou  à  (iénétrer  entre 
les  lobes  d*une  prostate  hypertrophiée. 

La  nécessité  de  pénétrer  peut,  en  effet,  vous  imposer  l'obli- 
^tîon  de  ne  plus  mesurer  la  durée  de  l'intervention.  Ce  sera 
une  raison  de  plus  pour  en  mesurer  plus  scrupuleusement 
♦racore  la  force. 

Mais  soyez  sûrs  que  les  opérations  de  longue  durée,  même 
lorsqu'elles  sont  intrauréthrales,  créeront  des  chances  défa* 
^orables.  Il  suffit  d'observer  quelques  malades  pour  savoir 
jue  les  manœuvres  uréthrales  prolongées  disposent  à  la  fièvre. 
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On  a  même  soutenu  que  l'urèthre  était  le  terrain  d'élection 
et  que  ses  traumatismes  entraînaient  bien  plus  sûrement  la 
fièvre  urineuse  que  ceux  de  la  vessie.  11  y  a  là,  à  notre  avis, 
une  erreur  d'interprétation,  qui  n'a  pu  prendre  créance  que 
parce  que  certaines  lésions  uréthrales  prédisposent  à  la  péné- 
tration de  l'urine  pendant  la  miction. 

Les  faits  que  nous  avons  étudiés,  en  opposant  les  résultats 
fébriles  fournis  d'un  côté  par  l'expulsion  malheureuse  des 
fragments  et  d'un  autre  par  les  séances  de  lithotritie,  don- 
nent des  exemples  tout  à  la  fois  de  Tinfluence  uréthrale  sur  la 
production  de  la  fièvre,  et  des  conditions  particulières  qui  la 
favorisent. 

Ce  qui,  plus  encore  que  la  durée  de  l'action  intra-uréthrale, 
favorise  la  production  de  la  fièvre,  c'est  lusage  de  la  force 
appliquée  aux  opérations  qui  se  pratiquent  dans  le  canal. 
Nous  vous  l'avons  déjà  fait  remarquer,  Tintroduction  forcée 
d'une  bougie  est  l'occasion  presque  certaine  d'un  accès  fébrile 
et  chacun  se  souvient  des  résultats  désastreux  de  l'applica- 
tion de  la  divulsion  incomplète  de  Perrève. 

11  y  a,  en  effet,  une  différence  absolue  à  établir  entre  une 
opération  qui,  au  prix  d'un  effort  ou  d'une  section,  rétablit 
d'emblée  les  fonctions  du  canal,  et  celle  qui  provoque  un  trau- 
matisme sérieux  sans  assurer  le  libre  écoulement  de  l'urine 
et  sans  réaliser  les  conditions  qui  s'opposent  à  sa  pénétration. 

Les  premières  ne  permettront  que  le  contact  de  l'urine  avec 
la  plaie  ou  avec  les  déchirures;  les  secondes  créeront  les 
meilleures  conditions  pour  sa  pénétration  dans  les  tissus  en 
déchirant  les  parois  uréthrales  au  niveau  du  point  le  plus  ré- 
tréci, c'est-à-dire  au  point  même  où  la  colonne  urinaire  ap- 
puiera avec  le  plus  de  force  pendant  la  miction,  puisqu'elle  y 
trouvera  la  plus  grande  résistance.  Les  unes  permettront  à 
la  vessie  de  se  vider  facilement  et  complètement,  les  autres 
rendront  la  miction  plus  difficile  et  maintiendront  la  vessie 
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en  étal  de  réplétion  ;  elles  rendront  possible  la  pénétration 
ârecte  de  l'urine  dans  la  circulation.  Elles  pourront  même, 
rD  permettant  à  cette  pénétration  de  s'effectuer  à  haute  dose, 
-ioDoer  aux  accès  intenses,  aux  accès  dits  pernicieux,  l'occa- 
si  jQ  de  se  produire  avec  toute  leur  menaçante  gravité. 

Aussi  la  forçure  incomplète  de  l'urèthre  compte-t-elle  an 
sjmbre  des  manœuvres  les  plus  justement  répudiées. 

La  règle  du  peu  de  durée  trouve  cependant  occasion  d*être 
largement  appliquée  pour  les  opérations  de  l'urèthre.  J'ai  étu- 
uié  avec  le  plus  grand  soin  Tinfluence  du  séjour  prolongé  des 
bougies  dans  les  urètbres  rétrécis,  et  j'ai  pu  me  convaincre 
que  les  pathologistes  qui  soutiennent  l'opinion  que  le  très 
court  séjour  est  l'agent  le  plus  favorable  de  la  dilatation,  sont 
dans  la  vérité  clinique  '.  Le  peu  de  durée  du  séjour  est  pa- 
iement le  plus  sûr  garant  de  l'innocuité  de  la  séance. 

liais  ici  encore,  à  côté  de  la  question  de  la  durée,  reparait 
la  question  de  la  force  dont  on  ne  peut  cesser  un  instant  de  se 
préoccuper  dans  la  chirurgie  urinaire.  La  bougie  est,  en  effet, 
•fautant  plus  nocive,  au  point  de  vue  de  la  fièvre,  qu'elle  est  à  la 
î'Âs  plus  serrée  et  plus  longtemps  abandonnée  dans  le  canal. 
Le  degré  dans  le  contact  doit  encore  ici  être  mis  en  cause. 

J'ai  eu  Toccasion  de  vous  dire  que  l'une  des  raisons,  qui 
m'avaient  engagé  à  ne  plus  me  servir  de  grosses  sondes  à 
demeure  après  l'uréthrotomie,  était  la  moindre  garantie  don- 
née contre  la  pénétration  de  l'urine  dans  les  tissus.  Je  ne 
reriens  pas  sur  ce  point  qui  est  d'ailleurs  en  dehors  de  la 
question.  Hais  je  n'accorde  pas  une  moindre  importance  à 
cette  antre  raison  :  diminuer  le  degré  du  contact  de  la  sonde 
el  de  rmnèthre.  La  proportion  des  accès  urineux  à  la  suite  de 
rorfithrotomie  a  notablement  diminué  dans  mon  service;  cha- 
cun de  vous  a  pu  le  remarquer.  Je  n'hésite  pas  à  attribuer 

1.  Voy.  T.-B.  Curtîs.  Du  traitement  des  rétrécissements  de  Vuréthre  par  la 
'iU'jlolMm  progressive.  Paris,  1873. 
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cette  amélioration  dans  les  résultats  à  l'emploi  de  sondes  à 
demeure  qui  ne  remplissent  pas  le  canal. 

Nous  généralisons  d'ailleurs  le  précepte  et  j*ai  toujout*s 
soin  de  n'employer,  chez  les  prostatiques,  que  des  sondes  à 
demeure  qui  ne  distendent  pas  le  canal.  Nous  reviendrons 
d'ailleurs  sur  l'emploi  de  la  sonde  à  demeure,  dont  vous 
me  savez  partisan  déclaré  sous  certaines  conditions  déter- 
minées. 

Nous  pourrions  résumer  ce  que  nous  venons  de  vous  ex- 
poser à  propos  des  précautions  à  prendre  pendant  les  opéra- 
tions en  vous  disant  :  ménagez,  avec  le  soin  le  plus  jaloux,  le 
degré  et  la  durée  des  contacts,  et  faites  cependant  tout  ce  que 
comporte  l'opération  entreprise.  Nous  aurions  ainsi  formulé 
la  règle  principale  de  la  prophylaxie  de  la  fièvre  urineuse 
provoquée. 

Est-il  nécessaire  d'éviter  la  douleur  pendant  l'opération?  Si 
nous  posons  la  question  sous  cette  forme  générale,  notre  ré- 
ponse sera  absolument  affirmative.  Oui,  il  est  nécessaire  que  le 
chirurgien  agisse  de  manière  à  ne  pas  provoquer  la  douleur. 

Cette  condition  est  remplie,  autant  du  moins  qu'il  est 
possible  de  la  remplir,  par  les  précautions  même  que  nous 
venons  d'étudier  et  de  formuler.  Il  est  incontestable  qu'au 
nombre  des  avantages  prophylactiques  qu'assurent  les  soins 
apportés  par  le  chirurgien  pour  ménager  la  durée  et  le  degré 
des  contacts,  l'atténuation  du  symptôme  douleur  mérite  d'en- 
trer en  ligne  de  compte. 

Ce  n'est  en  effet  qu'une  atténuation  qui  peut  être  obtenue; 
la  manœuvre  la  plus  régulière  ne  peut  pas  ne  pas  être  l'occa- 
sion d'une  sensation.  Toutefois,  il  faut  bien  le  reconnaître, 
les  opérations  les  plus  usuelles  qui  se  pratiquent  dans  l'urèthre 
et  dans  la  vessie  sont  à  peine  douloureuses.  L'atténuation  si 
réelle  qu'apporte  à  la  provocation  du  symptôme  douleur  les 
précautions,  que  le  chirurgien  doit  nécessairement  prendre, 
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reodeot  ces  proTocations  douloureuses  absolument  suppor- 
UUes. 

An  point  de  vue  qui  nous  occupe,  c  est*à*dire  au  point  de 
îue  de  la  provocation  de  la  fièvre,  la  douleur  ne  nous  parait 
pas  avoir  d'influence  absolue. 

Ce  ne  sont  pas  toujours  les  malades  qui  souffrent  le  plus 
pendant  les  opérations,  qui  ont  le  plus  souvent  des  accès  fé- 
briles. Et  nous  savons  combien  la  fièvre  spontanée  est  rare 
dans  les  cystites  les  plus  aiguës.  Ce  n'est  pas  chez  les  calculeux, 
qui  sont  atteints  de  cystite,  que  nous  voyons  le  plus  souvent 
se  produire  en  dehors  des  séances,  ni  même  à  l'occasion 
des  séances,. les  accès  fébriles.  Cependant  les  douleurs  de  la 
cystite  calculeuse,  les  mictions  horriblement  laborieuses,  qui 
se  renouvellent  si  souvent,  sont  incomparablement  plus  dou- 
loureuses que  l'une  quelconque  des  opérations  intra-uréthrales 
et  intra-vésicales. 

11  est  néanmoins  nécessaire  d'examiner  au  point  de  vue 
pratique^  s'il  est  utile  de  supprimer  la  douleur  pendant  l'opé- 
ration à  l'aide  de  l'anesthésie. 

Nous  discuterons  plus  tard  la  question  de  l'action  du  chlo* 
roforme  sur  lurèthre  et  la  vessie,  et  son  utilité  dans  les  opé- 
rations des  voies  urinaires.  Nous  devons  dire  dès  maintenant 
qu*en  principe  nous  n'avons  rien  à  objecter  à  l'usage  de 
Tanesthésie,  si  ce  n'est  qu'elle  est  inutile  dans  la  grande  ma- 
jorité des  cas.  Hais  elle  ne  gêne  ni  ne  compromet  les  résul- 
tats de  la  manœuvre.  On  a  fait  depuis  longtemps  justice  de 
Tobjection  du  pincement  de  la  vessie  non  perçu  par  le  malade 
endonnL  Ce  n'est  pas  au  malade,  mais  au  chirurgien  de 
sentir  la  vessie  qui  est  le  théâtre  de  l'opération.  La  coUabo- 
ratioD  du  malade  ne  suppléera  jamais  l'imparfaite  éducation 
da  toucher  de  l'opérateur. 

Au  point  de  vue  de  la  prophylaxie  des  accidents  fébriles, 
j'admets  sans  hésitation  qu'il  est  des  circonstances  où  l'anes- 
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thésie  fournit  de  véritables  garanties.  De  très  nombreuses 
observations,  m'ont  à  cet  égard,  paru  très  décisives.  Je  m'im- 
pose donc  comme  règle  de  supprimer  la  douleur  à  Taide  du 
chloroforme  toutes  lès  fois  que  la  garantie  de  la  douceur,  de 
la  lenteur  et  de  la  mesure  dans  le  maniement  des  instruments, 
ne  sera  pas  sufBsante  pour  préserver  le  malade  de  trop  vives 
souffrances.  Le  chloroforme  est  indiqué  en  particulier  chez 
les  calculeux  atteints  de  cystite  qu'il  importe  de  débarasser  sans 
retard  et  qui  ne  pourraient  supporter  qu'au  prix  d'un  grave 
ébranlement  la  séance  de  broiement.  Sans  l'anesthésie  la  séance 
serait  d'ailleurs  imparfaite  et  incomplète  ;  la  séance  sous  le 
chloroforme  offre  par  cela  seul  bien  plus  de  garanties  contre  la 
fièvre  que  celle  qui  est  pratiquée  sans  le  secours  du  sommeil 
chirurgical.  11  en  est  de  même  chez  certains  malades  très  im- 
pressionnables, chez  lesquels  les  sensations  douloureuses  se 
décuplent  par  le  seul  fait  de  l'excitabilité  de  leur  système  ner- 
veux. J'ai  observé  chez  un  confrère  un  violent  accès  de  fièvre 
après  l'exploration  qui  me  fit  reconnaître  la  présence  d'un 
calcul.  Cinq  séances  sous  le  chloroforme  ne  lurent  suivies  d'au- 
cune élévation  de  la  température,  et  l'exploration  dernière, 
destinée  à  vérifier  l'état  de  la  vessie,  donna  lieu  à  un  nouvel 
accès.  Ce  dernier  acte  du  traitement  avait  été  entrepris  sans 
le  secours  de  l'anesthésie. 

L'injection  sous-cutanée  de  morphine,  à  la  dose  de  un  à 
deux  centigrammes  faite  une  demi-heure  avant  la  séance, 
donne  chez  ces  mêmes  sujets  un  véritable  bénéfice  au  point 
de  vue  de  la  prophylaxie  des  accidents  fébriles.  Ces  injections 
sont  insuffisantes  dans  les  cas  de  cystite  très  douloureuse; 
seul  le  chloroforme  permet  de  supporter  les  manœuvres. 

En  pratique  nous  avons  donc  été  amené  à  attacher  une 
véritable  importance  prophylactique  à  la  diminution  ou  à  la 
suppression  de  la  douleur  pendant  les  opérations.  Faut-il  en 
conclure  qu'au  point  de  vue  théorique  il  faut  restituer  au  sys* 
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b^me  nenreax  la  part  qui  lui  a  été  faite  par  certains  patholo- 
gistes  pour  expliquer  la  production  de  la  fièvre.  Nous  ne  le 
pensons  pas,  car  nous  avons  rappelé  que  l'intensité  de  la 
douleur  ne  déteimine  pas  à  elle  seule  les  phénomènes  pyré- 
tiques.  Elle  ajoute  son  influence  à  toutes  celles  que  l'opération 
met  en  œuvre,  mais  elle  ne  saurait  être  considérée  comme 
d'joee  d'une  action  particulière.  Il  suffit  néanmoins  qu'elle 
jctoe  un  rôle  pour  qu'elle  soit  atténuée  ou  supprimée. 

La  question  de  la  prophylaxie  des  accidents  urineux  n'est 
;<a5,  d'ailleurs,  la  seule  qui  se  pose  à  propos  de  l'emploi  de 
!  anesthésie  dans  les  opérations  que  comportent  les  maladies 
des  voies  urinaires.  Nous  aurons  bientôt  Toccasion  de  dé- 
montrer que  sous  le  chloroforme  les  manœuvres  instrumen- 
tales sont,  dans  certains  cas,  mieux  tolérées  par  les  organes 
et  plus  facilement  exécutées  par  le  chirui^en. 

Après  l'opération.  —  Les  soins  consécutifs  à  l'opération, 
ceux  du  moins  qui  doivent  immédiatement  la  suivre,  sont  en 
grande  partie  constitués  par  de  simples  précautions  d'hygiène. 

Il  fàvt  avant  tout,  en  effet,  veiller  à  ce  que  vos  malades  ne 
se  refroidissent  pas.  Ne  perdez  jamais  de  vue  cette  recomman- 
dation quand  vous  venez  de  pratiquer  une  uréthrotomie  ou 
une  séance  de  lithotritie.  L'expérience  m'a  prouvé  que  chez 
ces  sujets  un  refroidissement,  même  léger,  semble  dans  un 
prand  nombre  de  cas  provoquer  et  hâter  l'apparition  d'un 
À«:cès  fébrile.  Aussi  ai-je  absolument  renoncé  à  faire  amener 
les  malades  dans  l'amphithéâtre  et  à  les  mettre  au  bain 
après  l'opération.  Je  les  opère  toujours,  comme  vous  le 
^vez,  dans  la  salle  et  dans  leur  lit.  Il  est  facile  ainsi  de 
les  recouvrir^  aussitôt  les  manœuvres  chirurgicales  termi- 
nées. Cette  précaution  ne  suffit  pas  cependant,  et  pour  peu 
que  la  température  soit  un  peu  fraîche,  je  ne  manque  jamais 
de  leur  Cadre  donner  une  boisson  chaude  additionnée  d'eau- 
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de-vie;  souvent  même  vous  m'avez  entendu  recommander  de 
mettre  autour  du  malade  des  boules  d'eau  chaude  et  de  les 
couvrir  de  façon  à  provoquer  la  moiteur. 

Ajoutons,  qu^après  avoir  évité  pendant  l'opération  toute 
manœuvre  capable  de  violenter  les  organes,  on  devra  veiller 
à  ce  que  le  malade  ne  commette  aucune  imprudence  de  nature 
à  les  léser.  C'est  dans  ce  but  que  vous  recommanderez  for- 
mellement aux  lithotriliés  et  aux  uréthrotomisés  de  garder  le 
lit  d'une  façon  absolue  et  de  n'uriner  que  couchés  sur  le  dos 
pendant  les  deux  ou  trois  premiers  jours  qui  suivent  l'opéra- 
tion. J'ai  pu  vous,  montrer  plus  d'une  fois  des  accès  n'ayant 
d'autre  origine  que  la  miction  debout  en  temps  inopportun. 

Traitement  médical  préventif.  —  Le  traitement  mé- 
dical préventif,  a,  en  réalité,  une  importance  moindre  que 
les  précautions  chirurgicales.  Mais  il  est  des  indications,  si 
nettement  déterminées  par  certains  symptômes,  qu'elles  peu- 
vent prendre  une  importance  de  premier  ordre.  Je  fais  allu- 
sion aux  symptômes  digestifs  que  nous  devons  considérer 
comme  le  témoignage  d'un  certain  degré  de  l'empoisonne- 
ment urineux  apyrétique,  ou  tout  au  moins  comme  une  pré- 
disposition à  le  subir  sous  sa  forme  aiguë. 

S'il  existe  de  l'embarras  gastrique,  même  au  plus  faible  de- 
gré, indication  est  formelle.  Vous  devez  prescrire  des  éva^ 
cuants.  Ceux  qui  satisferont  le  mieux  à  l'indication  sont  les 
purgatifs  salins  à  petites  doses  et  à  doses  répétées.  Les  amers 
sous  leurs  différentes  formes,  la  macération  de  quinquina  en 
particulier,  seront  utilement  prescrits.  Mais  la  màlicatioa 
évacuante  est  celle  à  laquelle  vous  devez  surtout  recourir. 
Il  est  non  moins  utile  d'assurer  le  régulier  fonctionnement 
de  la  peau;  les  frictions  sèches,  les  bains  tièdes  ou  médica- 
menteux pris  dans  de  bonnes  conditions,  vous  aideront  à  rem- 
pUr  cette  importante  indication. 
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Poita  aussi  toate  votre  attention  siir  la  sécrétion  urinaire; 
neodez-Tous  compte  de  sa  qualité  et  de  sa  quantité;  je  n'ai 
à  cet  égard  qu'à  tous  rappeler  ce  que  nous  avons  étudié  en- 
semble à  propos  des  modifications  pathologiques  des  urines. 

D  est,  vous  le  savez,  des  cas  où  la  modification  directe  de 
i'urioepar  le  cathétérisme,  les  injections,  les  lavages  simples  ou 
iDf^dicamenteux  sont  indiqués.  Le  traitement  chirurgical  pré- 
Tentif  vous  les  a  déjà  signalés.  Hais  le  traitement  médical  peut 
aussi  influencer  la  qualité  de  Turine.M.  le  professeur  Gosselin 
a  particulièrement  insisté  sur  Futilité  des  boissons  délayantes. 
11  est  incontestable  que  ce  simple  précepte  a  une  haute  valeur 
lioique  et  vous  ne  sauriez  manquer,  sous  peine  de  commettre 
use  Suite,  de  prescrire  à  vos  futurs  opérés  une  boisson  qui 
ïera  prise  en  sus  des  boissons  ordinaires.  L'état  des  fonctions 
ii^estives  déterminera  votre  choix,  car  vous  ne  pourrez  in- 
^iiâaiemment  faire  boire  à  vos  malades  telle  ou  telle  tisane 
ou  telle  eau  minérale.  En  règle»  ne  recourez  pas  aux  eaux 
puissamment  diurétiques  ni  aux  médicaments  doués  de  cette 
vertu,  n  fiiut  solliciter  la  fonction  urinaire,  il  ne  convient  pas 
•ie  Texciter.  Nous  devons  encore  au  chirurgien  de  la  Charité 
1  indication  de lacide  benzoîque  dont  il  a  si  complètement 
•kudîé  Télimination  par  les  urines  et  les  modifications  qu'elles 
subissent.  L'état  des  voies  digestives  peut  malheureusement 
•  ontre  indiquer  ce  traitement  rationnel  et  Tétat  des  voies  di- 
gestives gouverne  en  définitive  les  indications  du  traitement 
médical  préventif.  L'acide  borique  administré  en  potion  a  été 
•Cément  recommandé.  U  est  incontestable  que  cet  acide  est 
éliminé  par  les  reins  et  se  retrouve  dans  les  urines,  qu'il  peut 
ramener  à  l'état  acide,  lorsque  leur  alcalinité  est  peu  prononcée 
^  qu'il  est  fort  bien  toléré  par  l'estomac  à  la  dose  de  un 
gramme  et  même  un  gramme  cinquante  par  jour.  Cependant 
malgré  plusieurs  observations  nous  ne  pourrions  encore 
doQoer  de  conclusions  sur  sa  valeur  au  point  de  vue  de  la 
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prophylaxie  des  acidents  urineux.  Nous  avons,  au  contraire, 
insisté  sur  ses  avantages  comme  agent  topique  pour  les  lavages 
médicamentaux. 

Parfois,  vous  rencontrerez  dfis  malades  absolument  absor- 
bés par  la  pensée  de  l'opération  qu'ils  vont  subir.  Qu'il  s*a- 
gisse  d'un  simple  cathétérisme  ou  d'un  acte  chirurgical  plus 
complexe,  ils  ne  parlent  que  de  leur  opération,  ne  pensent 
qu'à  leur  opération.  Us  supputent  sans  cesse  les  chances  qu'ils 
peuvent  avoir  et  font  surtout  entrer  en  ligne  de  compte  les 
chances  défavorables. 

Efforcez  vous  de  combattre  cet  état  d'éréthysme  nerveux  par 
tous  les  moyens  possibles.  Cherchez  à  dissiper  leurs  craintes 
et  à  rassurer  leur  imagination  par  des  raisonnements  appro- 
priés. Mais  à  côté  de  ce  traitement  moral  et  en  même  temps 
que  lui,  prescrivez  à  hautes  doses  le  bromure  de  potassium. 
Ce  n'est  pas  que  ce  médicament,  je  tiens  à  vous  en  avertir, 
agisse  sur  la  muqueuse  uréthrale  et  atténue  sa  sensibilité. 
Son  action  n'est  pas  locale;  elle  porte  sur  l'organisme  tout  en- 
tier et  calme  cet  état  d'agitation  nerveuse  que  je  vous  signa- 
lais. Le  malade  se  trouve  ramené  dès  lors'  à  des  conditions 
plus  favorables.  Souvent  aussi  vous  vous  trouverez  bien,  chez 
ces  mêmes  sujets,  de  grands  bains  plus  ou  moins  prolongés. 

Vous  remarquerez,  sans  doute,  que  je  parle  de  bains  avant 
l'opération  et  pendant  les  jours  qui  la  précèdent,  et  que  je  me 
suis  gardé  de  les  indiquer  après  l'opération.  C'est,  en  effet, 
une  pratique  justement  abandonnée,  bien  qu'elle  ait  été  long- 
temps préconisée.  L'effet  produit  est  des  plus  douteux  ;  par 
contre,  l'on  s'expose  largement  à  provoquer  un  refroidisse- 
ment dangereux,  et  cela,  sans  aucun  avantage  sérieux. 

L'opium  à  l'intérieur  et  surtout  les  injections  sous-cuta- 
nées de  morphine,  les  lavements  laudanisés,  les  suppositoires 
ou  les  lavements  avec  chloral  ou  extrait  de  belladone,  le  re- 
pos, les  grands  bains  devront  être  employés  contre  ces  vessies 
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et  contractées  que  Ton  rencontre  chez  quelques 
calouleox  et  qui  peuvent  s'opposer  au  facile  maniement  du 
Ltri>triteiir. 

Le  sulfate  de  quinine  a  été  préconisé  comme  agent  préven- 
di  contre  la  fiëYre  urineuse.  Vous  me  le  voyez  employer  chez 
.â  malades  que  je  dois  uréthrotomiser  ou  lithotritier.  J'ai 

jïtinDe,  Yous  le  savez,  de  le  prescrire  à  faible  dose  :  0  gr.20 
il  Teille  au  soir  et  autant  le  matin  même  de  l'opération 
H  soorent  la  même  dose  immédiatement  après  l'opération. 
'^pendant,  pour  tous  dire  franchement  ma  pensée,  je  ne  lui 
iV'trde  qu'une  médiocre  confiance,  et  ce  n^est  pas  sur  lui 
;.e  je  compte  pour  éviter  les  accidents  fébriles.  Hais  s'il  ne 
/.oit  pas,  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  de  propriétés  antifé- 
rriles  bien  manifestes,  il  est  peut-être  un  des  meilleurs  séda- 
tif de  rimagination.  Grâce  à  sa  réputation  de  faire  éviter  la 
î-rrre,  il  a  un  effet  moral  incontestable,  et  ne  possédât-il  que 
c<ite  vertu,  c'est  assez  pour  justifier  et  même  recommander 
KO  emploi.  Le  malade,  d'ailleurs,  n'est  pas  seul  raissuré,  le 
birurgien,  lui  aussi,  se  sent  plus  tranquille  quand  il  a  fait 
tvQt  ce  que  la  prudence  et  l'usage  conseillent. 

Tous  ces  moyens  médicaux  sont  bons  et  précieux  dans  cer- 
'.ains  cas,  mais,  rappelez-vous  le  bien,  ils  ne  sauraient  jamais 
r:-as  dispenser  des  précautions  chirurgicales. 

TiAiTEMENT  CURATIF.  —  Traitement  médical.  Si,  malgré 
1  >s  efforts,  des  accidents  fébriles  viennent  à  éclater  pour  une 
itiose  ou  pour  une  autre,  avons-nous  un  traitement  à  leur 
cf  *poser,  et  ce  traitement  est-il  efficace  ?  A  cette  double  ques- 
tioD  je  puis  répondre  de  suite  par  l'affirmative,  tout  en  vous 
avertissant  que  parfois  l'accès  urineux  résistera  aux  moyens 
m'aie  les  mieux  appropriés. 

Qu  il  soit  bien  entendu,  messieurs,  avant  d'aller  plus  loin, 
i^  j'ai  spécialement  en  vue  les  accès  aigus.  Nous  aurons 
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plus  tard,  en  étudiant  la  forme  apyrétique  de  rempoisonne- 
ment  urineux,  à  vous  tracer  son  traitement  et  à  revenir  sur 
certains  points  de  la  thérapeutique  de  la  forme  chronique 
de  la  fièvre  urineuse. 

L'étude  attentive  du  malade  est  notre  véritable  guide  dans 
le  choix  du  traitement  à  établir.  L'accès  franc  se  juge,  vous 
le  savez,  par  des  sueurs  profuses  qu'accompagnent  souvent 
une  diarrhée  abondante  et  parfois  des  vomissements  plus  ou 
moins  répétés.  Nous  n'avons  qu'à  nous  soumettre  à  ces  indi- 
cations naturelles  et  à  favoriser  ces  deux  grands  moyens  d'é- 
limination, à  agir  par  la  peau  et  par  la  muqueuse  digesti?e 
particulièrement  dans  sa  portion  intestinale. 

Provoquer  et  favoriser  la  sudation,  telle  est  la  première 
indication  à  remplir.  Elle  s'impose,  pour  ainsi  dire,  au  cli- 
nicien, puisque  de  l'aveu  de  tous,  des  sueurs  abondantes  sont 
le  gage  presque  certain  d'une  terminaison  favorable.  Les 
moyens  à  employer  sont  faciles;  vous  les  avez  vu  bien  souvent 
mettre  en  pratique  dans  nos  salles. 

Dès  qu'un  malade  est  atteint  de  frissons,  on  étend  sur 
son  lit  deux  ou  même  trois  couvertures  de  laine  et  uo 
lai^e  édredon  ;  on  place  à  ses  pieds  et  sur  ses  côtés  des  boules 
d*eau  chaude  ;  en  même  temps,  on  lui  fait  prendre  une  quan- 
tité assez  considérable  de  thé  au  rhum  bien  chaud,  soit  environ 
un  litre,  un  litre  et  demi. 

Dans  ces  conditions  le  patient  se  réchauffe  vite  et  l'on  voii 
bientôt  apparaître,  dans  la  grande  majorité  des  cas  tout  au 
moins,  une  sueur  profuse  et  souvent  même  extrême. 

J'ai  coutume  aussi  de  faire  prendre,  dès  que  la  troisième 
stade  commence,  du  sulfate  de  quinine  que  j^e  prescris  de  la 
façon  suivante  :  0  gr.  20  toutes  les  heures  jusqu'à  concurrence 
de  I  gr.  ou  plus.  Mais  ici  encore  j'ai  plus  de  confiance  dans 
la  sudation  ;  c'est  elle  qu'il  faut  à  tout  prix  rechercher,  et,  parmi 
les  moyens  propres  à  la  provoquer,  je  crois  devoir  insister 
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particoli^'aaent  sur  le  thf  au  rhum  ou  à  l'eau-de-vie.  Je  ne 
prétends  pas,  en  le  prescrivant,  m'adresser  à  un  spécifique  de 
h  fièvre  urineuse,  je  ne  crois  pas  à  l'alcool  une  vertu  parti* 
i'jhère  éL  spédale  quoi  qu'en  ait  dit  notre  ancien  interne, 
IL  Malheiiie.  Je  ne  vois  dans  cet  agent  médicamenteux  qu'un 
stûnnlant  diflusible,  énergique,  à  action  rapide.  Aussi  n'est-ce 
pas  à  doses  fractionnées,  même  répétées,  que  je  le  conseille, 
mais  en  quantité  considérable  conune  je  vous  Tai  dit  (de  1 00  à 
120  gr.  pour  un  litre  de  thé].  U  faut  agir  vite  et  sûrement.  Vous 
pouvez  du  reste  remplacer  le  rhum  par  de  Teau-de-vie  et  le 
thé  par  tdle  autre  infusion  aromatique  qu'il  vous  conviendra. 
An  besoin  même,  et  faute  de  mieux,  vous  pourriez  vous  cou- 
tentCT  d'eau  simple  additionnée  d'alcool  et  suffisamment  su- 
crée. Toutefois  le  thé  au  rhum  ou  à  l'eau-de-vie  devra  être 
préféré  toutes  les  fois  que  cela  sera  possible,  comme  plus 
agréable  à  prendre  et  surtout  d'une  efficacité  plus  constante 
et  phis  prompte. 

Une  fois  l'accès  bien  terminé  ou,  mieux  encore,  le  jour  qui 
^ait,  il  convient  de  recourir  à  un  purgatif  salin.  Ne  n^ligez 
pas  ce  moyen,  même  si  l'état  du  malade  paraît  entièrement 
satisfaisant.  U  tant  achever  l'élimination  commencée  par  les 
soeurs,  sous  peine  de  voir  la  fièvre  se  reproduire  d'un  moment 
à  l'autre.  Yous  ne  faites  d'ailleurs,  remarquez-le,  qu'imiter  la 
nature  et  favoriser  ses  efforts.  U  est  inutile  de  se  servir  de 
drastiques.  L'action  douce  des  purgatifs  salins  est  de  beaucoup 
préférable.  11  vaut  mieux  répéter  les  purgatifs  que  provoquer 
une  soperpurgation. 

P^it-être  YOUS  demandez-vous  pourquoi  ne  pas  recourir 
pendant  l'accès  même  à  cette  voie  de  dépuration,  pourquoi 
De  pas  provoquer  tout  à  la  fois  et  des  sueurs  cutanées  et  des 
soeurs  intestinales,  si  vous  voulez  me  permettre  cette  expres- 
sion. Une  telle  pratique  serait  des  plus  logiques,  je  le  recon- 
nais,  mais  elle  aurait  aussi  un  grave  inconvénient  en  exposant 
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presque  fatalement  le  sujet  à  un  refroidissement  qu  il  faut 
absolument  éviter.  Si  des  selles  se  produisent  spontanément, 
recommandez  avec  soin  qu'on  garnisse  le  malade,  puis  qu'oa 
laisse  faire  et  qu'on  se  garde  bien  de  le  découvrir  avant  que 
l'accès  ne  soit  complètement  achevé. 

Le  premier  purgatif  ne  suffit-il  pas;  reste-t-il  un  léger  état 
saburral,  l'inappétence  est-elle  plus  ou  moins  complète,  don- 
nez-en un  second  et  prescrivez  en  même  temps  Tusage  des 
amers  et  particulièrement  l'extrait  aqueux  de  quinquina. 

Grâce  à  ces  moyens  tout  à  la  fois  simples  et  naturels,  vous 
vous  rendrez  maîtres  des  accès  fébriles  et  vous  pourrez  mener 
à  bonne  fin  un  traitement  qui  semblait  devoir  être  interrompu 
d'une  façon  presque  complète.  Vous  verrez  souvent  des  accès 
survenus  pendant  la  période  préparatoire  de  la  lithotritie  ne 
pas  se  reproduire,  ou,  s'ils  se  reproduisent,  vous  permettre 
cependant  de  continuer  le  traitement. 

Le  traitement  dont  je  viens  de  vous  indiquer  la  formule 
suffit,  en  effet,  à  conjurer  les  grands  accès  et  convient  avant 
tout  au  premier  type  de  la  forme  aiguë.  Si  les  accès  conti- 
nuent à  se  reproduire,  et  que  vous  vous  trouviez  en  présence 
du  second  type  de  la  forme  aiguë,  vous  êtes  par  cela  même 
en  présence  de  nouvelles  indications. 

Dans  ces  conditions  l'appareil  digestif  fonctionne  difficile- 
ment, il  y  a  à  la  fois  inappétence  et  impossibilité  d'insaliver 
les  aliments.  Le  plus  souvent  la  constipation  persiste,  dans 
quelques  cas  la  douleur  rénale  peut  s'accentuer,  la  quantité 
des  urines  diminue  sans  s'abaisser  cependant  beaucoup  au- 
dessous  du  litre.  Vous  devez  avant  tout  vous  préoccuper  de 
l'alimentation  qui  ne  peut  être  acceptée  que  sous  la  forme 
liquide.  Le  régime  lacté  est  de  tous  les  moyens  médicaux  celui 
auquel  vous  donnerez  la  préférence,  vous  en  prescrirez  un 
litre  au  moins  et  vous  porterez  la  dose,  s'il  est  propable,  à 
deux  litres.  Cependant  vos  malades  ont  besoin  d'être  tonifiés, 
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aussi  trouverez- VOUS  grand  avantage  à  ajouter  au  lait  une 
certaine  quantité  d'eau-de-vie,  soit  une  cuillerée  à  dessert  par 
grand  verre.  L'extrait  de  quinquina,  pris  dans  du  café  noir 
à  la  dose  de  quatre  à  huit  grammes  dans  les  24  heures,  vous 
viendra  encore  efficacement  en  aide.  Enfin  les  lavements 
éinollients  ou  les  minoratifs;  T huile  de  ricin  à  petite  dose,  les 
^aux  purgatives  compléteront  Tensemble  des  indications  qui 
relèvent  de  Tétat  général. 

Pour  peu  que  la  douleur  rénale  soit  accusée,  vous  ferez 
appliquer  des  ventouses  sèches  sur  la  région  douloureuse 
que  vous  tiendrez  constamment  enveloppé  d'un  large  cata- 
plasme recouvert  d'une  toile  imperméable,  maintenue  par 
Qoe  large  ceinture  de  flanelle.  11  est  des  cas,  fort  rares  à  la 
vérité,  où  la  douleur  rénale  prend  une  grande  intensité. 

Les  émissions  sanguines  locales  sont  alors  de  mise  pour 
peu  que  l'état  des  forces  y  autorise  ;  les  ventouses  scarifiées 
permettront  aisément  de  calculer  l'action  déplétive. 

Avec  le  régime  lacté  vous  avez  satisfait  aux  indications  four- 
nies par  l'état  de  la  sécrétion  urinaire,  mais  vous  devrez,  pour 
assurer  la  digestion  du  lait  et  vous  opposer  à  Tacidification  des 
Toies  digeslives,  prescrire  l'eau  de  Vichy  à  petites  doses,  par 
gorgées  fréquemment  prises  dans  1  intervalle  des  ingestions 
du  lait  ou  immédiatement  après. 

Vous  revenez,  dès  qu'il  est  possible,  à  l'alimentation  ordi- 
naire en  évitant  toutefois  de  compter  sur  la  mastication  des 
aliments  solides  avant  que  la  sécrétion  salivaire  ne  se  soit 
râablie.  Le  vin  rouge  de  Bordeaux  peut  dès  lors  remplacer 
Teau-de-vie;  vos  malades,  nous  devons  le  répéter,  ont  besoin 
d'être  tonifiés. 

Le  traitement  de  la  forme  chronique  vise  surtout  les  trou- 
bles digestifs  et  devra  nous  occuper  lorsque  nous  parlerons 
de  cette  forme  de  Tempoisonnement  urineux. 

Trailenieni  chirurgical.  La  fièvre  urineuse,  je  vous  l'ai 
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déjà  fait  remarquer,  doit  souvent  être  l'objet  d'un  traitement 
chirurgical.  De  ce  traitement  vous  pourrez  obtenir  les  effets 
les  meilleurs  et  les  plus  durables.  Vous  pourrez  avoir  vérita- 
blement guéri,  car  vous  aurez  supprimé  la  lésion  sous  l'in- 
fluence de  laquelle  Taccès  urineux  s'était  montré,  ou  qui 
maintenait  le  malade  sous  l'imminence  de  l'une  des  manifes- 
tations de  l'empoisonnement  urineux. 

L'application  du  traitement  chirurgical,  comme  moyen 
curatif  de  la  fièvre  urineuse,  soulève  avant  tout  la  question 
des  indications  et  des  contre-indications  créées  par  l'appari- 
tion du  symptôme  fièvre. 

.    VU.  Influence  des  complications  fébriles  sur  les 

INDICATIONS  CHIRURGICALES. 

La  fièvre  urineuse  ne  constitue  pas  par  elle-même  une 
contre-indication  opératoire.  Elle  peut  devenir  la  raison  déter- 
minante de  rintervention  chirurgicale. 

Dans  cette  question  délicate  des  indications  et  des  contre- 
indications,  le  chirurgien  sera  guidé  par  l'étude  même  de  la 
fièvre  et  par  la  nature  de  l'affection  à  laquelle  doit  remédier 
l'opération. 

L'accès  urineux  franc,  tel  que  nous  l'offre  le  premier  type 
de  la  forme  aiguë,  peut,  comme  nous  venons  de  le  rappeler, 
se  montrer  pendant  le  traitement  préparatoire  à  une  lilho- 
tritie  ou  bien  au  cours  des  séances.  Il  ne  pose  de  contre- 
indication  que  lorsqu'il  se  répète  avec  une  trop  grande  facilité, 
lorsqu'il  acquiert  une  trop  grande  intensité.  Il  oblige  souvent 
à  retarder  et  peut  même  conduire  à  différer  les  séances,  mais 
il  ne  suffit  pas  pour  y  faire  renoncer.  Il  fournit  moins  encore 
de  contre-indications  à  Turéthrotomie. 

Vous  observerez  un  grand  nombre  de  malades  qui  ont  eu, 
pendant  le  cours  d'un  traitement  par  la  dilatation,  des  accès 
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de  fième  et  chez  lesquels  aucun  phénomène  fébrile  n'est  ré- 
veillé par  l'opération  de  l'uréthrotomie.  De  même  vous  ren- 
coDlAîrez  des  malades  sujets  à  des  accès  de  fièvre  spontanés, 
d  chez  lesquels  Tintervention  opératoire  par  l'uréthrotomie 
De  sera  même  pas  l'occasion  d'un  accès  ou  ne  déterminera 
qu'un  seul  accès,  qui  sera  le  dernier  témoignage  de  la  dispo- 
âtioii  morbide  que  l'opération  va  faire  disparaître.  Au  cours 
îfaoe  dilatation,  un  accès  fébrile  franc  ne  saurait  non  plus 
dereoir  une  contre-indication  à  l'emploi  de  ce  moyen  de  trai- 
tement La  répétition  facile  de  l'accès,  sous  l'influence  de  la 
même  cause,  peut  au  contraire  conduire  le  chirurgien  à  un 
autre  mode  d'intervention. 

Oestj  en  effet,  une  des  indications  de  l'uréthrotomie  que  la 
susceptibilité  fébrile  qu'offrent  certains  rétrécis.  L'indication 
peut  même  devenir  urgente  dans  certaines  conditions. 

J'ai  Eût  publier,  par  l'un  de  mes  élèves  les  plus  distingués, 
ï.  le  docteur  Martinet  ^  l'observation  d'un  malade  que  j'ai  dû 
.pêrer  en  pleine  fièvre,  le  18  novembre  1874.  Le  7,  le  ma- 
lade avait  eu  sous  l'influence  de  tentatives  de  dilatation  un 
aecès  de  fièvre  intense.  Les  accès  se  renouvelèrent,  et  le  13, 
k  température  aiillaire  indiquait  encore  SO'^O.  L'indication 
ie  l'uréthrotomie  fut  posée,  mais  l'opération  est  retardée  afin 
de  ne  pas  agir  pendant  la  fièvre.  Le  1 7,  nouvel  et  violent  ac- 
0^  de  fièvre  ;  à  la  visite  du  matin,  le  1 8,  la  température 
aillaire  était  de  41  %2  ;  la  persistance  et  l'intensité  des  acci- 
dents fébriles  rendaient  l'indication  urgente  et  j'opérai  sur-le- 
champ. 

Le  soir  même,  la  température  axillaire  s'est  abaissée  de 
denx  degrés;  le  lendemain  matin  le  malade  se  trouve  bien,  fl 
D  a  {dos  de  fièvre.  T.  Ax.  37^8.  Le  retrait  de  la  sonde  à  de- 
meure ne  donna  lieu  qu'à  une  élévation  thermométrique  rela- 

(.  F.  Martinet,  Éiude  clinique  sur  VuréthroUmiie  interne.  Th.  de  Paris, 
1*T6,  p.  50. 
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livement  faible,  40°,  et  suivie  rapidement  d'un  retour  à  la  tem- 
pérature  normale  (fîg.  39). 
Incidemment,  je  vous  ferai  remarquer  que  les  urines  étaient 
très  alcalines  au  moment  de  ropération, 
ce  qui  ne  fut  pas  non  plus  considéré 
comme  une  contre-indication  et  que  le 
'29  novembre,  c'est-à-dire  onze  jours 
après  l'opération,  elles  étaient  rede- 
venues complètement  et  définitivement 
acides. 

Le  chirurgien  peut  donc  trouver  dans 
la  fièvre  une  indication  opératoire  et 
être  conduit  à  opérer  pendant  l'accès. 
Nous  ne  saurions  cependant  nous  auto- 
riser de  faits  semblables  pour  donner  le 
conseil  d'opérer  malgré  ta  fièvre.  En 
règle,  il  convient  d'attendre  que  la  fièvre  ait  cessé  et  que 
l'apyrexie  soit  établie  depuis  plusieurs  jours. 

La  conduite  (jue  l'on  doit  tenir  n'est,  d'ailleurs,  pas  la  même 
dans  tous  les  cas  ;  ce  que  l'uréthrotomie  peut  vous  permettre 
ne  saurait'être  accepté  lorsqu'il  s'agit  de  lithotritie.  Ce  n'est 
pas  seulement  le  type  et  la  forme  de  la  fièvre  qui  peuvent 
guider  vos  déterminations,  c'est  encore  la  nature  de  l'affec- 
tion et  le  mode  opératoire  qui  caractérisera  l'intervention. 

Vous  venez  de  voir  l'intervention  chirurgicale  pleinement 
couronnée  de  succès  dans  un  cas  où  le  mode  fébrile  repré- 
sentait exactement  le  second  type  de  la  forme  aiguë,  type  es- 
sentiellement grave  ainsi  que  vous  le  savez.  Mais  il  s'agissait 
d'une  opération  pouvant  complètement  et  rapidement  porter 
remède  à  la  cause  principale  de  la  fièvre,  c'est-à-dire  à  l'éva- 
cuation imparfaite  et  pénible  de  la  vessie.  Il  s'agissait  de  plus 
d'une  opération  simple,  dans  laquelle  l'influenee  traumatique 
que  détermine  l'opération,  peut  ne  pas  entrer  en  l^e  de  complu  ■ 
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Tons  Toos  trouvez  encore  en  présence  de  conditions  ana- 
;:^es  dans  les  cas  où  un  prostatique  atteint  de  fièvre  ne  vide 
:<as  sa  vessie.  L'intervention  en  pleine  fièvre  est  encore  néces- 
saire et  par  conséquent  justifiée.  Je  vous  ai  cité  le  n*  12  de  la 
salle  Saint-Tîncent,  soumis  depuis  quelques  jours  à  trois  ca- 
th^ténsmes  quotidiens  et  qui  fut  pris  d'un  violent  accès  à  la 
5uite  d'une  négligence.  Le  cathétérisme  n'ayant  pas  été  pra- 
tiqué pendant  la  nuit  comme  d'habitude,  nous  trouvâmes,  à 
ia  TÎâte  do  matin,  le  malade  sous  l'influence  d'un  accès  in- 
trnse.  Je  plaçai  une  sonde  que  je  laissai  à  demeure,  et,  bien 
:ue  chez  ce  malade  le  mode  fébrile  ait  encore  été  le  second 
type  de  la  forme  aiguë,  nous  avons  pu  obtenir,  grâce  à  l'éva- 
cuation régulière  des  urines,  une  guérison  qui  s'est  main- 
tenue. 

Les  exemples  sont  nombreux  de  fièvre  lente,  oflrant  l'un  ou 
Taotre  des  types  de  cette  forme  grave  et  insidieuse,  dans 
les<quds  le  cathétérisme  évacuateur  a  pu  mettre  fin  aux  phé  - 
Gjinènes  fébriles.  Dans  ces  cas  encore,  la  fièvre  fournit  au 
chirurgien  l'indication  de  son  intervention  nécessaire;  la 
'Orme  particulière  sous  laquelle  elle  se  présente  l'oblige  à  in- 
iotervenir  pendant  la  période  fébrile. 

L'intervention  chirurgicale  répond  dans  les  différents  cas 
•{ne  nous  venons  de  vous  signaler  à  toutes  les  indications,  ou 
iu  moins  satisfait  à  l'indication  principale  :  l'évacuation  de  la 
messie.  L'uréthrotomie  l'assure  aussi  bien  que  le  cathétérisme 
'^acuateur;  Tune  et  Tautre  la  remplissent  tout  entière. 

n  n'en  est  plus  de  même  pour  la  lithotritie.  Le  broiement 
et  Févacuation  des  fragments  constituent  les  indications  à 
remplir,  mais  ces  deux  indications  et  surtout  la  seconde  ne 
sauraient  être,  dans  la  majeure  partie  des  cas,  satisfaites  par 
u  seule  manœuvre  opératoire  qui  constitue  la  séance  de  li- 
thotritie. L'expulsion  des  fragments  peut  tout  aussi  bien  que 
l  action  du  lithotriteur  déterminer  l'accès  fébrile.  D  faut  donc 


572  EMPOISONNBMBNT  URINEUX. 

avoir  affaire  à  un  organisme  capable  de  supporter  de  nou- 
velles secousses,  et,  à  moins  d'indications  particulièrement 
pressantes,  il  convient  d*attendre  que  la  fièvre  et  ses  consé- 
quences aient  bien  complètement  disparu  pour  continuer  le 
traitement.  C'est  le  cas  de  tenir  le  plus  grand  compte  de  la 
forme  sous  laquelle  se  présenteront  les  manifestations  fé- 
briles. Le  premier  type  de  la  forme  aiguë  ne  ralentit  pas  très 
sensiblement  l'action  chirurgicale,  les  autres  formes  peuvent 
commander  de  la  retarder  beaucoup  et  même  de  la  sus- 
pendre. 

C'est  encore  dans  ces  conditions  que  peut  se  présenter  l'in- 
dication delà  taille.  Les  manifestations  fébriles  observées  chez 
les  calculeux  sont  souvent,  comme  chacun  le  sait,  la  raison 
déterminante  du  mode  d'intervention. 

Nous  venons  de  dire  qu'il  fallait  avant  tout  distinguer  le 
type  clinique  sous  lequel  se  montre  l'accès  ou  les  accès  fé- 
briles. Le  premier  type  de  la  forme  aiguë,  même  lorsqu'il  se 
renouvelle  au  cours  du  traitement,  ne  peut  être  la  raison  dé- 
cisive de  labandon  de  lithotritie.  Il  en  est  de  même  du  second 
type  de  la  forme  aiguë  dans  bien  des  cas.  Alors  même  que  la 
fièvre  a  duré  plusieurs  jours  et  a  été  entourée  de  manifesta- 
tions graves  soit  pendant  Taccès,  soit  surtout,  à  la  suite  de 
Taccès,  la  lithotritie  peut  être  reprise  après  un  intervalle  suf- 
fisant. Une  pierre  volumineuse  faisant  prévoir  la  nécessité  de 
séances  encore  nombreuses,  un  état  douloureux  prononcé 
seraient  les  causes  déterminantes  de  l'abandon  du  broiement. 
La  forme  lente  de  la  fièvre  peut  à  la  fois  contre-indiquer  la 
lithotritie  et  la  taille.  Les  malades  qui  sont  sous  son  influence 
peuvent,  en  effet,  être  atteints  de  lésions  complexes  déjà  par- 
venues à  un  degré  avancé  dans  leur  évolution.  La  fièvre  n'est 
qu'un  élément  de  jugement;  nous  vous  avons  montré  comment, 
à  l'aide  de  l'étude  des  urines,  qu'il  convient  d'examiner  au 
point  de  vue  de  leur  qualité  et  de  leur  quantité,  comment,  a 
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Taîde  de  Fétade  de  Tensemble  des  troubles  digestifs,  on  pou* 
nit  jogerde  Tétat  des  malades,  pressentir  le  danger  de  Tinter*- 
Teotion  on  décider  de  son  impossibilité. 

C*est  donc,  en  mettant  en  regard  la  forme  et  le  type  de  la 
fierre,  les  modifications  des  urines  et  les  troubles  de  la  sécré- 
tion urinaire,  les  troubles  digestifs,  la  nature  de  la  lésion,  le 
mode  de  l'intervention  opératoire  que  se  poseront  les  indica- 
Uons  et  les  contre-indications.  La  fièvre  urineuse  n'est,  en 
effet,  qu'un  des  signes  et  que  Tune  des  manifestations  de 
Fempoisonnement  urineux.  C'est,  il  est  vrai,  Tun  des  plus 
importants  ;  c'est  surtout  celui  qui  sollicite  le  plus  vivement 
1  attention. 

La  forme  la  plus  bruyante  Ta  même  trop  souvent  et  trop 
exclusivement  retenue  ;  elle  a.été  considérée  comme  Texpres- 
sion  la  plus  élevée  et  la  plus  grave  de  ses  manifestations.  Vous 
savez  qu'il  n'en  est  rien  et  que  c*est  bien  plutôt  à  la  durée  et 
aux  conséquences  des  accès  fébriles,  qu'à  leur  intensité  et  à 
leur  degré  que  vous  devrez  demander  les  véritables  indications 
cliniques. 


VINGT  ET  UNIÈME  LEÇON 

TROUBLES   DIGESTIFS 

Importance  et  fréquence  de  ces  symptômes, 

L  ttude  générale.  —  Modiacation  de  la  cavité  buccale  :  rougeur  et  sécheresse.— 
Eoduiu  de  la  langue.  —  Langue  urinaire.  —  Acidité  de  la  salive.  —  Fréquence 
da  muguet.  —  Dysphagie  buccale.  —  Valeur  séméiologique  des  signes  tirés  de 
l'eiamen  de  la  bouche.  —  Troubles  digestifs  complexes  :  leurs  caractères  ; 
leurs  rapports  avec  lés  diverses  affections  urinaires.  Cachexie  urinaire  :  son 
érolntioo  ;  ses  rapporU  avec  les  modifications  quantitatives  et  qualitatives  des 
urines. 

n.  Étude  particulière  des  formes  simples.  —  Dyspepsie.  -  Migraine.  —  Diarrhée. 
—  Vomissements.  —  Constipation. 

m.  Pathogénie  des  troubles  digesHfs,  leurs  rapports  avec  la  fièvre  urineuse.  — 
R«e  de  Vabsorption  directe  de  Turine.  —  Rôle  des  reins.  -  Absence  de  lésions 
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anatomiques  du  côté  du  tube  digestif.  —  Expériences  physiologiques.  —  Coo- 
ciusion.  . 
Valeur  diagnostique  et  pronostique. 

IV.  Traitement  et  indications  thérapeutiques.  —  Hygiène.  —  Alimentation.  —  Trai- 
tement chirurgical.  —  Traitement  médical.  —  Traitement  des  complications. 


Les  troubles  digestifs  se  rencontrent  fréquemment  chez  les 
malades  atteints  de  maladies  des  voies  urinaires.  Us  ne  sont  pas 
seulement  fréquents;  ils  se  présentent  encore  sous  des  formes 
multiples. 

Vous  savez  que  nous  les  considérons  comme  une  des  mani- 
festations principales  de  l'empoisonnement  urineux.  Vous  savez 
aussi  que  la  fièvre  et  les  troubles  digestifs  peuvent  se  confon- 
dre dans  une  même  expression  symptomatique. 

On  peut  dire  qu'il  n'y  a  pas  de  fièvre  urineuse  sans  troubles 
digestifs. 

Nous  les  avons  étudiés  avec  soin  dans  la  forme  aiguë  de 
l'empoisonnement  urineux,  et  vous  n'avez  pu  oublier  l'impor- 
tance des  complications,  qui  ont  les  voies  digestives  pour  siège 
pendant  les  grands  accès  de  fièyre  urineuse.  Vous  savez  aussi 
que  les  troubles  digestifs  ne  font  jamais  défaut  dans  la  forme 
chronique  de  la  fièvre  urineuse,  même  dans  son  expression 
la  plus  insidieuse.  Vous  savez  enfin  qu'ils  persistent  après  les 
accès  de  fièvre,  alors  que  la  défervescence  est  faite,  et  que 
Ton  ne  constate  plus  aucune  élévation  thermométrique. 

Il  n'y  a  donc  pas  de  fièvre  urineuse  sans  troubles  digestifs. 
Mais  le  symptôme  fièvre  peut  faire  défaut  et  les  lésions  qui  dé- 
terminent l'empoisonnement  urineux,  dont  témoignent  seuls 
alors  les  troubles  digestifs,  parcourent  cependant  toutes  leurs 
périodes  ;  la  mort  ou  la  guérison  surviennent,  sans  que  l'on 
surprenne  une  manifestation  fébrile.  Bien  plus,  dans  les  cas 
où  les  troubles  digestifs  acquièrent  l'intensité  particulière  que 
nous  aurons  à  vous  signaler,  et  qui,  plus  souvent  qu'on  ne  le 
suppose,  se  rencontre  chez  les  urinaires,  l'abaissement  de  la 
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tenipéfatore  normale  s'observe  dans  les  dernières  phases  de 
b  maladie. 

Ainsi  Fempoisonnement  nrineux  peut  se  manifester  et  évo- 
!.er  sans  fièvre,  mais  il  s'accompagne  toujours  de  troubles 


«.' 


Il  n  est  pas  besoin  d'insister  sur  l'importance  de  l'étude 
fie  nous  entreprenons;  cette  étude  a  surtout  pour  but  d'at- 
tirer votre  attention  sur  les  troubles  digestifs  apyrétiques,  et 
5ur  ceux  qui  souvent  servent  d'expression  symptomatique 
::  minante  à  la  forme  chronique  de  la  6èvre  urineuse. 

Bien  que  la  notion  des  troubles  digestifs  chez  les  urinaires 
:t:  soit  pas  chose  nouvelle,  elle  n'a  cependant  pas,  dans  This- 
::'>e  de  l'empoisonnement  urineux,  la  place  ^ui  lui  convient. 

Leur  importance  n'est  pas  assez  vivement  mise  en  relief; 
.tur  valeur  séméiologique  n'est  pas  assez  affirmée. 

Die  mérite  de  Têtre  cependant,  car  le  clinicien  convaincu 
ie  Fétroite  connexité  qui  unit  les  troubles  digestifs  et  la  fièvre 
unneuse,  sait  prévoir  ou  empêcher  l'apparition  de  cet  ennemi 
ie  Fintervention  chirurgicale;  il  sait  aussi  surprendre  et 
ooslater  son  existence,  dans  des  cas  où  elle  peut  facilement 
xhapperà  l'observation;  il  peut  enfin  soupçonner,  derrière  le 
iiiâsque  de  la  dyspepsie,  la  lésion  des  voies  urinaires,  et  diri- 
eer  ses  investigations  de  telle  sorte  qu'il  découvre  et  démon- 
tre une  noaladie  de  la  vessie,  de  l'urèthre,  ou  des  reins,  là  où 
:es  troubles  fonctionnels,  ou  même  des  lésions  de  l'appareil 
^estif,  avaient  été  seulement  et  uniquement  soupçonnés  et 
r^herebés. 

Les  troubles  digestifs,  après  avoir  été  étudiés  dans  leur  al- 
liance avec  la  forme  aiguë  de  la  fièvre  urineuse,  veulent  donc 
être  décrits,  alors  qu'ils  restent  entièrement  indépendants  de 
t':'nt  état  pyrétique  et  qu'ils  témoignent,  à  eux  seuls,  de  l'exis- 
tence de  l'empoisonnement  urineux.  Pour  les  suivre  dans  leur 
complète  et  indépendante  évolution,  nous  aurons  à  indiquer 
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tout  aussi  bien  leurs  formes  légères  que  leurs  formes  graves. 
Mais  en  les  maintenant  isolés,  dans  leur  description,  de  rélé- 
meiit  fièvre,  et  en  reproduisant  par  cela  même  un  des  côtés  les 
plus  vrais  de  la  physionomie  clinique  de  l'intoxication  uri- 
neuse,  nous  ne  saurions  oublier  un  instant,  qu'ils  peuvent 
être  le  voile  derrière  lequel  se  cachent  les  symptômes  fébri- 
les, ou  l'indice  de  leur  imminente  apparition.  Elargissant 
d'ailleurs  la  question  de  séméiologie  que  soulève  l'étude  des 
troubles  digestifs,  nous  vous  rappellerons,  toutes  les  fois  que 
les  faits  nous  en  fourniront  l'occasion,  qu'ils  peuvent  servir  de 
masque,  non  pas  seulement  à  un  symptôme,  c'est-à-dire  à  la 
fièvre,  mais  à  une  lésion,  ou  à  un  ensemble  de  lésions,  dont 
l'appareil  urinaire  est  le  siège,  et  nous  chercherons  à  déter- 
miner quelles  sont  les  maladies  urinaires  auxquelles  ils  sont 
plus  particulièrement  rattachés. 


I 


Les  troubles  digestifs  apyrétiques,  liés  aux  affections  des 
voies  urinaires,  se  présentent,  nous  vous  l'avons  dit,  sous  des 
formes  multiples  et  à  des  degrés  divers. 

Vous  rencontrerez  des  dyspepsies  simples,  des  moraines, 
de^embarras  gastriques,  l'état  nauséeux,  le  dégoût,  les  vo- 
missements, la  diarrhée,  la  constipation.  Ces  divers  symptô- 
mes peuvent  évoluer  isolément,  diminuer  ou  s'aggraver  selon 
les  circonstances.  Les  vomissements,  la  diarrhée  deviennent 
chez  plus  d'un  malade  le  trait  dominant,  et  qui  tout  à  la  fois 
accuse  la  forme  morbide  et  donne  la  mesure  de  son  impor- 
tance ou  de  sa  gi*avité.  Chez  d'autres,  ce  sera  l'embarras  gas- 
trique, l'inappétence  habituelle,  la  céphalalgie,  la  migraine, 
la  constipation  qui  seront  plus  particulièrement  accusés.  Ces 
symptômes,  qui  ne  sont  que  les  expressions  diverses  du  même 
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état  pathologique^  pourront  exister  isolément,  s'associer  ou 
se  substituer  Tun  à  Tautre. 

Réunis  ou  isolés,  ces  symptômes  n'offrent  assurément  rien 
de  pathognomonique  par  eux-mêmes;  de  semblables  rencon* 
très  sont,  en  définitive,  assez  banales. 

Elles  garderaient  ce  caractère  banal,  si  elles  étaient  fortui- 
tes. Mais  la  constance  de  certains  traits  qui  se  représentent 
presque  invariablement  à  l'observation,  enlèvent  déjà  à  ces 
physionomies  morbides  ce  qu'elles  avaient  offert  de  vulgaire, 
au  premier  abord.  Si  nous  ajoutons  à  cette  constance  de  cer- 
tains symptômes,  leur  accentuation  progressive,  leur  durée 
prolongée,  si  nous  tenons  compte  de  certaines  complications 
locales,  nous  aurons  un  critérium  qui  pourra  nous  permettre 
de  soupçonner  ou  de  caractériser  la  nature  des  troubles  di- 
gestifs observés,  et,  comme  il  est  de  règle  en  clinique,  l'étude 
d'ensemble  du  malade  achèvera  la  démonstration. 

Au  premier  rang  des  symptômes  dont  la  constance  est  la 
plus  remarquable  doivent  être  placés  ceux  que  révèle  l'exa- 
men de  la  bouche;  ceux  qui  doivent  à  leur  durée  et  à  leur 
iniensité  d'acquérir  une  réelle  importance  séméiologique  sont 
l'état  nauséeux  habituel,  les  vomissements  répétés,  la  diar- 
rhée persistante,  la  constipation  opiniâtre;  enfin,  \^  complica- 
tion locale  qui  souvent  apparaît  au  cours  de  la  dyspepsie  uri- 
naire  est  le  muguet.  Il  n'est  pas  besoin  de  dire  que  c'est 
encore  l'examen  de  la  bouche  qui  le  fera  reconnaître. 

On  peut  poser  comme  une  règle  que,  chez  tous  les  urinai- 
res,  la  langue  doit  être  chaque  jour  examinée;  cela  ne  veut 
pas  dire  que  tous  les  urinaires  ont  des  troubles  digestifs. 
Mais  l'examen  habituel  de  la  langue  peut  permettre  de  sur- 
prendre leur  expression  la  plus  commune  et  la  plus  légère,  qui 
est  l'embarras  gastrique.  De  plus,  et  ce  n*est  pas  le  résultat  le 
moins  important  de  cette  petite  précaution  clinique,  le  bon 
aspect,  le  bon  état  de  la  langue ,  sont  un  indice  très  favo- 
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rable,  dont  vous  avez  le  droit  de  tenir  le  plus  grand  compte. 

Les  enduits  delà  langue  s'observent  très  fréquemment  chez 
les  malades  atteints  d'affection  des  voies  urinaires.  Ces  enduits 
n'ont  rien  de  spécial  en  tant  que  couleur,  en  tant  qu'aspect. 
Leur  épaisseur,  leur  ténacité,  ou  si  vous  aimez  mieux  leur  degré 
et  leur  durée  méritent  seuls  d'être  tenus  en  considération.  On 
les  observe  presque  invariablement,  vous  le  savez,  chez  les 
malades  qui  viennent  d'avoir  un  accès  de  fièvre,  mais  on  les 
rencontre  tout  aussi  bien  chez  ceux  qui  y  sont  disposés. 

II  faut  leur  accorder  une  valeur  prémonitoire  lorsqu'ils  se- 
ront très  prononcés,  lorsqu'ils  seront  tenaces ,  habituels  et 
surtout  lorsque,  après  un  cathétérisme  ou  une  opération,  ces 
enduits  se  prononceront  et  augmenteront  notablement  du 
jour  au  lendemain,  sans  que  l'on  ait  cependant  constaté  de 
fièvre. 

L'état  de  la  langue  dont  nous  venons  de  vous  parler  est  donc 
important,  mais  n'a  rien  de  spécial,  dans  son  aspect.  Il  n'en 
est  plus  de  même  de  celui  que  je  vais  décrire;  il  mériterait  la 
dénomination  de  langue  urinaire. 

Deux  caractères  principaux  lui  appartiennent  :  la  rougeur 
et  la  sécheresse.  La  rougeur  peut  affecter  plusieurs  tons,  de- 
puis le  rose  vif  jusqu'au  rouge  écarlate.  Cette  rougeur  peul 
être  localisée  à  la  pointe,  aux  bords;  elle  s'étend  le  plus  sou- 
vent à  toute  la  langue.  C'est  une  langue  scarlatineuse  fraîche- 
ment dépouillée. 

La  rougeur  se  combine  fréquemment  avec  l'enduit  de  la 
langue.  Vous  observerez  un  assez  grand  nombre  de  malades 
dont  la  langue  est  couverte  d'enduit  dans  toute  son  étendue 
excepté  à  la  pointe.  Dans  d'autres  cas  la  rougeur  a  pour  sikt 
la  pointe  et  les  bords  à  la  fois,  mais  elle  est  surtout  prononcée 
à  la  pointe.  La  combinaison  de  la  rougeur  de  la  langue,  à  sa 
pointe  ou  à  ses  bords,  et  des  enduits  qui  la  recouvrent  con- 
stitue un  état  particulier  qui  appartient  bien  à  ce  que  nous 
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iercboos  à  décrire  sous  le  nom  de  langue  urinaire.  Cette 

r.ôinaison  a  une  valeur  séméiologique  bien  plus  élevée  que 
.  iluît  simple  auquel  nous  avons  tout  à  l'heure  &it  allusion. 
La  ^cberesse  donne  d'ailleurs  à  cet  état  de  la  langue,  chez 
ri  urînaires,  une  signification  plus  précise. 

La  sécheresse  est  en  effet  un  caractère  plus  constant  encore 
:-.  la  rougeur.  Assez  souvent  la  langue  reste  pâle  bien  que  sa 

heresse  soit  extrême;  elle  peut  même  participer  à  la  pâleur 
.  rrale,  à  la  coloration  blanc-jauuâtre  des  téguments,  assez 

.-jente  chez  ces  malades. 

La  sécheresse  est,  si  je  puis  ainsi  dire,  collante  ou  vérita* 

rruent  sèche.  À  un  certain  degré  en  effet,  la  langue  donne 
ia  :.>igt  du  chirurgien  et  fait  percevoir  au  malade  une  sensa- 
:  :  ?ollante.  Elle  est  difficilement  remuée  dans  la  bouche,  se 
l'.ihe  avec  peine  du  palais  auquel  elle  adhère.  Quand  la  se- 

r.r^se  est  complète,  la  rougeur  paraît  plus  vive  encore,  la 
■:.jie  est  brillante,  son  aspect  n'est  cependant  pas  lisse,  car 
^  ^.:  face  de  l'organe  est  parcourue  par  de  longs  sillons  longî- 
^..i.aui,  qui  semblent  la  rétrécir  en  se  rapprochant  etpré- 
;.:.  -r  le  ratatinementque  l'on  observe  dans  les  périodes  ultimes. 

Ses  mouvements  sont  devenus  plus  difficiles;  le  malade  ne 
:  .e  qu  avec  peine,  il  avale  avec  plus  de  difficulté  encore. 

La  difficulté  de  parler  qui  survient  dans  ces  conditions,  ne 
'  /.  pas  être  confondue  avec  les  modifications  de  la  voix  sou- 
'.Lt  observées  dans  la  forme  fébrile  de  l'empoisonnement 
••.'^L-rrux.  Ce  n*est  qu'une  difficulté  mécanique. 

L^  modifications  de  la  voix  qui  accompagnent  les  accès 
k  ti-^re  ou  leur  survivent,  sont  au  contraire  un  témoignage 
le  l-rbranlement  profond  subi  par  l'organisme.  L'altération 
in  timbre,  qui  rend  la  voix  faible,  enrouée,  cassée,  la  parole 

iéviaDte,  saccadée,  a  une  toute  autre  valeur  séméiologique, 

|i^  le  trouble  apporté  à  la  locomotion  de  la  langue  par  sa 

rf  r:-resse. 
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Ce  dernier  symptôme  n'a  par  lui-même  que  peu  de  valeur, 
le  premier  a  une  signification  sérieuse  et  souvent  grave. 

La  difficulté  dans  la  déglutition  n'existe  pas,  il  est  vrai,  pour 
les  liquides,  mais  elle  s'accentue  tellement,  devient  si  absolue 
pour  tous  les  aliments,  que  la  mastication  doit  modifier  pour  en 
assurer  la  déglutition,  que  toutes  ces  substances  deviennent 
pour  le  malade  un  objet  de  dégoût,  de  répulsion.  Le  pain  et  la 
viande  sont  en  particulier  repoussés;  le  malade  ne  veut  à  au- 
cun prix  en  faire  usage,  souvent  il  ne  veut  même  pas  en  en- 
tendre parler.  Cependant  les  aliments  liquides  sont  encore 
ingérés  et  digérés. 

S'il  y  a  répulsion  pour  les  aliments  solides,  il  y  a  au  con- 
traire une  grande  appétence  des  boissons.  La  soif  est  néces- 
sairement vive  ou,  du  moins,  le  besoin  d'humecter  la  langue  se 
fait  à  chaque  instant  sentir.  En  effet,  à  peine  la  bouche  a-t-elle 
été  humectée  que  la  sécheresse  reparait  et  a  bientôt  repris 
toute  sa  pénible  intensité. 

La  sécheresse  et  la  rougeur  ne  sont  pas  localisées  à  lalan^ 
gue.  On  les  retrouve  dans  toute  la  bouche,  sur  la  face  infé^ 
rieure  du  voile  du  palais,  sur  les  piliers,  dans  le  pharynx.  U 
encore  le  phénomène  sécheresse  peut  exister,  alors  que  k 
phénomène  rougeur  n'est  pas  observé. 

Nous  avons  dit  que  ces  malades  pouvaient  ingérer  des  ali- 
ments  liquides;  nous  avons  ajouté  qu'ils  peuvent  les  digérer. 
Ils  prennent  en  effet  des  potages,  avalent  de  la  viande  ràp<^ 
et  délayée,  des  œufs  crus  ou  peu  cuits,  du  bouillon,  du  lait  el 
digèrent  ces  aliments. 

L'état  buccal  ne  peut  en  effet  permettre  de  conclure  que  k 
tube  digestif  ait  subi  les  mêmes  modifications.  Certains  de  c«s 
malades  ont,  il  est  vrai,  de  la  constipation,  d'autres  ont  de  la 
diarrhée,  il  en  est  qui  vomissent.  Mais  il  en  est  aussi  qui 
n'ont  ni  constipation  ni  diarrhée,  qui  ont  des  selles  normales 
et  qui  gardent  leurs  aliments  sans  en  souffrir. 
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Les  modifications  qu'offre  la  cavité  buccale  tout  entière, 

iKiiTentj  en  éOei,  n'être  l'expression  que  d'un  état  local,  qui 

i-àrdii  surtout  la  conséquence  du  trouble  de  la  sécrétion  sali* 

r^.  Les  malades  dont  nous  parlons  n'ont  pas  de  salive.  Elle 

^t  d'abord  visqueuse,  puis  elle  disparait.   Ce  n'est  qu'à 

raDd'pâne  que  Ton  arrive  à  faire  humecter  un  papier  de 

i  umesol  pour  témoigner  de  l'acidité,  en  général  bien  pronon* 

:^  que  présente  toujours  dans  ces  cas  la  sécrétion  buccale. 

(Test  dans  ces  conditions  que  l'on  voit  si  fréquemment  ap- 

raraitre  le  muguet.  Parfois,  c'est  du  jour  au  lendemain  qu'il 

yi  montre.  Là  où  la  veille  vous  aviez  vu  une  langue  rouge, 

«us  voyez  le  lendemain  une  langue  entièrement  blanche.  La 

::>Juction  du  muguet  est,  en  effet,  si  prompte  dans  ces  cas, 

p>lle  devient  rapidement  confluente.  Si  vous  continuez  Texa* 

nen  de  la  bouche,  vous  voyez  que  le  voile  du  palais,  que  les 

;  iliers,  que  le  pharynx  lui-même  sont  atteints  et  que  votre 

riiuH  blanc  presque  uniforme  de  la  langue,  est  là-bas,  repré- 

^nié  par  des  points,  ou  des  plaques  disséminées.  Le  doute 

irst donc  pas  possible  et  il  est  toujours  facile  de  diagnosti- 

rier  le  muguet,  pour  peu  que  Ton  soit  prévenu  de  la  possi- 

:..i(éetdela  facilité  de  son  invasion. 

Il  faut  ici  répéter  ce  que  déjà  j  m  eu  l'occasion  de  vous  dire 
rn  étudiant  cette  complication  dans  la  fièvre  urineuse  :  L'ap- 
parition du  muguet  n'est  pas  un  indice  de  la  gravité  plus 
grande  du  pronostic.  Sans  doute  il  n'apparait  chez  les  urinai- 
:^  qu'au  milieu  d'un  état  sérieux  ou  grave;  mais  jamais  je 
^•ai  vu  cette  qiparition  fournir  au  pronostic  un  nouvel  élé- 
inent  d'appréciation.  C'est  encore  une  manifestation  localisée 
k  la  cavité  buccale,  manifestation  que  l'on  peut  d'ailleurs  pré- 
venir ou  faire  disparaître,  à  l'aide  de  la  thérapeutique  locale 
la  plus  simple. 

L^  lésions,  de  même  que  les  troubles  fonctionnels  dans 
celle  forme  particulière  de  l'état  buccal  que  l'on  observe  chez 
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les  urinaires,  sont  donc,  en  définitive,  des  lésions  et  des  troubles 
fonctionnels  locaux.  En  effet,  la  dysphagie,  qui  est  le  symp- 
tôme fonctionnel  le  plus  accusé  chez  ces  malades,  n'existe 
que  pour  les  aliments  qui  ont  besoin  d'être  soumis  à  la  mas- 
tication et  à  l'insalivation.  Pour  eux  la  dysphagie  est  absolue, 
mais  par  contre  la  facilité  avec  laquelle  sont  ingérés  les  ali- 
ments ramollis  ou  liquides,  témoigne  bien  de  la  localisation  de 
cette  dysphagie;  c'est  une  dysphagie  buccale. 

Cette  localisation  des  lésions  et  des  troubles  fonctionnels 
n'enlève  pas  aux  symptômes  buccaux  leur  gravité. 

Les  troubles  de  la  partie  inférieure  et  moyenne  du  tube 
digestif  ne  répondent  pas  toujours,  il  est  vrai,  à  ceux  qui  se 
localisent  à  son  entrée.  Mais  ces  derniers  n'en  sont  pas  moins 
l'expression  d'un  certain  degré  de  souffrance  de  l'appareil  tout 
entier.  Les  vomissements  et  la  diarrhée  qui  si  souvent  se  joi- 
gnent aux  symptômes  buccaux,  et  dont  nous  allons  bientôt 
vous  parler,  en  témoignent  dans  trop  de  cas.  11  importait  seu- 
lement de  montrer  qu'ils  ne  sont  pas  en  relations  nécessaires 
et  proportionnelles. 

Les  troubles  de  la  nutrition  qui  résultent  de  la  dysphagie 
buccale  sont  souvent  très  prononcés.  Quand  les  malades  se 
présentent  à  vous,  ils  sont  déjà  amaigris,  jaunis,  profondé- 
ment débilités.  Le  dégoût  insurmontable  qu'ils  éprouvent  pour 
une  certaine  catégorie  d'aliments  réagit  et  se  porte  même  sur 
ceux  qui  pourraient  être  avalés.  11  faut  souvent  user  de  toute 
son  autorité,  de  tous  ses  moyens  de  persuasion,  pour  obtenir 
que  ces  malades  consentent  à  se  nourrir  d'aliments  appro- 
priés. Le  trouble  profond  de  leur  nutrition  s'est  ajouté  au 
trouble  moral  non  moins  profond  où  les  jette  cette  impossibi- 
lité, trop  de  fois  constatée  par  eux,  de  manger  du  pain  et  de 
la  viande;  ils  s'abandonnent  sans  réaction  aux  doubles  consé- 
quences de  l'empoisonnement  urineux  et  de  l'inanition.  S'ils 
ne  reçoivent,  de  celui  qui  dirige  leur  santé,  le  renfort  moral 


EMPOISONNEMENT   ORINEUX.  583 

oni  lear  est  devenu  nécessaire,  ils  succomberont  devant  les 
attaques  combinées  de  leurs  deux  ennemis. 

Aussi,  je  vous  le  fais  dès  à  présent  remarquer,  faut-il  le  plus 
54}UTent  chez  ces  malades  avant  d'entreprendre  le  traitement 
chirurgical  indiqué,  le  traitement  qui  sera  vraiment  curatif,  le 
traitement  que  l'on  a  impatience  de  voir  appliqué,  puisqu'il 
sera  la  délivrance  d'un  état  absolument  insupportable»  faut-il 
cependant  patienter.  L'indication  première  est  eu  effet,  dans 
ces  cas  :  le  relèvement  des  forces  par  une  alimentation  appro- 

Les  vomissements  et  la  diarrhée  peuvent,  ainsi  que  je  vous 
Fai  dit  à  plusieurs  reprises,  prendre  les  caractères  de  symp- 
tôme dominant.  Leur  répétition,  leur  persistance,  leur  opiniâ- 
treté, leur  cessation  subite  comme  leur  réapparition  impré- 
Tue,  leur  résistance  aux  médications  usuelles,  à  celles  qui  font 
chaque  jour  le  mieux  leurs  preuves,  sont  bien  faites  pour  don- 
ner à  ces  symptômes  une  signification  séméiologique  particu- 
lière. 11  faut  ajouter  que  ce  ne  sont  pas  seulement  les  prévi- 
sions et  la  thérapeutique  du  chirurgien,  qui  sont  déjouées  par 
la  marche  incertaine,  bizarre,  imprévue  des  accidents,  par 
leur  insoumission  et  leur  résistance;  c'est  aussi  toutes  ses  in- 
Testigations.  S'il  est  aussi  bien  déçu  pour  le  diagnostic  qu'il 
Ta  été  dans  le  traitement,  il  faut  bien,  en  définitive,  que  le  chi- 
rurgien se  demande,  si  les  lésions  du  tube  digestif  qu'il 
veut  constater,  si  les  lésions  du  tube  digestif  qu'il  veut 
guérir,  si  ces  lésions,  réfractaires  à  ses  efforts  et  à  ses  recher- 
ches, ne  sont  pas  l'expression  symptomatique  de  lésions  ayant 
pour  sî^e  un  autre  appareil  organique. 

La  diarrhée  et  les  vomissements  sont,  en  effet,  souvent 
observés  avec  ces  caractères  chez  les  urinaires.  Tous  les  au- 
teurs les  ont  vus  et  signalés  dans  les  formes  graves  et  chro- 
niques dont  ils  constituent  souvent  le  mode  de  terminaison  ; 
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nous  savons  aussi  combien  ces  complications  sont  ordinaires 
dans  la  forme  aiguë  et  quelle  intensité  elles  prennent  quel- 
quefois pendant  les  grands  accès,  ou  à  leur  suite. 

Nous  vous  montrerons  bientôt  qu'on  les  observe  aussi 
dans  des  formes  plus  légères  parfaitement  susceptibles  de 
guérisons. 

La  diarrhée  est,  d'ailleurs,  à  durée  égale,  d*un  pronostic 
beaucoup  moins  grave  que  les  vomissements.  L'un  et  l'autre 
symptôme  empruntent  Texpression  réelle  de  leur  gravité  :  à 
l'intensité  et  à  la  durée. 

Les  vomissements,  nous  le  répétons,  ont  une  signi6catioD 
particulièrement  grave  lorsqu'ils  durent  et,  se  renouvellent 
fréquemment.  Souvent  ils  compliquent  la  dysphagie  buccale 
et  dès  lors  la  nutrition  du  malade  déjà  compromise  devient 
impossible.  Ce  sont  ces  malades  qui  meurent  sans  fièvre  avec 
un  refroidissement  progressif;  ils  sont  à  la  fois  intoxiqués  et 
inanitiés. 

Les  vomissements  sont  souvent  provoqués  ou  augmentés 
par  l'intervention  chirurgicale,  et  pour  peu  que  l'état  fût 
grave  antérieurement,  ils  deviennent  fréquents  et  même  in- 
coercibles. Nous  avons  suivi  des  malades  qui  non-seulement 
vomissaient  à  la  suite  de  l'ingestion  des  aliments,  des  plus 
petites  proportions  d'aliments,  après  une  cuiller  à  café  de 
lait  ou  de  bouillon,  mais  qui  avaient  des  haut-le-corps,  des 
efforts  de  vomissement  en  entendant,  dans  la  chambre  voisine, 
la  cuiller  heurter  contre  la  tasse  où  l'on  puisait  la  boisson 
alimentaire,  qu'on  se  préparait  à  leur  offrir.  Action  réflexe 
bien  curieuse  et  qui  témoigne  que,  dans  ces  conditions  d'in- 
coercibilité,  le  vomissement  peut  être  dû,  tout  aussi  bien  au 
contact  de  la  substance  alimentaire  qu'à  la  provocation  fonc* 
tionnelle  de  l'estomac,  qui  d'ailleurs  refuse  d'agir  et  en  témoi- 
gne par  avance.  Chez  ces  malades  en  effet  le  vomissement  suit 
immédiatement  l'ingestion. 


BMP0I80NNBMBNT  URINEUX.  585 

Cette  malhenrense  conséquence  de  l'intervention  même  la 
f  :as  mâhodique  dans  les  cas  où  la  dysphagie  buccale,  ou  des 
vomissements  plus  ou  moins  répétés,  ou  une  diarrhée  plus  ou 
m  Ans  habituelle  ont  troublé  profondément  la  nutrition,  est 
une  raison  de  plus  qui  miUte  en  faveur  du  précepte  que  j'indi- 
TJais  tout  à  l'heure  et  que  je  dois  encore  répéter  :  chez  de  tels 
.'cabdes  il  faut  tout  d'abord  recouvrer  par  un  régime  appro- 
prié tout  ce  qu'il  est  possible  de  leur  donner  de  résistance  vi- 
tale, a^ant  d'entreprendre  le  traitement  chirurgical  même  le 
;>is  simple.  Car  chez  eux,  il  s'agit  souvent  et  seulement  du 
^thétérisme  évacuateur  accompli  dans  les  conditions  les  plus 
2ciles  elles  plus  régulières. 

Cest  en  effet  chez  les  malades  qui  vident  mal  leur  vessie 
^nevous  rencontrerez  les  troubles  digestifs  les  plus  accentués. 
Cës  deux  termes  du  syndrome  pathologique  :  accidents  diges- 
tif graves  et  prolongés  d'une  part,  rétention  d'urine  chroni- 
:oe  d'autre  part,  sont  tellement  connexes  que  vous  ne  saurez 
v>us  dispenser  dans  la  pratique,  de  toujours  vous  assurer 
<ii*ils  ne  coexistent  pas. 

Les  grandes  manifestations  à  forme  digestive  de  l'empoi- 
>jDnement  urineux  ne  se  rencontrent  guère  que  chez  ces  ma- 
.a'ies  dontje  vous  ai  parlé  à  propos  de  la  polyurie,  qui  rendent 
trois  à  quatre  litres  d'urines  louches  et  troubles,  et  dont  la 
Tessie  est  cependant  distendue  ;  dans  cette  forme  de  réten- 
lion  d'urine  que  je  qualifie  quelquefois  d'une  manière  générale 
i*î  fit>ide,  et  que  nous  avons  étudiée  sous  le  titre  particulier 
ie  :  rétention  d'urine  chronique  incomplète  avec  distension, 
^ue  Civiale  a  voulu  certainement  décrire,  quand  il  a  parlé  des 
rétentions  d'urine  chez  les  sujets  affaiblis.  C'est  aussi,  vous  le 
^avez,  chez  les  malades  qui  vident  mal  leur  vessie  que  se  dé- 
vr:loppe  le  plus  facilement  la  fièvre  urineuse.  Hais  si  cette 
'iruilogie  montre  une  fois  de  plus  le  lien  étroit  qui  unit  et  sou- 
vent confond  les  deux  formes  de  l'empoisonnement  urineux. 
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l'observation  des  troubles  digestifs,  qui  accompagnent  la  ca- 
chexie tirinaire,  montre  tout  aussi  bien  que  rempoisonhement 
urinaire  peut  se  passer  du  secours  de  Vêlement  fébrile  pour 
achever  son  œuvre.  C'est  parmi  ces  malades,  en  effet,  que  nous 
trouvons  des  exemples  de  mort,  sous  l'influence  des  lésions 
urinaires  étendues  et  en  particulier  de  lésions  rénales,  sans 
fièvre  aiguë  ou  chronique. 

Des  cas  beaucoup  plus  simples  nous  donnent  heureuse- 
ment la  même  démonstration.  Ce  sont  ceux  où  les  troubles 
digestifs  apyrétiques  accompagnent  la  lésion  des  organes  uri- 
naires dans  son  évolution,  s'accentuent  ou  grandissent  avec 
elle  et  disparaissent  également  avec  elle,  après  l'intervention 
chirurgicale.  Nous  vous  en  fournirons  bientôt  la  preuve. 

Mais  nous  devons  ne  pas  abandonner  l'étude  générale  des 
symptômes  digestifs  chez  les  urinaires  sans  retenir  encore  un 
instant  votre  attention.  Nous  avons  en  effet  à  vous  indiquer 
rapidement  l'état  général  que  nous  présenteront  à  observer  : 
les  dyspeptiques  urinaires  grands  et  petits. 

Chez  ces  derniers  l'état  général  est  peu  modifié,  ils  ne  sont 
pas  amaigris  ou  ne  le  sont  que  d'une  manière  à  peine  appré- 
ciable. Ils  ne  sont  pas  pour  cela  exempts  de  fièvre;  car  l'ap- 
parition de  ce  symptôme  n'est  en  aucune  façon  liée  à  la  gra- 
vité des  troubles  digestifs.  Les  grands  dyspeptiques,  et  surtout 
les  dyspeptiques  cachectiques,  vous  la  présenteront  moins 
que  les  autres  et  n'en  vaudront  pas  mieux  pour  cela. 

Chez  les  petits  dyspeptiques  urinaires  c'est  la  forme  aiguc 
de  la  fièvre  urineuse,  que  vous  observerez  ;  chez  ceux  ot  les 
troubles  digestifs  sont  plus  accentués,  chez  ceux  qui  ont  une 
diarrhée  habituelle  ou  une  constipation  extrême,  des  vomis- 
ments  de  temps  à  autre,  dont  la  nutrition  languit  d'une  façon 
évidente,  dont  Tamaigrissement  et  le  jaunissement  font  des 
progrès  continus  ou  rapides,  c'est  la  forme  chronique  que 
vous  découvrirez. 
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Arec  oa  sans  fièvre,  la  dysphagie  buccale,  ou  les  troubles 
:  !  :5  étendus  et  encore  plus  complexes  des  voies  digestives^ 
L^.êneroiit  dans  la  santé  de  vos  malades  de  profondes  modi- 
f.MÛons.  Elles  se  traduisent  surtout  par  deux  caractères  très 
:'::iles  à  observer.  L'amaigrissement  et  le  jaunissement 

L'amaigrissement  est  progressif  mais  peut  devenir  très  pro- 
i.ncé.  La  peau  est  flasque,  molle  et  sèche.  Les  fonctions  eu- 
lî^i-res  s'exercent  imparfaitement,  bien  que  certains  de  ces 
ii^Ja-Jes  aient  quelquefois  de  petites  sueiu*s,  conséquences 
:-  ssibles  d'accès  de  fièvre  ébauchés  qui  passent  inaperçus. 

Le  jaunissement  s'observe  sur  tout  le  corps.  Ce  n'est  pas 
lî  teinte  sub-ictérique  des  pyohémiques.  Ainsi  que  je  vous  l'ai 
:^'t  déjà  remarquer  les  conjonctives  ne  présentent  à  aucun 
:  gré  la  suflusion  ictérique  ;  mais  la  teinte  jaune  générale  est 
rr^anifesie.  Elle  s'accompagne  de  décoloration  des  tissus  et,  en 
;  ârticalier,  dans  les  grands  plis  de  la  face.  C'est  même  en  ce 
:  iot  que  vous  devrez  la  rechercher  tout  d'abord  et  que  vous 
a  trouverez  chez  un  grand  nombre  d'urinaires,  qui  n'ont  en* 
'  :re  que  des  troubles  digestifs  de  moyenne  intensité. 

Lorsffue  tous  êtes  en  présence  des  grands  dyspeptiques 
unnaires,  que  le  trouble  de  la  nutrition  a  peu  à  peu  conduits 
à  revêtir  l'aspect  morbide  que  nous  essayons  de  caractériser, 
Il  jts  même  que  le  malade  se  lève,  se  promène,  entreprend 
\rk  voyage  pour  se  rendre  aux  eaux  ou  venir  consulter,  vous 
1-evez  craindre  que  des  lésions,  qui  peuvent  être  à  la  fois  uré- 
thrales  ou  prostatiques,  vésicales  ou  rénales,  ne  soient  arrivées 
dans  leur  ensemble,  à  un  degré  trop  avancé  pour  permettre 
/amélioration.  Ces  malades  sont  en  eCTet  arrivés  ou  sur  le 
;  int  d'arriver  à  ce  degré  de  déchéance  organique  qui  carac* 
'.'rriie  les  cachexies;  nous  désignons  souvent  sous  ladénomi- 
r.ation  de  cachexie  urinnire  ce  complexus  pathologique. 

On  est,  en  efiet,  aussi  tenté  de  rechercher,  chez  ces  malades. 
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une  lésion  cancéreuse  qu'une  maladie  des  voies  urinaires; 
nous  avons  maintes  fois  pu  heureusement  réformer  le  dia- 
gnostic de  :  lésion  organique,  sous  lequel  ces  malades  nous 
étaient  adressés. 

Nous  avons  plus  d'une  fois  signalé  les  traits  de  la  cachexie 
urinaire;  vous  les  trouverez  épars  dans  les  leçons  qui 
traitent  :  du  pus  dans  Turine,  des  rétentions  chroniques  avec 
ou  sans  incontinence,  de  la  polyurie  des  urinaires,  de  la 
forme  chronique  de  la  fièvre  urineuse.  Il  ne  nous  manquait 
pour  compléter  ce  tableau  que  d'y  joindre  les  troubles  di- 
gestifs, et  vous  venez  de  vous  convaincre  que  les  symptômes 
digestifs  graves  y  ajoutent  des  traits  tellement  accusés,  qu'ils 
pourraient  être  considérés  comme  distinctifs. 

Les  cachectiques  urinaires  ont  donc  des  urines  depuis 
longtemps  purulentes  et  contenant  une  forte  et  habituelle 
proportion  de  pus  ;  ces  urines  peuvent  se  séparer  du  pus  et 
le  laisser  déposer  complètement,  ou  dissocier  les  leucocytes 
et  demeurer  troubles  et  louches  même  après  un  repos  de 
vingt-quatre  heures.  Les  premières  n'appartiennent  pas  à  des 
polyuriques,  elles  peuvent  même  être  sécrétées  en  quantité 
moindre  que  dans  l'état  normal  ;  les  autres  sont  fournies  par 
des  polyuriques  que  nous  avons  désignés  sous  la  dénomina- 
tion de  polyuriques  à  urines  troubles  et  louches. 

Mais  il  y  a  des  polyuriques  à  urines  claires  contenant  peu 
de  pus  qui  sont  aussi  des  cachectiques  urinaires;  ce  sont 
ceux  chez  lesquels  prédominent  les  lésions  interstitielles  du 
rein,  avec  une  pyélite  peu  prononcée. 

L'état  ammoniacal  des  urines  peut  aussi  coïncider  avec  la 
cachexie  urinaire,  mais  elle  n'en  forme  pas,  à  beaucoup  près, 
un  trait  aussi  habituel,  que  ceux  qu'impriment  à  l'urine  le 
mélange  d'une  quantité  habituellement  forte  de  pus  et  la  po- 
lyurie avec  urines  troubles  et  louches. 

La  prédominance  des  symptômes  vésicaux  n'est  pas,  en 


EMPOISONNEMENT  URINEDX.  589 

ëiïet,  ce  qui  caractérise  en  général  la  cachexie  uriaaire;  c'est 
beaucoup  plutôt  la  prédominance  des  symptômes  rénaux  que 
révèlent  et  la  sécrétion  habituelle  et  abondante  du  pus,  et  la 
diminution  habituelle  dans  la  quantité  d'urine,  et  la  polyurie 
abondante  et  habituelle  avec  ou  sans  fièvre,  avec  ou  sans  a&- 
c^  aigus,  et  même  sans  les  petites  variations  quotidiennes 
et  continues,  qui  caractérisent  la  forme  chronique  des  py- 
relies  arineuses,  enfin  et  surtout  les  troubles  digestifs  in- 
tenses et  persistants .     . 

Abandonnée  à  elle-même,  la  cachexie  urineuse  n'a  pas  une 
marche  nécessairement  rapide.  Vous  voyez  des  urinaires  à 
l'^ions  multiples  dont  révolution  est  déjà  avancée,  venir  se- 
j  nmer  à  la  salle  Saint-Vincent,  quitter  l'hôpital  et  y  reparaître 
sans  toujours  y  succomber.  Vous  avez  pu  suivre  au  n^  1 9  un 
malade  qui  a  séjourné  près  de  1 8  mois  avant  de  succomber  à 
une  pyélo-néphrite  et  qui  présentait  à  la  fois  une  notable  dimi- 
nution dans  la  quantité  des  urines  et  une  très  grande  abon- 
•iance  de  pus.  Ce  malade,  il  est  bon  de  le  remarquer,  n'a  pas 
eu  de  fièvre  pendant  ce  long  séjour,  ou  du  moins  nous  n'en 
avons  pas  constaté,  bien  qu'à  plusieurs  reprises  nous  l'ayons 
très  régulièrement  mis  en  observation  et  pris  minutieusement 
sa  température  quotidienne. 

Soumis  à  l'intervention  chirurgicale,  les  cachectiques  uri- 
naires peuvent  succomber  très  rapidement  ;  alors  même  que 
dès  longtemps  ils  ont  été  obhgés  de  prendre  l'habitude  de 
se  sonder,  comme  il  arrive  quelquefois  dans  la  forme  chro- 
nique de  la  rétention  d'urine  complète,  ils  ne  peuvent  être 
ébranlés  par  une  nouvelle  manœuvre  chirurgicale  sans  en  res- 
sentir rapidement  les  iàcheux  effets.  Cette  intolérance  absolue 
n'est  d'ailleurs  observée  que  chez  les  cachectiques  profondé- 
ment débilités,  auxquels  un  régime  approprié,  un  traitement 
médical  reconstituant,  n'ont  pu  à  aucun  degré  rendre  de  ré- 
sistance vitale.  11  y  a  donc  un  certain  nombre  de  ces  ma- 
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lades  qui  peuvent  encore  être  utilement  soumis  à  un  traite- 
ment chirurgical. 

II 

Les  grands  accidents  digestifs  que  caractérisent  surtout  la 
dysphagie  buccale  compliquée  ou  non  de  muguet,  les  vomis- 
sements répétés,  la  diarrhée  abondante  et  habituelle  ou  une 
extrême  constipation,  méritaient  de  retenir  votre  attention. 
Mais  je  ne  saurais  passer  sous  silence  l'étude  des  autres 
formes  que  présentent  à  l'observation  les  troubles  digestifs  des 
urinaires.  Après  les  avoir  indiqués  dans  l'étude  générale  que 
nous  venons  de  poursuivre,  il  convient  de  les  étudier  en  quel- 
que sorte  isolément. 

La  dyspepsie  simple  se  montre  chez  nombre  de  malades 
atteints  d'affections  des  voies  urinaires.  Ils  se  plaignent  d*i- 
nappétence,  d'anorexie,  de  pesanteurs  stomacales.  Les  diges- 
tions sont  longues  et  pénibles;  elles  s'accompagnent  de  consti- 
pation, de  ballonnement  du  ventre,  d'éructations,  parfois  de 
somnolence. 

Le  rétréci,  couché  au  n**  2,  peut  être  cité  comme  un  exemple 
parfait  de  cet  état  dyspeptique.  Rien  ne  manque  au  tableau 
que  je  viens  de  vous  esquisser,  comme  rien,  non  plus,  ne 
vient  le  compliquer.  Je  n'insisterai  donc  pas  sur  les  phéno- 
mènes digestifs  qu'il  présente,  mais  j'attirerai  tout  spéciale- 
ment votre  attention  sur  leur  évolution.  Les  premiers  troubles 
de  la  miction  datent,  au  dire  du  malade,  de  1 873.  Ils  existaient 
depuis  un  an  environ  quand  D***  commença  à  perdre  l'appé- 
tit, mais  sans  y  faire  tout  d'abord  grande  attention.  Peu  à  peu 
cependant  ce  symptôme  prit  une  importance  assez  grande 
pour  être  nettement  remarqué  du  malade,  qui  devint  sujet 
«  à  des  sortes  d'indigestions  plus  ou  moins  répétées.  »  La 
difficulté  d'uriner,  la  difficulté  de  digérer  ne  cessèrent  de 
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s'î/coserde  plus  eD  plus,  depuis  le  mois  d'août  1874  jusqu'au 
mis  de  mai  1875,  époque  où  il  se  fit  soigner  à  l'hôpital  du 
K  il  pom*  un  rétrécissement.  Quel  fîit  le  traitement  employé  ? 
1  os  rignorons,  car  notre  malade  parle  bien  d'opération, 
::.iiâ  ne  reconnaît  aucun  des  instruments  qu'on  lui  présente 
tC  entremêle  son  récit  de  données  contradictoires.  Quoi  qu'il 
ri  5«jit,  il  quittait  l'hôpital  après  cinq  semaines  de  séjour  en- 
n:  vQ,  pissant  bien  et  digérant  bien.  Deux  ou  trois  mois  se 
Z'îisérent  ainsi  ;  mais  le  malade  négligeant  de  se  sonder,  la 
.-ne  de  la  miction  reparut  et  avec  elle  l'inappétence  d*abord, 
:  :is  la  pesanteur  stomacale,  puis  les  régurgitations.  C'est 
:  ins  cet  étal  qu'il  se  présente  à  nous  aujourd'hui  (juillet  1 876). 
hrirécissonents  multiples  et  étroits  (n'  7),  induration  du  ca- 
iil  dans  une  grande  étendue,  rétention  partielle  d'urine, 
îj^pepsîe  prononcée,  tel  est  le  diagnostic  que  nous  avons  dû 
:-.:ler. 

* 

En  présence  d'un  pareil  £aût,  on  ne  saurait  méconnaître 
i  existence  d'un  rapport  intime  entre  l'appaiition  des  troubles 
fi^esUfe  d'une  part,  et  d'autre  part  la  présence  d'un  obstacle 
i  l'émission  complète  des  urines. 

Je  vous  engage  à  bien  observer  aujourd'hui  ce  malade  et  à 
!■:  suivre  avec  soin  pendant  son  séjour  à  Thôpital.  Nous  le 
>  umeltrons  bientôt  à  Turéthrotomie  interne,  nettement  in- 
ijuée  par  l'élasticité  du  rétrécissement  et  sa  reproduction 
rapide  malgré  un  traitement  antérieur.  Avec  le  rétablissement 
iu  cours  normal  des  urines,  vous  verrez  sans  doute  renaître 
l'appétit  et  disparaître  peu  à  peu  les  troubles  dyspeptiques  ^ 

Je  sois  ea  droit  de  vous  annoncer  ce  résultat,  non-seule- 
(Lent  parce  que  notre  malade  a  obtenu  une  fois  déjà  cette 


i.  L'arélhrotomie  interne  a  été  pratiquée  et  révéoement  a  pleinement 
'-;  ,LJaà  notre  attente.  Au  moment  de  sa  sortie,  trois  semaines  après 

.:^râtion,  le  malade  déclare  qu'il  mange  a^ec  plaisir  et  que  «son 
~  •ii?*;r  passe  bien.  » 
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guérison  complète,  mais  aussi  parce  que  je  l'ai  observé  nombre 
de  fois  dans  des  circonstances  analogues. 

C'est  ainsi  que  vous  avez  pu  m'entendre  hier  matin  signaler 
à  votre  attention,  au  moment  de  la  visite,  un  malade  venu  de 
l'extérieur  pour  faire  vérifier  Fétat  de  son  canal.  Entré  dans 
notre  service,  il  y  a  deux  ans,  pour  un  rétrécissement  très  étroit, 
qu'accompagnaient  une  dyspepsie  intense  et  des  vomissements 
assez  fréquents,  ce  sujet  dut  à  l'uréthrotomie  interne  une 
guérison  complète  et  qui  ne  s'est  pas  démentie  un  seul  instant 
depuis  cette  époque.  11  digère  bien,  ne  vomit  plus,  et  conserve, 
grâce  à  la  précaution  qu'il  prend  de  se  sonder,  un  canal  encore 
suffisamment  large  (n*"  15). 

Cette  digestion  pénible  et  laborieuse  dont  nous  parlons  ici 
n'est  pas  le  fait  des  seuls  rétrécis,  elle  existe  également  et 
avec  les  mêmes  caractères  chez  les  prostatiques.  Ici  encore 
les  oscillations  en  mieux  et  en  plus  mal  sont  sous  la  dépen- 
dance directe  de  la  stagnation  urinaire.  Voyez  par  exemple  le 
vieillard  couché  au  n^  1 0. 11  doit  à  un  cathétérisme  évacua- 
teur  r^ulier  le  retour  d'un  appétit  perdu  depuis  longtemps, 
disait-il,  quand  il  est  entré  dans  nos  salles. 

Comme  il  est  facile  de  le  prévoir,  la  dyspepsie  n'existe  pas 
toujours  à  cet  état  de  simplicité  dont  je  viens  de  vous  citer 
des  exemples.  Déjà  je  vous  ai  signalé  un  malade  dont  la  pa- 
resse stomacale  s'accompagnait  parfois  de  vomituritions,  voir 
même  de  vomissements.  Dans  le  même  ordre  d'idées  je  dois 
vous  signaler  le  malade  couché  au  n°  22.  Vous  trouvez  réunis 
dans  ce  cas  tout  à  la  fois  la  dyspepsie,  la  diarrhée  et  les  vo- 
missements ;  ces  deux  derniers  symptômes  toutefois  ne  sont 
chez  lui  que  secondaires  et  n'apparaissent  qu'à  des  intervalles 
plus  ou  moins  éloignés.  Nous  pouvons  même  ajouter  de  suite 
que  ce  jeune  homme  a  présenté  à  diverses  reprises,  depuis 
trois  semaines,  de  petits  frissons  et  de  légers  accès  fébriles 
greffés  sur  son  état  dyspeptique.  Ce  fait,  entre  autres,  peut 
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::  QTer  que  la  fièvre  urineuse  et  les  modifications  des  fonc- 
j  05  digestives  sont  unies  par  un  lien  clinique  des  plus  in- 
^"S  et  des  plus  incontestables. 

A  côté  de  la  d3fspepsie  simple  ou  compliquée,  se  place  une 

nne  aussi  rare  que  curieuse  des  troubles  digestifs  :  je  veux 

:eler  de  la  migraine.  Plus  d'un  de  vous  a  peut-être  éprouvé 

:û  sentinaent  d'étonnement  à  ce  mot  de  migraine.  Si  cepen- 

:i::t  vous  voulez  bien  vous  rappeler  que  la  plupart  des  mi- 

.^lioeux,  instruits  par  Texpérience,  n'hésitent  pas  à  rapporter 

'^r  céphalalgie  à  une  digestion  mauvaise,  bien  loin  de  vous 

:  noer  de  l'existence  de  ce  symptôme  au  cours  des  affections 

.'inaires,  vous  serez  surpris  de  ne  pas  le  voir  plus  souvent'. 

.  :^ne  qoe  soit  d'ailleurs  l'interprétation  qu'on  donne  à  la 

Wraine,  qu'on  la  considère  comme  un  phénomène  pure- 

'•^nt nerveux  ou  qu'on  la  rattache,  comme  je  vous  Fin- 

ï  ^,  à  des  phénomènes  d'ordre  digestif,  il  n'est  pas  permis 

:^  mettre  en  doute  son  apparition  sous  l'influence  de  troubles 

-rlnaires. 

La  première  fois  qu'il  me  fut  donné  d'observer  ce  type 
.:  rbide,  il  s'agissait  d'un  malade  de  la  ville  près  duquel  je 
^^  appelé  pour  une  rétention  d'urine  consécutive  à  un  rétré- 
:?ieaieot.  Bien  que  difficile,  la  <Ulatation  fut  entreprise  et 
ii-fr&ée  à  bonne  fin.  Quel  ne  fut  pa:v  Tétonnement  du  malade 
ir  voir  disparaître,  en  même  temps  que  la  difficulté  très  an- 
.-:ane  des  mictions,  des  migraines  violentes  auxquelles  il  était 
^  :\^l  depuis  plusieurs  années.  Or,  ces  migraines  étaient  bien 
-  :  us  la  dépendance  dés  lésions  urinaires  comme  le  montra  la 

i.  La  plapart  des  malades  qui  ne  se  remettent  pas  franchement  des 

:   -  T»  de  fièTre,  vous  accuseront  Je  mal  de  iéte,  comme  le  symptôme 

; .  "/.saoL  Beaucoup  de  ceux  qui  n'ont  que  des  petits  accidents  urineux 

*  -  rT^ifiaulSf  à  la  suite  d'un  cathétérisme  ou  d'une  opération,  accuseront 

ï  L^-l  !a  céphalalgie.  Les  malades  s*en  plaignent  en  généra],  surtout  au 

^CTO>-  —  irOlRà  UBIH.  ^H 
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suite  de  l'observation.  Le  rétrécissement  se  reproduisit,  les 
migraines  reparurent  en  même  temps  que  les  troubles  de  la 
miction  et  offrirent  le  même  caractère  de  fréquence  et  d'in- 
tensité que  par  le  passé.  Cette  fois  l'uréthrotomie  fut  pratiquée 
et  grâce  à  elle  le  malade  obtint,  d'une  façon  définitive,  la  libre 
émission  des  urines  et  la  disparition  complète  de  toute  mi- 
graine ^  Dans  ce  cas,  comme  chez  le  premier  dyspeptique 
dont  je  vous  ai  parlé,  on  peut  dire  qu'il  y  a  eu  la  preuve  et  la 
contre-épreuve;  Tinterprétation  de  ces  faits  ne  laisse  place  à 
aucun  doute. 

11  en  est  de  même  du  cas  suivant  qui  vous  montrera  le 
symptôme  diarrhée  existant  seul. 

En  1870,  j'ai  soigné  à  la  salle  Saint-Vincent  un  anden 
officier  porteur  d'un  rétrécissement  irautnatique  consécutif  à 
une  chute  de  cheval;  l'accident  datait  d'une  année  seulement. 
En  rinterrogeant,  j'appris  qu'il  était  depuis  quelques  m(k 
atteint  d'une  diarrhée  continuelle;  cette  diarrhée  ne  s'était 
manifestée  que  depuis  le  jour  où  les  troubles  de  la  micdon 
s'étaient  nettement  prononcés.  Je  m'efforçai  de  la  combattre 
par  tous  les  moyens  possibles  ;  j'épuisai  contre  elle  toute  la  série 
des  antidiarrhéiques.  Rien  n'y  fit,  et  tous  nos  soins  restèrent 
absolument  infructueux.  De  guerre  lasse,  je  me  décidai  à 
passer  outre  et  je  pratiquai  l'uréthrotomie  interne.  Peu  de 
jours  après,  les  selles  étaient  normales  et  restèrent  telles  tant 
que  persista  la  libre  émission  des  urines.  Pendant  la  cam- 
pagne de  71 ,  cet  officier  reprit  du  service  et  négligea  forcé- 
ment de  se  sonder.  Je  le  revis  en  72.  Le  rétrécissement  s'était 
reproduit  et  avec  lui  avait  reparu  la  diarrhée.  Nouveau  trai- 
tement chirurgical,  nouvelle  guérison  complète  de  tout  phé- 
nomène morbide  tant  intestinal  qu'urinaire. 

1.  Le  malade  est  du  nombre  de  ceux  que  je  puis  suivre.  Depuis  1874,  la 
guérison  du  rétrécissement  et  des  migraines  ne  s*est  pas  démentie. 
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De  même  que  la  diarrhée,  les  vomissements  peuvent  se 
montrer  comme  symptôme  dominant  et  presque  unique  des 
troubles  digestifs.  Tantôt  alimentaires;  tantôt  glaireux  et 
comme  pituiteux,  ils  se  répètent  alors  à  court  intervalle,  se 
montrant  même  plusieurs  fois  dans  la  même  journée  et  chaque 
fois  sans  cause  déterminante  appréciable.  Tel  est  le  caractère 
qu'ils  ont  présenté  chez  un  malade  qui  occupait,  il  y  a  un  an , 
le  n*  8  de  la  salle  Saint-Vincent. 

Agé  de  29  ans,  Edouard  P***  contractait  une  première  et 
unique  chaudepisse  en  1 869.  La  miction  ne  devint  réellement 
difficile  qu'à  partir  de  73;  mais  dès  la  fin  de  1872  (avant 
même  que  l'émission  des  urines  fût  gênée  d'une  façon  mani- 
feste) apparurent  des  vomissements  qui,  rares  d'abord,  ne 
tardèrent  pas  à  se  rapprocher  et  finirent  par  devenir  quoti- 
diens. Au  mois  de  juillet  75,  au  moment  où  ce  jeune  homme 
entra  dans  mon  service,  Tétat  des  fonctions  digestives  était  le 
suivant  :  Tappétit  est  bon,  bien  que  légèrement  diminué  ;'  les 
repas  ne  sont  suivis  d'aucune  pesanteur  ;  mais  il  existe  une 
constipation  opiniâtre  et  surtout  des  vomissements  qu'on 
peut  presque  qualifier  d'incoercibles.  Parfois  alimentaires, 
plus  souvent  glaireux  ou  bilieux,  ils  se  répétaient  trois  ou 
quatre  fois  par  jour,  tantôt  à  une  heure,  tantôt  à  une  autre. 
De  là,  un  état  de  maigreur  prononcé  qui  nous  décida,  non 
moins  que  l'étroitesse  et  la  dureté  du  rétrécissement,  à  prati- 
quer l'uréthrotomie  interne,  seul  moyen  de  rétablir  rapide- 
ment la  perméabilité  du  canal  uréthral  et  surtout  de  faire 
cesser  sûrement  la  stagnation  d'urine;  car  je  dois  ajouter  que 
la  vessie,  assez  fortement  distendue  faisait  un  relief  des  plus 
nets  au-dessus  des  pubis.  Je  n'insiste  pas  sur  les  résultats 
locaux  de  l'uréthrotomie  pour  vous  parler  surtout  de  ses 
conséquences  sur  l'état  général.  Dès  le  lendemain  de  Topé- 
ration  il  y  eut  un  mieux  sensible  :  le  malade  ne  vomit  ce 
jour-là  qu'une  seule  fois  et  ce  vomissement  fut  le  dernie^^ 
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que  nous  observâmes  chez  ce  sujets  bien  qu'il  soit  resté  plus 
d'un  mois  en  observation. 

Nous  avons  tenu  à  revoir  ce  malade  et  à  vous  le  présenter. 
Vous  avez  pu  constater  avec  nous  que,  grâce  à  un  cathété- 
risme  pratiqué  tous  les  huit  ou  quinze  jours,  son  canal  n'a 
rien  perdu  ou  à  peu  près  depuis  le  mois  d'août  dernier, 
c'est*à-dire  depuis  près  d'un  an;  mais,  fait  plus  important, 
vous  avez  entendu  de  la  bouche  même  du  malade  la  fin  de 
son  observation.  Pendant  quelques  mois  encore  après  sa 
sortie  de  l'hôpital  il  eut  de  temps  à  autre,  vous  a-t-il  dit,  des 
nausées  et  quelques  douleui^  stomacales;  mais  peu  à  peu  ces 
derniers  vestiges  du  passé  disparurent  et  depuis  six  mois 
tout  trouble  digestif  a  cessé.  Inutile  d'ajouter  que  l'embon- 
point a  reparu  et  que  la  constipation  a  fait  place  à  des  selles 
normales  et  régulières. 

Je  viens  encore  une  fois  de  parler  de  la  constipation.  Notre 
étude  serait  fort  incomplète  si  nous  ne  nous  occupions  pas 
de  cette  importante  manifestation  des  troubles  digestifs  chez 
les  urinaires. 

Chez  la  plupart  de  ceux  qui  vident  mal  leur  vessie,  la  con- 
stipation est  la  règle,  la  diarrhée  l'exception.  Presque  tous 
nous  disent  que  depuis  très  longtemps  ils  éprouvent  de 
grandes  difficultés  pour  aller  à  la  selle;  beaucoup  ne  peuvent 
rendre  de  matières  qu'à  l'aide  de  lavements.  Cet  état  existe 
souvent  bien  avant  que  le  malade  ait  remarqué  des  troubles 
notables  de  la  miction;  il  coïncide  avec  l'apparition  des  phé- 
nomènes dyspeptiques.  Sur  dix  malades  interrogés  avec  soin, 
je  n'ai  noté  que  trois  fois  de  la  diarrhée  au  début  de  la  maladie 
et  j'ai  tout  lieu  de  penser  que  ce  symptôme  n'est  pas  comme 
la  constipation  un  phénomène  initial. 

À  la  période  d'état,  il  y  a  presque  toujours  constipation 
absolue  et  le  malade  expulse  péniblement,  et  sous  l'influent 
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k  bfements,  des  matières  dures,  noiràU*es,  marroimées* 
D'antres  bis,  il  j  a  alternative  de  diarrhée  et  de  constipatioD. 
V  jand  la  diarrhée  se  montre,  le  malade  éprouve  souvent  une 
>%ère  amélioration;  ses  fonctions  digestives  sont  moins  trou- 
11^.  Nous  avons  même  observé,  sous  cette  influence,  une 
fîminution  dans  la  fréquence  et  la  douleur  des  mictions,  et 
ôrs  mêmes  Êdts  sont  souvmt  signalés  par  les  malades  à  la 
ïcjte  des  laiatiÊ. 

Dans  les  derniers  jours  de  la  maladie  la  constipation 
l^meare  quelquefois  opiniâtre,  mais  le  plus  souvent  elle  fidt 
:lace  i  une  diarrhée  profuse  qui  ne  peut  être  efficacement 
::*aibattDe. 

Lorsqu'fl  y  a  eu  diarrhée  terminale  on  trouve  à  l'autopsie 
le  gros  intestin  et  le  rectum  vides  ou  du  moins  ils  ne  cou- 
tennent  que  peu  de  matières  demi-liquides  et  pas  de  matières 
slrrcorales  anciennes.  Quand  la  constipation  a  persisté,  nous 
2T  jQs  trouvé  des  matières  dures,  bosselées,  noirâtres,  réunies 
ro  boules,  mais  nous  n*avons  pas  constaté  d'amas  stercoraux 
remplissant  et  distendant  l'intestin. 

La  constipation  se  montre  ansâ  bien  chez  les  petits  djs- 
:«:ptiques  que  chez  les  grands,  aussi  bien  à  la  période  initiale 
^  à  la  période  d*état,  qu'à  la  période  terminale.  Plus  parti* 
Tili^rement  observée  chez  les  prostatiques  dont  la  vessie  se 
n  Je  mal,  die  peut  cependant  compliquer  toute  autre  affec- 
*i:D  urinaire.  Le  clinicien  doit  toujours  en  tenir  le  plus  grand 
:  jmpte  dans  le  traitement  journalier,  aussi  bien  dans  les  cas 
simples  que  dans  les  cas  graves. 

J'ai  TU,  dans  un  cas  que  j'ai  longtemps  suivi,  la  constipation 
dit^lue  rem[dacer  une  diarrhée  habituelle  et  ancienne  qui, 
drpais  longues  années,  avait  été  l'indisposition  habituefle  éi 
:"elquefois  grave  du  malade.  Il  est  donc  probable  que  l'éli- 
mioalion  des  éléments  constitutif  de  l'urine  par  l'intestin  y 
iélemiiiie  cette  sécheresse,  cette  diminution  dans  la  sécré- 
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tion  Qormale  que  nous  a  révélées  l'étude  clinique  des  Toies 
digestives  supérieures. 

Nous  vous  disions  tout  à  Theure,  à  propos  d*un  dyspep- 
tique non  cachectique,  que  la  constipation  avait  fait  place  à 
des  selles  normales  après  la  guérison  de  son  rétrécissement. 
11  en  est  de  même  chez  les  dyspeptiques  cachectiques  que  l'on 
est  quelquefois  assez  heureux  pour  guérir.  Je  l'ai  observé 
récemment  encore  chez  un  malade  atteint  de  rétention  chro- 
nique avec  distension,  considéré  comme  cancéreux,  et  que 
j*ai  guéri  par  la  combinaison  des  soins  médicaux  nécessaires 
et  de  révacuation  de  la  vessie  par  la  sonde  Ce  n'est  qu'avec 
des  médicaments  purgatifs  ou  des  lavements  de  même  nature 
que  nous  obtenions  à  très  grand'peine,  avant  la  disparition 
des  grands  accidents  dyspeptiques,  des  garde-roLes  aujour- 
d'hui régulières  et  naturelles. 


III 


Les  troubles  digestifs  ne  sauraient  demeurer  isolés  dans 
leurs  manifestations.  Vous  devez  vous  attendre  à  observer 
leurs  combinaisons  diverses  dans  la  forme  apyrétique,  tout 
aussi  bien  qu'avec  la  complication  fébrile.  La  fièvre  n'est,  vous 
le  savez,  qu'un  caractère  de  plus,  qu'un  témoignage  nouveau 
de  l'empoisonnement  urineux.  Les  faits  qui  démontrent  la 
réalité  clinique  de  ces  combinaisons  des  divers  symptômes 
d'un  état  morbide  ne  sont  pas  rares. 

Je  vous  ai  signalé  au  cours  de  cette  leçon  le  n"*  22  de  la 
salle  Saint-Vincent,  dont  les  accès  fébriles  ont  été  précédés 
pendant  plusieurs  mois,  puis  accompagnés,  de  phénomènes 
digestifs  variés. 

L'observation  suivante  vous  montrera  une  durée  encore 
plus  longue  de  la  période  apyrétique  de  l'intoxication  un- 
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et  plus  tard  la  réunion  des  phénomènes  fébriles  et  des 
tomUes  digestifs.  Ce  Eut  est  d'ailleurs  remarquable  à  plusieurs 


IL  D...,  frère  de  l'un  de  nos  confrères,  contracta  une  pre- 
Bère  chandepisse  jeu  1 842.  En  1 858,  abcès  urineux  et  fistu- 
es  scrotales,  dont  il  fut  guéri  à  la  suite  de  la  divulsîon  prati- 
liée  eo  1 860.  Tout  alla  bien  ou  à  peu  près  pendant  cinq  an- 
ées;  mais  en  1866  les  troubles  de  la  miction  reparurent.  Dès 
tte  époque,  l'appétit  diminua,  les  digestions  devinrent  pé- 
Mes.  Avec  les  années  suivantes,  les  phénomènes  s'accen- 
iërent  davantage  du  côté  du  canal  et  du  côté  des  voies  di- 
fesdres.  Le  canal  n'admet  plus  que  le  n^  5;  la  langue  est 
Mvent  sèche;  la  mastication  des  aliments  solides  parfois 
iffidle;  la  diarrhée  devient  habituelle;  les  forces  diminuent, 
le  n*est  que  deux  ans  après  Tapparition  et  Taccentuation  de 
xs  troubles  digestifs  qu  apparaît  la  fièvre.  Les  accès  étaient 
^wntanés,  irr^liers,  mais  complets  dans  leur  évolution; 
e'étaioit  en  quelque  sorte  des  accès  intermittents.  Ce  fiirent 
les  deux  symptômes  diarrhée  habituelle  et  fièvre  qui  restèrent 
Fexpression  dominante  de  l'empoisonnement  urineux.  Lors- 
que je  vois  ce  malade  pour  la  première  fois  en  1874,  l'amai- 
pissement  est  très  prononcé,  le  jaunissement  du  tégument 
externe  bien  marqué;  les  urines  déposent  du  pus  et  sont  al- 
calines. Le  canal  est  le  siège  de  rétrécissements  péniens  mul* 
tipies  que  l'explorateur  n*  8  peut  franchir  entièrement;  il 
est  cependant^  à  une  première  introduction,  arrêté  dans  la 
prostate. 

Le  malade  avait  l'habitude  de  se  passer  des  bougies;  il  le 
îaiâait  halnlement;  il  avait  déjà  bien  des  fois  sans  succès 
essavé  de  dilater  ses  rétrécissements.  Je  trouvais  l'uréthroto* 
mie  absolument  indiquée;  je  l'autorisai  cependant  à  repren- 
dre les  essais  de  la  dilatation.  Nous  étions  au  1 1  avril;  le  ma^ 
lade  arriva  sans  trop  de  difficultés  à  passer  le  n''  1 2,  mais  fut 
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encore  une  fois  arrêté  sans  pouvoir  franchir  cette  limite.'  De- 
puis longtemps  d'ailleurs,  c'était  le  plus  beau  résultat  possible 
de  la  dilatation. 

L'uréthrotomie  fut  donc  décidée  et  pratiquée  le  25  mai. 
Nous  étions  en  droit  de  craindre  des  accidents  fébriles;  il  n'y 
en  eut  aucun  après  l'opération,  et  ils  n*ont  pas  reparu  depuis. 
La  diarrhée  ne  tarda  pas  non  plus  à  disparaître,  et  le  malade 
a  complètement  cessé  d'y  être  sujet.  Comme  de  coutume,  les 
urines  cessèrent  d'être  alcalines;  en  très  peu  de  jours,  elles  re- 
couvrèrent leur  acidité  normale,  qui  depuis  ne  s'est  pas  dé- 
mentie; le  dépôt  de  pus  a  graduellement  disparu.  Je  revois 
souvent  M.  D.;  en  juillet  1 877,  il  m'a  donné  de  nouveau  la  sa* 
tisfaction  de  constater  que  son  canal  admettait  facilement  le 
n^  40  de  Béniqué  et  que  sa  santé  générale  ne  s'était  pas  un 
instant  démentie.  M.  D.  a  repris,  avec  le  fonctionnement  ré- 
gulièrement normal  de  sa  vessie  et  de  ses  voies  digestives, 
ses  forces,  son  embonpoint  ordinaire  et  sa  coloration  nor- 
male. 

Cette  observation  montre  bien  les  manifestations  progressi- 
ves et  la  gradation  de  l'empoisonnement  urineux.  Bornés 
d'abord  à  une  simple  inappétence,  les  troubles  digestifs 
témoignent  peu  à  peu  de  leur  aggravation,  par  les  phénomè- 
nes buccaux  habituels  allant  même  jusqu  à  déterminer  ia 
dysphagie  buccale,  par  la  diarrhée  persistante.  La  fièvre  elle- 
même  apparaît  à  des  intervalles  irréguliers  et  sous  forme 
d'accès  qui,  d'abord  éloignés,  se  répétaient  de  plus  en  plus 
dans  les  derniers  temps. 

Ce  cas  instructif  démontre  encore  combien  peut  être  pro- 
longée la  durée  de  l'empoisonnement  urineux  ;  il  prouve  enfin 
que  malgré  cette  durée  si  longue,  l'empoisonnement  urineux 
peut  être  complètement  et  définitivement  guéri  par  le  traite- 
ment chirurgical  et  que  cette  guérison  est  rapidement  obtenue. 

La  cause  principale  de  cette  série  de  symptômes  infectieux 
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n'est  pas  plus  douteuse  dans  cette  observation  que  dans  celles 
^ue  dga  nous  vous  avons  citées  ou  que  nous  pourrions  joindre 
encore  à  notre  description.  11  est  en  effet  évident  que  la  sta- 
fnalion  de  l'urine  dans  ia  vessie  et  sa  résorption  à  travers 
a  amqaease  malade  et  altérée  étaient  ici  en  cause. 
Dans  quelle  mesure  faut-il  accuser  les  lésions  rénales? 
11  est  toujours  difficile  de  se  prononcer  à  cet  égard  chez  un 
Hijel  qui  guérit  aussi  complètement,  aussi  définitivement^  et 
:hez  lequel  l'amélioration  et  la  guérison  succèdent  si  rapide- 
u-^nt  à  l'opération  qui  a  permis  la  régulière  évacuation  de  la 
^cssîe,  chez  un  sujet  qui  a  été  si  longtemps  soumis  à  Tempoi- 
^iDnement  urineux.  L'urine  était  d'ailleurs  altérée  et  ajoutait 
rTÎdonaient  un  élément  de  plus  aux  conséquences  qu'en- 
tninaii  son  absorption. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  l'interprétation  de  ce  fait  au  point  de 
vTie  de  rimportance  du  rôle  joué  par  l'absorption  directe  de 
Marine  à  travers  la  muqueuse  de  la  vessie  malade,  ou  de  Tim- 
^' faite  âimioation  des  matériaux  de  Turine  sous  Tinfluence 
ie  lésîoDS  rénales,  il  faut  reconnaître  que  l'influence  de  l'un 
rt  de  l'antre  de  ces  agents  de  l'empoisonnement  urineux  est 
îicile  à  démontrer,  lorsque  Tattention  se  détourne  d'un  fait- 
particulier  pour  se  reporter  aux  enseignements  fournis  par 
.'•rosenuble  des  résultats  de  l'observation. 

D'une  part,  en  effet,  il  n'est  pas  douteux  que  les  troubles 
:.gestife  ne  soient  provoqués  dans  un  grand  nombre  de  cas 
par  l'absorption  directe  de  l'urine  plus  ou  moins  altérée,  à 
travers  la  muqueuse  de  la  vessie  qui  la  retient,  ou  plutôt  qui 
ne  p^ii  complètement  l'expulser.  Les  guérisons  rapides,  pour 
linsi  dire  immédiates,  qui  suivent  l'intervention  dans  des  cas 
:u  les  symptômes  de  l'empoisonnement  urineux  étaient  de 
iaie  plus  ou  moins  ancienne,  fournissent  à  cet  égard  des 
t'^oiGÎgnages  qui  ne  nous  paraissent  pas  récusables. 
Ce  qu'il  faut  remarquer,  c'est  que  l'absorption  lente  et 
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contiDue,  Tabsorption  à  petite  dose  rendue  constammenl 
possible  par  la  permanence  du  contact  de  Turine  et  d'une 
muqueuse  qui  a  acquis  pathologiquement  la  faculté  d*absorp- 
tion,  déterminent  plus  particulièrement  les  troubles  digestifs. 
Nous  savions  déjà  que  ces  mêmes  conditions  fa?orisaient  la 
production  de  la  fièvre  lente,  dont  les  connexités  pathologi- 
ques avec  les  troubles  digestifs  nous  sont  bien  connues. 

Il  semblerait  résulter  de  ces  observations  que  la  çtiestioi 
de  dose  joue  un  rôle  déterminant  dans  la  nïodalité  de  la  pro- 
duction de  l'empoisonnement  urineux. 

L'absorption  traumatique  fournirait  d'un  seul  coup  et  brus 
quement  la  dose  élevée  qui  détermine  le  grand  accès;  l'ab- 
sorption pathologique,  qui  non-seulement  s'exerce  anatomique- 
ment  dans  des  conditions  moins  favorables  et  qui  ne  bénéficii 
pas,  comme  certaines  absorptions  urétbrales,  de  rimpulsion 
du  liquide  urinaire,  condition  si  efficace  de  la  pénétration 
relativement  abondante  de  l'urine,  déterminerait  les  troubles 
digestifs  à  évolution  lente  et  la  fièvre  sous  sa  forme  chronique. 
Nous  n'avons  pas  oublié  en  effet  que  les  troubles  digestifs  in* 
tenses  qui  accompagnent  les  grands  accès  ont  une  évolution 
.  rapid  e;  ils  peuven  t  être  opposés,  aussi  bien  dans  leur  marche  que 
dans  le  mécanisme  de  leur  production,  aux  troubles  digestifs 
à  évolution  lente  qui  s'accompagnent  ou  non  de  la  fièvre. 

Mais,  d'autre  part,  ce  qui  prouve  bien  que  pour  la  forme 
digestive  de  Terapoisonnement  urineux,  de  même  que  pour  sa 
forme  franchement  fébrile,  la  notion  de  l'absorption  directe  de 
l'urine,  quelle  que  soit  son  importance,  ne  saurait  tout  expli- 
quer,  c'est  que  bien  souvent,  trop  souvent  même,  les  troubles 
digestifs  se  perpétueront  ou  s'aggraveront,  malgré  ou  même 
à  cause  de  l'intervention  chirurgicale.  Et,  si  cette  démonstra- 
tion  ne  paraissait  pas  suffisante,  nous  n'aurions  qu'à  en  ap- 
peler aux  symptômes  qui  témoignent  des  lésions  rénales  et 
aux  autopsies  qui  les  démontrent. 
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Vous  n'avez  pas  oublié  que,  chez  nos  grands  dyspeptiques, 

^  s^arétiou  de  Furine  était  augmentée  ou  diminuée  et  surtout 
i::^iiientée,  que  le  mélange  du  pus  et  de  Turine  était  en  pro- 
X'.-tiuns  élevées  et  constantes.  Ces  malades  succombent  trop 
Liiitodlement  pour  que  nous  ne  sachions  pas  qu'ils  ont  les 
re.ns  toujours  malades.  N'est-ce  pas  par  la  production  ou  par 
.'içjravatîon  de  lésions  rénales  préexistantes,  que  vous  voyez 
.ixomber,  souvent  il  est  vrai  à  très  longue  échéance,  des 
i^âiies  que  1  évacuation  régulière  de  la  vessie  et  l'habitude 
h  cathétérisme  évacuateur  bien  fait,  avaient  tout  d'abord 
f:-i5tndts  aux  accidents  menaçants  d'un  empoisonnement 
.TÎneux  à  forme  digestive  ou  fébrile? 

Mais  il  ne  sufBt  pas,  pour  affirmer,  comme  nous  le  faisons, 
"..igine  urineuse  des  troubles  digestifs  que  nous  venons 
f -rtndier,  d'établir  avec  évidence  leur  incontestable  solidarité 
/^iqoe.  II  faut  demander  à  la  physiologie  et  à  l'anatomie  pa- 
Il  :  !  gique  des  éléments  plus  directs  encore  de  démonstration. 

L'anatomie  pathologique  ne  nous  fournit  que  des  résultats 
iriatifs  pour  ce  qui  résulte  de  l'examen  du  tube  digestif.  En 
niion  même  de  leur  caractère  négatif,  ces  résultats  sont  im- 
^.'tants.  Ib  témoignent  en  effet  dans  le  même  sens  que  l'ob- 
Knation  clinique,  à  l'aide  de  laquelle  vous  n*avez  pu  consta- 
ter de  lésions  des  oi^anes  digestifs,  même  dans  les  cas  les 
/:is  graves  et  les  fins  invétérés  de  dyspepsies  urinaires.  Ils 
:^rLi>ignent  aussi  dans  le  même  sens  que  ces  observations  de 
f'^risons  rapides  et  complètes  obtenues,  alors  même  que 
•  origiiie  des  troubles  digestifs  était  de  la  date  la  plus 
5r.cienne. 

La  physiologie  expérimentale  est  venue  montrer  dans  cette 
.gestion,  comme  dans  beaucoup  d'autres,  tout  ce  que  la  pa- 
'i^:  l>gie  est  en  droit  d'en  attendre.  Les  expériences  célèbres 
't  bien  connues  de  Claude  Bernard  et  de  BaresMril  ont  en  effet 
i^montré  Félimination  par  la  muqueuse  gastro-intestinale 
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des  matériaux  qui  normalement  doivent  être  rejetés  hors  de 
l'économie  par  les  voies  urinaires  \  Ce  que  produit  expérimen- 
talement l'enlèvement  du  rein,  se  retrouve  dans  les  maladies 
qui  troublent  et  suppriment  directement  la  fonction  rénale. 
Les  troubles  digestifs  légers  ou  graves,  qui  accompagnent  la 
maladie  de  Bright,  ont  toujours  été  observés  et  signalés,  lis 
prennent  dans  les  dernières  périodes  de  l'affection  brightique 
une  gravité  particulière. 

Mais  la  physiologie  pathologique  est  demeurée  en  début, 
lorsqu'elle  a  voulu  pénétrer  la  nature  intime  des  accident 
produits  par  l'élimination  des  principes  urineux  à  travers  la 
muqueuse  digestive.  Rien  ne  prouve  que  l'opinion  de  Treitz 
soit  exacte  et  que  l'urine,  qui  ne  peut  passer  par  les  reins, 
éliminée  par  le  tube  digestif,  se  transforme  au  contact  des  li- 
quides en  carbonate  d'ammoniaque,  et  que  ce  soit  sous  rio- 
fluence  de  l'absorption  de  ce  carbonate  dammoniaque  que  se 
produise  l'intoxication. 

Le  poison  urémique,  vous  le  savez,  est  encore  à  trouver. 
Ce  qui  n'est  plus  à  démontrer,  c'est  Tempoisonnement  par 
les  matériaux  de  l'urine,  quels  qu'ils  soient. 

Ce  que  nous  vous  disions  tout  à  Theure  de  la  question  de 
dose,  en  opposant  le  mécanisme  de  l'empoisonnement  urinem 
chronique  à  celui  de  l'empoisonnement  aigu ,  permettrait 
de  penser ,  que  l'étude  des  effets  qui  résultent  de  la  dose 
du  poison  est  peut-être  plus  importante  encore,  que  la  re- 
cherche de  sa  nature  intime.  Quoiqu'il  en  soit,  qualifions  cet 
empoisonnement  d'urineux,  nous  resterons  dans  la  vérité 
clinique. 

Nous  y  resterons  encore,  en  rattachant  les  troubles  diges- 
tifs à  cette  suppléance  pathologique,  exercée  par  la  muqueuse 
digestive  pour  l'élimination  des  matériaux  de  l'urine,  su{^ 

1.  Nous  YODS  déjà  résumé  avec  soin  ces  belles  et  iastructires  expé- 
riences, pages  473  et  suiv. 
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iiéaiice  pathologique  clairement  démontrée  par  la  clinique 
^  la  physiologie  expérimentale,  par  l'observation  et  par  Tex- 
;»êrinientalion,  c'est-à-dire  par  les  deux  grands  moyens  d'é- 
:uie  les  plus  capables  de  conduire  à  la  vérité. 

0  y  a  donc  bien  des  raisons  pour  que  les  troubles  digestifs 
l'iissent  se  relier  dans  leur  évolution  aux  affections  des  reins, 
:e  la  vesse,  de  la  prostate  ou  de  Tutrèthre. 

L'étude  séméiologique  du  trouble  digestif,  en  général,  ne 
«tarait  être  complète,  si  la  notion  du  trouble  de  la  fonction 
iirinaire  en  était  disjointe.  Nous  n'avons  pas  à  nous  avancer 
éussi  loin  ;  mais  notre  étude  séméiologique^  ramenée  sur  son 
véritable  terrain,  pourra  nous  fournir,  pour  le  diagnostic  des 
inaladies  des  voies  urinaires  et  de  leurs  complications,  les 
i:tîons  les  plus  utiles. 

Le  diagnostic  des  troubles  digestifs  liés  aux  maladies  des 
KÎes  urinaires  ne. saurait,  vous  le  comprenez,  avoir  pour  ob- 
;^tif  la  constatation  de  tel  ou  tel  symptôme.  11  suffit  de  re- 
pirder  ou  d'écouter  la  malade  pour  savoir  que  ce  symptôme 
eoste.  Ce  que  je  veux  signaler  à  votre  attention,  c'est  le  dia- 
P'jstic  étiologique. 

Nombre  de  malades  vous  parlent  de  pesanteurs  stomacales, 
ie  constipation  rebelle,  devomiturition,  voire  même  de  diar- 
rhées rebelles,  mais  ne  vous  disent  pas  un  mot  de  la  manière 
iont  ils  pissent  y  soit  qu'ils  n'aient  rien  remarqué  d'anor- 
mal de  ce  côté,  soit,  ce  qui  est  plus  fréquent  encore,  qu'ils 
oattachent aucune  importance  à  des  modifications  légères 
1^  la  miction,  modifications  qu'ils  ne  jugent  pas  avoir  de  rap- 
port avec  les  smptômes  dyspeptiques  dont  ils  souffrent.  L'ex- 
p-érience  du  clinicien  doit  suppléer  à  Tignorance  ou  à  la  lé- 
gèreté du  malade  ;  il  doit,  en  présence  de  troubles  digestifs 
mal  caractérisés  et  que  rien  ne  justifie,  s'informer  de  la  mic- 
tion, etced  surtout  chez  les  vieillards.  N'oubliez  jamais,  en 
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effet,  que  rien  n'est  plus  fréquent  à  cet  âge  que  la  rétention 
partielle  d'urine,  par  le  fait  de  l'hypertrophie  prostatique; 
rappelez-vous  aussi  combien  ses  symptômes  sont  vagues  et  pour 
ainsi  dire  latents.  Le  sujet  urine  un  peu  plus  souvent  que  de 
coutume  ;  il  se  lève  plusieurs  fois  par  nuit,  mais  il  ne  souffre 
pas  et  prend  assez  volontiers  son  parti  de  cette  incommodité. 
Aussi,  je  vous  le  répète,  il  est  fréquent  que  le  malade  néglige 
de  vous  parler  de  ce  «  petit  inconvénient  y-  et  concentre  votre 
attention  sur  des  troubles  digestifs  et  sur  eux  seuls.  11  en  est 
de  même  encore,  quoique  plus  rarement  cependant,  pour  des 
sujets  atteints  de  rétrécissements. 

Le  champ  des  investigations  est  donc  vaste  pour  le  clini- 
cien; mais  il  est  rare  qu'avec  un  peu  d'habitude  il  n'arrive  as- 
sez vite  à  soupçonner  la  cause  du  mal.  Or,  une  fois  l'attention 
éveillée  de  ce  côté,  rien  n'est  plus  simple  que  de  reconnaître 
la  vérité,  soit  d'après  l'interrogatoire  du  malade,  soit  par  le 
palper  hypogastrique,  voire  même,  si  besoin  est,  en  recourant 
au  cathétérisme. 

Il  est  des  cas  cependant  où  le  diagnostic  peut  être  entouré 
de  quelques  difficultés.  Le  fait  suivant,  dont  vous  avez  pn 
être  témoins  dans  nos  salles,  vous  fournira  un  exemple  de 
l'embarras  où  Ton  peut  se  trouver  parfois. 

Au  mois  d'octobre,  on  nous  amenait  à  la  salle  Saint-André 
un  homme  chez  lequel  on  avait  soupçonné  un  étranglement 
herniaire.  Depuis  trois  jours,  nous  disait-on,  il  souffrait  du 
ventre,  n'allait  pas  à  la  selle  et  avait  des  nausées.  Le  matin 
même,  un  vomissement  de  nature  bilieuse  avait  eu  lieu.  Au 
moment  où  nous  voyons  ce  malade,  il  est  dans  un  état  de 
subdélire  vague  qui,  en  nous  privant  de  tout  renseignement 
précis,  nous  oblige  à  recourir  aux  seuls  symptômes  appré- 
ciables. Le  faciès  est  anxieux,  mais  légèrement  coloré  et  nul- 
lement hippocratique  ;  la  respiration  est  gênée;  il  existe  un 
hoquet  presque  continu  ;  le  ventre  est  gros  et  parait  tendu  ; 
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ia  moitié  droite  du  scrotum  est  remplie  par  une  tumeur  volu- 
fflioeose,  remontant  jusqu'à  Tanneau  et  recouverte  par  un 
tégument  légèrement  rouge.  Jusqu'ici,  messieurs,  le  portrait 
dé  ce  malade,  le  focies  excepté,  est  celui  d*un  sujet  atteint 
if étranglement  herniaire;  mais,  en  continuant  Texamen, 
:vas  ne  tardâmes  pas  à  trouver  des  signes  aussi  inattendus 
^'oepositife. 

La  tumeur  scrotale  ne  s'engage  pas  dans  le  canal  ingui- 
nai  :  a  s'agit  en  réalité  d'une  tumeur  du  scrotum  et  rien  de 
linSj  tumeur  qui,  pour  vous  le  dire  en  passant,  est  un  kyste 
aU  cordon.  L'étranglement  pouvait  être  interne,  il  est  vrai, 
mais  nous  ne  tardâmes  pas  à  reconnaître  par  le  palper  abdo- 
DÛBal  que  l'augmentation  de  volume  du  ventre  tenait,  non  à 
la  distension  de  l'intestin  rempli  de  gaz,  mais  à  la  présence 
d'ooe  tumeur  globuleuse  énorme  occupant  la  région  hypo- 
^^trique  et  remontant  jusqu'à  l'ombilic.  Si  nous  avions  pu 
2^oir  des  doutes  sur  la  nature  de  cette  tumeur,  il  ne  nous 
agirait  guère  été  possible  de  les  conserver  après  l'examen  de 
ia  bouche.  La  cavité  buccale  nous  présentait,  en  effet,  l'en- 
sembie  des  signes  que  vous  connaissez  :  la  langue  était  sèche, 
rouge  et  parsemée  de  ce  pointillé  blanchâtre  caractéristique 
:u  muguet;  nous  constations  les  mêmes  lésions  dans  l'arrière- 
bouche. 

Nous  n'étions  donc  pas  en  présence  d'un  étranglement 
herniaire,  mais  d'une  rétention  d'urine  avec  symptômes  gé- 
-^raox,  graves.  Dès  lors,  notre  conduite  était  toute  tracée. 
U  fallait  donner  issue  à  l'urine,  ce  qui  fut  facile  d'ailleurs.  U 
?  agissait  d'une  rétention  suite  d'hypertrophie  prostatique. 

Laissant  de  côté  les  détails  inutiles  de  cette  observation, 
[ajouterai  seulement  que,  grâce  à  un  cathétérisme  évacuateur 
•'^gulier,  nous  vtmes  rapidement  disparaître  tout  ce  cortège 
symptomatique,  qui  aurait  pu  induire  en  erreur  au  premier 
moment. 
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II  a  été  trop  souvent  question  du  lien  qui  unit  les  deux 
grandes  formes  de  l'empoisonnement  urinaire,  pour  que  j'aie 
besoin  de  vous  rappeler  que  la  constatation  de  troubles  di- 
gestifs persistants  et  croissants  vous  met  dans  l'obligatioD  de 
reconnaître  le  symptôme  fièvre,  c'est-à-dire  de  le  rechercher 
à  Taide  du  thermomètre. 

Mais  le  diagnostic  étiologique  ne  serait  pas  complètement 
étudié,  si  je  n'insistais  encore  une  fois  sur  la  prédominance 
des  symptômes  digestifs,  dans  la  forme  chronique  de  Tem- 
poisonnement  urineux. 

Au  point  de  vue  pronostic^  les  troubles  digestifs  ont  une 
valeur  que  je  ne  saurais  trop  vous  rappeler  ;  un  urinaire,  qui 
digère  mal,  a  déjà  subi  les  atteintes  de  Tempoisonnement  uri- 
neux ;  il  est  sur  le  point  d'en  témoigner  par  des  manifestations 
plus  graves,  en  particulier  par  la  fièvre.  Les  accidents  fébriles 
surviendront  spontanément  ou  plus  sûrement  encore  après 
intervention. 

Je  vous  rappellerai  à  ce  propos  que  ce  ne  sont  pas  les 
troubles  digestifs  les  plus  accentués,  les  plus  graves^  qui  pré- 
disposent le  plus  à  la  fièvre,  au  moins  dans  ses  manifestations 
aiguës. 

Mais,  vous  le  savez,  la  non-apparition  de  la  fièvre  ne  suffit 
pas  pour  modifier  le  pronostic  ;  l'étude  des  troubles  diges- 
tifs nous  a  prouvé  que  l'empoisonnement  urineux,  dont  ils 
sont  le  témoignage,  pouvait  complètement  évoluer  sans 
fièvre. 

Je  vous  l'ai  fait  remarquer  déjà  et  je  dois  encore  vous  le  ré- 
péter :  l'absence  de  complications  fébriles  évidentes,  ou  même 
l'absence  bien  constatée  du  symptôme  fièvre,  ne  peut  être  un 
motif  de  sécurité. 

Ce  n'est  donc  pas  sur  l'absence  ou  la  coexistence  de  symp- 
tômes fébriles  que  vous  baserez  votre  pronostic.  Avec  ou  sans 
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fiè\Te,  le  malade  pourra  guérir  de  ses  troubles  digestifs  ;  avec 
ou  sans  fièvre,  il  pourra  succomber  à  leur  aggravation  per- 
sistante. 

Ce  n'est  pas  à  dire  que  Télément  fièvre  ne  devra  pas  être 
pris  en  grande  considération  ;  c'est  évidemment  dans  la  ma- 
jorité des  cas  l'expression  d'un  degré  plus  élevé  de  l'em- 
poisonnement urineux.  Et  celte  élévation  dans  le  degré  de  la 
puissance  morbide  de  Tintoxicalion  aura  d'autant  plus  de 
valeur  pronostique,  que  le  symptôme  fièvre,  qui  en  témoigne, 
$e  reproduira  plus  souvent  ou  sera  plus  durable  dans  ses  ma* 
oifestations.  Ici  encore,  l'intensité,  à  moins  qu'elle  ne  soit 
exceptionnelle,  est  subordonnée,  au  point  de  vue  du  pro* 
Dostic,  à  rélément  fréquence  et  surtout  à  l'élément  durée. 

Je  n'ai  pas  besoin  d'ajouter  que  la  durée  et  le  degré  des 
troubles  digestifs  seront  Tun  des  éléments  importants  de 
votre  pronostic.  Toutes  les  fois  qu'un  symptôme  est  à  la  fois 
très  prononcé  et  très  durable,  il  a  par  cela  même  une  haute 
valeur  séméiologique.  Méfiez- vous  donc  surtout  des  grands 
dyspeptiques  urinaires.  Ils  sont  âous  l'influence  d'une  véri- 
table saturation  de  l'organisme  par  le  poison  morbide,  et  toute 
cause  qui  viendra  aggraver,  même  légèrement,  les  troubles 
urinaires,  sera  le  point  de  départ  d'une  série  de  phénomènes 
graves  et  parfois  mortels.  C'est  le  cas  de  préparer  l'organisme 
par  les  moyens  médicaux  appropriés  et  de  tftter  la  suscepti- 
bilité du  canal  et  de  la  vessie,  avant  de  décider  l'intervention. 


IV 


Le  traitement  doit  en  effet  puiser  ses  indications,  non  seu- 
ment  dans  les  enseignements  que  nous  fournit  la  théorie  de 
Fempoisonnement  urineux,  mais  aussi  et  surtout  dans  l'ob- 
servation du  malade.  Les  indications,  tirées  du  cas  particu- 
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lier,  devront  se  joindre  à  celles  qui  découlent  de  Tétude 
générale  de  la  maladie  et  de  ses  causes,  et  quelquefois  les 
contre-balancer. 

Les  indications,  fournies  par  l'étude  générale  de  la  maladie 
et  de  ses  causes,  sont  médicales  et  chirurgicales;  les  indications, 
que  vous  donnera  l'étude  du  malade,  sont  surtout  médicales. 

11  peut  au  premier  abord  paraître  singulier  de  proposer  un 
traitement  chirurgical  pour  des  troubles  digestifs.  Mais  vous 
avez  appris  chemin  faisant  que  l'uréthrotomie  peut  guérir  la 
migraine,  la  diarrhée,  les  vomissements,  la  fièvre  et  la  cousti- 
pation.  Vous  savez  tout  aussi  bien  que  le  débarras  de  la  vessie 
opéré  par  le  cathétéiisme  éyacuateur,  par  la  lithotritie,  ou 
même  par  la  taille,  peut  conduire  aux  mêmes  résultats. 

Non  seulement  le  traitement  des  troubles  digestifs  coin- 
porte  l'intervention  chirurgicale,  mais  leur  guérison  ne  peut 
être  complètement  obtenue  que  chez  les  urinaires  porteurs 
d'un  ordre  de  lésions  capables  d'être  modifiées  ou  guéries 
par  une  opération.  Sublatd  causa  tollitur  effectus. 

Mais  si  les  bienfaits  du  traitement  chirurgical  sont  incon- 
testables, son  application  est  délicate  et  peut-être  dangereuse. 

Son  application  est  délicate,  parce  que  le  moment  de  Fin- 1 
tervention  et  son  opportunité  ne  sont  pas  toujours  faciles  à 
juger;  elle  est  dangereuse  quand  ces  conditions  premières 
n'ont  pu  être  bien  nettement  définies  et  observées. 

Le  traitement  médical  peut  heureusement  se  combiner  avec 
le  traitement  chirurgical.  Il  peut  en  aider  les.  effets,  en  pré- 
parer  la  possibilité,  en  atténuer  les  inconvénients  ou  les  dan- 
gers. Il  le  peut  à  la  condition  de  s*adresser  tout  aussi  bien  à 
la  cause  morbide  qu'à  ses  effets,  c'est-à-dire  en  sachant  ne  pas 
séparer  dans  ses  indications  ce  qui  convient  à  la  maladie  et 
ce  qui  est  nécessaire  au  malade. 

Les  indications  que  fournit  l^tude  de  la  maladie  sont  très 
nettement  définies.  Il  faut  faciliter  l'élimination  par  la  nau- 
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queuse  digestive  des  matériaux  de  l'urine  accumulés  dans  le 
sâog;  il  faut  provoquer  l'expulsion  du  poison  morbide  ainsi 
éliminé. 

A  cet  égard,  les  laxatifs  tiennent  le  premier  rang  et  rem- 
plissent rindication  principale.  Nous  disons  laxatifs  et  non 
pas  purgatifs.  Il  ne  s'agit  pas  d'un  déblayage  intestinal,  il  ne 
s'agit  pas  d'opposer  une  action  violente  et  passagère,  comme 
tout  ce  qui  est  violent,  à  une  action  lente  et  continue.  L'em- 
poisonnement urineux  dont  témoignent  les  troubles  digestifs 
Topèrepeu  à  peu  d'une  façon  continue.  Il  faut  lui  opposer 
ine  action  thérapeutique  de  même  ordre.  Les  laxatifs  doux 
H  répétés  seront  les  agents  les  plus  sûrs  de  votre  intervention. 
Les  eaux  minérales  purgatives,  telles  que  les  eaux  de  PuUna, 
le  Birmenstorf,  d'Hunyadi,  de  Sedlitz,  seront  surtout  utili- 
ables,  puisqu'elles  sont  faiblement  minéralisées,  l'huile  de 
icin  est  encore  un  purgatif  très  approprié  aux  cas  que  nous 
tudions. 

Ce  que  je  viens  de  vous  dire  de  Temploi  des  évacuants  ne 
aurait  aller  jusqu'à  proscrire  une  action  plus  rapide  et  plus 
omplète.  Il  est  évident  qu'à  une  manifestation  plus  complète 
ten  quelque  sorte  plus  aiguë  de  l'empoisonnement  urineux, 
faudrait  opposer  une  évacuation  plus  active  et  plus  complète 
Qssi.  C'est  ce  qui  se  voit  en  particulier,  même  sans  fièvre, 
près  les  premières  tentatives  opératoires  ou  à  l'occasion 
es  préliminaires  de  l'opération.  N^hésitez  pas  alors  à  donner 
0  purgatif  véritable  ou  même  à  administrer  un  vomitif.  Mais 
référez  encore  le  purgatif  salin  aux  drastiques,  et  préférez 
irlout  l'ipéca  à  Témétique. 

Ce  mode  de  traitement,  qui  s'adresse  à  la  cause  même  de 

maladie,  a  une  véritable  importance,  une  véritable  puis- 
ince;  il  permettra  souvent  au  chirurgien  de  mener  à  bonne 
n  une  intervention  dont  il  avait  tout  d'abord  désespéré  ou 
tal  auguré.  En  réalité  cependant,  il  n'agit  qu'indirectement^ 
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il  favorise  réliminatioo  du  poison,  mais  il  ne  neutralise  pas 
sa  puissance. 

Ces  considérations  justifient  .déjà  l'indication  des  évacua- 
tions intestinales  complètes  et  régulières  chez  les  urinaires. 
Mais  vous  savez  que  le  symptôme  constipation  exige  aussi 
remploi  de  la  médication  évacuante.  Les  constipations  opi- 
niâtres et  rebelles  pourront  souvent  vous  obliger  à  recourir 
à  des  purgatifs  plus  énergiques  que  ceux  que  nous  vous  aToos 
désignés.  Cependant  il  faut  toujours  craindre  de  substituer 
uue  diarrhée  violente  à  la  constipation;  il  convient  de  renou- 
veler les  purgatifs  plutôt  que  de  trop  élever  leurs  doses  ;  on  fera 
usage  de  lavements  régulièrement  administrés,  additionnés  è 
miel  de  mercuriale,  de  glycérine,  ou  même  on  aura  recours 
aux  lavements  purgatifs  proprement  dits. 

Existe-t-il  des  médicaments  qui  puissent  neutraliser  le 
poison  urineux  éliminé  par  le  tube  digestif?  En  est-il  surtout 
qui  soient  capables  d'atteindre  les  sources  mêmes  de  l'infec- 
tion, soit  en  portant  directement  leur  action  sur  le  sang  cod-  | 
taminé,  soit  en  traversant  le  filtre  rénal  et  modifiant  ainsi  ia  | 
nature  de  l'urine  sécrétée?  Nous  ne  pouvons  que  les  désire:  i 
mais  nous  ne  les  possédons  pas  encore.  J'ai  souvent  essaie  i 
l'acide  salicylique  et  le  salicylate  de  soude.  J'ai  vu  la  diarrbé: 
céder  momentanément,  sous  Tinfluence  de  ce  dernier  médi* 
cament,  mais  en  somme  j'ai  constaté  plus  encore  de  fttoa 
insuccès  que  des  succès  partiels.  J'ai  déjà  eu  l'occasion  dd 
vous  dire  que  l'usage,  si  rationnel,  de  Tacide  beuzoïque  éuit 
presque  toujours  entravé  par  le  mauvais  état  digestif.  L  acide 
borique  est  beaucoup  mieux  toléré,  il  passe  certainement  dani 
les  urines,  mais  nous  ne  pouvons  encore  avoir  sur  ce  pré- 
cieux agent,  d'opinion  assez  définie  pour  compter  sur  sin 
action  préservatrice.  C'est  donc  au  traitement  évacuant  quil 
faudra,  jusqu'à  nouvel  ordre,  accorder  votre  confiance. 

Le  traitement  évacuant  a  d'ailleurs  des  adjuvants  qu'il  ne 
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uni  pas  négliger.  Ces  adjuvants  se  trou?ent  dans  Tadminis- 
i-ation  de  certains  médicaments,  et  dans  l'emploi  des  moyens 
l'^'iéQÎqnes  et  thérapeutiques  qui  agissent  sur  les  téguments. 

Les  amers  sont  surtout  utiles,  en  général,  sous  leur  forme 
!a  moins  accentuée;  le  Colombo,  la  gentiane,  la  camomille  ; 
les  pr^)arations  de  quinquina,  telles  que  l'extrait  mou,  la 
xacération;  les  gouttes  amères  de  Baume,  fournissent  les 
:las  utiles  auxiliaires;  mais  nous  devons  surtout  vous  préco- 
niser le  quinquina  qui  nous  a  même  réussi  sous  la  forme  de 
poudre. 

Les  frictions  sèches  ou  aromatiques,  les  massages,  les  bains 
siniples  ou  médicamenteux,  les  différentes  pratiques  que 
.'hydrothérapie  met  à  notre  disposition  peuvent,  selon  les  cas, 
être  très  heureusement  utilisés.  Vous  savez  quelle  est  Tim- 
sortance  de  la  sudation  après  les  grands  accès  urineux.  Vous 
savez  aussi  que  la  peau  fonctionne  mal  chez  les  dyspeptiques 
urineux,  enfin  vous  n'ignorez  pas  que  toutes  les  voies  d'éli- 
Hiination  sont  bonnes  pour  le  poison  urineux,  qui  ne  se  can- 
tonne pas  à  poste  fixe  dans  l'économie  et  qui,  si  je  puis  ainsi 
p<arler,  ne  demande  qu'à  en  sortir,  et  cela  à  toutes  les  pé- 
nodes  de  rempoisonnetnent.  Profitez  donc  de  ces  conditions 
lavorables,  que  vous  a  apprises  l'étude  de  l'empoisonnement 
orinaires,  mais  ici  encore  tenez  à  la  fois  compte  de  la  maladie 
et  du  malade.  Vous  ne  pouvez  en  effet  indifféremment  sou- 
mettre des  malades  à  la  douche  ou  aux  frictions,  aux  bains 
simples  ou  aux  bains  médicamenteux. 

Mais  vous  pourrez,  par  contre,  faire  bénéficier  la  plupart 
de  vos  malades  des  conditions  favorables  à  Vélimination  plus 
complète  du  poison  urineux,  tant  par  le  tube  digestif  que  par 
la  peau,  que  vous  offre  un  exercice  régulier  et  bien  ordonné. 
L'action  musculaire,  telle  que  le  permet  la  marche,  a  le  plus 
salutaire  effet  sur  la  régularisation  des  fonctions  de  la  peau 
A  sur  les  fonctions  digestives. 
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Nous  VOUS  rappelions  à  l'instant  que  les  indications  fournie 
par  le  malade  ne  pouvaient  être  un  seul  moment  perdues  di 
vue.  Les  grands  dyspeptiques  urinaires  peuvent  offrir  à  l\ 
fois  des  lésions  complexes  des  appareils  de  sécrétion  e 
d'excrétion  de  Turine,  et,  sous  l'influence  spéciale  des  troublei 
digestifs,  être  dans  un  état  d'affaiblissement  disproportionm 
avec  la  gravité  ou  la  complexité  réelles  des  lésions.  Ces  ma 
lades,  qui  viennent  vous  demander  la  guérison,  vont  très  pro 
bablement,  sinon  certainement,  subir  par  le  fait  même  di 
traitement  chirurgical  une  aggravation  dans  les  symptôme 
de  l'empoisonnement  urineux,  et  cette  aggravation,  vous  li 
savez,  peut  compromettre  leur  vie,  avec  ou  sans  accès  fébiîle 
Et  si  je  vous  rappelle  encore  une  fois  que  le  symptôme  fièvri 
peut  faire  défaut  sans  que  la  gravité  du  cas  soit  moindre, 
c'est  qu'on  s'habitue  trop  facilement,  dans  la  pratique  des 
voies  urinaires,  à  ne  compter  sérieusement  qu'avec  lui;  or, 
les  cas  qui  nous  occupent  sont  justement  de  ceux  où  la  fièvre 
peut  le  plus  facilement  faire  défaut,  ou  passer  inaperçue. 

Ce  sont  en  effet  les  grands  dyspeptiques  urinaires  qui  exi- 
gent que  les  indications,  dont  je  vous  parle,  soient  posées  et 
remplies,  avant  d'engager  la  lutte  par  l'intervention  chirur- 
gicale ;  ce  sont  eux  que  vous  devrez,  tout  d'abord,  mettre  en 
état  de  défense  contre  les  effets  mêmes  de  vos  actes  de  chi- 
rurgien, en  y  opposant,  dans  la  mesure  du  nécessaire  et  du 
possible,  les  précautions  du  médecin. 

L'indication  dominante  est  de  soumettre  ces  malades  à  un 
régime  approprié,  à  un  régime  qui  puisse  être  réparateur  et 
ne  devenir  à  aucun  degré  perturbateur  de  fonctions  déjà  fort 
compromises.  L'uniformité  du  régime  est  souvent  le  moyen 
de  permettre  l'assimilation  r^ulière  de  l'aliment.  Le  régime 
lacté  peut  remplir  cette  condition.  Le  lait  bien  pur,  fraîche- 
ment tiré,  simplement  tiédi  au  bain-marie,  au  moment  de  le 
prendre^  convient  particulièrement.  Mais  il  est  souvent  né- 
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cessaire,  tu  la  difficulté  de  se  procurer  du  lait  récemment 
trait,  de  le  &ire  bouillir,  de  l'écrémer  et  de  le  réchauffer  au 
hain-marie  pour  l'usage.  Le  lait  doit  être  pris  par  petites 
quantités  à  la  fois  et  fréquemment,  car  le  malade  doit  en  con- 
sopimer  environ  deux  litres  dans  les  24  heures.  On  ne 
peut  pas  toujours  arriver  à  une  très  haute  dose,  en  raison  de 
faugmentation  de  sécrétion  urinaire  que  pourraient  déter- 
n^iner  de  trop  fortes  quantités.  Aussi,  doit-on,  lorsqu'il  est 
ii'Tcessaire,  engager  le  malade  à  compléter  son  alimentation 
avec  de  la  viande,  des  œufs  ou  du  poisson. 

Les  formes  les  meilleures  et  même  les  seules  possibles  pour 
râdministration  de  la  viande,  sont  celles  généralement  usitées 
iepuis  que  la  viande  crue  est  si  largement  entrée  dans  la 
thérapeutique.  La  pulpe  de  viande  délayée  dans  du  bouillon, 
k  jus  de  viande  obtenu  à  la  presse,  permettront  en  général 
i  instituer  un  régime  approprié.  Le  bouillon  dit  américain, 
les  bouillons  ordinaires,  les  potages,  compléteront  Talimen- 
talion  lactée,  ou  formeront,  avec  les  aliments  déjà  indiqués, 
les  éléments  d'un  régime  suffisamment  réparateur  et  facile- 
ment assimilable.  Le  vin  et  même  Teau-de-vie  ne  seront  pas 
exclus  de  ce  régime.  S'il  est  en  effet  nécessaire  de  priver  de 
nn  pur  et  d'eau-de-vie  les  malades  qui  sont  sous  le  coup  de 
rétentions  d'urines  aiguës  par  le  fait  d'hypertrophies  congés- 
iives  de  la  prostate,  les  mêmes  exceptions  ne  sauraient  être 
formulées  quand,  par  le  fait  d'une  rétention  d'urine  chro- 
nique, d'une  rétention  qui  n'a  eu  dans  aucun  moment  de  son 
•évolution  le  caractère  aigu,  le  malade,  devenu  dyspeptique, 
s'est  débilité  et  affaibli.  Ce  sont  les  organes  digestifs  qui  for- 
muleront l'exception,  lorsque  leur  état  fonctionnel  ne  leur 
pennettra  pas  Tingestion  du  vin  ou  de  l'eau-de-vie.  Hors 
•ie  cette  condition,  dont  il  faut  bien  constater  la  réalité  avant 
•ie  s'y  soumettre,  le  vin  devra  non  seulement  être  permis  mais 
même  prescrit. 
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Ce  sont  également  les  convenances  des  organes  digestifs 
qu'il  faut  consulter,  pour  trouver  tel  ou  tel  mode  d'alimenta- 
tion, pour  adopter  Talimentation  lactée  ou  ralimentation  à 
la  viande,  pour  prescrire  un  mode  de  nourriture  exclusif,  ou 
conseiller  un  régime  mixte  quoique  limité  dans  le  choix  des 
aliments. 

Je  devais  entrer  dans  tous  ces  détails,  car  il  n'en  est  aucun 
qui  ne  puisse  vous  servir  un  jour  donné,  pour  remplir  cette 
indication  fondamentale  sur  laquelle  je  ne  saurais  trop  insister 
assurer  le  relèvement  préalable  des  forces  chez  les  grands 
dyspeptiques,  par  une  alimentation  réparatrice  et  appropriée. 

Le  régime  n'exclut  pas  d'ailleurs  le  traitement  évacuant, 
et  moins  encore  l'usage  des  amers  et  des  toniques  médica- 
menteux. 

Le  traitement  médical  doit  donc  s'associer  au  traitement 
chirurgical  dans  tous  les  cas;  mais  s41  est  nécessaire  chez  les 
petits  dyspeptiques  urinaires,  il  devient  indispensable  chez 
ceux  que  nous  avons  qualifiés  de  grands  dyspeptiques.  Il  a 
encore  chez  ces  derniers  une  autre  utilité.  II  peut  en  effet  ser- 
vir à  résoudre  la  question,  toujours  si  délicate,  des  indications 
dans  les  cas  graves. 

Il  est  en  effet  peu  probable  que  le  dyspeptique  urinaire,dont 
vous  n'aurez  pu  en  aucune  façon  modifier  les  fonctions  diges- 
tives,  dont  vous  n'aurez  pu  nullement  réparer  les  forces,  qui 
n'aura  repris  aucune  vitalité  nouvelle,  sous  l'influence  combi- 
née du  traitement  médicamenteux,  d'un  régime  approprié, 
d'un  changement  d'air,  il  est  peu  probable,  dis-je,  que  ce 
malade  puisse  supporter  l'intervention  chirurgicale.  II  devient, 
tout  au  moins,  plus  nécessaire  encore  que  de  coutume  de  ne 
pas  attaquer  d'emblée  la  lésion  ;  mais  de  faire  le  traitement 
chirurgical  préparatoire,  traitement  qui  est  toujours  de  mise 
lorsque  l'intervention  chirurgicale  s'adresse  à  des  lésions 
anciennes  ou  graves. 
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Ce  traitement  préparatoire,  dont  je  vous  ai  indiqué  les 
rifles  à  propos  de  la  thérapeutique  chirurgicale  préventive  des 
2  ces  nrineux,  peut  être  également  préventif  de  l'aggravation 
des  troubles  digestifs.  11  peut  d'ailleurs,  comme  le  traitement 
:::j*^iical  lui-même,  vous  servir  de  pierre  de  touche,  vous  mon- 
trer que  vous  ne  devez  décidément  pas  aborder  le  traitement 
raratîf,  c'est-à-dire  le  traitement  chirurgical,  qu'il  faut  vous 
Q  tenir  aux  ressources  du  traitement  médical  palliatif,  ou 
tut  an  moins  y  revenir  encore  pendant  un  certain  temps, 
^vant  de  s'avancer  davantage. 

Quelle  que  soit  votre  sagacité,  quelle  que  soit  votre  expé- 
nence  clinique,  vous  ne  saunez  pour  vous  mouvoir  sur  un 
terrain  aussi  semé  d'écueils,  vous  entourer  de  trop  de  précau- 
:.:qs.  Ne  négligez  aucun  des  moyens  capables  de  jeter  un  peu 
ie  lunaière  au  milieu  d'indications  aussi  peu  dessinées  que 
•:^nes  que  présentent  les  cas  auxquels  nous  faisons  allusion. 

Cette  règle  est  d'autant  plus  absolue,  que  ces  malades, 
abandonnés  à  eux-mêmes,  sont  nécessairement  voués  à  une 
terminaison  fatale;  tandis  que,  malgré  les  dangers  incontes- 
tables de  l'intervention,  il  vous  sera  donné  de  réussir  dans 
irs  cas  où  il  semblait,  au  premier  abord,  qu'il  n'y  eût  plus 
^  a  désespérer  des  ressources  de  la  chirurgie. 

Le  iraitemeni  des  complications  doit  encore  être  examiné, 
:-  ur  compléter  l'étude  des  troubles  digestifs  chez  les  uri- 
laires. 

Le  muguet  est,  vous  le  savez,  l'une  des  complications  les 
:!as  communes;  vous  aurez  à  lui  opposer  un  traitement  pré- 
•endf  et  un  traitement  curatif.  L'un  et  l'autre  s'inspirent  des 
rsémes  indications,  l'un  et  l'autre  sont  surtout  des*  traite- 
3^»ts  locaux.  Vous  savez  l'acidité  particulière  du  milieu  buc- 
':al;  c'est  donc  aux  préparations  alcalines  qu'il  conviendra  de 
r-r-courir. 

Conseillez  aux  urinaires,  chez  lesquels  l'état  de  la  langue  et 
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de  l'arrière-bouche  vous  fait  craindre  Tapparition  du  muguet, 
des  lavages  et  des  gargarismes  alcalins.  Ueau  de  Vichy  con- 
vient particulièrement  pour  ces  usages. 

C'est  encore  l'eau  de  Vichy  qui  vous  donnera  les  meilleurs 
résultats,  lorsque  vous  aurez,  non  plus  à  prévenir,  mais  à 
combattre  le  développement  du  muguet.  Vous  y  ajoutez  avec 
avantage  l'usage  des  collutoires  au  borax.  Les  lavages  et  gar- 
garismes à  l'eau  de  Vichy  peuvent  être  suppléés  par  des  lava 
ges  ou  gargarismes  avec  le  bicarbonate  de  soude. 

L'eau  de  Vichy  pourra  souvent  vous  servir  comme  boisson 
médicamenteuse  chez  les  dyspeptiques  urinaires,  et  vous 
pourrez  parfaitement  autoriser  les  malades  qui  s'en  gargari- 
sent, à  en  avaler  quelque  peu,  elle  les  aidera  en  particulier  à 
supporter  et  à  digérer  le  lait.  Vous  compléterez  ainsi  fort  uti- 
lement l'effet  du  traitement  local. 

Je  dois  en  effet,  puisque  nous  parlons  ici  de  l'eau  de  Virhy. 
ajouter  que  vous  pourrez  parfois  utilement  la  prescrire  à  Tio- 
térieur,  même  aux  grands  dyspeptiques  urinaires.  Elle  a 
cependant  la  réputation  d'être  débilitante,  et  même  de  favori- 
ser la  formation  de  la  pierre  par  précipitation  des  phosphates 
dans  les  vessies  malades. 

Tout  cela  est  vrai  pour  l'usage  abusif  ou  trop  longtemps 
continué;  mais  cela  cesse  absolument  d'être  exact  lorsqu'il  y 
a  usage  modéré,  c'est-à-dire  rationnel  et  proportionné  aux 
indications.  A  la  dose  de  deux  grands  verres  par  jour,  pris 
au  moment  du  repas  ou  entre  les  repas,  par  fraction  de  verre, 
avec  le  lait  s'il  y  a  lieu,  l'eau  de  Vichy  vous  rendra  de  véri- 
tables services  et  il  en  sera  de  même  des  eaux  alcalines  Miles. 

Le  muguet  n'est  pas  la  seule  complication  qui  puisse  exiger 
des  prescriptions  particulières;  l'exagération  d'un  des  grands 
troubles  digestifs,  telle  que  la  diarrhée  ou  les  vomissemeots, 
pourront  nous  amener  à  intervenir  avec  Icfe  moyens  générale- 
ment mis  en  usage  contre  ces  accidents. 
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S  il  £suit  respecter  la  diarrhée  peu  intense,  il  peut  être  né- 
cessaire de  modérer  une  diarrhée  trop  forte.  Ce  n'est  pas 
dailleoTS  une  contre-indication  à  l'emploi  des  purgatifs,  c'est 
scolement  une  raison  de  plus  pour  les  employer  avec  mesure 
et  à  petits  coups. 

Les  Tomissements,  au  contraire,  méritent  toujours  une 
!itervention  particulière.  Us  s'opposent  trop  directement  à 
\  ilimentation,  pour  que  les  moyens  qui  peuvent  les  modérer 
u  les  supprimer  ne  soient  pas  mis  en  œuvre.  Engourdisse*- 
nient  préalable  de  l'estomac  par  des  préparations  morphinées, 
Itérées  quelques  minutes  avant  les  aliments;  usage  de  la 
êiace^  des  eaux  gazeuses  pendant  le  repas;  usage  des  prépa- 
rations de  noix  vomique  ;  substitution,  s'il  est  possible,  de  la 
iiarrhée  aux  vomissements;  telles  sont,  bien  qu'énoncées 
Td^dement,  les  conditions  d'une  thérapeutique  que  je  n'ai  pas 
à  TOUS  tracer  en  détail,  mais  que  je  devais,  pour  ne  rien 
Q'i'iiger,  vous  indiquer  sommairement. 
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VINGT-DEUXIÈME   LEÇON 

EXAMEN   DIRECT 

L'examen  direct  décide  en  dernier  ressort  du  diagnostic.  —  Il  comprend  l'insp» 
tion,  la  palpation,  la  percussion,  le  cathétérisme.  —  L'inspection  est-ei 
applicable  à  Texamen  de  l'urèthre  et  de  la  vessie?  —  Palpation  profonde ( 
ou  cathétérisme  explorateur;  ses  principes. 

L'inspection  doit  porter  sur  les  flancs,  l'hypogastre,  le  méat,  le  prépuce,  la  ver-? 
le  scrotum,  le  périnée.  —  Des  taches  sur  le  linge. 

Palpation  des  flancs,  de  l'hypogastre,  des  régions  iliaques,  du  scrotum,  li 
pénis,  du  périnée.  —Ses  règles,  ses  résultats.  —  Toucher  rectal;  positi-^n 
donner  au  malade  ;  renseignements  fournis  sur  le  bas-fond  vésical,  la  prusut 
les  vésicules  séminales,  l'urèthre.  —  Combinaison  du  palper  hypogastriquéi 
du  toucher  rectal.  —  Toucher  vaginal. 

Les  signes  fournis  par  la  percussion  sont  souvent  entachés  d'errear. 


C'est  à  l'examen  direct  qu'est  soumise,  en  dernier  ressort,! 
la  question  du  diagnostic.  C'est  lui  qui  décide  et  qui  juge;  i 
confirme  par  Tétude  raisonnée  des  symptômes  les  probabi 
lités  acquises,  ou  démontre  qu'elles  étaient  mal  fondées.  Ei 
réalité  et  pour  la  grande  majorité  des  cas,  il  les  complète  e 
leur  donne  le  caractère  de  la  certitude. 

L'examen  direct  comprend  trois  modes  d'investigations 
tous  trois  applicables  aux  divers  départements  des  voies  un- 
naires.  L inspection^  la  palpation,  la  percussion. 

C'est  donc  dans  l'application  méthodique  de  la  vue  et  du 
toucher  que  le  chirurgien  cherchera  les  ressources  qui  lui 
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rermetlront  de  déterminer  d'une  façon  précise  la  nature 
tt  le  siège  des  lésions. 

Par  leur  situation  même,  les  organes  qui  composent  l'ap- 
:^*efl  urinaire.  échappent  à  l'application  directe  de  Tinspee- 
t'jn  on  de  la  palpation.  L'inspection  et  la  palpation  qui  s'exer- 
:^nt  sur  la  surface  du  corps  d'une  façon  directe  peuvent 
irp'endant  fournir  des  renseignements  utiles  au  chirurgien 
:  ji  exanaine  un  malade  atteint  d'affection  des  voies  urinaîres. 
N:us  aurons  soin  de  les  noter. 

Néanmoins,  ces  renseignements  seraient  très  insuffisants 
^:  i'examen  direct  resterait  bien  imparfait,  s'il  ne  pouvait  s'exer- 
:  er  qu'à  la  surface  des  oignes.  Bien  des  problèmes  ont  déjà  été 
:é^<Jlus;  vous  savez  tous  que  l'art  moderne  a  su  Ëûre  pénétrer 
la  lumière  dans  la  profondeur  de  plusieurs  organes,  et  que 
iiDs  ces  découvertes,  le  diagnostic  et  la  thérapeutique  ont 
trouvé  de  merveilleuses  ressources.  Pour  se  bien  rendre 
ompte  d'une  lésion,  il  vaut  certainement  mieux  voir  le  mal 
lUe  le  toucher.  11  vaudrait  mieux  encore  le  toucher  et  le  voir 
tout  à  la  fois. 

n  ne  faut  cependant  pas  juger  de  l'utilité  d'un  moyen 
d'exploration,  en  envisageant  sa  valeur  d'un  point  de  vue  gé- 
n^rral  et  abstrait.  Il  ne  faut  pas  croire  que  l'on  a  accompli  un 
progrès  par  cela  même  que  l'on  a  permis  à  l'œil  d'observer,  là 
où  le  toucher  seul  pouvait  jusqu'alors  servir  de  guide.  U  Ëiut 
raème  remarquer  que  les  grandes  et  incontestables  applica- 
tions fournies  par  les  instruments  qui  éclairent  la  profondeur 
des  oif;anes,  n'ont  fourni  leurs  brillants  résultats  que  là  où 
le  toucher  n'était  pas  possible  on  ne  pouvait  s'exercer  que 
de  la  manière  la  plus  imparfaite.  C'est  ainsi  que  dans  Texa* 
men  de  Tœil  et  du  larynx,  l'ophthalmoscope  et  le  laryngos- 
cope ont,  sans  conteste,  pris  la  première  place. 

Le  toucher,  lorsqu'il  est  pratiqué  par  une  main  instruite 
et  attentive,  fournit  en  effet  des  résultats  de  premier  ordre. 
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Ces  résultats  ont  une  telle  précision  qu'ils  pourraient  sou- 
tenir le  parallèle  avec  ceux  que  viendrait  à  fournir  la  plus 
complète  application  de  la  vue.  Us  lui  sont  même  supérieurs 
dans  certaines  circonstances.  Je  vous  ai  plus  d'une  fois  dé- 
montré, sur  la  table  d'autopsie,  que  l'inspection  directe  d'un 
canal  rétréci,  ne  donnait  pas,  à  beaucoup  près,  les  renseigne- 
ments que  nous  avait  fourni  le  toucher  intra-uréthral,  pra- 
tiqué à  l'aide  de  l'explorateur,  c'est-à-dire  la  palpation  indi- 
recte du  canal  de  l'urèthre. 

L'œil  ne  vous  permet  de  voir,  en  effet,  que  la  partie  la  plus 
rétrécie,  il  ne  vous  permet  pas  d'apercevoir  les  points  moins 
étroits  que  l'exploration  méthodique  constate  si  nettement 
dans  la  majorité  des  cas.  La  vue  ne  vous  renseigne  pas  sur 
la  consistance,  sur  la  sensibilité  du  rétrécissement  ;  elle  vous 
renseignerait  moins  encore  sur  son  étendue. 

L'introduction  préalable  d'un  instrument  est  d'ailleurs  une 
condition  indispensable  de  l'éclairage  porté  dans  les  canaux 
ou  dans  les  cavités.  Quel  que  soit  le  volume  du  tube  qui  va 
donner  passage  aux  rayons  lumineux,  l'éclairage  sera  toujours 
limité  et  ne  permettra  pas  de  vue  d'ensemble.  On  pourra  exa- 
miner un  point  de  l'urèthre,  apercevoir  dans  la  vessie  une  petite 
partie  d'un  calcul,  mais  l'on  ne  saurait  se  rendre  compte  du 
volume  de  ce  calcul,  encore  moins  de  sa  consistance,  de  sa 
position,  de  ses  rapports.  Or,  l'on  n'a  fait  un  diagnostic  que 
lorsque  l'on  a,  tout  à  la  fois,  constaté  la  nature  d'une  lésion, 
déterminé  son  siège,  son  étendue  et  bien  saisi  les  rapports  de 
cette  lésion  avec  les  diverses  parties  de  la  région  ou  de  l'or- 
gane qui  en  est  le  siège. 

L'examen  d'ensemble  des  canaux  et  des  cavités  est  au  con- 
traire possible  et  facile  à  l'aide  de  la  palpation  pratiquée  par 
les  instruments.  Déjà  nous  vous  avons  démontré  que  ses 
résultats  étaient  plus  complets  dans  certains  cas  que  ceux  de 
la  vue  exercés  dans  les  meilleures  conditions.  Â  plusfort^ 
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raL^D  est-0  permis  d'afBrmer  que  les  petits  résultats  partiels 
pe  donne  l'inspection  profonde,  ne  sont  en  aucune  iaçon 
c^r^les  de  supporter  le  parallèle,  avec  les  résultats  de  détail 
rt  «f  ensemble,  fournis  par  la  palpation  profonde. 

Aossi,  messieurs,  me  voyez-vous  chaque  jour  dans  les  salles 
L:;'eD  remettre  aux  seuls  renseignements  du  toucher,  pour  le 
ia^niostic  et  le  traitement  des  maladies  des  voies  urinaires. 
k  ne  serai  que  logique  et  vrai,  je  serai  très  impartial,  en  vous 
Ti^ageant  à  diriger  sans  cesse  vos  efforts  vers  l'éducation  du 
i:ucher,  si  néc^saire  pour  la  pratique  chirui^cale  tout 
tLtière  et  si  particulièrement  indispensable,  pour  le  point 
particulier  de  l'art  chirurgical,  qui  fait  en  ce  moment  Tobjet 
'ie  nos  études.  Soyez  convaincus  que  si  des  efforts  persévé- 
rants, amenaient  à  un  degré  de  perfection  dont  nous  sommes 
L:;o  éloignés,  Téclairage  de  l'urèthre  et  de  la  vessie,  vous  ne 
/jurnei  pas,  même  avec  ce  nouveau  secours,  vous  passer 
ui  seul  instant  des  ressources  infinies  du  toucher.  Ce  mode 
::èi:\enx  d'investigation,  est  et  restera  votre  plus  indispen- 
î^Lle,  votre  plus  sûr  auxilliaire;  il  sera  en  toutes  circonstances 
la  sauvegarde  des  malades  qui  vous  seront  confiés. 

Pour  appliquer  utilement  et  sûrement  le  toucher  vous 
iérrez  toujours  obéir  à  des  principes  que  je  vais  vous  indî- 
^er.  Il  s'agit  en  effet  de  pratiquer  le  toucher  uréthral  et 
i  4sical,  c'est-à-dire  d'exercer,  à  Taide  d'instruments,  la  palpa-* 
lion  indirecte. 

Ces  instruments  sont  désignés  sous  le  nom  de  bougies  et 
ie  sondes.  J'aurai,  en  étudiant  le  cathétérisme,  à  vous  parler 
rin  détail  de  leur  forme,  de  leur  construction,  de  leur  nature, 
i^  règles  de  leur  introduction.  Pour  le  moment,  il  n'est 
juestion  que  des  principes  et  je  ne  veux  fixer  votre  attention 
me  sur  ce  seul  point  :  ces  instruments  sont  destinés  à  allonger 
'r*  doigis  du  chirurgien,  et  l'on  peut,  comme  on  Ta  déjà  fait 
les  qualifier  exactement  en  disant  que  ce  sont  :  de  longs  doigts. 
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II  est  plus  important,  qu'on  ne  le  pense,  que  toute  personne 
qui  arme  sa  main  d'un  instrument  explorateur,  soit  bien 
pénétrée  de  cette  manière  de  comprendre  le  but  et  l'action  de 
cet  instrument.  Gela  suffit  pour  que  le  maniement  de  l'instru- 
ment soit  plus  sûr,  et,  nous  pouvons  le  dire  dès  maintenant, 
plus  facile;  il  est  surtout  beaucoup  plus  fructueux. 

Le  chirurgien,  qui  introduit  dans  une  cavité  quelconqueun 
instrument  explorateur,  doit  en  effet  avoir  pour  but  de  sentir 
toutes  les  parties  du  trajet  ou  de  la  cavité  qu'il  parcourt. 
L'instrument  marche  en  avant  de  la  main  qui  le  pousse  ;  il  la 
conduit  en  réalité.  C'est  lui  qui  reconnaît,  pour  ainsi  dire,  le 
terrain,  qui  indique  si  le  passage  est  libre  et  facile,  s'il  es^ 
sinueux,  anfractueux,  s'il  y  a  un  obstacle  qu'il  faille  tourner 
ou  devant  lequel  il  convienne  de  s'arrêter.  Cette  manière  d'en- 
visager la  palpation  indirecte,  absolument  vraie  lorsqu'il  s'agit 
d*un  trajet  accidentel  dans  lequel  l'instrument  va  à  la  décou- 
verte, et  guide  forcément  la  main  du  chirurgien;  cette  manière 
de  voir  est  encore  exacte  pour  les  canaux  et  les  cavités  naturels. 

La  notion  anatomique  du  trajet,  de  la  forme  d'un  conduit, 
de  l'étendue,  de  la  capacité  d*une  cavité  est  si  importante, 
qu'il  n'est  permis  à  personne  de  ne  pas  l'avoir  présente  à  Tes- 
prit  au  moment  où  s'effectue  l'exploration  de  ces  parties.  Mais 
nous  n'hésiterons  pas  à  dire  qu'elle  serait  insuffisante  et  dan- 
gereuse si,  tout  entier  à  ses  souvenirs  anatomiques,  le  chi- 
rurgien oubliait  que  Tinstrument  qu'il  pousse  à  travers  un 
canal,  qu'il  promène  dans  une  cavité,  doit  conduire  la  main 
qui  le  guide  en  lui  transmettant  à  chaque  instant,  d'une  ma- 
nière en  quelque  sorte  continue,  des  sensations  auxquelles  il 
doit  savoir  se  plier. 

11  faut  obéir  avec  intelligence  aux  sensations  perçues  et 
le  cas  échéant,  se  soumettre  sans  amour  propre  aux  difficultés 
bien  reconnues.  D'ailleurs,  l'étude  attentive  de  toutes  les 
sensations  perçues  n'est  que  l'exploration  elle-*mème.  Lorsque 
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•Q  sait  eo  tenir  compte,  on  conduit  habilement  Finstni- 
:ie3t  d'exploration  tout  en  analysant  utilement,  au  point  de 
Mie  du  diagnostic,  toutes  les  sensations  qu'il  a  transmises. 

Ce  n'est  pas  un  paradoxe  d'affirmer  que  plus  le  chirur- 
ptû  recnâUe  de  sensations  et  moins  le  malade  en  perçoit. 
Vos  entendrez  toujours  avec  plaisir  les  malades  vous  dé- 
clarer «pie  vous  avez  la  main  légère.  Vous  ne  mériterez  ce 

iDpliment  que  si  vous  n'avez  pas  un  seul  instant  cessé  de 
Le  faire  avancer  votre  instrument,  qu'après  avoir  été 
liment  prévenu  par  vos  sensations,  que  vous  pouviez  en 
\iiï\e  sécurité  continuer  facilement  votre  route.  Il  n'y  a  pas 
k  mains  légères,  il  n'y  a  que  des  mains  attentives. 

Tous  ne  conclurez  pas  de  ce  que  nous  venons  d'exposer, 
irabsence  de  règles  pour  l'introduction  des  instruments 
aploratears.  Ces  règles  vous  seront  exposées,  et  vous  devrez 
iToir  en  elles  une  confiance  légitime.  Mais  au-dessus  de  toute 
r^ledoit  se  trouver  un  principe  qui  toujours  la  domine.  Celui 
fn  doit  présider  à  Tinlroduction  des  instruments  explora- 
teurs pourrait  être  ainsi  formulé  :  se  proposer  pour  but  de 
^"itiquer  le  toucher  à  F  aide  d'un  instrument. 

INSPECTION.  —  Si  je  vous  expose  en  première  ligne  les 
^nîes  fournis  par  la  vue,  ce  n'est  que  pour  obéir  à  l'ordre 
naturel  de  l'examen  clinique.  Les  renseignements  fournis  par 
-t  mode  d'exploration  ne  doivent  jamais  être  négligés  ;  mais 
h  sont,  vous  le  savez,  peu  nombreux  et  n'ont  le  plus  souvent 
^'ane  valeur  de  second  ordre. 

Llospection  de  la  région  rénale  ne  vous  révélera  rien,  à 
BKjins  de  très  grosses  déformations  telles  que  celles  qui  peu- 
vent être  la  conséquence  de  phlegmons  périnéphréliques  ou 
it  tumeurs  ayant  acquis  un  volume  considérable. 

Le  malade  couché  au  n*  23  offre  en  effet  une  différence  très 
sensible  à  l'œil  dans  le  relief  du  flanc  gauche.  11  y  a  là  une 

CCTOS.  —  VOIES  URIN.  40 
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saillie  anormale  due  à  la  présence  d'une  tumeur  considérab! 
du  rein. 

L'inspection  de  la  région  hypogastrique  est  plus  fructueuse 
Je  vous  ai  montré  au  n^  6  un  malade  chez  lequel  la  vessi 
distendue  vient  faire  un  relief  considérable  dans  la  régioi 
hypogastrique.  La  tumeur  a  l'aspect  globuleux,  elle  remont 
jusqu'à  l'ombilic  et  occupe  la  ligne  médiane.  11  suffit  de  relevé 
la  chemise  pour  voir  le  globe  vésical.  Il  s'agit  d'une  rélenliui 
d'urine,  et  cette  simple  constatation  vous  permet  de  le  penser 

Chez  beaucoup  de  sujets  dépourvus  d'embonpoint,  à  paroL 
abdominales  minces,  il  est  facile  de  constater  ainsi  la  saillit 
de  la  vessie.  Toutefois  elle  n'est  pas  toujours  médiane,  et  i 
vous  arrivera  plus  d'une  fois  de  voir  le  relief  se  dessiner  \ 
droite  ou  à  gauche,  ce  qui,  au  premier  abord,  pourrait  vou: 
induire  en  erreur.  11  faut  d'ailleurs  que  vous  soyiez  dès  main- 
tenant prévenus  que,  s'il  est  utile  de  constater  ce  signe  quand 
il  existe,  il  ne  faut  rien  conclure  de  son  absence,  la  vessie 
pouvant,  bien  que  pleine  d'urine,  rester  plus  ou  moins  caché 
dans  l'excavation  pelvienne. 

Si  nous  passons  à  l'examen  du  méat^  trois  points  se  pré- 
sentent à  étudier  :  son  siège,  ses  dimensions  et  les  écouiei 
ments  auxquels  il  peut  livrer  passage.  Rien  de  plus  facile 
de  reconnaître  son  siège  ;  l'inspection  la  plus  superficit 
suffira,  pourvu  qu'elle  soit  complète,  pour  qu'on  ne  s'en  lai: 
pas  imposer  par  un  méat  bien  conformé  en  apparence,  m* 
terminé  en  réalité  en  cul -de-sac,  tandis  que  Torifice  réel 
l'urèthre  se  trouve  situé  plus  ou  moins  bas  à  la  face  infii 
rieure  du  gland  (hypospadias  balamique)  ou  même  de  la  ver 
(hypospadias  proprement  dit).  11  en  est  de  même  de  s( 
atrésie,  qu'elle  soit  congénitale  ou  acquise  (suite  de  chancre)^ 
Vous  ne  pourrez  jamais  juger  par  la  simple  inspection  di 
dimensions  réelles  du  méat.  Tel  orifice  uréthral  quiii  l'oeil  voi 
paraîtra  fort  peu  ouvert,  est  en  réalité  de  dimensions 
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::rmales.  Le  passage  des  mstruments  peut  seul  vous  bien 
rrnieiener. 

Quant  aux  écoulements  auxquels  le  méat  donne  issue,  ils 

se  présenlaat  avec  des  caractères  difiërents  dont  il  faut  être 

aTertL  Je  n'ai  pas  à  vous  rappeler  le  méat  rouge  et  cedéma- 

ïan,récoulement  franchement  purulent  de  la  blennorrfaagie. 

Os  bits  sont  trop  connus  pour  que  j'y  insiste,  mais  je  dois 

Tc-os  tenir  en  garde  contre  les  assertions  des  malades  qui 

TieimeDt  se  plaindre  d'écoulement  plus  ou  moins  chronique. 

Us  sécrétions  normales  de  l'urèthre  et  en  particuKer  celle  des 

r-ades  bulbo-uréthrales,  sont  souvent  prises  par  les  noso- 

p^obes,  pour  des  produits  pathologiques.  Nous  aurons  soin 

iî  déterminer  la  nature  et  l'aspect  des  sécrétions  normales 

de  Turëthre  et  les  conditions  dans  lesquelles  on  les  observe. 

D  est  aussi  important  de  savoir  comment  se  fait  un  écoule- 

Beot  que  d'étudier  sa  nature.  Gounattre  le  siège  et  l'origine 

ie  la  sécrétion  est  une  des  parties  les  plus  nécessaires  du  dia- 

{D>stic  ;  on  ne  peut  y  arriver  qu'en  se  rendant  à  la  fois  compte 

i^  caractères  du  produit  sécrété  et  des  conditions  dans  les- 

fQelles  fl  fait  son  apparition  au  méat.  Nous  ne  pourrons 

itHement  nous  occuper  de  ce  point  qu'après  vous  avoir  parlé 

k  ranatomie  et  de  la  physiologie  de  l'urèthre. 

Le  plus  souvent  il  est  facile  d'avoir  sous  les  yeux  le  corps  du 
i3.iL  Toutefois  lorsqu'il  s'agit  d'un  écoulement  léger,  lorsque 
le  malade  vient  d'uriner,  on  ne  peut  étudier  la  sécrétion  m  stW. 
Aussi  est-ce  plus  encore  à  l'examen  de  la  chemise  qu'à  celui 
i-^  parties  qu'il  faut  se  reporter  dans  ces  cas.  Un  examen 
ittentif  du  linge  vous  renseignera  d'une  façon  positive. 

II  est  nécessaire  de  prendre  l'habitude  de  reconnaître  la 
latore  des  taches  que  vous  y  rencontrerez.  Leur  aspect  sufiSt 
îr'^que  toujours  pour  trancher  immédiatement  la  question. 
i-:^  taches  de  pus  et  les  taches  de  sang  sont  faciles  à  recon^ 
'^tre.  Lorsque  le  pus  est  peu  épais  et  que  le  sang  est  mé* 
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langé  au  pus  ou  à  un  peu  d'urine,  il  n'y  a  non  plus  aucune 
difficulté.  J'aime  mieux  vous  engager  à  examiner  ces  tachfê 
que  vous  les  décrire.  Ce  que  je  vous  dirais  serait  imparfait 
ce  que  vous  aurez  vu  vous  apprendra  très  rapidement  à  dis- 
tinguer les  taches  de  pus  et  de  sang. 
Les  taches  d'urine  sont  souvent  prises  par  les  naalades  pour 

des  taches  de  pus.  Dans  ces  cas,  vous  avez  moins  affaire  à  des 
taches  véritables,  isolées  ou  confluentes,  —  comme  le  soot 
les  taches  de  pus  ou  de  sang,  dont  on  distingue  les  contours 
alors  même  qu'elles  se  superposent,  —  qu'à  de  très  larges 
macules  qui  teignent  le  linge  plutôt  qu'elles  ne  le  tachent.  Lef 
taches  spermatiques  sont  à  la  fois  étalées  et  bien  délimitées 
elles  empèsent  le  linge  et  ne  le  colorent  pas.  Les  sécrétions 
uréthrales  et  prostatiques  raidissent  aussi  le  linge,  mais  0 
l'état  pathologique  elles  sont  plus  ou  moins  colorées.  La  col 
ration  est  due  à  un  mélange  fourni  par  une  sécrétion  conco- 
mitante de  pus.  La  tache  purulente  est  jaunâtre,  et  n'occupa 
pas  toute  l'étendue  des  parties  maculées.  Ces  taches  n'ont  er 
général  que  des  dimensions  restreintes,  lorsqu'elles  si>n! 
d'origine  uréthrale,  elles  sont  beaucoup  plus  étalées,  beaucou; 
plus  larges  lorsqu'elles  sont  dues  à  une  sécrétion  patholo- 
gique de  la  prostate;  il  ne  faut  cependant  pas  accorder  trop 
de  valeur  à  ces  dimensions  relatives  des  taches.  , 

En  cas  de  doute,  le  microscope  devra  vous  venir  en  aiiie;| 
il  est,  pour  cela,  préférable  d'obtenir  du  malade  qu  il  voas| 
recueille  le  produit  des  sécrétions  sur  la  nature  desquellei 
il  veut  être  éclairé. 

L'état  du  prépuce  mérite  toute  votre  attention.  S'il  exi 
un  phimosis,  il  importe  en  eflet  de  savoir  s'il  est  congéni 
ou  acquis.  Le  rétrécissement  graduel  de  l'orifice  préputi 
peut  être  dû,  entre  autres  causes,  au  contact  d'une  w 
sucrée.  Sous  cette  influence,  le  limbe  préputial  s'irrite,  rou 
git,  s'enflamme  et  s'épaissit  graduellement.  Vous  pouvez  et 
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..rsultés,  Gonune  cela  m'est  arrivé  tout  dernièrement  encore, 
:^  on  malade  qui  se  plaint  d'envies  fréquentes  d*unner  et  de 
rossons  an  passage  de  l'urine.  Si  vous  trouvez,  à  l'inspec- 
iiD,  le  prépuce  enflammé,  si  vous  constatez  que  le  gland  ne 
ïc  découvre  plus,  ou  se  découvre  difficilement,  posez  de  suite 
iés  questions  nécessaires  pour  savoir  si  votre  malade  n'oflfre 
lis  les  symptômes  du  diabète.  Renoncez  à  toute  exploration 
h  canal  ou  de  la  vessie  et  faites  analyser  l'urine.  Dans  bien 
des  cas,  vous  s^prendrez  d'une  façon  certaine  que  vous  n'avez 
:as  affiûre  à  une  affection  des  voies  urinaires,  mais  à  une 
f  Kosurie.  Vous  observez,  dans  ces  cas,  un  phénomène  ana- 

^e  à  celui  que  présentent  les  femmes  diabétiques,  chez 
rsqaelles  l'irritation  de  la  vulve  par  l'urine  provoque  un  éry- 
:  ème  accompagné  de  vives  démangeaisons. 

Il  TOUS  reste  enfin  à  explorer  du  regard  la  verge^  le  ^cro- 
'  /î,  le  périnée.  Vous  pourrez  être  fi^ppés  de  suite  de  cer- 
uios  faitSj  tels  qu'infiltration  d  urine,  abcès  et  tumeurs  uri- 
:jires;  mais  songez  en  même  temps  à  Texistence  possible, 
>  il  de  fistules,  soit  de  cicatrices.  Il  vous  sera  possible  ainsi  de 
.'ronstîtaer  un  passé  que  le  malade  a  négligé,  volontairement 
lu  aon,  de  vous  révéler,  et  d*arriver  par  là  même  à  une  théra- 
peutique raisonnée.  Je  ne  saurais  vous  fournir  à  cet  égard  un 
exemple  plus  probant  que  le  malade  couché  au  n^  1 5.  11  ve- 
Ldit  dans  nos  salles,  vous  vous  le  rappelez,  pour  une  rétention 
i  urine  subite  et  complète  qui,  je  vous  le  signale  en  passant,  a 
i^ié  àun  traitement  purement  médical.  La  veille  de  son  entrée, 
oû  tenlaitde  le  sonder  en  ville  avec  une  sonde  de  trousse  qui 
De  passa  pas  et  fit  abondamment  saigner.  Or  l'on  n'eût  fait  ni 
bosse  manœuvre,  ni  fausse  route,  si  Ton  eût  regardé  son  péri- 
Dée,  qui  porte  une  cicatrice  évidente  de  fistule  ;  ce  signe  suf- 
'l^t  à  lui  seul  pour  faire  prévoir  un  rétrécissement  déjà 
^cien,  rétrécissement  dont  l'existence  fut  confirmée  par  nous 
inné  fiiçon  certaine  par  l'exploration  méthodique  de  l'urëthre. 
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Palpation  directe.  —  Les  résultats  qu^elle  nous  fournit 
sont  toujours  précieux  et  souvent  de  premier  ordre  ;  aussi 
convient-ii  de  les  étudier  avec  soin  dans  les  trois  régions  : 
rénale,  vésicale  et  uréthro-périnéale. 

Le  reitij  j'ai  déjà  eu  occasion  de  vous  le  dire,  Messieurs, 
est  peu  accessible  à  l'examen  direct  ;  c'est  en  vain  qu'on 
inspecte,  c'est  en  vain  qu'on  percute.  Seule  la  palpation 
permet  d'acquérir  quelques  notions  peu  nombreuses,  il  est 
vrai,  mais  d'une  véritable  importance.  Par  le  palper,  tc 
effet,  on  peut  apprécier,  dans  quelques  circonstances,  son 
volume,  et,  dans  tous  les  cas,  sa  sensibilité. 

Pour  qu'elle  puisse  vous  donner  des  renseignements  pré- 
cis, la  palpation  du  rein  doit  être  faite  méthodiquement.  Une 
suffit  pas  de  savoir  qu'on  peut  atteindre  le  rein  soit  en  avant, 
dans  les  régions  du  flanc,  entre  la  dernière  fausse  cote  et  la 
crête  iliaque,  soit  en  arrière,  en  dehors  du  rachis  entre  ces 
mêmes  limites  osseuses;  il  faut,  avant  tout,  donner  au 
malade  une  position  déterminée  et  précise.  Il  devra  reposer 
sur  le  dos,  dans  un  décubitus  complet  et  dans  un  état  à 
relâchement  musculaire  aussi  absolu  que  possible.  Faut-il. 
pour  obtenir  ce  dernier  résultat,  engager  le  malade,  comme 
on  le  conseille  en  général,  à  fléchir  les  cuisses  sur  le  bassina 
Sans  doute  cette  manœuvre  peut  être  utilisée  chez  les  sujets 
assez  intelligents  pour  bien  se  rendre  compte  de  ce  qu  on 
leur  demande,  mais,  eu  général,  elle  éveille  une  synergie 
musculaire  plus  ou  moins  inconsciente.  Le  patient  se  raidit, 
et  l'examen  devient  plus  difficile,  sinon  impossible. 

J'ai,  pour  ma  part,  renoncé  complètement  à  cette  flexion 
des  membres  inférieurs  ;  je  les  laisse  allongés  et  appuyant  tout 
entiers  sur  le  lit.  Le  sujet  ainsi  couché  et  placé  le  plus  près 
possible  du  bord  du  lit,  vous  procédez  tout  d'abord  à  la  pal- 
pation par  la  région  antérieure.  Pour  cela,  vous  appliquez  la 
main  (remarquez-le  bien,  Messieurs,  je  ne  dis  pas  le  bout  des 
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ioigtSj  mais  la  main)  doucement  au  niveau  du  flanc  ;  puis, 
[>eu  à  peu,  par  une  pression  progressive,  vous  déprimez  les 
>'^guments  ;  vous  pouvez,  au  besoin,  superposer  la  main  restée 
libre  à  celle  qui  explore  et  exercer  ainsi  un  effort,  qui  devient 
paduellement  assez  considérable  pour  vous  permettre  de 
plonger  jusqu'au  voisinage  de  la  paroi  abdominale  postérieure. 
[1  ne  faut  pas  promener  la  main  sur  la  région,  y  exercer  une 
»orte  de  massage  par  une  succession  de  pressions  ;  il  faut  bien 
[placer  la  main  et  la  conduire  peu  à  peu  à  son  but,  c'est-à- 
iire  au  contact  de  la  région  la  plus  profonde  du  flanc.  En 
procédant  de  la  sorte,  vous  êtes  sûrs  d'arriver  aussi  près  que 
possible  de  l'organe  cherché, et  de  pouvoir  apprécier  quelques- 
unes  de  ses  modifications  morbides. 

Le  palper  postérieur  se  fait  selon  les  mêmes  règles  ;  ici  en- 
core votre  malade  doit  être  dans  le  décubitus  dorsal  ;  gardez- 
rous  de  le  faire  asseoir  ou  de  le  mettre  sur  le  ventre.  Dépri- 
mez le  matelas  avec  la  main,  glissez-la  doucement  sous  la  ré- 
gion lombaire,  puis  palpez  d'arrière  en  avant,  ou,  pour  mieux 
dire,  vu  la  position  du  malade,  de  bas  en  haut.  11  faut  être 
averti  d'une  petite  difficulté  :  chez  quelques  sujets,  l'espace 
iliO'Costal  est  si  étroit  en  arrière  que  la  main  ne  saurait  s'y 
engager  à  plat.  11  suffit  alors  de  la  présenter  de  champ  ou 
de  ne  se  servir  que  d'un  ou  deux  doigts,  pour  tourner  la  diffi- 
culté. 

Vous  devrez  compléter  l'examen  en  palpant  le  rein  à  la  fois 
en  avant  et  en  arrière,  en  cherchant  pour  ainsi  dire  à  le  sai- 
sir entre  les  deux  mains.  Gela  vaut  mieux  que  de  prendre  le 
flanc  à  pleine  main  en  l'explorant  par  pincement  ;  cette  der- 
nière manœuvre  peut  cependant  être  utilisée  chez  les  sujets 
maigres,  chez  les  enfants.  Mais,  plus  encore  que  la  précédente, 
elle  provoque  le  chatouillement,  qui  est  une  des  difficultés  de 
l'exploration  de  la  région  du  flanc. 

Ainsi  que  je  vous  l'ai  dit,  toutes  ces  manœuvres  ont  pour 
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but  de  rechercher  le  volume  du  rein  et  d'apprécier  sa  sensi- 
bilité. Il  faut,  pour  que  l'augmentation  de  volume  du  rein 
puisse  être  constatée,  que  déjà  elle  soit  relativement  considé- 
rable ;  à  plus  forte  raison  ne  pourrez-vous  jamais  vous  douter 
de  l'atrophie  du  rein,  cependant  si  fréquente,  et  qu'il  serait  si 
désirable  de  pouvoir  reconnaître.  Vous  constaterez  l'augmen- 
tation de  volume  dans  les  cas  de  tumeurs  du  rein,  quil 
s'agisse  de  dégénérescence  kystique  ou  cancéreuse ,  dans 
quelques  cas  de  néphrite  calculeuse,  enfin  dans  les  cas  de 
phlegmon  périnéphrétique.  H  s'agit  alors,  il  est  vrai,  non  pas 
de  l'augmentation  de  volume  du  rein,  mais  bien  de  l'empâte- 
ment et  de  l'accroissement  de  la  région  du  flanc.  L'état  oedé- 
mateux des  parois,  l'appareil  phlegmoneux  permettent  de 
facilement  difTérentier  le  phlegmon  périnéphrétique  des 
tumeurs  du  rein. 

A  l'état  normal,  l'exploration  méthodique  du  rein  ne  déter- 
mine pas  de  sensibilité  bien  appréciable.  En  comparant  à  ce 
point  de  vue  les  deux  régions,  on  arrive  d'ailleurs  à  éviter  de 
prendre  une  sensibilité  normale  pour  un  état  pathologique.  Il 
importe  d'autant  plus  de  bien  comparer  les  deux  régions,  que 
la  douleur  provoquée  par  la  pression  a  une  véritable  valeur 
diagnostique.  Lorsqu'on  la  constate  et  que  la  région  n'olTre 
aucun  changement  de  forme  ni  de  volume,  on  doit  soupçon- 
ner une  néphrite.  Ce  symptôme  n'est  pas  constant,  mais  peut 
être  très  probant  ;  il  doit  par  conséquent  être  recherché  ave^: 
le  plus  grand  soin.  L'on  doit  tenir  compte  de  son  degré,  car 
l'acuité  plus  ou  moins  grande  de  la  néphrite  est  souvent  pro- 
portionnelle à  l'intensité  même  de  la  souffrance.  La  douleur 
que  nous  étudions  est  assez  souvent  accusée  spontanément 
par  le  malade,  mais  elle  est  plus  fréquemment  encore  décou- 
verte par  l'exploration. 

Vous  devez  rechercher,  avec  d'autant  plus  de  soin  et  de 
méthode,  la  douleur  du  rein,  que  vous  savez  combien  est 
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limité  le  nombre  des  signes  qui  permettent  le  diagnostic  di- 
fat  de  ses  lésions. 

L'examen  de  Turine  est  souvent  négatif.  Dans  la  néphrite 
icterstitielle,  en  effet,  il  n'y  a  pas  d'albumine,  et  lorsque  Ton 
en  trouve,  elle  est  en  trop  faible  quantité  pour  autoriser  une 
coodusion,  surtout  chez  des  sujets  qui  ont  presque  tous  du 
pus  dans  l'urine.  Le  chiffre  de  l'urée  est  normal  et  à  peu 
près  invariable.  La  quantité  du  liquide  excrété  est,  il  est  vrai, 
augmentée,  et  la  polyurie  est  un  des  symptômes  les  plus 
constants  de  la  néphrite  interstitielle.  Mais  nous  vous  avons 
liait  voir  que  la  pathogénie  du  symptôme  polyurie  chez  les 
urinaires,  est  complexe.  Je  vous  fais,  par  exemple,  constater 
chaque  jour  l'influence  de  la  réplétion  de  la  vessie,  aussi  bien 
dans  la  rétention  complète  que  dans  la  rétention  incomplète, 
sur  la  production  de  ce  symptôme.  Vous  voyez  la  polyurie  se 
modifier  et  guérir  sous  l'influence  du  traitement  chirurgical. 
La  recherche  des  cylindres  rénaux  dans  l'urine  est  encore  un 
moyen  de  faire  le  diagnostic  direct  des  lésions  rénales.  Mais 
s'il  est  vrai  que  leur  présence  dans  le  liquide  urinaire  a  une 
véritable  importance,  la  présence  ou  l'absence  de  ces  cylin- 
dres, ne  peut  en  tout  état  de  cause  être  invoquée  comme  le 
témoignage  certain  de  l'état  des  tubes  urinifères.  Les  cylindres 
hyalins  peuvent  se  rencontrer  à  l'état  normal  dans  l'urine. 
M.  Ch.  Robin  l'a  fait  remarquer,  et  ce  fait  a  été  confirmé. 
Mais  il  faut  avant  tout  tenir  compte  de  cette  vérité  clinique, 
sur  laquelle  M.  Charcot  insiste  avec  si  juste  raison  :  les 
qlindres  ne  peuvent  toujours  être  présents  dans  l'urine  des 
malades  rénaux  par  cette  bonne  raison  que,  l'anatomie  nor- 
male et  pathologique  démontrent  qu'ils  sont  bien  souvent 
retenus  dans  le  rein  malade  (t). 

Le  clinicien  a,  il  est  vrai,  à  sa  disposition  d'autres  symp- 

I .  Charcot,  J><y)iis  sur  fes  mahtdies  du  foie  et  des  rein$,  P.  ÎOO,  Paris,  i^TI. 
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tomes  de  haute  valeur  qui  peuvent  éclairer  le  diagnostic.  Mais 
il  ne  faut  pas  oublier  que  les  manifestations  encéphaliques, 
circulatoires,  respiratoires  et  digestives  traduisent  en  fait  : 
l'empoisonnement  urineux.  Or  cet  empoisonnement  urineux, 
qui  bien  souvent  est  la  conséquence  des  lésions  des  tubes 
urinifères,  peut  cependant  dans  maintes  circonstances  par- 
courir toutes  ses  phases,  sans  que  les  reins  soient  en 
cause. 

L'examen  des  urines,  de  leur  qualité,  et  surtout  de  leur 
quantité,  la  constatation  des  grandes  manifestations  morbides 
que  nous  venons  de  vous  rappeler  vous  donnent  cependant  le 
droit  de  soupçonner  le  rein.  Mais  pour  affirmer  sa  lésion,  il 
faut  que  ces  symptômes  se  soient  renouvelés,  qu'ils  aient  la 
persistance  et  la  durée  que  comportent  et  qu'expliquent  les 
modifications  pathologiques  d'un  organe.  Vous  n'êtes  auto- 
risés à  admettre  sans  plus  attendre  une  localisation,  que  si  la 
constatation  directe  d'un  symptôme  tel  que  la  douleur  rénale 
ou  la  présence  des  dépouilles  des  tubuli  dans  l'urine,  vous 
vient  en  aide.  Et,  bien  qu'un  semblable  secours  nous  fasse 
souvent  défaut,  il  importe  trop  de  savoir  de  bonne  heure  si 
l'appareil  rénal  est  ou  sera  lésé,  pour  négliger  les  moyens 
de  l'interroger  directement. 

On  s'est  trop  souvent  laissé  allé  à  dire  que  les  lésions  ré- 
nales se  diagnostiquent  imparfaitement  ou  passent  inaperçues. 
Il  est  malheureusement  vrai  qu'elles  ne  peuvent  toujours  être 
reconnues  de  bonne  heure  ;  mais  lorsque  Ton  a  pris  l'habi- 
tude de  recueillir  et  de  grouper  tous  les  traits  morbides  de 
la  physionomie,  particuUèrement  complexe ,  des  malades 
atteints  de  ces  lésions  rénales,  que  l'on  a  à  juste  titre  qualifiées 
de  chirurgicales,  on  peut  être  assuré  de  les  reconnaître  tôt 
ou  tard.  La  douleur  rénale  est  un  des  traits  de  cet  ensemble 
symptomatique,  elle  n'a  rien  de  constant,  mais  quand  elle 
existe,  elle  marque  le  début  du  processus  morbide,  ou  sert 
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de  témoignage  à  ses  exacerbations.  Elle  a  donc  une  véritable 
Tdléiir  pour  le  diagnostic  et  le  pronostic. 

Elle  pent  acquérir  une  assez  grande  intensité  même  lors- 
^*dle  est  spontanée,  cependant  ce  n'est  que  dans  des  cir- 
lOQstances  exceptionnelles  qu'elle  devient  intolérable.  Je  ne 
i'ai  pour  ma  part  observée  qu'une  seuleTois  dans  ces  condi- 
tit:^  extrêmes,  elle  était  spontanée,  et  la  pression  ne  la  réveil- 
lait pas  d'une  façon  pénible.  Le  malade  qui  était  soumis  à  la 
^itbotriiie,  succomba  après  trois  semaines  environ,  ayant 
depuis  la  première  séance  conservé  ses  douleurs  exacer- 
bantes dans  la  région  rénale,  sans  localisation  précise.  Il 
neat  d'antre  symptôme  révélateur  de  la  nature  de  ces  don- 
ieors,  qu'une  dyspnée  qui  pouvait  à  juste  titre  être  qualifiée 
de  nerveuse,  puisqu'elle  ne  s'accompagnait  pas  de  lésions 
cardiaques  ou  pulmonaires  appréciables  à  l'auscultation,  plu* 
sieurs  fois  pratiquée  par  un  des  médecins  les  plus  expâri- 
meutes  de  nos  hôpitaux. 

La  palpation  de  la  région  hypogastriqm  doit  être  pratiquée 
eo  tenant  compte  des  règles  générales  que  nous  avons  expo- 
sées. Pour  £ûre  cette  exploration,  je  vous  conseille  encore  de 
laisser  les  membres  inférieurs  dans  l'extension  ou  plutôt  dans 
It:  relâchement  naturel,  que  favorise  le  décubitus  dorsal  com- 
plet. Mais  vous  avez  ici  à  lutter  contre  les  muscles  droits.  Ce 
sont  les  adversaires  déclarés  de  l'observateur.  Leurs  contrac- 
tions incessantes  s'opposent  à  l'exploration  profonde  et  sou- 
vent m&ne  induisent  en  erreur,  en  Causant  croire  à  une  tu- 
meur solide.  L'observateur  superficiel  seul  peut,  il  est  vrai, 
commettre  semblable  foute,  mais  tous  seront  gênés  dans 
itws  manœuvres.  Faire  respirer  le  malade  est  le  meilleur 
moyen  de  tourner  la  difficulté.  A  chaque  expiration  la  main 
peut  aisément  déprimer  la  paroi  abdominale,  dont  elle  suit 
ie  retrait  Elle  est  maintenue  pendant  la  prochaine  inspiration 
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dans  la  position  conquise;  elle  pénètre  un  peu  plus  loin 
encore  pendant  l'expiration  suivante  sans  lâcher  prise.  Elle 
arrive  ainsi,  en  subordonnant  ses  mouvements  de  pression 
au  rythme  respiratoire,  et  en  n'agissant  pas  à  contretemps, 
à  la  profondeur  désirable. 

Le  but  de  l'exploration  est  le  même  que  celui  que  vous 
venez  de  poursuivre.  Vous  avez  à  vous  enquérir  du  volume  de 
la  vessie,  c'est-à-dire  de  son  degré  de  réplétion,  et  de  sa  ^^i- 
sibilité. 

Nous  ne  pourrons  complètement  apprécier  la  valeur  des 
renseignements  fournis  par  la  palpation  pour  bien  constater 
le  volume  de  la  vessie,  qu'après  avoir  étudié  le  toucher  rectal 
et  après  vous  avoir  parlé  de  la  percussion.  Je  dois  néanmoins 
vous  engager,  dès  à  présent,  à  tenir  le  plus  grand  compte  des 
résultats  fournis  par  ce  mode  d'exploration.  Pratiquez-le  tou- 
jours d'une  façon  très  complète,  en  faisant  peu  à  peu  péné- 
trer la  main  dans  la  profondeur  de  la  région  hypogastrique. 
Vous  devez  avoir  pour  objectif  de  vous  rapprocher  le  plus 
possible  du  sacrum,  de  plonger  dans  le  petit  bassin.  Tout 
cela  peut  être  fait  sans  l'ombre  de  violence,  sans  que  le  malade 
ait  à  s'en  plaindre,  et  néanmoins  d'une  façon  très  complète. 
Votre  exploration  serait  très  imparfaite  et  pourrait  vous  lais- 
ser dans  l'erreur,  si  vous  ne  la  faisiez  porter  que  sur  la  partie 
médiane  de  la  région.  Ainsi  que  je  vous  le  signalais,  il  y  a  un 
instant,  le  globe  vésical  peut  se  dévier  en  remontant  au-dessus 
du  pubis.  Il  m'est  arrivé  plus  d*unefoisde  constater  que  cette 
position  anormale  de  la  vessie  avait  été  la  cause  d'erreurs  de 
diagnostic^  soit  que  la  distension  du  réservoir  n'ait  pas  élé 
admise  alors  qu'elle  existait  réellement,  soit  que  la  vessie  dis- 
tendue ait  fait  supposer  l'existence  d'une  tumeur. 

Chez  la  femme  récemment  accouchée,  la  vessie  distendue 
occupe  souvent  la  fosse  iliaque  droite,  elle  peut  refouler  i 
tel  point  l'utérus  qu'on  le  trouve  en  contact  avec  le  foie. 
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La  Tessie  d'ailleurs  De  se  porte  pas  seulement  à  droite,  car  la 
laiité  des  parois  de  l'abdomen  laisse  une  grande  liberté  de 
déplacement  à  tout  son  contenu.  Il  convient  donc  d'explorer 
les  diverses  régions  de  l'abdomen  ;  mais  il  faut  surtout  être 
bien  prévenu  que  la  hauteur  inusitée  de  l'utérus  peut  servir  à 
reconnaître  la  rétention  d'urine. 

n  n'est  pas  toujours  possible,  tant  s'en  faut,  de  mettre  en 
relief  le  globe  vésical,  de  le  montrer  comme  nous  vous  le  mon- 
trions ce  matin  même  chez  l'un  de  nos  malades.  Ce  que  l'on 
éprouve  le  plus  souvent,  c'est  une  sensation  de  plénitude, 
de  résistance,  qui  empêche  la  main  de  déprimer  les  parois 
et  qui  contraste  avec  la  souplesse  des  régions  les  plus  voi- 
sines. 

Cependant,  vous  pourrez,  dans  bien  des  cas,  juger  de  son 
de^n^  de  distension  et  le  mettre  en  relief  en  modifiant  la  ma- 
nœuvre  ordinaire  du  palper. 

Lorsqu'une  résistance  plus  ou  moins  profonde  vous  révèle 
la  distension  de  la  vessie,  vous  pourrez  apprécier  son  volume 
en  plaçant  la  main  de  champ  sur  son  bord  cubital  à  la  limite 
supérieure  de  cette  résistance.  Vous  déprimez  lentement  la 
paroi  abdominale  avec  le  seul  bord  cubital,  vous  le  faites  péné- 
trer derrière  la  vessie.  Vous  pouvez  ainsi  contourner  en  par- 
tie le  sommet  de  l'organe,  le  saisir  en  quelque  sorte,  recon- 
naître la  forme  globuleuse  et  même  la  rendre  appréciable  aux 
veux  des  assistants. 

Quant  au  fait,  douleur,  s'il  est  toujours  bon  à  constater,  il 
n'a  du  moins  par  lui-même  qu'une  valeur  médiocre;  la  sen- 
sibilité hypogastrique,  en  effet,  se  rencontre  dans  nombre 
(f  affections  différentes,  et  n'a  rien  de  pathognomonique  lors- 
que ne  s'y  joint  pas  d'autres  signes.  Ce  n'est  que  dans  le  cas 
de  phlegmon  périvésical,  avec  envahissement  du  tissu  cellu- 
laire périvésical,  que  vous  trouverez  tout  à  la  fois  à  Thypo- 
gastre  une  augmentation  de  volume  et  une  sensibilité  vive. 
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Tels  furent  les  signes  observés  sur  le  malade  couché  au  n""  16 
de  la  salle  Saint-Vincent,  malade  qui  se  recommande  à  votre 
attention  non  seulement  par  l'existence  d'une  affection  fort 
rare,  mais  aussi  par  la  voie  que  suivit  le  pus  vers  deux  points 
différents;  tandis  qu'une  partie  se  faisait  jour  spontanément 
un  peu  au-dessous  de  l'ombilic,  une  autre  passait  par  le  trou 
ovale  et  venait  former  au  milieu  des  adducteurs  une  collec- 
tion fluctuante  que  nous  dûmes  inciser. 

La  palpation  des  régions  inguinales  et  iliaques  ne  doit  pas 
être  négligée,  car  elle  peut  vous  fournir  d'utiles  renseigne- 
ments. J'ai  souvent  observé  l'engorgement  symptomatique 
des  ganglions  inguinaux  et  iliaques,  mais  en  particulier  des 
ganglions  inguinaux,  chez  les  sujets  atteints  de  cancer  de  la 
prostate,  ou  de  la  partie  du  bas-fond  vésical  qui  confine  à 
cette  glande.  Il  m'est  même  arrivé  d'être  conduit  à  pratiquer 
le  toucher  rectal  et  à  vérifier  d'une  façon  directe  la  dégéné- 
rescence des  parties  que  je  viens  de  vous  désigner,  par  la 
constatation  de  cet  engorgement  ganglionnaire  dur,  multiple, 
augmentant  à  la  fois  la  consistance  et  le  volume  des  gan- 
glions, leur  donnant  un  aspect  caractéristique,  que  les  chi- 
rurgiens rencontrent  trop  souvent,  pour  ne  pas  le  bien 
connaître. 

Bien  que  les  organes  renfermés  dans  le  scrotum  n'appar- 
tiennent pas  aux  voies  urinaires,  il  sera  bon  cependant  de 
procéder  à  leur  examen.  L'état  des  épididymes  est  précieux 
à  connaître.  Sans  doute  on  ne  peut  rien  conclure  de  leur 
intégrité,  mais  leur  induration  a  souvent  une  valeur  réelle. 
Vous  pouvez  y  trouver  la  preuve  d'une  blennorrhagie  plus  ou 
moins  ancienne,  que  le  malade  cherchait  à  dissimuler;  vous 
pouvez  aussi,  et  plus  souvent  même,  y  puiser  un  aipmient 
positif  en  faveur  d'une  tuberculose  génito-urinaire,  qui  n'était 
que  soupçonnée  et  qui  devient  certaine.  Je  tiens  aussi  à  vous 
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>boa]er,  à  titre  de  tait  clinique  curieux,  la  coïncidence  du 
Taricoc^e  avec  les  tumeurs  du  rein.  Je  Tai  obser>'é  avec 
des  relations  de  causes  à  effets  faciles  à  établir.  Le  vari- 
c>>cèle  ne  s'était  en  effet  développé  que  lorsque  déjà  la  tumeur 
afait  été  constatée.  Il  avait  augmenté  de  volume  et  de  tension 
dlors  que  la  tumeur  prenait  un  développement  plus  considé- 
rable. J'ai  d'ailleurs  insisté  sur  ces  faits  intéressants  dans  une 
précédente  leçon  (p.  31 7). 

Aux  régie  fis  péniennes  et  périnéales  la  palpation  peut  faire 
reconnaître,  soit  des  tumeurs  de  nature  plus  ou  moins  inflam- 
matoire, soit  des  corps  étrangers. 

11  n*est  pas  de  jour,  Messieurs,  où  vous  n'ayez  occasion  de 
reconnaître  et  de  diagnostiquer  par  le  palper  certaines  alté* 
rations  de  Furèthre.  Je  pourrais,  à  cet  égard,  vous  citer  une 
longue  liste  de  Ëdts,  mais  je  me  contenterai  de  vous  rappeler 
ceux  qui  se  sont  présentés  à  nous  dans  ces  derniers  temps. 
Tantôt  c'est  une  tuméfaction  plus  ou  moins  étendue,  plus  ou 
moins  douloureuse,  devant  faire  craindre  une  tumeur  un- 
Dense  (n*  9X  tantôt  c'est  un  abcès  urinenx  avec  tous  ses 
caractères  (n*  2),  tantôt  l'urèthre  se  montre  tout  entier  sous 
ferme  d'un  cordon  rigide  à  parois  épaisses  (n**  8),  tantôt  enfin 
ce  sont  des  noyaux  isolés,  sorte  de  nœuds  plus  ou  moins  gros, 
mais  toujours  remarquablement  durs,  que  vous  pouvez  appré- 
cier non  seulement  par  le  palper  ordinaire  (c'est-à-dire  en 
promenant  le  doigt  à  la  surface  des  téguments),  mais  aussi 
et  surtout  par  le  pincement,  mode  d'exploration  que  je  vous 
engage  à  pratiquer,  car  il  complète  fort  heureusement  la  pal- 
pation simple. 

Bien  que  pouvant  se  rencontrer  dans  tous  les  rétrécisse- 
ments, ces  nodosités  appartiennent  surtout  à  ceux  qui  recon- 
naissent une  étiologie  traumatique.  Vous  avez  pu  en  observer, 
il  y  a  quelques  semaines,  deux  exemples  remarquables  chez 
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les  malades  n""'  7  et  1 7  qui  nous  ont  quittés  guéris  après  avoir 
subi  Furéthrotomie  interne. 

Puisque  je  vous  parle  de  rétrécissement,  laissez-moi  vous 
signaler  de  suite,  sans  y  insister,  les  résultats  précieux  que 
peut  fournir  dans  ces  cas  la  palpation  jointe  au  cathétérisme 
explorateur;  la  main  saisit  à  travers  les  téguments  la  marche 
de  la  boule  et  permet  d'apprécier  nettement  les  pointe  où 
elle  s'arrête;  de  même,  dans  un  urèthre  où  vous  avez  fait 
pénétrer  une  bougie,  vous  sentez  beaucoup  plus  nettement 
les  nodosités  qui  existent  au  niveau  de  certains  rétrécisse- 
ments. Mais  n'anticipons  pas,  et  revenons  h  notre  sujet. 

Les  corps  étrangers,  vous  disais-je,  peuvent  être  reconnus 
par  le  palper;  je  dois  cependant  vous  prévenir  qu'ils  ne  se 
révèlent  pas  toujours,  comme  on  pourrait  le  croire,  par  une 
sensation  de  résistance,  par  une  saillie,  mais  seulement  par 
une  sensibilité  douloureuse,  localisée,  très  vive,  et  qui  s  exa- 
gère extrêmement  au  moment  où  le  doigt  presse  à  leur 
niveau.  C'est  là  un  fait  dont  il  est  bon  d'être  prévenu,  car  ce 
signe  a  une  très  grande  valeur,  et  vous  servira  à  reconnaître 
chez  vos  lithotritiés  qu'il  y  a  des  fragments  engagés  dans 
lurèthre.  11  n'en  serait  pas  de  même  toutefois  si  le  corps 
étranger  était  périuréthral.  11  appartient  complètement  alors 
au  domaine  de  nos  sensations,  comme  vous  avez  pu  le  con- 
stater chez  ce  jeune  homme  auquel  nous  enlevions  ce  matin 
un  petit  calcul  pénien.  Le  corps  étranger  s'était  développé 
aux  dépens  d'une  sorte  de  fistule  borgne  interne.  Mais  de 
telles  productions  sont  excessivement  rares. 

La  portion  pénienne  et  la  portion  scrotale  de  Turèthre  sont 
surtout  accessibles  à  la  palpation  simple;  la  portion  périnéale, 
moins  facile  à  explorer,  peut  cependant  être  très  utilement 
examinée.  Mais  la  portion  membraneuse  et  prostatique,  c'est- 
à-dire  l'urèthre  profond,  échappe  complètement  à  la  palpation 
proprement  dite. 
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C  est  au  toucher,  c'est-à-dire  à  l'un  des  modes  de  la  pal- 
palion  profonde  qu'il  faut  recourir,  et  vous  le  savez  :  c'est  le 
toucher  rectal  qui  vous  permettra  de  compléter  la  palpation 
de  Furèthre.  Soyez  cependant  prévenus  que  vous  ne  pourrez 
reconnaître  Turèthre  par  le  rectum  que  si  un  instrument  a  été 
au  préalable  introduit  dans  le  canal  urinaire.  C'est  donc  plu- 
tôt  l'instrument  que  l'urèthre  que  vous  pouvez  reconnaître. 
Quoi  qu'il  en  soit,  le  toucher  rectal  mérite  d'attirer  toute  votre 
attention. 

Toucher  rectal.  —  Le  toucher  rectal  est  un  des  modes 
d'exploration  qui  fournit  au  pathologiste  les  renseignements 
les  plus  utiles  et  les  plus  féconds  en  résultats  cliniques.  Il 
est  donc  nécessaire  de  l'étudier  spécialement  dans  ses  appli- 
cations au  diagnostic  des  maladies  des  voies  urinaires. 

La  partie  la  plus  inférieure  du  gros  intestin  est,  vous  le 
savez,  en  rapport  avec  la  vessie,  les  vésicules  séminales,  la 
prostate,  la  partie  profonde  de  l'urèthre.  C'est  la  face  anté- 
rieure du  rectum  qui  s'accole  à  ces  différentes  parties.  Les 
rapports  avec  la  vessie,  les  vésicules  et  la  prostate  sont  surtout 
intimes;  le  rectum  n'a  pas  encore  changé  de  direction,  il 
s'applique  exactement  sur  les  parties  qu'il  recouvre  et  dont  il 
n'est  séparé  que  par  une  couche  celluleuse.  Il  y  a  donc  une 
voie  d'exploration  facilement  utilisable,  et  qu*il  faut  d'autant 
plus  s'appliquer  à  connaître  que  le  toucher  rectal  fournit  non 
seulement  un  complément  d'observation  pour  l'urèthre,  mais 
constitue  la  seule  exploration  directement  applicable  au  bas- 
fond  vésical,  aux  vésicules,  à  la  prostate  et  à  la  partie  mem- 
braneuse de  l'urèthre.  C'est  vous  dire,  qu'il  faudra  sou- 
vent vous  y  exercer  afm  de  pouvoir  étudier  avec  soin  tout 
ce  qu'il  peut  vous  fournir.  Le  toucher  rectal  est  aussi  impor- 
tant dans  les  affections  des  voies  urinaires  de  T homme,  que 
le  toucher  vaginal  dans  les  maladies  utérines.  Il  a  avec  lui 
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plus  d'une  analogie,  et  doit  être  pratiqué  suivant  des  règles 
qui  vous  rappelleront  beaucoup  celles  qui  sont  prescrites 
pour  Texamen  digital  du  vagin  et  de  l'utérus. 

La  position  à  donner  au  malade  est  la  première  question 
à  examiner.  U  est  généralement  admis  que  pour  pratiquer  le 
toucher  rectal,  il  faut  placer  le  patient  sur  le  côté. 

Au  point  de  vue  qui  nous  occupe,  c'est  une  faute  véri- 
table que  de  procéder  à  cet  examen  dans  le  décubitus  latéral. 
Vous  pouvez  et  vous  devez  procéder  ainsi  quand  il  s'agit  de 
fistules,  de  fissures,  de  tumeurs  de  la  région  anale,  toutes  les 
fois  en  un  mot  qu'il  s'agit  de  voir.  Vous  pouvez  agir  ainsi 
encore  dans  certains  cas  d'altération  organique  du  rectum 
tels  que  cancer  et  rétrécissement,  alors  qu'on  peut  avoir  à 
explorer  telle  ou  telle  face  du  tube  intestinal  ;  en  faisant  pla- 
cer vos  malades  soit  à  droite,  soit  à  gauche,  vous  pouvez 
singulièrement  favoriser  la  manœuvre.  Mais  il  n'en  est  plus 
de  même  lorsqu'il  s'agit  d'un  sujet  soupçonné  de  lésions 
génito-urinaires;  c'est  la  paroi  antérieure  du  rectum  et  elle 
seule  que  le  chirurgien  a  intérêt  à  suivre  et  à  palper;  c'e.^ 
donc  en  avant  que  doit  r^arder  la  partie  la  plus  sensiLI 
du  doigt,  c'est-à-dire  sa  face  palmaire.  Il  y  a  une  raison  ' 
plus  décisive  encore.  Le  toucher  rectal,  de  même  que  le  i 
toucher  vaginal,  ne  vous  donnera  de  renseignements  précis  | 
et  complets  que  si  vous  le  combinez  avec  la  palpation  de 
rhypogastre,   et  cette  palpation  ne  peut  convenablement 
s'exercer  que  dans  le  décubitus  dorsal. 

Laissez  donc  le  malade  couché  sur  le  dos,  dans  la  mè^^ 
position  que  pour  la  palpation,  ayez  soin  seulement  qui! 
repose  bien  à  plat.  Vous  évitez  ainsi  toute  manœuvre  ulté- 
rieure, en  plaçant  d'emblée  l'index  dans  la  position  la  plus 
fSaivorable  pour  bien  sentir,  vous  avez  sous  la  main  la  paroi 
abdominale. 

Une  fois  le  doigt  introduit,  allez-vous  recueillir  au  basani 
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'es  notions  qu*il  vous  fournit?  Évidemment  non  ;  car  une 
pareille  manière  de  procéder  vous  exposerait  à  faire  un  exa- 
2}eQ  bien  imparfait.  Il  faudra  tout  d'abord  placer  le  doigt. 
V  MT  cela,  conduise^le  aussi  loin  que  possible.  Ne  vous 
préoccupez  dans  ce  premier  temps  que  de  le  faire  pénétrer 
^vec  douceur  et  lenteur.  Suivez  attentivement  les  parois  de 
.  lotestin  en  vous  laissant  guider  par  elles  et  en  avançant  au 
:  iT  et  à  mesure  qu'elles  se  déplissent.  Ne  vous  arrêtez  que 
lorsque  vous  ne  pourrez  pas  aller  plus  loin,  c'est-à-dire  lorsque 
ia  résistance  des  parties  molles,  refoulées  par  les  autres  doigts 
repliés,  s'opposera  à  une  pénétration  plus  profonde.  Alors, 
v.iis  alors  seulement,  commencez  à  explorer  en  procédant 
:•  lot  par  point,  des  parties  les  plus  profondes  aux  parties 
:/is  extérieures.  Pour  réussir  à  pratiquer  facilement  ce  ton- 
Jier  profond,  il  est  une  précaution  indispensable  :  graissez 
ljh  seulement  votre  doigt,  mais  aussi  l'anus  du  patient;  vous 
Feoduirez  largement  d'huile,  ou  de  préférence  de  cérat  ou  de 
xaunade.  Vous  évitez  ainsi  toute  difficulté  d'introduction, 
tjile  douleur  et  par  là  même  tout  arrêt  prématuré. 

Supposons  le  doigt  introduit  et  placé  comme  je  viens  de 

î  :  us  rindiquer,  et  voyons  ce  que  nous  permet  le  toucher  rectal. 

Au  point  le  plus  élevé  vous  rencontrez  la  vessie  qui  est  plus 

rl'is  ou  moins  accessible  suivant  les  âges.  Dans  les  premières 

^jïèes  de  la  vie,  on  peut  toucher  facilement  toute  la  &ce  pos- 

t4rieure,  tandis  qu'à  la  puberté  le  bas-fond  est  seul  encore 

a oiessible.  Il  sera  donc  possible  de  sentir  un  calcul  chez  l'en- 

i^t,  et  Ton  s'explique  ainsi  le  précepte  de  Celse,  qui  conseille 

d'accrocher  la  pierre  avec  le  doigt  porté  dans  l'intestin  pour 

h  faire  saillir  au  périnée.  Chez  Tadulte  vous  devez  encore, 

à  moins  d'hypertrophie  et  daltération  prostatiques,  atteindre 

le  bas- fond  vésical  ;  toutefois  vous  n'y  arrivez  qu'à  condition 

de  savoir  bien  toucher  et  de  vous  conformer  aux  règles  que 

je  TOUS  ai  indiquées. 
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A  peine  appréciable  en  général  à  partir  de  trente-cinq  ou 
quarante  ans^  le  bas-fond  vésical  peut  cependant  s'accuser 
nettement  pour  deux  causes  différentes  :  simple  distension  ou 
altération  de  structure. 

Qu'un  sujet  n*ait  pas  uriné  depuis  plusieurs  heures,  et  le 
toucher  rectal  permettra  d'apprécier  une  tumeur  lisse,  élas- 
tique, plus  ou  moins  saillante,  mais  siégeant  assez  haut, 
à  peu  près  à  la  limite  des  parties  accessibles.  11  ne  s'agit  alors 
que  d'un  fait  normal,  capable  seulement  d'en  imposer  si  Ton 
n'était  pas  prévenu.  A  côté  de  cette  distension  toute  physi<> 
logique,  s'en  place  une  autre  dont  la  connaissance  esl 
beaucoup  plus  importante.  C'est  encore  l'urine  qui  refoule  le 
bas-fond  vers  le  rectum,  mais  cette  fois  il  n'est  plus  à  sa 
place,  il  est  abaissé,  il  est  déformé. 

Le  doigt  le  rencontre  facilement,  et  la  saillie  que  Ton  con- 
state est  plus  ou  moins  prononcée,  selon  le  d^ré  de  réplé- 
tion  de  la  vessie.  Dans  le  cas  de  rétention  avec  forte  disten- 
sion, la  tumeur  formée  par  le  bas-fond  vésical  peut  élre  si 
considérable,  tellement  rapprochée  de  l'orifice  anal,  qu'elle 
est  presque  immédiatement  rencontrée.  On  pourrait,  si  Ton  ! 
n*avait  quelque  expérience,  croire  à  la  présence  d'une  énorme 
tumeur,  ou  tout  au  moins  d'une  hypertrophie  prostatique 
des  plus  considérables. 

Lorsque  la  vessie  ne  se  vide  pas  complètement  et  n'oiïr? 
qu'un  certain  degré  de  réplétion,  le  toucher  rectal  seul  pour- 
rait ne  pas  vous  renseigner.  C'est  dans  ces  cas  que  la  combi- 
naison du  palper  hypogastrique  et  du  toucher  rectal  vou> 
viendra  puissamment  en  aide.  Vous  saisissez,  entre  la  main 
qui  déprime  l'hypogastre  et  le  doigt  qui  s'applique  sur  le  bas- 
fond  vésical,  une  tumeur  globuleuse,  résistante,  qui  se  tend 
sous  l'influence  de  votre  pression. 

Le  toucher  que  vous  pratiquez  de  la  sorte  est  tout  à  laii 
l'analogue  de  celui  qui  se  pratique  chez  la  femme  et  à  l'aide 
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iu'iuel  on  peut  successivement  saisir  rulérus  et  ses  annexes 
:r.tre  le  doigt  et  la  main.  Vous  pourrez,  chez  Fhomme,  ainsi 
fdisir  et  passer  en  revue  le  bas-fond  de  la  vessie,  et  même, 
chez  les  enfants,  les  jeunes  gens  et  chez  tous  les  sujets  mai- 
^,  la  plus  grande  partie  du  corps  de  la  vessie.  Cette  com- 
:  maison  de  manœuvres  vous  sera  non  moins  profitable  pour 
Ikû  faire  l'examen  de  la  prostate  à  l'aide  du  toucher.  Vous 
n}e  permettrez  de  vivement  vous  recommander  ce  mode 
feiamen;  il  vous  fournira  souvent  les  plus  utiles  renseigne* 
Œents. 

Le  palper  hypogastrique  ne  peut,  dans  bien  des  cas,  vous 
renseigner  à  lui  seul  sur  le  véritable  état  du  réservoir  uri- 
naire,  et  vous  savez  cependant  combien  il  est  nécessaire  de 
savoir  s'il  se  vide  complètement.  J'aui*ai  à  vous  démontrer 
iue  vous  ne  pouvez  guère  compter  sur  la  percussion  dans 
les  cas  très  nombreux  où  la  vessie,  bien  que  remplie,  ne  s*élève 
pas  au-dessus  du  pubis.  Dans  les  cas  de  rétention  partielle, 
alors  que  la  distension  ne  se  fait  que  d'une  façon  progressive 
et  lente,  c'est  en  effet  vers  l'excavation  du  sacrum  que  la  vessie 
se  dirige,  c'est  dans  le  petit  bassin  qu'elle  plonge^  et  il  faut, 
^:ins  ces  cas,  une  bien  grande  quantité  d'urine  pour  que  la 
messie  remonte  vers  le  détroit  supérieur.  Ces  cas  sont  vul- 
riires,  et  je  vous  montrais  tout  à  Theure  que  le  malade  cou- 
né  au  n*  2  ne  vidait  pas  sa  vessie,  alors  cependant  que  la 
palpation  ne  nous  faisait  rien  sentir  à  Thypogastre  et  que  la 
[»ercu$sion  fournissait  un  son  clair  jusqu'au  pubis.  Le  tou- 
cher rectal  combiné  avec  le  palper  de  l'hypogastre,  nous  fit 
'Je  suite  constater  une  saillie  volumineuse  et  résistante  que 
nous  avons  fait  disparaître  en  pratiquant  le  cathétérisme  éva- 
^uateur  et  en  retirant  trois  cents  grammes  d'urine. 

Les  modifications  survenues  dans  la  consistance  et  l'épais- 
^ur  ne  sont  pas  d'une  importance  moindre;  ce  n'est  que  par 
la  combinaison  du  palper  et  du  toucher  que  vous  pourrez 
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VOUS  en  rendre  exactement  compte  ;  c'est  ainsi  que^  souvent, 
il  vous  sera  donné  d'établir  ou  de  compléter  un  diagnostic. 
Chez  le  malade  du  n^  14,  qui  est  atteint  de  cancer  de  la  vessie, 
les  signes  fonctionnels  indiquaient  comme  très  probable  une 
lésion  organique  ;  le  toucher  rectal  uni  au  palper  hypogastrique 
ont  changé  ces  probabilités  en  certitude.  Nous  avons  pu,  en 
effet,  sentir,  au-dessus  d'une  prostate  peu  hypertrophiée,  une 
masse  dure,  résistante,  quelque  peu  bosselée.  Le  cathétérisme 
explorateur  nous  eût  certainement  permis  de  sentir  dans  la 
vessie  ces  épaississements  et  ces  bosselures  ;  mais  il  ne  nous 
aurait  pas  renseignés  plus  exactement.  Il  aurait  été,  de  plus, 
douloureux  pendant  la  manœuvre,  et  il  serait  devenu  Voca- 
sion,  comme  c'est  la  règle  presque  absolue  dans  ces  cas,  de 
douleurs  prolongées  plus  ou  moins  vives  et  qui,  souvent,  ue 
disparaissent  plus.  Gomme  cet  exemple  vous  le  montre, 
l'induration  du  bas-fond  vésical  est  un  fait  grave. 

Peu  marquée  et  rare  d'ailleurs  dans  la  cystite  chronique, 
nulle  dans  le  fongus  villeux,  elle  ne  s'observe,  à  vrai  dire, 
surtout  avec  bosselures,  que  dans  la  dégénérescence  cancé- 
reuse. 

Je  ne  fais  que  vous  signaler,  chemin  faisant,  la  douleur 
qu'éveille  parfois  le  doigt  au  niveau  de  la  région  vésicale; 
c'est  un  fait  de  moindre  importance  parce  qu'il  se  rencontre 
dans  des  circonstances  très  diverses. 

Je  dois  revenir  un  instant  sur  un  point  déjà  signalé  à  votre 
attention  :  je  veux  parler  du  toucher  rectal  chez  lescalcu- 
leux.  C'est  un  élément  très  utile  du  diagnostic  chez  l'enfant; 
ajoutons  que,  dans  quelques  cas,  vous  pourrez,  soit  chez 
l'adulte,  soit  chez  le  vieillard,  arriver  par  cette  voie  à  recon- 
naître la  présence  d'une  pierre.  Mais  il  faut,  pour  cela,  deux 
conditions  particulières.  D  une  part,  le  cul-de-sac  vésical 
doit  être  abaissé  et  renfermer  plus  ou  moins  de  liquide,  et, 
d'autre  part,  il  vous  faut  recourir  à  une  manœuvre  empruntée 
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aux  accoucheurs.  Après  avoir  appliqué  le  doigt  contre  la 
paroi  vésicale,  vous  lui  imprimez  un  petit  choc  rapide;  après 
quoi,  le  calcul,  s'il  est  suffisamment  gros,  suffisamment  mo- 
bile, suffisamment  dense,  retombe  en  donnant  une  sensation 
de  retour  analogue  au  ballottement  fœtal.  Mais,  sachez-le 
bien,  c'est  là  un  signe  des  plus  rares,  peu  utile  en  somme, 
et  dont  je  ne  vous  entretiens  qu'à  titre  de  renseignement. 
Le  toucher  rectal  ne  permet  pas  d'apprécier  le  volume 
de  la  pierre,  je  m'en  suis  assuré  chez  de  jeunes  sujets. 
Chez  eux,  d'ailleurs,  s'il  est  facile  de  sentir  la  pierre  par  le 
rectum,  il  Test  bien  moins,  même  sous  le  chloroforme,  de  la 
saisir  entre  la  main  et  le  doigt.  La  paroi  abdominale  se  con- 
tracte malgré  l'anesthésie,  résiste  et  empêche,  le  plus  sou- 
vent, de  combiner  le  palper  hypogastrique  et  le  toucher  rectal. 

Une  fois  le  bas-fond  vésical  examiné,  il  vous  suffira  de 
porter  le  doigt  à  droite  et  à  gauche  de  la  ligne  médiane  pour 
rencontrer  les  vésicules  séminales.  Très  facile  dans  la  majorité 
^  cas,  leur  exploration  est  presque  toujours  possible,  même 
lorsqu'une  prostate  volumineuse  rend  leur  recherche  un  peu 
plus  pénible.  Quoi  qu'il  en  soit,  vous  êtes,  comme  je  vous  Tai 
savent  fait  remarquer  au  lit  du  malade,  conduits  à  les  exami- 
ner dans  des  circonstances  différentes.  Tantôt  il  s'agit  de 
^  éclairer  sur  une  affection  testiculaire  déjà  existante  et  de 
confirmer  ce  que  l'examen  du  scrotum  vous  a  fait  recon- 
oaitre;  tantôt,  au  contraire,  épididyme  et  canal  déférent  sont 
^ns,  mais  il  existe  un  ensemble  particulier  de  troubles  uri- 
oaires.  L'exploration  des  vésicules  aura  ici  une  valeur  toute 
spéciale,  car  elles  sont  souvent  frappées  de  bonne  heure  pai* 
I  altération  tuberculeuse,  qui  s'y  traduit  soit  par  des  bosse- 
lures assez  nettes,  soit  par  un  empâtement  diffus  et  dur.  Telle 
^^t  l'histoire  clinique  des  n""  1 2  et  23  de  la  salle  Saint- 
Vincent. 

^prostate  est  l'objectif  principal  du  toucher  rectal.  Vous 
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avez  à  reconnaître  son  volume,  sa  consistance,  sa  forme,  sa 
sensibilité.  Il  est  facile  de  reconnaître  par  le  toucher  rectal 
ces  diverses  modifications.  Elles  deviendront  très  nettes  si 
vous  combinez  le  palper  hypogastrique  et  le  toucher  rectal, 
si  vous  examinez  la  prostate  comme  on  examine  le  corps  de 
l'utérus.  Dans  l'hypertrophie  de  la  prostate,  que  vous  observez 
si  souvent  dans  nos  salles  et  que  vous  rencontrerez  journelle- 
ment dans  la  pratique,  les  renseignements  du  toucher  n'ont 
cependant  pas  une  valeur  absolue.  La  glande  peut  proémi- 
ner  beaucoup  du  côté  de  l'urèthre  et  de  la  vessie  :  elle  peut 
gêner  considérablement  la  miction  et  ne  faire  cependant 
qu'un  relief  modéré  ou  même  nul  vers  le  rectum.  Si  j'ajoute 
que  la  réciproque  est  vraie,  vous  serez  convaincus  comme 
moi  que  les  renseignements  fournis  par  le  doigt  ne  doivent 
être  admis  qu'à  titre  de  probabilité  et  nullement  de  certitude. 
C'est  une  forte  présomption,  j'en  conviens,  mais  rien  de  plus. 
C'est  au  toucher  intra-uréthral,  c'est-à-dire  au  cathétérisme 
explorateur,  que  vous  aurez  recours,  si  vous  voulez  faire  un 
diagnostic  exact. 

11  n'en  est  pas  de  même  de  certaines  modifications  de 
forme  et  de  consistance,  modifications  dont  l'étude  présente 
un  intérêt  tout  particulier.  S'il  vous  arrive  de  rencontrer  une 
prostate  volumineuse  de  consistance  ligneuse,  offrant  des 
bosselures  très  dures,  très  acuminées,  vous  devrez  craindre 
une  dégénérescence  carcinomateuse.  Le  cancer  primitif  de 
cette  glande  est  rare,  mais  beaucoup  moins  qu  on  ne  le  dit. 
Mon  attention  fut  pour  la  première  fois  attirée  sur  ce  point 
à  propos  d'un  malade  que  je  vis  autrefois  avec  Nélaton.  Notre 
illustre  maître,  se  basant  sur  les  signes  que  je  viens  de  vous 
signaler,  avait  songé  à  une  altération  organique  que  je  ne  crus 
pas,  je  l'avoue,  devoir  admettre;  mais,  trois  ans  plus  tard, 
la  mort  survint  à  la  suite  d'un  vaste  cancer  diffus  du  bassin, 
cancer  accompagné  de  paraplégie.  Méfiez-vous  de  cette  forme 
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Me  est  absolament  insidieuse  et  le  néoplasme  a  une  marche 
i^  plus  eoTahissantes,  conune  j'ai  été  à  même  de  le  cons- 
liier  chez  plusieurs  malades. 

La  dureté  excessive  et  totale,  la  forme  même  des  bosselures, 
.état  général  et  les  circonstances  concomitantes  ne  nous 
-rnnettent  pas  de  confondre  le  cancer  naissant  avec  les 
lyaox  tuberculeux,  toujours  plus  ronds,  plus  globuleux, 
^C'ins  durs,  plus  disséminés,  isolables  au  milieu  de  tissus 
int  la  consistance  est  demeurée  normale,  quelquefois 
ramollis. 

Indolente  à  l'état  normal,  la  prostate  acquiert  par  le  fiut  de 

.i  phlegaïasie  une  sensibilité  plus  ou  moins  vive  que  la 

ression  révèle,  que  le  malade  accuse.  Dans  l'un  et  l'autre 

as,  on  est  en  présence  d*une  prostatite  qui  peut  rester  à  l'état 

simple  comme  chez  le  cocher  couché  au  n^  22,  ou  devenir 

franchement  phl^moneuse  et  finalement  suppurée. 

Vous  avez  assisté  à  ces  phases  successives  chez  le  jeune 
homme  couché  au  n*  1 5.  Après  avoir  constaté,  il  y  a  dix 
.  urs,  à  son  entrée,  de  la  dysurie,  des  douleurs  vives  que 
.t  malade  localisait  dans  la  région  périnéale  et  anale,  une 
l'igmentation  de  volume  de  toute  la  prostate,  mais  particu- 
^rement  du  lobe  gauche»  une  sensibilité  vive  à  la  pression, 
:/;us  avons  dû,  ce  matin,  ouvrir  par  l'intestin  une  collec- 
t:  jQ  fluctuante  des  plus  évidentes.  Je  dois  à  ce  propos  atti- 
rer votre  attention  sur  un  fait  que  vous  constaterez  aisément 
ians  ces  cas.  Les  artères  qui  rampent  dans  l'épaisseur  des 
^•aroîs  du  rectum  prennent  un  développement  considérable 
jui  se  traduit  par  des  pulsations  très  analogues  à  celles  de  la 
ra<iiale,  c'est  un  véritable  pouls  rectal.  Déterminez  bien  leurs 
apports  possibles  avec  les  points  fluctuants  au  cas  où  vous 
ievrez  intervenir  avec  le  bistouri,  et  tenez-en  toujours  compte 
iaos  l'examen  de  la  prostate  et  du  bas-fond  vésicaL 

A  l'état  normal ,  Vurèthre  est  inaccessible  au  doigt  ou, 
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pour  mieux  dire,  il  ne  donne  aucune  sensation  spéciale  el 
ne  peut  être  distingué  des  autres  parties  molles,  mais  il 
n'en  est  plus  de  même  lorsqu'il  est  distendu  par  un  corps 
étranger,  que  celui-ci  soit  accidentel  (calcul,  fragment  de 
sonde)  ou  conduit  par  le  chirurgien  (explorateur,  bougie, 
cathéter,  etc.). 

Ne  négligez  jamais  cette  notion  quand  vous  serez  en  pré- 
sence d'un  cathétérisme  difficile,  car  elle  vous  permettra  de 
reconnaître  si  le  bout  de  votre  instrument  a  franchi  ou  non 
le  pubis,  et,  s'il  est  arrêté,  elle  vous  apprendra  d'une  façon 
certaine  où  siège  l'obstacle,  si  c'est  au  bulbe,  si  c'est  à  la  ré- 
gion prostatique.  Le  toucher  rectal  n'est  pas  seulement  un 
guide  utile  pour  l'exploration,  il  peut  être  un  adjuvant  pré- 
cieux pour  faciliter  le  cathétérisme.  Vous  avez  pu  voir, 
pendant  plusieurs  semaines  au  n*  5  de  notre  salle  Saint-Vin- 
cent, un  malade  atteint  de  cystite  pseudo-membraneuse,  et 
que  l'on  ne  parvenait  à  sonder  qu'à  la  condition  expresse  de 
mettre  le  doigt  dans  le  rectum  pour  guider  la  sonde  et  la 
porter,  pour  ainsi  dire,  jusque  dans  la  vessie.  Nous  n'insis- 
terons pas  pour  le  moment  sur  ces  faits,  dont  nous  vous 
démontrerons  mieux  l'importance  en  étudiant  le  cathété* 
risme. 

Âi-je  besoin  de  vous  dire  que  chez  la  femme  le  toucher 
rectal  fait  place  au  toucher  vaginal  qui  permet  de  suivre  tout 
l'urèthre  et  d'atteindre  le  corps  de  la  vessie  dans  sa  plus  grande 
étendue.  Les  lésions  urinaires  passent  pour  rares  chez  la 
femme.  Vous  observerez  cependant  assez  souvent  chez  elles 
les  différentes  formes  de  la  cystite  ;  vous  rencontrerez  des 
calculs,  et  le  cancer  de  la  vessie  ne  les  épargne  pas.  Le  tou- 
cher vaginal  vous  donnera  dans  tous  les  cas  des  renseigne- 
ments fort  utiles.  Il  vous  permettra  d'apprécier  le  degré  de 
sensibilité  de  la  vessie,  de  vous  rendre  un  compte  exact  de 
sa  résistance,  de  son  épaisseur,  de  ses  bosselures.  Souvent  il 
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Vins  sen  possible  de  reconnaître  à  travers  la  cloison  vésico- 
•î^ale  la  présence  de  calculs.  Chez  une  femme  que  l'on 

•  rc'vait  atteinte  de  névralgie  utérine,  il  suffît  à  mon  excellent 
maître  le  professeur  Richet,  de  pratiquer  le  toucher  pour 
i:nrmer  la  présence  d'une  pierre  dans  la  vessie. 

fai  pu  vous  faire  observer  récemment  une  malade  à 
lîqadle  j'ai  pratiqué  la  taille  vaginale.  On  reconnaissait 
ficflement  la  pierre  par  le  vagin. 

Je  TOUS  signalerai  encore,  pour  bien  vous  démontrer 
!  importance  de  ce  mode  d'exploration,  un  fait  de  ma  pratique. 
Chez  une  femme  âgée,  venue  d'un  département  avec  l'inten- 
*J>a  bien  arrêtée  de  ne  se  soumettre  qu'à  la  lithotritie,  je  re- 
:oQnus,  par  le  cathétérisme,  non  seulement  une  pierre,  mais 
nie  grosse  pierre,  fort  dure.  Je  dus  déclarer  que  la  lithotritie 
3*était  pas  possible.  J'obtins  à  grand*  peine  le  consentement 
le  la  patiente  pour  la  taille.  Elle  me  déclara  qu'elle  n'y  con- 
sentait qu'à  la  condition  de  ne  subir  l'examen  vaginal  qu'au 
moment  même  de  l'opération  et  sous  le  chloroforme.  Aussi  ma 
>uq)rise  fut-elle  grande,  lorsque  je  pratiquai  le  toucher,  de 
trouver  la  paroi  vaginale  supérieure  perforée;  en  écartant  la 
[•aroi  postérieure,  on  voyait  à  l'œil  nu  le  calcul  à  travers  une 

•  uverture  de  la  largeur  d'une  pièce  d'un  franc.  Le  calcul  l'ob- 
tarait  assez  complètement  pour  que  l'incontinence  d'urine, 
quoique  évidente,  ait  pu  être  attribuée  jusqu'alors  à  la  fré- 
quence et  à  la  rapidité  impérieuse  des  mictions. 

11  est  donc  facile  de  prouver  l'utilité  du  toucher  vaginal 
appliqué  au  diagnostic  des  afTections  vésicales  chez  la  femme, 
et  je  n'ai  pas  à  insister.  Je  tiens  seulement  à  vous  dire  que  les 
rêsuhats  que  vous  donnera  cette  exploration  gagneront  tou- 
jours en  précision,  si  vous  la  combinez  avec  la  palpation  de 
i'hypogastre. 

Percussion  .  —  Aux  signes  fournis  par  la  vue,  par  le  palper. 
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par  le  toucher,  il  faut,  pour  que  votre  examen  soit  complet 
joindre  les  notions  données  par  la  percussion.  Toutefois,  j 
puis  vous  le  dire  d'avance,  elle  ne  vous  renseigne  que  peu  o\ 
pas,  soit  qu'on  l'applique  à  la  délimitation  du  rein,  soit  qu'oi 
lui  demande  des  renseignements  sur  l'état  de  plénitude  di 
réservoir  urinaire. 

Si  nous  prenons  comme  exemple  un  homme  sain,  uou 
trouvons  la  région  du  rein  sonore  en  avant,  mate  en  arrière 
dans  une  très  petite  étendue.  Or  il  en  est  de  même  dans  fô 
cas  pathologiques,  à  moins  de  tumeur  rénale  considérable; 
encore  est-il  possible  dans  ces  cas  qu'une  anse  intestinale 
se  glisse  sous  la  paroi  abdominale.  Rappelez-vous  notre  n""  23 
dont  j'ai  déjà  eu  à  vous  parler  ;  le  flanc  gauche  présente  une 
voussure  facile  à  constater  dès  la  première  inspection  ;  h 
palper  nous  fait  sentir  une  tumeur  énorme,  bosselée,  solide; 
et  cependant  la  percussion  ne  donne  rien  d'anormal,  à  moins 
de  déprimer  fortement  les  parois  de  l'abdomen. 

Incertaine  et  par  suite  le  plus  souvent  inutile  à  la  région 
rénale,  la  percussion  est-elle  plus  fructueuse  à  l'hypogastre? 
Cette  question  a  lieu  de  vous  étonner,  car  vous  avez  lu,  vous 
avez  entendu  dire  qu'il  suffit  de  percuter  pour  juger  du  plus  ou 
moins  de  plénitude  du  réservoir  urinaire.  Et  cependant,  une 
pareille  manière  de  voir  est,  je  n'hésite  pas  à  vous  le  dire  et 
je  désire  que  vous  ne  l'oubliiez  pas,  non  seulement  une  er- 
reur, mais  une  erreur  dangereuse.  C'est  une  erreur,  car  si  la 
percussion  vous  révèle  aisément  la  présence  d'une  vessie 
énorme,  elle  est  le  plus  souvent  muette  en  présence  d'une 
dilatation  modérée.  C'est  une  erreur  dangereuse,  car,  trompés 
par  une  sonorité  normale,  vous  méconnaîtrez  la  présence  de 
cinq  ou  six  cents  grammes  d'urine  dans  une  vessie  et  n'éta- 
blirez pas  le  traitement  approprié.  Pour  se  rendre  compte  de 
ces  différences  entre  la  théorie  et  la  pratique,  je  vous  rappel- 
lerai ce  que  nous  disions  il  y  a  un  instant  à  propos  du  toucher 
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Tintai.  Dans  le  cas  de  rétention  subite  frappant  une  vessie 
fâioe,  le  réservoir  urinaire  s'élève  dans  la  cavité  abdominale, 
tandis  qu'il  se  développe  surtout  aux  dépens  de  l'excavation 
ZrrlTienne,  quand  il  s'agit  d'une  rétention  lente  et  progressive. 
L  est  le  toucher  rectal  joint  à  la  palpation  qui  seul,  en  pareil 
.dSj  pourra  vous  éclairer  d'une  façon  précise;  nous  faisons, 
bien  entendu  pour  le  moment,  abstraction  du  cathétérisme. 
La  percussion,  en  effet,  ne  fournit,  dans  ces  cas,  qu'une  ma- 
dté  bien  relative  ou  ne  permet  de  constater  aucune  différence 
de  son.  J'ai  pu  dans  bien  des  cas  m'en  assurer  et  contrôler 
;>âr  le  cathétérisme  l'erreur  de  la  percussion.  Sans  doute  la 
zercussion  de  la  cuisse  vous  donne  le  plus  bel  exemple  de  la 
matité.  Vous  connaissez  l'adage  classique  :  tatiquam  percussi 
:moris.  Hais  si,  au  lieu  de  percuter  le  plein  de  la  cuisse,  vous 
TOUS  rapprochez  de  sa  racine,  si  vous  percutez,  par  exemple, 
immédiatement  au-dessous  du  pli  de  l'aine,  vous  obtiendrez 
de  la  sonorité.  Qu'est-ce  à  dire,  si  ce  n'est  que  le  coup  que 
TOUS  frappez  sur  la  cuisse  détermine  un  bruit  de  voisinage  et 
TOUS  fournit  en  réalité  à  la  fois  le  bruit  fémoral  mat  et  le  son 
clair  de  la  percussion  faite  au  voisinage  des  anses  intestinales. 
On  ne  peut  donc  s'étonner,  après  avoir  fait  cette  petite  expé- 
rience, que  le  globe  vésical  plongé  au  milieu  des  anses  de 
rintestia  ne  puisse  pas  toujours  répondre,  par  une  matité  bien 
appréciable,  aux  manœuvres  de  la  percussion.  Pour  peu  qu'il 
TOUS  reste  un  sujet  de  doute  après  avoir  fait  le  palper  hypo- 
gastrique  et  la  percussion,  recourez  à  la  manœuvre  qui  con- 
siste à  combiner  le  toucher  rectal  et  la  palpation  de  l'hypo- 
gastre.  C'est  le  moyen  de  ne  pas  se  laisser  induire  en  erreur 
dans  les  cas  douteux. 
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VINGT-TROISIÈME  LEÇON 

CONSIDÉRATIONS   ANATOMIQUES   ET   PHYSIOLOGIQUES 

SUR  l'urethre  de  l'homme 


Nécessité  de  cette  étude. 

I.  Anatomie. 

Division  de  Curèthre  :  division  anatoniique;  division  chirurgicale  de  Vclpeau, 
de  M.  Richet  ;  division  de  l'auteur  en  régions  naviculaire,  pénienne,  scrotale. 
périnéo-bulbaire,  membraneuseï  prostatique. 

Direction  :  courbe  normale  ;  possibilité  de  redressement  ;  mécanisme  de  ce 
redressement  ;  parties  fixes,  parties  mobiles.  Courbure  et  coudure.  Direction  et 
forme  différentes  des  parois  supérieure  et  inférieure  :  la  première  est  réguliè- 
rement courbe,  la  seconde  est  une  ligne  brisée. 

Longueur  :  Influence  des  âges.  Les  résultats  des  mensurations,  quoique  exacts. 
ne  peuvent  servir  de  guide  pour  apprécier  le  degré  de  pénétration  des  instru- 
ments. 


Avant  d'aborder  l'étude  du  cathétérisme  il  nous  a  paru 
nécessaire  de  vous  dire  quelques  mots  de  l'anatomie  et  de  la 
physiologie  de  l'urèthre.  Les  nombreuses  et  excellentes  des- 
criptions que  vous  lisez  dans  nos  auteurs  d'anatomie  descrip- 
tive et  chirurgicale,  nous  permettront  de  nous  borner.  Nous 
n'entendons  pas  faire  un  chapitre  d'anatomie  et  de  physio- 
logie pures  et  l'intercaler  dans  nos  entretiens  cliniques.  Ce 
serait  presque  un  hors-d'œuvre. 

Mais  ceux  d'entre  vous  qui  suivent  habituellement  notre 
service,  savent  combien  il  est  indispensable  de  procéder  am- 
tomiquement  lorsqu'un  instrument  parcourt  lurèthre,  et 
combien,  dans  les  mêmes  circonstances,  il  importe  de  tenir 
compte  de  la  physiologie. 

Même  nécessité  pour  Tinterprétation  des  phénomènes 
pathologiques.  Vous  ne  comprendrez  leur  langage  et  vous  ne 
saurez  l'interpréter  que  si  vous  ne  séparez  pas  les  notions 
anatomiques  et  physiologiques  de  celles  que  vient  soumettre 
à  votre  jugement  de  clinicien  l'état  pathologique.  Enfin,  sans  la 
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liniqae,  raDatomie  seule  est  incapable  de  renseigner  exacte- 
ment sur  les  conditions  nécessaires  à  la  création  d'instruments 
::Qt  le  calibre,  la  longueur  et  la  forme  soient  appropriés  i 
:  us  les  besoins  du  cathétérisme  et  des  opérations. 

Ile  cette  étroite  alliance  ne  vont  pas  naître  seulement  des 
i'onées  précises  applicables  à  la  manœuvre  instrumentale, 
dU  diagnostic,  au  pronostic  ou  au  traitement.  Par  une  juste 
réciprocité,  l'étude  clinique,  faite  avec  le  concours  de  Fana- 
*waiie  et  de  la  physiologie,  vous  fournira  des  notions  entiè- 
rement utilisables  au  bénéfice  de  ces  deux  sciences. 

Je  n'hésite  pas  à  vous  le  dire  :  j'ai  la  conviction  que  l'on 
le  peut  bien  apprécier  tout  ce  que  peuvent  enseigner  l'ana- 
tniie  et  la  physiologie,  qu'en  étudiant  au  Ut  du  malade  après 
ivoir  appris  à  l'amphithéâtre  et  dans  le  laboratoire. 

En  ce  qui  concerne  l'urèthre,  ce  que  je  vais  vous  enseigner 
ae  me  parait  utile  à  dire  et  ne  me  semble  ajouter  quelque 
.hose  à  ce  qui  déjà  a  été  si  bien  fait  et  si  bien  dit,  que  parce 
'lue  je  n'ai  cessé,  depuis  plus  de  dix  années,  de  faire  sur  le 
vivant  ce  que  vous  me  permettrez  d'appeler  de  l'anatomie  et 
ie  la  physiologie  cliniques. 

Au  surplus,  ce  que  je  vous  expose  aujourd'hui,  je  l'm  plu- 
sieurs fois  professé  dans  cet  amphithéâtre  et  sans  cesse  indi- 
qué an  cours  des  visites  dans  les  salles  ;  je  suis  bien  aise  de 
penser  que  déjà  ces  notions  ne  sont  plus  choses  très  nou- 
velles; elles  ont  été  entendues,  comprises,  et  peut-être  appré- 
ciées par  ceux  qui  veulent  bien  suivre  mon  enseignement. 

Rassurez-vous,  je  n'ai  pas  l'intention  de  ne  vous  parler 
que  de  ce  que  j'ai  pu  apprendre  en  observant.  Je  veux 
vous  être  plus  utile  en  ne  n^ligeant  pas  l'occasion  d'ajouter 
à  ce  que  je  sais,  ce  qui  est  nécessaire  à  rappeler  de  l'enseigne- 
ment de  vos  maîtres. 
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I.  ÂNATOMIE. 

Division  de  l'urèthre  en  régions.  —  Pour  le  chirurgien 
l'urëthre  n'est  pas  seulement  le  canal  excréteur  de  Turine; 
c'est  surtout  le  chemin  qu'il  doit  parcourir  pour  arriver  à  ia 
vessie,  le  canal  qu'il  a  charge  de  rendre  libre  lorsqu'il  est 
obstrué,  de  guérir  lorsqu'il  est  malade,  et,  avant  tout,  de 
savoir  examiner  méthodiquement,  point  par  point  dans  toutes 
ses  parties. 

Les  anatomistes  le  divisent  en  trois  portions.  Au  point  de 
vue  anatomique  pur  cette  division  est  parfaitement  justifiée 
et  très  suffisante.  La  portion  spongieuse,  la  portion  membra- 
neuse, la  portion  prostatique  sont  distinguées  par  leur  siège 
et  par  la  nature  des  tissus  qui  les  entourent. 

Au  point  de  vue  chirurgical  cette  division  est  insuffisante, 
du  moins  pour  la  première  partie  du  canal,  car  la  clinique 
n'a  aucunement  besoin  de  changer  les  divisions  acceptées 
pour  les  portions  profondes,  membraneuse  et  prostatique. 
Aussi  bien,  ces  deux  parties  réunies  forment  à  peine  à  elles 
deux  le  quart  de  l'étendue  totale  de  Turèthre.  Mais  cette 
longue  portion,  qui  s'étend  du  méat  au  collet  du  bulbe,  qui  est, 
vous  le  savez,  mobile  et  superficielle  dans  une  bonne  partie  de 
son  étendue,  fixe  et  relativement  profonde  ensuite,  variable 
dans  sa  longueur,  ne  pouvait  pas  ne  pas  être  divisée  en 
régions  chirurgicales. 

Plusieurs  auteurs,  parmi  lesquels  il  faut  citer  Velpeau,  ont 
distingué  une  portion  bulbeuse  et  une  portion  spongieuse 
proprement  dite.  Le  professeur  Richet  tient  avant  tout  compte 
de  la  mobilité  de  la  portion  pénienne  pour  la  séparer  au 
point  de  vue  chirurgical  de  la  portion  périnéale.  Nous  pla- 
çant à  la  fois  au  point  de  vue  de  l'anatomie  et  de  la  clinique, 
voulant  assigner  à  l'instrument,  qui  pénètre  le  canal,  des 
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f>'Àû\s  de  repère  très  précis,  à  Faide  desquels  il  soit  possible 
de  bien  désigner  les  étapes  qu'il  parcourt,  et  les  points 
^^  il  s*aiTête  ;  voulant,  en  un  mot,  que  Turèthre  puisse  dans 
':ute  son  étendue  être  examiné  par  régions  et  non  par  cen- 
tinièlres,  nous  avons  coutume  de  diviser  la  portion  spon* 
t'^M  de  i'urèthre  en  quatre  régions  :  la  région  naviculaire, 
i  région  pénienne  proprement  dite,  la  région  scrotale  et  la 
>?ion  périnéo-bulbaire. 

Anatomiquement  ces  quatre  régions  sont  faciles  à  définir. 
La  première  répond  à  la  partie  de  Turèthre  qui  est  enchâssée 
i^s  le  gland;  la  seconde  s'étend  jusqu'à  la  racine  de  la 
'rrge,  c'est-à-dire  jusqu'à  l'entrée  de  l'urèthre  dans  le  scro- 
^ 'u;  la  troisième  est  représentée  par  toute  la  partie  de 
î!:rè(hre  comprise  dans  la  traversée  du  scrotum;  la  quatrième 
t::ln,  s'étend  de  la  limite  postérieure  du  scrotum  à  l'entrée  de 
torèthre  sous  le  pubis,  alors  qu'à  la  portion  spongieuse  va 
accéder  la  portion  membraneuse. 
An  point  de  vue  clinique  cette  division  est  tout  aussi  jus- 
•cible. 

(foi  ne  sait  que  dans  la  portion  naviculaire  peuvent  s'arrê- 
ter et  séjourner  des  corps  étrangers ,  que  c'est  dans  cette 
lênie  région  que  s'observent  les  rétrécissements  dits  cicatri- 
Or]<^  et  que  dans  cette  partie  du  canal  les  instruments  fins 
i  ivent  être  présentés  à  la  paroi  inférieure  et  non  à  la  paroi 
^::^rienre,  comme  il  est  de  règle  dans  toutes  les  autres 
'icious  du  canal. 

La  région  pénienne  est  la  partie  la  plus  mobile,  la  plus 
:  4»erficielle,  la  moins  fixe  dans  ses  dimensions  en  longueur. 
Us  rétrécissements  que  Ton  y  observe,  les  fistules  que  l'on  a 
i  y  opérer  se  présentent  avec  des  caractères  pathologiques, 
ivec  des  nécessités  opératoires  absolument  spéciales.  L'in- 
strument qui  parcourt  cette  portion  du  canal,  le  corps  étran- 
t*^T  qui  y  est  engagé  sont  tout  à  fait  accessibles  au  palper. 

CUTOH.  —  TOUS  UBIH.  42 
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La  région  scrotale  de  Turèthre  est  différente  de  la  précé- 
dente. Elle  est  assez  fixe  et  déjà  profonde;  les  rétrécîssementi 
n'y  siègent  qu'assez  rarement,  et  cependant  un  examen  mé- 
thodique y  fait  souvent  découvrir  une  diminution  patholo- 
gique de  calibre  chez  les  individus  atteints  de  rétrécissemeoL^ 
blennori  hagiques.  Les  corps  étrangers  s'y  arrêtent  rarement. 
L'instrument  qui  la  parcourt  peut  être  facilement  reconno, 
mais  s'il  faut  l'atteindre  alors  qu'un  état  pblegmasique  a 
épaissi  le  scrotum,  qu'une  infiltration  ou  un  abcès  urinetii 
siègent  à  son  niveau,  les  difficultés  sont  sérieuses  ;  et  il  e^ 
nécessaire  de  se  rappeler  que,  grâce  à  sa  fixité,  c'est  par  la 
ligne  médiane  qu'il  convient  d'aller  à  la  rencontre  deL 
région  scrotale  de  Furèthre. 

La  région  périnéo*bulbaire  est  le  siège  d'élection  des  rétrt- 
cissements  blennorrhagiques  et  nous  pouvons  ajouter  que  c'est 
encore  dans  cette  région  que  s'observent  les  rétrécissemeoL^ 
traumaliques  qui  succèdent  aux  contusions  profondes  et  m 
déchirures  étendues  de  l'urëthre.  C'est  vers  elle  que  doit  It 
plus  souvent  se  diriger  le  bistouri  dans  les  infiltralion: 
d'urine,  c'est  vers  elle  encore  que  se  concentrent  les  recher- 
ches du  chirurgien,  loi^sque  les  circonstances  lobligenû 
pratiquer  l'uréthrotomie  externe  sans  conducteur.  L  urèlbre 
dans  cette  région  est  réellement  fixe  et  doit  être  exclusive- 
ment recherché  sur  la  ligne  médiane;  il  est  profond  et  ne 
peut  être  directement  senti  à  travers  les  parties  molles.  Le 
chirurgien  ne  peut  donc  le  reconnaître  par  le  toucher  que 
lorsqu'un  instrument  y  a  été  préalablement  introduit.  Voiif 
ne  devez  pas  oublier  que  chez  un  sujet  qui  n'a  pas  de  ti^' 
tules,  qui  n'a  pas  eu  d'infiltration  d'urine,  il  est  très  hé 
de  reconnaître  la  boule  d'un  explorateur,  même  d'un  faibie 
volume,  à  travers  le  périnée  et  jusqu'au-devant  du  pubis. 
c'est-à-dire  jusqu'aux  limites  extrêmes  de  la  région. 

Il  y  a  donc,  vous  le  voyez,  bien  des  raisons  pour  justifier 
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la  division  que  nous  vous  proposons.  Pour  notre  part,  nous 
2t:uods  que  nous  ne  saurions  bien  explorer  l*urèthre,  si 
o/os  ne  nous  en  référions  à  ces  données  que  justifient  si 
.mplèteaient  Tanatomie  et  la  pathologie. 

Les  diflërences  entre  ces  quatre  régions  d'une  même  portion 
ie  Turèthre  ne  sont  cependant  pas,  à  beaucoup  près,  aussi 
fr::entuées  que  celles  qui  distinguent  cette  première  partie 
U  Furèthre  des  portions  membraneuse  et  prostatique.  Nous 
wr  voalons  pas  encore  y  insister,  nous  réservant  d'être  plus 
iTdiicé  dans  cette  étude,  pour  nous  arrêter,  comme  il  con- 
rr::.t,  sur  cette  partie  si  importante  de  notre  sujet. 

Direction  de  lurèthre.  —  La  clinique  a  surabondam- 
Erot  démontré  que  des  instruments  rigides  de  formes  très 
CT^rses  peuvent  être  introduits  dans  Turèthre;  la  lithotritie, 
tb  particulier,  vous  fournit  chaque  jour  la  preuve  que  le 
OLal  peut  recevoir  et  facilement  tolérer  une  tige  absolument 
alite.  Pendant  toute  la  manœuvre  opératoire intra-vésicale, 
<  eit  en  effet  la  tige  de  l'instrument  et  c'est  elle  seule  que 
^Ltient  Furèthre,  qui  s'y  adapte  dans  toute  son  étendue. 

L'urèthre  n'est  cependant  pas  rectiligne,  vous  savez  qu'il 
ttt  courbe;  mais  vous  apprenez  au  lit  du  malade  qu'il  peut 
iiz^  inconvénient  être  redressé.  Pour  arriver  à  la  démons- 
htionde  ceËût  si  important,  Âmussat  avait  cru  nécessaire  de 
cirriger  les  erreurs  des  anatomistes  qui  décrivaient  l'urèthre 
fiûaune  ils  le  voyaient,  c'est-à-dire  avec  une  incurvation  mani- 
feste. Il  ne  put  arriver  à  cette  démonstration  que  par  des 
artifices  de  dissection;  mais  bien  que  la  description  de  ce 
diinirg^en  novateur  et  habile  ne  soit  pas  exacte,  elle  a  été 
cependant  fort  utile. 

Eq  clinique,  nous  avons  aussi  bien  à  savoir  que  l'urèthre  est 
:  urbe,  qu'à  reconnaître  que  sa  courbe  n'a  rien  d'absolument 
^^xe.  Nous  avons  donc  à  nous  rendre  compte  et  de  la  courbe 
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normale  du  canal,  el  des  conditions  qui  permettent  de  modi- 
fier cette  courbure. 

A  ce  second  point  de  vue  les  dissections  nous  fournissent  une 
première  démonstration.  11  est  très  difficile  de  déterminer  exac- 
tement la  courbe  uréthrale.  Les  procédés  les  plus  acceptés  des 
anatomistes  ;  les  sections  simples,  les  sections  après  congéla- 
tion, les  injections  solidifiables,  les  moulages,  le  durcissement 
par  les  acides  n'ont  donné  que  des  résultats  défectueux.  Le 
professeur  si  habile  et  si  consciencieux  qui  enseigne  Fana- 
tomie  dans  notre  Faculté  a  dû  imaginer  un  procédé  parti- 
culier pour  étudier  la  courbe  uréthrale,  et  ce  procédé  devait 
avant  tout  avoir  pour  but  d'immobiliser  cette  courbe. 

Elle  est  en  effet  très  facilement  modifiable  sur  le  cadavrt^. 
malgré  les  points  d'appuis  que  lui  fournissent  les  ligameoL^ 
pubio-prostatiques,  la  prostate,  l'aponévrose  moyenne  du  pé- 
rinée, le  ligament  suspenseur  de  la  verge  et  les  parties  molles 
que  traverse  l'urèthre. 

Elle  est  aussi  modifiable  sur  le  vivant,  mais  il  est  des  coq- 
ditions  pathologiques  qui  peuvent  rendre  difficile  ou  dange- 
reux le  redressement  du  canal. 

11  n'est  donc  pas  indifférent  de  connaître  exactement  1; 
courbe  de  l'urèthre,  d'approprier  le  mieux  possible  la  forme 
des  instruments  à  sa  direction.  Cela  peut  même  devenir  indis- 
pensable dans  les  cas  où  le  cathétérisme  offre  des  difficultés. 

Les  deux  parties  de  l'urèthre,  Turèthre  antérieur  ou  pré- 
pubien, l'urèthre  postérieur  ou  rétro-pubien,  c'est-à-dire,  la 
portion  spongieuse  d'une  part  et  les  portions  prostatique  n 
membraneuse  d^autre  part,  se  rejoignent  au  niveau  même  6 
pubis.  Quitter  Furèthre  pré-pubieo  pour  entrer  dans  sa  portii^ 
rétro-pubienne  et  de  là  pénétrer  dans  la  vessie,  telle  est  en  déii- 
nitive  la  formule  du  cathétérisme.  Aussi,  le  diirurgien  doit-il 
se  préoccuper;  1  "^  de  la  direction  de  la  partie  spongieuse,  T  de 
la  direction  de  la  partie  membraneuse  et  prostatique. 
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Si  Ton  met  l'urèthre  en  position  chirurgicale,  en  le  redres- 
sant et  en  le  tendant  légèrement,  on  eflEatce  Tangle  pénien  et 
i  OQ  read  presque  complètement  droite  la  partie  spongieuse 
da  canai.  Un  instrument  droit  introduit  dans  cette  position 
descend  directement  et  très  facilement,  il  ne  s'arrête  que 
dans  le  cul-de-sac  du  bulbe.  Cette  extrémité  inférieure  de  la 
p-artie  spongieuse  est  en  même  temps  le  point  le  plus  déclive 
de  toat  le  parcours  uréthral. 
A  partir  de  ce  point  Turèthre  contourne  la  symphyse 
do  pubis,  au-dessous  de  laquelle  il  passe  pour  gagner  par 
ca  trajet  régulièrement  ascendant  et  curviligne  la  face  posté- 
rieure de  cette  même  symphyse. 

Séparé  de  l'ogive  pubienne  par  un  intervalle  évalué  à  1 S  mil- 
lônètres,  il  remonte  au  niveau  de  la  réunion  du  tiers  infé- 
near  avec  les  deux  tiers  supérieurs  de  la  symphyse.  Il  gagne 
im  le  col  de  la  vessie  situé  en  arrière  du  corps  du  pubis  à 
h  hauteur  que  nous  venons  d'indiquer  et  environ  à  trois  centi- 
mètres de  distance  de  sa  face  postérieure. 

Dans  cette  partie  de  son  trajet  l'urèthre  est  relativement 
'ne.  L*aponévrose  moyenne  du  périnée  maintient  la  portion 
nembranense,  les  ligaments  pubio-prostatiques  et  l'ensemble 
'es  aponévroses  de  la  prostate  donnent  à  la  poilion  du  canal 
fiila  traverse  la  fixité  que  lui  est  propre.  Et,  s'il  est  vrai  que 
b  réplétion  et  la  vacuité  du  rectum  ou  de  la  vessie  peuvent 
iDodifier  la  direction  de  l'urèthre,  il  n'est  pas  moins  admis  et 
démontré  par  tous  les  anatomistes  et  les  chirui^ens,  que  la 
portion  de  l'urèthre  qui  s'étend  de  la  symphyse  des  pubis  au 
col  delà  vessie  est  et  demeure  manifestement  courbe.  11  est 
tout  aussi  vrai  que  la  portion  périnéo-bulbaire  de  l'urèthre 
P^cipe,  elle  aussi,  à  la  constitution  de  la  courbe  décrite  par 
fe  canal  urinaire. 

La  description  de  Blandin  et  celle  de  Gély,  de  Nantes, 
soQt  anatomiquement  exactes.  Pour  ces  chiruipens,  la 


6f(2  SIGNES  PHYSIQUES. 

portion  courbe  de  Turèthre  commence  en  avant  de  la  sym- 
physe xles  pubis,  au  niveau  de  l'attache  du  ligament  sus- 
penseur  de  la  verge  aux  corps  caverneux,  pour  se  terminer 
en  arrière,  au  col  de  la  vessie.  Dans  un  mémoire  considérable 
basé  sur  de  très  nombreuses  recherches  ^  Gély  a  voulu  dé- 
montrer que  :  «  la  concavité  urèthrale  se  rapporte  assez  sen- 
siblement à  une  portion  de  cercle  engendrée  par  un  rayon  de 
6  centimètres  et  qu'elle  comprend  un  peu  moins  du  tiers  de 
cette  circonférence.  »  Au  point  de  vue  anatomique,  ces  ap- 
préciations peuvent  être  contestées,  car  les  résultats  fournis 
par  les  auteurs  sont  fort  dissemblables,  mais  en  clinique  \e& 
opinions  de  Gély  ont  une  réelle  valeur.  J'aurai  roccasion. 
en  vous  parlant  du  cathétérîsme,  de  vous  montrer  leurs  utiles 
applications. 

Néanmoins,  il  suffit  d'examiner  quelques  préparations 
pour  s'assurer  que  la  courbe  urèthrale  est  variable  et  ne  peu! 
être  uniformément  ramenée  à  un  même  type.  Les  deux  dessins 
que  nous  mettons  sous  vos  yeux  (fig.  40  et  41)  vous  montrenl 
des  différences  considérables  dans  les  rayons  de  courbure, 
chez  le  jeune  homme  et  chez  le  vieillard.  Chez  un  sujet  dej 
25  ans,  nous  trouvons  une  courbe  de  31  millimètres;  chei 
un  vieillard  de  65  ans,  le  rayon  de  courbure  est  de  60  mil- 
limètres. Voilà  donc  une  différence  de  moitié  dans  la  courbe 
du  canal,  qui  s'explique  à  la  fois  par  l'âge  des  sujets  et  par 
l'hypertrophie  de  la  prostate  très  prononcée  chez  notre  vieil- 
lard. C'est  d'ailleurs  chez  l'homme  âgé  qu'il  importe  de 
connaître  le  degré  de  courbure  de  l'urèthre  et  de  se  bien 
rendre  compte  de  la  longveur  de  cette  courbure.  Ce  soni 
là  deux  notions  indispensables  et  inséparables,  si  Ton  veul 
suivre  rigoureusement  le  principe  fécond  de  l'adaptation  réci- 
proque des  instruments  et  du  canal. 

1 .  Gély,  Etudes  sur  le  cathétérîsme  curvUigne^el  Vempioi  dune  nouvel 
sonde  évacuatnce.  Paris,  186i. 
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La  «courbare  de  Turèthre  est  à  la  fois  longue  et  profonde 
dbez  les  rieîllards.  L'on  est'bien  près  de  la  vérité  en  admet- 
tiot^avec  Gély,  qu'elle  se  rapporte  assez  sensiblement  à  un 
:2yoo  de  6  centimètres  et  qu'elle  mesure  im  peu  moins  du 
'J^rs  de  cette  circonférence.  Nous  ne  serions  cependant  plus 
iâos  la  Tenté  clinique,  si  nous  n'ajoutions  que  le  chirurgien 
p  veut  pratiquer  le  cathétérisme  chez  les  vieillards,  avec  des 
iiL^tniaiQnts  appropriés  aux  conditions  imposées  par  le  canal, 
:  it  aussi  bien,  tenir  compte  de  la  coudure  que  de  la  courbure 
dj  canal,  et  plus  souvent  encore  de  la  coudure  que  de  la 
liorbure.  Ne  perdons  pas  de  vue  nos  pièces  analomiques, 
Miis  remarquer  que  chez  notre  jeune  sujet,  de  même  que 
an  le  plus  âgé,  la  longueur  de  la  courbure  comprend  un 
ysi  moins  du  tiers  de  la  circonférence  engendrée  par  les  deux 
moDs  si  différents  que  nous  avons  déterminés.  Si  le  degré  et 
tt  i^jrme  de  la  courbure  sont  variables,  sa  longueur  parait  au 
'/ntraire  à  peu  près  uniforme,  quoique  proportionnelle  au 
nyoD  de  la  circonférence  à  laquelle  on  la  rapporte. 

Ce  n'est  pas  assez  d'étudier  dans  son  ensemble  la  courbe 
ii  Torèthre;  il  est  plus  utile  encore  d'envisager  isolément 
ilîacune  de  ses  parois.  Nous  donnerons  à  cette  importante 
îiude  le  développement  qu'elle  mérite.  Dès  maintenant  je 
i^ire,  avec  Tauteur  que  je  cite  et  en  lui  empruntant  ses  pa- 
rles, vous  montrer  que  tout  ce  que  l'on  a  écrit  sur  la  courbe 
'^réihrale  se  rapporte  surtout  à  l'étude  de  sa  paroi  supérieure. 

c  Une  condition  non  moins  remarquable  et  non  moins 
instante,  c'est  la  différence  de  courbure  qui  existe  entre 
U  paroi  supérieure  et  celle  qui  lui  est  opposée.  La  première 
'^^crit  une  courbe  à  peu  près  uniforme,  graduellement  dé- 
veloppée et  qui  rappelle  assez  exactement  celle  d'un  cercle; 
c  est  surtout  sa  disposition  qui  légitime  le  rapprochement 
'lue  Ton  peut  établir  entre  ces  deux  courbures.  La  paroi 
u^ierieure,  au  contraire,  affecte  la  disposition  d'une  ligne  brisée 
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qui  rappelle  plutôt  le  périmètre  d'un  polygone  qu'une  oîrcon 
férence  régulière.  Elle  est  formée  de  trois  portions  dont  l'in 


in  boBiH  de  13  u 
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) .  Les  figures  *0  et  41  ont  été  dessinées  d'après  nalure  sur  de* 
coupea  faites  exprès  ;  elles  sont  représenlées  au  } .  Les  sujeU  ayant  ii^ 
placés  debout,  la  vessie  et  l'urèthre  furent  fixés  dans  leur  posilîoa  » 
moyen  de  deux  broches  allant,  l'une  de  la  symphyse  pubienne  quel'' 
traversait  à  la  deuxième  vertèbre  sacrée,  la  seconde,  du  ligament  saut- 
pubien  au  coccyx. 

Sur  le  premier  sujet,  âgé  de  35  ans,  la  courbe  uréthrale  est  seosrbk- 
ment  régulière  (abstraction  faite  des  anfractuosités  de  la  paroi  inrérieurt] 
et  répond  à  une  circonférence  de  62  millim.  de  diamètre,  dont  je  ceoln 
est  situé  tout  près  de  la  face  postérieure  de  la  symphyse  el  à  peu  près  à 
sa  partie  moyenne. 

La  longueur  de  la  portion  courbe  de  l'urèthre  mesurée  à  partir  dn 
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lan^UoD  est  d'ailleurs  difTérente  et  qui  sont  séparées  par 
JeDicoades,doDtla  forme  et  la  situation  sont  également  loin 


:imenl  snspcDseur  mesure  ud  peu  moins  du  tiers  de  la  circooréreDce. 

Sur  le  second  sujet,  au  coulraire,  l'hypertrophie  de  la  prostate  a  déler- 
z'.ué  UDC  coudure  brusque  du  caoal,  qui,  arrivée  an  niveau  du  véru- 
^:atianm  se  redresse  subitemeat  pour  gagner  le  col  vésical.  Il  n'est 
■..zi  possible,  par  suite,  de  ramener  le  trajet  de  l'uréthre  à  une  courbe 
^-rilièremenl  concentrique;  le  canal  n'est  pas  amrbi,  il  est  coudé.  Hais 
ii  i'oD  trace  l'axe  «irtuel  de  ce  canal  déformé,  on  constate  qu'il  répond 
is  niieau  de  la  partie  ta  plus  profonde  de  sa  courbure,  à  une  circoafé- 
T^ce  de  IS  cent,  de  diamètre  ayant  son  centre  un  peu  en  arrière  de 
<  ue  de  la  symphyse,  à  l'union  du  1/3  supérieur  avec  les  S/3  inférieurs. 
Oue  portion  régulièrement  courbe  s'étend  du  ligament  suspenseur 
.^squ' as  coude  de  la  région  prostatique.  La  longueur  totale  de  la  partie 
^corbe  et  coudée  de  cet  urëtbre,  mesure  également  un  peu  moins  du 
-tn  de  la  circonférence. 


l' 


1 


666  SIGNES  PHYSIQUES. 

d*être  fixes.  La  première  portion  de  cette  courbe  brisée  est 
foroiée  par  la  partie  de  la  prostate  qui  se  trouve  au-dessus  de 
l'ouverture  des  canaux  éjaculateurs,  portion  dont  la  longueur 
est  de  2  centimètres.  La  seconde  est  représentée  par  la 
portion  sus-mon  tanale  de  la  prostate  plus  ou  moins  développée 
et  toute  la  portion  membraneuse  de  l'urèthre;  elle  présente 
d'assez  grandes  variations  de  longueur  et  de  forme.  La  troi- 
sième est  constituée  par  la  portion  bulbeuse  qui  présente 
plus  d'uniformité  dans  sa  disposition.  Comme  point  intermé- 
.  diaire  ou  de  réunion  entre  ces  trois  lignes  courbes,  on  ren- 
contre deux  espèces  de  coudes  ou  de  dilatations,  qui  sont  la 
cause  du  changement  de  direction  des  parties  contiguës.  On 
doit  désigner  le  premier  sous  le  nom  de  coude  prostatique, 
le  second  est  formé  par  la  dilatation  bulbeuse  de  l'urèthre  ^  » 

La  paroi  inférieure  de  Turèthre  molle,  extensible,  dépres- 
sible,  non  soutenue,  est  en  effet  sujette  à  des  variations  de 
forme  et  d'étendue  qui  ne  sauraient  être  trop  présentes  à  l'es- 
prit du  chirurgien.  Nous  aurons  à  y  insister  un  peu  plus 
loin  et  à  vous  les  souvent  rappeler  en  étudiant  l'introduction 
des  instruments,  les  principes  et  les  règles  des  opérations 
qui  se  pratiquent  dans  l'urèthre. 

Nous  ne  voulons  actuellement  retenir  que  ce  fait  impor- 
tant :  c'est  que  dans  le  cathélérisme,  il  faut,  ou  s'astreindre 
à  suivre  exactement  la  paroi  supérieure  du  canal,  ou  mo- 
difier la  direction  de  l'urèthre. 

Gély  a  défendu  le  principe  de  l'exacte  concordance  de  la 
forme  des  instruments  à  celle  de  l'urèthre,  il  en  a  rendu  l'ap- 
plication plus  sûre  en  cherchant  à  créer  des  instruments 

« 

concentriques  au  canal,  comme  le  sabre  l'est  au  fourreau. 
Mais  la  traversée  uréthrale  n'est  souvent  que  le  prélimi- 
naire d'une  opération  faite  dans  la  vessie,  et  le  chirurgien  a 

1.  Gély,  op.  cit.,  p.  57  et  58. 
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besoin  de  pouvoir  façonner  le  canal  aux  instruments  qu'il 

dirige. 

Cest  le  secret  du  cathétérisme  bien  exécuté  que  de  déter- 
miner sans  violence  cette  adaptation  nécessaire  mais  anormale, 
entre  le  canal  et  son  contenu.  Nous  aurons  bientôt  à  nous 
expliquer  au  sujet  de  l'exécution  de  ces  manœuvres.  Mais  il 
est  indispensable  que  l'anatomie  nous  montre  à  la  fois  quelle 
est  la  direction  normale  du  canal  et  quelle  est  la  limite  des 
modifications  que  le  chirui^en  peut  lui  faire  subir  sans 
seiposer  à  des  lésions. 

La  première  partie  de  la  courbe  uréthrale,  celle  qui  s'étend 
du  ligament  suspenseur  à  l'entrée  de  la  portion  membraneuse 
est  de  toutes  la  plus  susceptible  de  redressement  et  de 
:haogement  de  direction.  Aussi  a -t- elle  été  le  plus  sou- 
Tent  négligée  dans  l'élude  de  la  courbe  uréthrale.  Les 
ligaments  suspenseurs  ne  s'opposent  que  rarement  au 
redressement  complet  et  à  l'abaissement  jusqu'au-dessous  de 
l'horizontale  de  toute  cette  partie  de  Turèthre.  L'aponé- 
n-ose  moyenne  ne  retient  pas  assez  fixement  la  partie  mem- 
braneuse pour  qu'elle  ne  puisse  être  relevée,  tandis  que  les 
:!6xus  de  Santorini,  dont  les  veines  se  vident  et  s'affaissent 
yjus  la  pression,  laissent  facilement  la  paroi  supérieure  se 
rapprocher  de  l'ogive  pubienne.  Dès  lors,  Tascension  nécessaire 
du  bec  de  Finstrument  est  presque  complètement  accomplie, 
et,  à  moins  d'exagération  pathologique  trop  prononcée  du 
c^:  ude  prostatique,  le  chirurgien  se  trouve  au  niveau  de  l'ori- 
fice vésical  par  le  seul  fait  de  ce  soulèvement  en  masse  de  la 
paroi  supérieure  de  l'urèthre  membraneux  et  prostatique. 
•V.  fig.  41 .) 

On  comprend  donc  la  possibilité  de  l'introduction  d*instru* 
ments  de  formes  variées  dans  le  canal,  on  se  rend  compte  de 
la  possibilité  de  leur  introduction  complète;  mais  si  Tana* 
tomie  normale  permet  de  pareilles  infractions,  si  elle  se  soumet 
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aux  nécessités  qu'impose  la  pratique  chirurgicale,  il  n'en  faut 
pas  conclure  quen  toute  circonstance  l'urèthre  restera  indiffé- 
rent à  la  forme  des  instruments  qui  le  parcourent.  La  chi- 
rurgie des  voies  urinaires  a  fait  un  immense  progrès  le  jour 
où  elle  a  osé  ne  plus  reculer  devant  l'introduction  d'instru- 
ments droits.  Mais,  nous  nous  préparerions  de  singuliers 
mécomptes  s'il  nous  arrivait  d'oublier,  au  lit  du  malade  qu'en 
définitive,  et  malgré  tout,  l'urèthre  n'a  pas  cessé  d'être  courbe, 
et  que  dans  bien  des  circonstances  cette  courbe  peut  être 
exagérée  et  irréguliëre.  Nous  ne  devrons  pas  oublier  davan- 
tage que  c'est  à  sa  paroi  supérieure  qu'est  réservé  le  soin  de 
maintenir  dans  son  intégrité  presque  absolue,  la  forme  nor- 
male que  nous  enseigne  l'anatomie  descriptive  et  chirurgicale 
interprétée  sans  idée  préconçue. 

On  n'a  pas  décrit  d'inflexions  latérales  à  l'urèthre.  Il  est, 
en  effet,  très  directement  parallèle  à  la  ligne  médiane  et  ne 
présente  ni  coudes  ni  flexuosités.  Rien  n'est  plus  facile, 
cependant,  que  d'en  produire  dans  toute  sa  partie  spongieuse 
et  en  particulier  dans  sa  portion  bulbaire.  Mais  c'est  encore 
à  la  paroi  inférieure  qu'il  faut  rapporter  ces  irrégularités  de 
position  toujours  facilement  redressables.  L'anatomiste  peut 
n'en  tenir  aucun  compte,  le  chirurgien  doit  savoir  que,  parle 
fait  des  irrégularités  et  de  la  dépressibilité  de  la  paroi  infé- 
rieure, son  instrument  peut,  en  s'engageant  sous  le  pubis,  être 
obligé  de  chercher  à  droite  ou  à  gauche  l'ouverture  que  Tana- 
tomie  lui  enseigne  être  immuablement  médiane. 

Longueur  de  l'urèthre.  —  Au  point  de  vue  anatomique 
la  question  a  été  si  bien  étudiée,  qu'il  faut  la  considérer 
comme  résolue.  Les  recherches  et  les  critiques  de  Malgaigne 
ont,  sur  ce  point  comme  sur  beaucoup  d'autres,  amené  les 
chirurgiens  et  les  anatomistes  à  reviser  les  opinions  et  les 
enseignements  de  leurs  devanciers.  Pour  ne  citer  que  les 
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pios  récentes  de  ces  recherches,  je  vous  donnerai  les  résul* 
tais  obtenns  par  M.  le  professeur  Sappey  ^  •  La  mensuration 
de  54  urëlhres  lui  a  permis  de  conclure  que  la  longueur 
moyenne  du  canal  était  de  0™,1 63  ou  6  pouces.  C'est  ra- 
battre de  moitié  la  prétention  trop  libérale  de  ceux  qui  accor- 
daient jusqu'à  1 2  pouces  au  conduit  urétbral  ;  c'est  se 
rapprocher  beaucoup  des  conclusions  de  Malgaigne  qui  fixait 
!a  longueur  du  canal  à  lo  centimètres  et  demi. 

Toutefois,  réalité  n'existe  pas  entre  les  urèthres  des  dif- 
ierents  âges  et  des  différents  individus.  Il  est  des  différences 
individuelles  considérables,  puisque  M.  Sappey  a  pu  noter 
Qoe  fois  le  chiffre  0'',233  ;  mais,  à  côté  de  ces  exceptions 
tcutes  personnelles,  se  place  plus  utilement  le  résultat  des 
moyennes  obtenues  de  vingt  à  quarante-cinq  ans  et  de  qua- 
rante-cinq à  soixante-dix-huit  ans.  M.  Sappey  a  pu  nettement 
prouver  que,  sous  l'influence  de  l'âge,  la  verge  s'allonge  d'un 
centimètre  environ.  M.  Sappey  pense  que  cet  allongement 
sénile  est  dû  à  la  stase  du  sang  veineux  dans  les  aréoles  du 
tissu  érfectile,  stase  favorisée  par  la  contractilité  décrois- 
sante des  trabécules  musculaires.  L'anatomie  chirurgicale 
montre  en  effet  que  le  bulbe  augmente  singulièrement  de 
volume  chez  les  vieillards  ;  de  même  que  la  prostate,  on  peut 
Jire  qu'il  subit  une  sorte  d'hypertrophie. 

Ces  différences  individuelles  dans  la  longueur  de  l'urèthre 
et  ces  différences  dues  à  l'âge  sont  bien  connues  des  clini- 
ciens. D  est  impossible  de  souvent  pratiquer  le  cathétérisme 
évacuateur,  le  cathétérisme  explorateur  ou  l'opération  de  la 
lithotritie  sans  en  être  frappé.  L'utilité  des  sondes  évacua- 
trices  de  grande  longueur,  des  lithotriteurs  et  des  sondes 
exploratrices  à  longue  tige,  est  chose  bien  démontrée  dans  la 


1.  Sappey,  Traité  éTanatomie  descriptive,  3«  édition,  1879,  IV«  volume, 
p.W. 
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pratique.  Les  longueurs  des  instruments  usuels  sont  absolu- 
ment différentes  des  dimensions  enseignées  par  l'anatomie. 
Ce  désaccord  est  de  nature  à  retenir  votre  attention  et  à  jeter 
quelque  trouble  dans  vos  idées.  Et  cependant  il  n'est  pas 
niable. 

Ce  n'est  pas  seulement  pour  faciliter  la  manœuvre  intra- 
vésicale  et  pour  que  les  instruments  aient,  pour  ainsi  dire, 
une  portion  vésicale  et  une  portion  extra-uréthrale,  qu'ils 
sont  ainsi  hors  de  toute  proportion  avec  celles  de  Turèthre 
normal.  C'est  aussi  parce  que,  chez  beaucoup  de  sujets  un 
peu  âgés,  porteurs  de  grosses  prostates,  offnint  ces  hyper- 
trophies totales  si  communes,  et  que  je  vous  ai  signalées  à 
propos  de  la  rétention  d'urine  chez  les  prostatiques.»  Turèthre 
est  réellement  beaucoup  plus  long  que  ne  l'enseigne  Tanatomie. 
11  est  plus  d'un  malade  chez  lequel  votre  lithotriteur  ne  sera 
dégagé  de  la  prostate  q^'après  avoir  utilisé  toute  la  longueur 
de  la  tige.  11  est  plus  d'un  malade  chez  lequel  l'urine  ne 
coulera  à  travers  la  portion  oculaire  de  la  sonde,  qu'alors 
que  déjà  son  extrémité  libre  viendra  affleurer  le  méat. 

Faut-il,  en  raison  de  ces  faits,  demander  la  revision  des 
chiffres  enseignés  par  l'anatomie  et  venir  au  nom  de  la  cli- 
nique jeter  dans  la  mêlée  de  nouvelles  mensurations?  Je  m'en 
garderai  bien. 

Je  dois  même  vous  déclarer  que  vous  n'introduirez  vos 
instruments  avec  précision,  que  vous  n'examinerez  l'urèlhre 
avec  rigueur  que  si  vous  faites  abstraction  de  toute  espèce  de 
chiffres. 

Rien  de  plus  illusoire,  à  mon  avis,  que  ces  prétendus  ren- 
seignements mathématiques,  qui  placent  à  tant  de  centi- 
mètres un  rétrécissement  dont  on  croit  ainsi  déterminer 

I 

exactement  le  siège.  Je  dirais  même  que  rien  n'est  moins 
chirurgical,  si  cette  coutume,  contre  laquelle  je  ne  cesse  de 
m'élever,  n'était  encore  celle  de  chirurgiens  du  plus  incontes- 
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lable  mérite.  Aucun  d*eux,  cependant,  ne  voudrait  affirmer 
qai  a  pénétré  dans  la  vessie  parce  que  son  instrument  est 
eofoDcé  dans  Furèthre  d'un  certain  nombre  de  centimètres. 
Pourquoi  donc  écrit-on  et  enseigne- t-on  chaque  jour  que  telle 
r^'on  du  canal  est  rélrécie,  parce  que  l'explorateur  est  arrêté 
à  tant  de  centimètres  du  méat? 

Xous  vous  l'avons  dit  à  propos  de  la  division  du  canal  en 
régions,  l'urëthre  doit  être  examiné  par  régions  et  non  par 
centimètres  ;  nous  nous  contenterons  actuellement  d'ajouter  : 
lurèttire  doit  être  parcouru  avec  les  instruments  destinés  à 
p-éoétrer  dans  la  vessie  jusqu'à  ce  que  le  chirurgien  ait  le 
sentiment  très  net  de  son  arrivée  dans  le  réservoir  urinaire. 

Nous  vous  dirons  bientôt  les  règles  de  l'exploration  ainsi 
-emprise,  et  nous  chercherons  à  vous  bien  définir  comment  le 
hirui^en  sait  mathématiquement,  sans  cependant  se  préoc- 
cuper du  moindre  chififre,  qu'il  est  dans  telle  ou  telle  région 
iu  canal  et  enfin  dans  la  vessie  elle-même. 

Vous  ne  ferez  pas,  pour  cela,  abstraction  de  l'anatomie, 
vous  y  aurez,  au  contraire,  incessamment  recours,  puisque 
vous  vous  imposerez  l'obligation  absolue  de  toujours  sûre- 
ment savoir  dans  quelle  région  de  l'urëthre  votre  instrument 
est  parvenu.  Vous  négligeriez,  au  contraire,  étrangement  de 
prendre  l'anatomie  pour  guide,  si  procédant  à  la  manière  des 
hydrographes,  vous  alliez  conclure  de  la  profondeur  à  la- 
quelle votre  sonde  est  plongée,  que  vous  arrivez  au  niveau 
de  telle  ou  telle  région  du  canal;  ce  serait  un  mauvais  moyen 
l'OUT  les  aborder  avec  douceur  et  les  reconnaître  avec  toute 
certitude. 
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VINGT-QUATRIÈME  LEÇON 

CONSIDÉRATIONS   ANATOMIQUES   ET   PHYSIOLOGIQUES 

SUR  l'urèthre  de  l'homme 

(  Suite.) 

Calibre  :  Méat.  Fosse  naviculaire.  Portion  pénienne.  Cul-de-sac  du  bulbe  ;  re- 
cherches de  l'auteur  pour  montrer  le  mécanisme  de  sa  formation.  Portion 
membraneuse.  Portion  prostatique.  —  Mensurations  d'Otis,  de  M.  Sappey.  — 
Il  existe  un  calibre  normal  et  un  calibre  artificiel  obtenu  par  la  dilatation.  — 
Recherches  de  Tauteur  sur  la  dilatabilité  de  Turèthre.  Siège  et  étendue  des 
déchirures  par  éclatement.  — Les  chiffres  fournis  parTurèthre  sain  ne  peuvent 
s'appliquer  à  Turèthre  malade.  —  Dilatabilité  du  col  vésical. 

Surface  interne  de  Vurèthre  :  Replis.  Orifices. 

Structure  de  Vurèthre  :  Muqueuse  (rôle  important  de  ses  fibres  élastiques).  — 
Couche  musculaire  sous-muqueuse.  —  Glandes  de  la  muqueuse.  —  (llandeN 
bulbo-uréthrales.  —  Veines,  Lymphatiques.  —  Organes  et  tissus  qui  envi- 
ronnent l'urèthre  (prostate,  gaine  musculeuse  lisse  et  striée  de  la  portion  mem- 
braneuse, sphincter  uréthral,  tissu  érectile). 


Calibre  de  l'urèthre.  —  Le  calibre  de  Turèthre  ii*est 
pas  uniforme  :  une  série  de  points  rétrécis  et  de  points  dilatés 
s'observent  dans  retendue  de  son  parcours.  Leur  connais- 
sance exacte  importe  beaucoup  au  chirurgien^  car  de  ces 
changements  de  calibre,  parfois  fort  brusques,  résultent  de 
véritables  difficultés  pour  l'introduction  des  instruments. 

Le  méat  est  le  point  le  plus  rétréci  et  le  moins  dilatable 
du  cditïdA  et  l'on  peut  dire  que  tout  instrument  admis  par  le 
méat  doit,  dans  un  urèthre  sain,  accomplir  sans  obstacle 
toute  la  traversée.  Immédiatement  en  arrière  du  méat  l'urèthre 
se  dilate  progressivement  jusqu'à  la  hauteur  du  frein  de  la 
verge  et  même  un  peu  au  delà.  Cette  dilatation  constitue  la 
fosse  naviculaire.  Le  canal  se  rétrécit  ensuite  et  conserve  un 
calibre  à  peu  près  uniforme  jusqu'à  la  région  périneo-bul- 
baire.  C'est  au  niveau  du  bulbe  que, de  laveu  de  tous  les 
anatomistes,  il  atteint  son  plus  grand  diamètre.  Cette  dispo- 
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siiion  a  d'autant  plus  d'importance  qu'à  cette  portion  la 
;!'is  large  de  l'urèthre,  va  immédiatement  et  très  brusquement 
^ujcéder  sa  partie  la  plus  étroite,  et  qu'à  ce  niveau  la  courbe 
urêthrale  présentant  son  point  le  plus  déclive  oblige  les 
instruments  à  changer  de  direction. 

Et  pour  mieux  accuser  la  séparation  de  ces  deux  régions 
it  i'urèthre  dont  la  contiguïté  est  cependant  immédiate  et 
h  rapports  intimes,  il  existe  à  l'union  de  la  partie  membra- 
ituse  avec  la  portion  spongieuse  un  faisceau  de  fibres 
ni  Tonne  une  bride  demi-circulaire  décrite  par  Amussat 
Kus  le  nom  de  collet  fibreux  du  bulbe.  Cette  bride  fait 
5^me  sur  la  paroi  inférieure  seulement;  au-dessus  on  re- 
marque l'entrée  de  la  portion  membraneuse,  au-dessous  la 
expression  formée  par  le  cul-de-sac  du  bulbe,  tout  entière 
freusée  sur  la  paroi  inférieure.  On  conçoit  donc  que  Tinstru- 
ttnt  qui  parcourt  I'urèthre  puisse  rencontrer  à  ce  niveau  de 
Sciieuses  difficultés  pour  aborder  l'entrée  de  la  portion  mem- 
braneuse. Aussi,  de  tous  les  points  du  canal,  le  cul- de-sac  du 
L'.  be  est-il  celui  qui  est  le  plus  exposé  aux  violences  et,  par 
conséquent,  aux  fausses  routes;  elles  sont  creusées  sur  la 
paroi  inférieure. 

Au  premier  abord  l'étude  de  cette  région  pourrait  donner 
b  change.  Lorsque  l'on  fend  latéralement  un  urèthre  laissé 
EU  place  avec  tous  ses  rapports  normaux  et  que  Ton  mesure 
ttientÎTement  au  compas  les  régions  scrotales  et  bulbaires,  on 
le  constate  pas  de  diflTérence  marquée  appréciable  dans  les 
Densurations.  Cependant  il  semble  à  l'œil  qu'il  existe  une  dila- 
alion  de  I'urèthre  au  niveau  du  bulbe.  C'est  une  illusion  d'op- 
ique  et  l'on  s'en  rend  aisément  compte.  Si  Ton  soulève  au 
Qo yen  d'un  fil  placé  transversalement  sous  I'urèthre  un  point 
uelconque  de  sa  partie  spongieuse,  il  semble  aussitôt  qu'il 
liste  en  avant  et  en  arrière  du  point  artificiellement  rétréci 
iQê  dilatation  légère. 

GCTOS.  —  VOIES  URIK.  43 
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En  réalité  la  fossette  du  bulbe  ne  nous  a  jamais  paru 
exister  d'une  façon  sensible  chez  Tadulte,  chez  rhomme  dans 
la  force  de  Tâge  non  plus  que  chez  le  vieillard  à  périnée  ferme 
et  maigre.  Par  contre,  chez  les  vieillards  dont  le  périnée  est 
épais  et  gras,  la  dépression  bulbaire  s'accuse  très  nettement. 

Le  caractère  tout  particulier  de  la  région  bulbaire  d^ 
Turèthre,  sa  caractéristique  anatomique  et  chirurgicale  esi 
en  effet  son  exlensibilité  et,  par  conséquent,  sa  dépressibilité; 
nous  en  avons  bien  des  preuves. 

Lorsque  Ton  fait  la  section  antéro-postérieure  de  lurèthre 
après  injection  solidifiable  du  conduit,  on  constate  en  effet  lrt5 
nettement  l'existence  d'un  cul-de-sac  bulbaire;  et  la  dépres- 
sion qui  le  constitue  est  d'autant  plus  marquée  que  le 
liquide  a  été  poussé  avec  plus  de  force,  que  l'urèlhre  a  élé 
plus  distendu.  En  examinant  attentivement,  on  constate 
que  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre  a  commencé  à  céder 
au  point  où  les  corps  caverneux  s'unissent,  et  que  la  dépres- 
sion augmente  de  plus  en  plus  jusqu'au  sphincter  membra 
neux.  Les  parois  latérales  se  sont  laissé  refouler  cgalemênL 
mais  à  un  faible  degré;  la  paroi  supérieure  n'a  subi  aucun: 
modification  de  forme  ni  de  direction.  On  peut  s'en  convainc: 
avec  la  même  certitude  par  l'examen  du  moule. 

11  est  d'ailleurs  facile  d'assister  à  la  formation  du  cuMe- 
sac  du  bulbe.  On  peut  faire  l'expérience  en  faisant  couler  do 
mercure  le  long  de  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre  ou,  plus 
simplement  encore,  en  y  promenant  un  stylet.  Pour  faire  ces 
expériences  on  fixe  le  coude  pré-symphysien  de  l'urèthre  a£ 
moyen  d'une  petite  broche  transversale  qui  servira  à  le  ^lai^ 
tenir  en  position.  On  enlève  le  pubis  et  l'on  fend  la  parui 
supérieure  dans  toute  son  étendue.  Sur  un  urèthre  ainsi 
préparé,  si  l'on  promène  doucement  un  stylet  perpendiculai- 
rement à  la  surface,  on  le  voit  tout  d'abord  glisser  facilement 
sur  toute  la  portion  qui  répond  à  la  région  pénienne  ;  à  partir 
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ie  la  région  scrotale  il  commence  à  creuser  une  sorte  de 
iiii :>D.  Ce  sillon  s'accentue  de  plus  en  plus  à  mesure  que  Ton 
2«  rapproche  de  la  partie  bulbeuse,  il  peut,  sans  que  l'on  • 
.  :.r/tenie  la  pression^  atteindre  à  la  profondeur  d'un  centi- 
litre. Si  le  stylet  est  maintenu   presque  parallèlement  à 
b  paroi  uréthrale,  il  déprime  la  muqueuse  au  fur  et  à  mesure 
;c li  arrive  dans  les  régions  dépressibles,  et,  au  niveau  du  bulbe, 
il  se  coifTe  littéralement  et  ne  peut  plus  avancer. 
La  même  manœuvre  faite  sur  la  paroi  supérieure  ne  donne 
pedes  résultats  absolument  négatifs.  Le  stylet  glisse  sans 
ecjontrer  d'obstacle,  par  cela  même  qu'il  ne  produit  de 
l^ression  en  aucun  point. 
M  le  cul-de-sac  du  bulbe  ne  se  constate  pas  dans  toutes  les 

■ 

^^ectioos,  on  peut  donc  dire  qu'il  est  virtuellement  constitué 
^  tous  les  sujets.  Il  suffit  pour  qu'il  soit  créé  qu'une 
lésion  ou  qu'une  traction  s'exerce  sur  la  paroi  inférieure 
i  Turèthre.  Il  est  donc  facile  de  comprendre  que,  lorsque 
[•érioée  est  flasque  et  épais,  l'urèthre  mal  soutenu  prenne 
lor  ainsi  dire  de  lui-même  la  forme  accidentelle  qui  con- 
be  ce  que  Ton  décrit  sous  le  nom  de  culnle-sac  bulbaire. 
^  surtout  bien  démontré,  et  c'est  là  le  fait  capital  pour  le 
Êrui^ien,  que  toute  action  instrumentale  qui  portera  exclu- 
^ment  sur  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre,  déterminera  une 
F^fmation  qui  s'accusera  à  son  maximum  au  niveau  du 
it>e.  Ce  qu'il  faut  retenir  c'est  que  cette  partie  de  la  paroi 
meure  de  Turèthreen  particulier  est  singulièrement  dépres- 
le.  Ce  qui  ne  saurait  nous  échapper  non  plus,  c'est  que 
Q  de  semblable  ne  se  constate  sur  la  paroi  opposée. 
U  dépressibiUté  de  la  région  bulbaire  de  l'urèthre  au 
eau  de  sa  paroi  inférieure  se  retrouve  à  tous  les  âges,  mais 
i  est  d  autant  plus  marquée  que  Tâge  est  plus  avancé  ou  que 
tissus  sont  moins  fermes  et  plus  chargés  de  graisse, 
itensibilité  de  l'urèthre  dans  le  sens  longitudinal,  que  nous 
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aurons  bientôt  Toccasion  d'étudier,  vous  donnera  une  preuve 
nouvelle  de  celte  propriété  particulière  et  f&cheuse  de  la 
paroi  inférieure  du  canal. 

Nous  n'avons  pas  craint  d'arrêter  votre  attention  sur  l'étude 
de  la  région  bulbo-périnéale  de  l'urëthre  envisagée  au  point  de 
vue  de  ses  dimensions.  C'est  pour  le  cathétérisme  et  pour  les 
opérations  gui  se  pratiquent  dans  l'urèthre  un  point  capital 
et  qui  ne  nous  avait  pas  paru  suffisamment  étudié  au  point 
de  vue  chirurgical. 

L'intérêt  de  cette  étude  est  encore  accru  lorsque  l'on  se  rend 
immédiatement  compte  des  particularités  que  nous  présenleni 
les  dimensions  de  la  portion  membraneuse.  Déjà  nous  voa^ 
avons  indiqué  quelques  traits  qui  vous  ont  signalé  le  contrasté 
frappant  de  ces  deux  régions  contiguës,  le  contraste  est  ec 
définitive  absolu.  Si  l'urèthre  bulbaire  est,  en  effet,  la  por- 
tion la  plus  dépressible  et  la  moins  résistante  du  canal 
la  plus  susceptible  d'accroissement  dans  ses  dimensions, 
l'urèthre  membraneux,  au  contraire,  doué  d'une  contrae- 
tililé  propre,  due  au  plan  musculaire  qui  le  double  est.  è 
tous  les  points  du  canal,  celui  qui  est  le  plus  capable  de  din:- 
nuer  ses  diamètres  normaux  et  de  résister  activement  à  k 
pression  des  instruments  ou  à  la  pression  de  l'urine,  h 
portion  membraneuse  est  cependant  extensible,  mais  elle  est 
toujours  prête  à  reprendre  ses  dimensions  primitives.  Kouf 
insisterons  à  nouveau  sur  ces  particularités  importante^ 
lorsque  nous  nous  occuperons  de  la  physiologie.  Qu'il  do&5 
suffise  actuellement  de  vous  rappeler  qu'à  Tétat  normal  Fuif 
thre  membraneux  est  uniformément  étroit  et  que  son  étendit 
totale  ne  dépasse  pas  12  et  1 4  millimètres  pour  toute  ^ 
longueur. 

Avec  la  région  prostatique  commence  une  nouvelle  dilata- 
tion, qui  répond  à'  l'union  des  deux  tiers  supérieurs  avec  le 
tiers  inférieur.  Plus  haut  le  calibre  de  l'urèthre  diminue  de 
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niQveau  au  moment  où  le  canal  rejoint  la  vessie,  c  est-à-dire 
n  niveau  de  son  orifice  interne. 

Ainsi,  les  deux  orifices  de  Turèthre  figurent  au  nombre  des 
:  .nts  relativement  étroits  du  canal  ;  il  faut  y  ajouter  encore  les 
.'Vi -ns  pénienne  et  scrotale,  mais  avant  tout  la  portion  mem- 
i  ioeuse  tout  entière.  Sur  trois  points  s'observent  des  dilata- 
ini  bien  accusées,  qui  sont  connues  sous  le  nom  de  :  fosse 
Liicuiaire,  cul-de-sac  du  bulbe,  dépression  prostatique.  Ces 
/rujL  dernières  présentent  de  nombreuses  variétés  indivi- 
i^lies  ;  ce  qu'il  importe  de  remarquer,  c^esi  qu'elles  sont  toutes 
i  y^jf's  creusées  aux  dépens  de  la  paroi  inférieure  de  Vurèlhre^ 
teiiisque  la  paroi  supérieure  passe  à  la  façon  d'un  pont 
K-iessus  de  ces  anfractuosités.  Cela  résulte  de  la  différence 
^  iireclioo  et  de  forme  que  nous  vous  avons  signalée  entre 
ki  Jeux  parois,  en  faisant  l'étude  de  la  direction  générale  de 
f-r^thre.  Ces  dépressions,  sauf  la  fosse  nayiculaire,  ne  sont 
tt  "rlTet  que  les  sinus  compris  dans  l'intersection  des  lignes 
^A^jh  qui  constituent  la  paroi  inférieure  du  canal.  La  courbe 
ir-rthrale  n'étant  et  ne  restant  régulière  que  pour  la  paroi 
^érieure,  il  en  résulte  que  plus  cette  courbe  sera  accusée, 
)t^s  les  dépressions  bulbaire  et  prostatique  seront  accen- 
^ts.  Et,  comme  à  une  courbure  plus  forte  correspond  tou- 
pQrsun  certain  degré  d'allongement  de  Turèthre  (puisque 
>cr.e  et  l'autre  reconnaissent  pour  cause  l'augmentation  de 
*- iume  de  la  prostate  et  du  bulbe),  nous  pouvons  conclure 
|K  les  canaux  les  plus  courbes  seront  en  même  temps  les 
plus  longs  et  les  plus  anfractueux. 

U  calibre  normal  de  chacune  des  parties  de  l'urèthre  ne 
P^ut  être  défini  que  d'une  façon  très  approximative.  11  est  en 
^•'^t  difficile,  ainsi  que  le  fait  remarquer  M.  Sappey,  soit  à 
i^de  du  moulage,  soit  en  mesurant  l'urèthre  étalé,  de  pré- 
^^dre  à  un  résultat  absolument  exact.  Cependant,  les  résul- 
^^  énoncés  par  cet  anatomiste  sont  aussi  rigoureux  que 
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possible.  Abstraction  faite  du.  méat,  cet  auteur  si  exac 
enseigne  que  la  circonférence  du  conduit  est  de  15  à  18  mi 
limèlres.  Il  en  conclut  que  Ton  peut  introduire  dans  1  urèthr 
une  sonde  de  5  millimètres  de  diamètre  sans  faire  appe 
pour  ainsi  dire,  à  la  dilatabilité  du  canal. 

Ces  résultats  ne  s'éloignent  pas  de  ceux  que  nous  foum 
la  clinique.  En  réalité  les  instruments  explorateurs  à  boul 
qui  seuls  peuvent  être  utilisés  pour  mesurer  le  calibre  d 
canal,  ne  subissent  de  point  d'arrêt  appréciable  qu'à  Tentri 
de  la  portion  membraneuse. 

Dans  l'urèthre  sain,  abstraction  faite  du  méat  dont  Ii 
dimensions  normales  sont  très  variables,  c'est  rurèlhi 
membraneux  qui  fait  obstacle.  Chez  la  plupart  des  sujets  i 
sont  les  instruments  de  5  à  6  millimètres  de  diamètre  q 
pénètrent  sans  frottement  en  donnant  seulement  :  la  senn 
iion  du  contact.  Il  est  vrai  de  dire  que,  chez  bon  nonib 
d'individus  en  possession  d'un  urèhlre  sain,  une  boule  de 
ou  7  millimètres  de  diamètre  pénètre  sans  froissement. 

Nous  faisons  abstraction  des  résultats  fournis  par  les  i 
struments  métalliques,  ils  peuvent,  dans  beaucoup  d'urèthr 
sains,  franchir  d'emblée  la  portion  membraneuse  en  lui  oiTra 
cependant  un  calibre  de  7  et  même  de  .8  millimètres  et  voi 
même  au-dessus.  Us  le  peuvent  sous  une  pression  insign 
fiante  et  sans  résistance  sérieuse.  1 1  n'en  est  pas  moins  vrai  qi 
leur  pénétration  ne  s'effectue  qu'en  mettant  en  jeu  la  dilat 
bilité  du  canal,  en  dépassant  ce  que  la  pression  de  la  coloni 
liquide  représentée  par  le  jet  d'urine  impose  norroaleni^ 
à  l'urèthre,  ou  tout  au  moins  à  sa  portion  sphinctérienne. 
est  regrettable  que  Ton  ne  puisse  déterminer  le  calibre  J 
jet  bien  lancé  par  une  vessie  jeune  et  suffisamment  rempl 
à  travers  un  urèthre  complètement  développé  et  absoluiuea 
indemne.  On  aurait  ainsi  la  solution  véritable  de  cette  que 
tion  de  la  dimension  normale  de  l'urèthre.  Eu  tout  cas,  \k 
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7J  •  celle  expérience  n'ait  jamais  été  rigoureusement  instituée, 
fibservation  simple  permet  de  douter  que  Ton  puisse  démon- 
trer que  le  plus  beau  jet  d'urine  représente  une  colonne  de  9 
à  i  3  millimètres  de  diamètre. 

M.  Otis,  de  New-York,  est  cependant  arrivé  à  conclure,  par 
:es  mensurations  soigneusement  faites  sur  cent  urèthres,  que  la 
moyenne  varie  entre  28  et  40  millimètres  de  circonférence, 
ce  qui  donne  en  diamètre  8™™, 90  et  12™™,73.  M.  Otis  pense 
même  que  les  dimensions  de  Turèthre  et  de  la  verge  à  Tétat 
iasque  sont  proportionnelles  et  que  le  rapport  est  constant, 
:omrae  2,25  est  à  < .  Ainsi,  une  verge  qui  mesure  75  milli- 
is^tres  de  circonférence,  dénonce  un  urèthre  de  30  milli- 
::ètres  de  circonférence*. 

Je  n'ai  pas  à  rechercher  en  ce  moment  si  les  déductions 
tirées  par  Fauteur  de  ces  recherches  à  propos  du  traitement 
i-^s  rétrécissements,  ont  la  valeur  clinique  qu^il  suppose,  mais 
;e  tiens  à  vous  donner  le  résultat  des  recherches  que  j'ai 
fcâles  avec  le  concours  de  M.  Campeuon. 

Xai  institué  ces  eitpériences  avec  l'intention  bien  arrêtée  de 
aeltre  laidement  en  jeu  la  dilatabilité  de  l'urèlhre,  et  en  me 
proposant  avant  tout  pour  but,  de  constater  jusqu'à  quel  degi*é 
cette  dilatabilité  peut  être  amenée  sans  déchirure. 

Il  faut,  en  effet^  établir  une  distinction  absolue  entre  le 
^.dabre.  normal  del'urèthre  et  \q  calibre  artificiel  que  permet 
I  extensibilité  du  canal.  11  y  a  un  calibre  normal  de  l'urèlhre, 
comme  il  y  a  une  courbure  normale  de  ce  conduit.  L'un  et 
I  autre  peuvent  être  momentanément  modifiés  par  le  passage 
^^  instruments,  et  la  pratique  exige  qu'il  en  soit  ainsi, 
inais  ni  l'un  ni  l'autre  ne  perdent  pour  cela  leur  autonomie 
aoatomique.  Lies  recherches  si  précises  de  M.  Sappey  nous 
<^Dt  donné  la  notion  exacte  du  calibre  normal.  Si  Ton  ne 

1*  Fessenden  N.  Otis,  Stricture  of  ihe  maie  urethroy  ils  radical  cure^  1878. 
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tiraille  pas  les  parois  après  les  avoir  incisées,  si  Tou  ne  dis- 
tend pas  le  canal  par  une  injection  ou  en  introduisant  un 
instrument  de  gros  calibre,  on  arrivera  certainement  aui 
résultats  énoncés  par  cet  auteur.  Mais  les  nécessités  de  la 
pratique  chirurgicale  nous  obligent  à  nous  renseigner  non 
seulement  sur  les  dimensions  normales  de  l'urèthre  en  lar- 
geur, mais  sur  ses  dimensions  artificielles;  il  fallait  donc  user 
de  moyens  qui  missent  nettement  à  l'épreuve  Textensibilité 
de  l'urèthre. 

Après  plusieurs  tentatives  infructueuses  par  le  procédé 
des  injections  forcées,  nous  avons  eu  recours  au  cathétérisme 
avec  les  bougies  d'étain  dites  Béniqué,  dont  la  gradation  est 
calculée,  comme  vous  le  savez,  par  sixième  de  millimètre. 
Nous  avons  employé  les  n°'  59,  60,  61,  62,  63,  64;  c'est-à- 
dire  des  instruments  dont  le  plus  petit  mesure  9°^™,5/6  de 
diamètre  et  le  plus  gros  10°'°',4/6*. 

Nos  investigations  ont  porté  sur  37  urèthres  d*adultes  ou  de 
vieillards;  nous  laissons  de  côté  neuf  autres  sujets  dont  l'urè- 
thre n'admettait  pas  un  numéro  22,  et  que  nous  avons  considéré 

comme  n'offrant  pas  toutes  les  conditions  de  l'état  normal.    > 
Treize  fois  nous  avons  nettement  perçu  une  sensation 
de  déchirure  pendant  le  cathétérisme. 

'  3  fois  pour  le  n»  59  (  9«»".  5/6) 
2         —  n«  60  (iO"n*.  •  ) 

i  —  no64    (10'»'».!/6) 

4  —  ii«62   (1U"n>.'J/6) 

2  —  n«63    (lO^'-.a/e) 

i  __  n<»6i^  (10»".  4/6) 

Ces  déchirures,  ainsi  que  nous  vous  le  dirons,  sont  variables 
comme  étendue,  comme  siège  et  comme  nombre. 

l.Nous  avioDS  au  préalable  expérimenté  rintroduction  des  numéros 
immédiatement  inférieurs  sur  quinze  cadavres  et  nous  avions  acquis  la 
certitude  qu'ils  pénétraient  sans  difficulté,  et  probablement  sans  déchiru- 
res, dans  Turèthre  sain. 
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Quinte  fois  la  série  des  six  cathéters  a  été  passée  sans  que 
2  niain  ait  perçu  la  moindre  sensation  de  résistance  vaincue. 
Dans  quatre  de  ces  urèthres,  il  n*y  avait  aucune  lésion,  dans 
L':is  nous  avons  constaté  une  légère  fissure  de  moins  de 
'J  votimètres  de  longueur  partant  du  méat  débridé,  dans  huit 
:â5  des  déchirures  étendues  et  multiples. 

Neuf  fois  l'introduction  fut  empêchée  par  une  résistance 
:r^\ue  absolue  des  parois,  et  il  nous  parait  intéressant  de 
^:e  remarquer  que  dans  cette  série  nous  ne  trouvons  qu'un 
LSthre  de  vieillard.  L'arrêt  eut  lieu  : 

4  —  n*  60  (10~.  >»  ) 

3  —  n»6r(IO—.</6) 

2  —  n»63  (10~.a/6j 

Sur  ces  neuf  cas  nous  avons  constaté  six  fois  des  déchi- 
nres:  dans  trois  cas  il  n'y  avait  aucune  lésion  appréciable. 
b:  ces  trois  canaux  infranchissables  à  un  certain  degré,  mais 
t  n  déchirés,  un  avait  laissé  passer  le  n?  60  et  deux,  le  n^  62. 

Sur  ces  trente-sept  expériences  nous  avons  donc  produit 
L*-r:.te  fois. des  déchirures.  Mais  il  convient,  pour  apprécier 
C'Tï  résultats  à  leur  juste  valeur,  de  ne  pas  s'en  tenir  à  cette 
^■inciation  sommaire.  Si  nous  tenons  compte  des  détails 
Ces  expériences,  nous  devrons  classer  leurs  résultats  dans 
tr:i^  groupes  distincts. 

Le  premier  comprend  sept  expériences  dans  lesquelles 
'urêtbre  est  resté  indemne.  Cependant  la  dilatation  avait  été 
::n iuite  dans  quatre  cas  à  1 0™™,4/6  et  dans  les  trois  autres  à 
lu'''^,2/G.  Il  nous  fut  impossible  d'aller  plus  loin,  aussi  pou- 
vons-nous affirmer  que  les  chiffres  que  nous  donnons,  indi- 
nient  pour  les  urèthres  que  nous  avons  soumis  à  Texpéri- 
neniation,  la  limite  extrême  de  la  dilatabilité  sans  déchirure. 

L'étude  du  deuxième  groupe  nous  montre  que  sur  dix- 
'-euf  ruptures,  dix  se  sont  produites  entre  les  n**  61  et  64 
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(1 0  millimètres  1/4  à  1 0'«"»,4/6)  et  neuf  entre  les  n'*  58  et  61 
(9™™,4/6  et  10  millimètres  1/6).  Toutefois  il  convient  de 
faire  remarquer  que,  parmi  ces  dernières,  il  y  a  trois  déchi- 
rures produites  dès  la  première  tentative  et  que  celte  sorte  de 
surprise  du  canal  eût  peut-être  été  évitée  en  commençan! 
l'expérience  par  des  numéros  moins  volumineux,  qui  auraied 
mis  graduellement  en  jeu  l'extensibilité  des  parois.  C'est,  e: 
effet,  ce  que  nous  avons  observé  dans  d'autres  expériences 
que  nous  ne  relatons  pas  ici. 

Le  troisième  groupe  est  constitué  par  onze  casd'éclatemenL 
dont  nous  ne  connaissons  pas  le  moment  de  production  e! 
que  nous  ne  pouvons  pas,  par  conséquent,  rapporter  à  u: 
degré  donné  de  distension  ;  dans  quatre  cas  ces  déchirurer 
étaient  fort  limitées,  bien  que  la  dilatation  eût  été  condui: 
jusqu'au  diamètre  de  10  millimètres  4/6. 

Ainsi,  la  limite  de  la  dilatabilité,  que  nos  expérien 
fixeraient  à  10  millimètres  4/6,  a  pu  être  atteinte  quat 
fois  sans  aucune  déchirure  et  quatre  fois  avec  des  déchi- 
rares  que  nous  pouvons  considérer  comme  à  peu  pi 
insignifiantes.  Dans  les  trois  autres  cas  où  il  li'yeut  pas 
déchirures,  le  canal  n'avait  pu  admettre  que  le  n^  60  et . 
n°  62.  (10  millimètres  et  10™™,  2/6.)  Sans  sortir  de  la  véii- 
rigoureuse  nous  pouvons  dire,  qu'en  fin  de  compte,  n  -^ 
avons  eu  des  déchirures  vingt-six  fois  sur  trente-sept  expr 
riences. 

Il  importe  maintenant  de  faire  l'étude  anatomo-pathol  - 
giquedeces  déchirures. 

Leur  physionomie  a  presque  toujours  été  identique. 

Elles  n'intéressent  pas  la  paroi  supérieure  de  l'urèthre. 

Elles  atteignent  rarement  ses  faces  latérales  et  enccr 
faut-il  remarquer  que,  dans  ces  cas,  elles  existent  aussi  sur 
la  paroi  inférieure. 

On  les  rencontre  dans  la  moitié  des  cas  dans  la  portion 
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2rtériaire  de  Turèthre;  elles  partent  du  méat  débridé  pour 
s'êtiendre  plus  ou  moins  loin;  elles  mesurent  quelquefois 
3  ou  6  centimètres  de  longueur. 

Il  est  rare  de  ne  les  constater  que  dans  la  partie  la  plus 
reculée  de  la  partie  spongieuse  et  au  niveau  de  la  portion 
rembranense. 

Presque  toujours  elles  sont  multiples,  au  nombre  de  deux 
ca  trois  ou  en  plus  grand  nombre;  elles  sont  parallèles  ou 
iirigées  dans  le  même  sens,  le  plus  souvent  à  la  suite  les  unes 
ies  autres. 

Leur  profondeur  est  variable,  cinq  fois  ce  n'étaient  que  de 
s!n:ples  éraillures.  Mais  dans  tous  les  autres  cas  elles  com- 
prenaient toute  l'épaisseur  de  la  muqueuse.  Deux  fois  seule- 
ment nous  avons  constaté  nettement  la  lésion  du  tissu  spon- 
gieux. Dans  la  portion  musculeuse  toute  l'épaisseur  de  la 
couche  striée  est  comprise  dans  la  déchirure,  il  y  a  un  véri- 
table éclatement  du  sphincter. 

Dans  aucun  cas  nous  n'avons  découvert  de  lésions  dans 
les  couches  sous-jacentes  à  la  muqueuse,  alors  que  celle-ci 
n'était  pas  déchirée. 

Plusieurs  faits  intéressants  ressortent,  on  le  voit,  de  l'étude 
très  attentive  des  déchirures  expérimentales  de  l'urèlhre 
provoquées  parla  dilatation  anormale  de  ce  conduit'. 

Il  est  incontestable  que  les  limites  posées  par  l'étude 
anatomique  du  calibre  normal  peuvent  et  doivent  être  fran- 
chies par  le  chiruipen.  D  lui  est  certainement  permis  de 
modifier,  en  les  exagérant,  les  dimensions  du  canal;  de  même 
qu'il  est  autorisé  à  ne  pas  toujours  tenir  un  compte  absolu  de 
sa  direction. 

Les  expériences  que  nous  venons  d'exposer  ne  peuvent,  en 

I.  Une  des  pièces  de  notre  collection  particulière  nous  a  permis 
«l'étudier  la  dilatation  pathologique  du  canal  sur  les  différents  segments 
*U  rorèthre.  Le  malade  avait  longtemps  porté,  au  milieu  de  la  région 


G8*  SIGNKS   PHYSIQUES. 

effet,  que  Fencourager  à  mettre  en  jeu  la  dilatabilité  de 
Turèthre,  lorsque  les  nécessités  de  la  pratique  Ty  obligent.  Nous 
avons  vu  que  dans  les  limites  qui  nous  ont  paru  celles  du 
calibre  artificiel  de  ïurèthre^  le  chirurgien  pouvait  se  mouvoir, 
nous  ne  disons  pas  sans  inconvénients,  mais  du  moins  sans 
s'exposer  à  produire  des  dilacérations  profondes  s'étendant 
au  tissu  spongieux,  dilacérations  graves  qui  exposent  aux 
accidents  les  plus  sérieux  de  l'intoxication  urineuse.  Nous 
avons  même  constaté  que  jusqu'à  9  millimètres,  et  même 
un  peu  au  delà,  Turéthre  du  cadavre  laissait  pénétrer  les 
instruments  avec  facilité  et  nous  avons  lieu  de  le  croire, 
bien  que  cela  n'ait  pas  été  vérifié,  sans  déchirures. 

Mais  de  celte  étude  doit  néanmoins  ressortir  l'impérieuse 
nécessité  de  n'aborder  ce  genre  de  manœuvres  chirurgicales 
qu'avec  la  plus  grande  circonspection.  Nos  résultats  expé- 
rimentaux ne  sont  pas  faits  pour  encourager  les  chirurgiens 
qui  désirent  largement  user  de  la  dilatabilité  de  l'urèthre, 
à  enfreindre  les  principes  et  les  règles  qui  leur  comman- 
dent de  ne  jamais  user  de  force  brutale  à  l'égard  de  ses 
parois.  C'est  ainsi  que  nous  avons  procédé  dans  nos  expé- 

pénienne,  uq  calcul,  et  a  succombé  peu  de  jours  après  son  extraction. 
Le  canal  mesure  : 

cire.  diain. 

Au  milieu  de  la  région  pénieune.  20"»™.  6,3  "«. 

A  quatre  cent,  en  avant  du  bulbe.  32  —  10,6  — 

A  deux  cent,  en  avant  du  bulbe. . .  38  —  J2,5  — 

Au  niveau  du  bulbe 40—  12,6  — 

Portion  membraneuse 35  —  1 1 ,6  — 

Base  de  la  prostate 26  —  8,6  — 

Portion  prostatique  de  Turèthre..  35  —  11,6  — 

Col  de  la  vessie 42  —  13,0  — 

Nous  ne  voulons  faire  aucun  rapprochement  entre  cette  dilatation 
pathologique  et  la  dilatation  expérimentale  ou  thérapeutique;  il  est  néan- 
moins intéressant  de  voir  jusqu'à  quel  degré  Turèthre  peut  être  gra- 
duellement élargi  sans  rupture  ;  c*est  le  côté  instructif  de  cette  remar- 
quable pièce  pathologique. 
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rieoces  et  cependant  nous  n'avons  pas  évité  les  déchirures. 
Valgré  toute  notre  attention  nous  n'avons  pas  toujours  été 
avertis  qu'elles  se  produisaient.  Aussi,  croyons-nous  pouvoir 
dire  en  forme  de  conclusion  que,  toutes  les  fois  que  l'on  s'élève 
Je  beaucoup  au-dessus  du  calibre  normal  de  lurèthre,  et 
malgré  toutes  les  précautions  requises,  on  s'expose,  dans  la 
majorité  des  cas,  à  déterminer  des  lésions.  Nous  savons,  par 
contre,  que  l'intensité  de  ces  lésions  n'est  pas  telle  que  l'on 
ne  soit  autorisé  à  rechercher  le  bénéfice  d'une  dilatation 
^duelle  un  peu  considérable,  si  elle  est  jugée  utile  :  c'est 
le  correctif  nécessaire  et  pratique  de  notre  conclusion. 

Nous  raisonnons,  il  est  vrai,  en  faisant  abstraction  de  Tétat 
des  reins,  de  Tétat  du  malade  tout  entier.  Nous  raisonnons 
même  en  ne  tenant  pas  compte  des  différences  indivi- 
duelles. L'étude  expérimentale  vous  a  montré,  comme  le 
montre  la  clinique,  que  Vurèthre  normal  n'offre  pas  chez  tous 
les  sujets  la  même  extensibilité,  et  que  toutes  les  parties  du 
canal  ne  possèdent  ni  le  même  calibre  normal,  ni  le  même 
calibre  artificiel.  L'état  pathologique  accuse  des  différences 
encore  bien  plus  tranchées,  dont  0  est  impossible  de  ne  pas 
tenir  compte.  Ce  n'est  donc  pas  à  l'aide  des  résultats  fournis 
par  la  mesure  de  la  dilatabilité  que  le  chirurgien  pourra  gui- 
der entièrement  sa  pratique  ;  à  côté  de  la  donnée  anatomique, 
à  côté  des  résultats  de  l'expérimentation,  prendra  nécessaire- 
ment place  l'examen  clinique  propre  au  cas  particulier.  C'est 
après  cet  examen  que  sera  tranchée  la  question  du  degré  de 
la  dilatation  possible  et  réellement  utile. 

Les  précautions  cliniques  que  commande  l'exact  inventaire 
de  tout  l'appareil  urinaire  et  des  conditions  dans  lesquelles 
s'ofire  à  nous  le  malade,  nous  amènent,  en  fin  de  compte,  à 
^OQs  conseiller  de  sagement  vous  limiter,  dans  la  recherche 
d'on  calibre  artificiel,  à  ce  qui  est  nécessaire  à  la  régulière 
évacuation  des  urines  et  à  la  &cile  introduction  des  instni- 
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ments,  d'user  autant  qu'il  est  nécessaire  de  la  dOatabilité  de 
Turëthre  mais  de  n'en  jamais  abuser. 

Les  résultats  fournis,  par  la  pratique  au  point  de  vue  de  la 
dilatabilité  du  canal,  suffiraient  d'ailleurs  par  eux-mêmes  pour 
établir  de  semblables  conclusions.  Nous  avons  cherché,  en 
usant  de  toutes  les  précautions  nécessaires,  à  conduire  aussi 
loin  que  possible  la  dilatation  d*urèthres  pathologiques  et 
d'urëthres  normaux. 

Nous  avons  pu  conduire  la  dilatation  d'un  rétrécissement, 
uréthrotomisé  quatorze  mois  auparavant  et  récidivé,  au  n^  59  ; 
il  nous  a  été  exceptionnellement  possible  d'arriver  au  même 
résultat  pour  des  urèthres  sains  chez  des  calculeux.  Le  plus 
grand  nombre  des  urèthres  pathologiques  peut  être  élargi 
au-dessus  de  7  millimètres  et  amené,  sans  trop  de  difficulté 
ni  de  temps,  à  8  millimètres.  Au-dessus  de  ce  chiffre 
il  devient,  dans  la  majorité  des  cas,  difficile  d'avancer  sans 
inconvénient  ou  sans  danger. 

L'urèthre  normal,  lorsqu'on  le  rencontre,  offre  une  dila- 
tabilité supérieure  :  il  peut  assez  aisément  être  conduit  à 
9  millimètres,  et  nous  avoiis,  dans  de  rares  circonstances, 
franchi  celle  limite  pour  nous  rapprocher  de  1 0  millimètres. 
Mais  nous  croyons  être  dans  le  vrai  en  accordant  pour  limite 
moyenne  au  diamètre  des   instruments   de  gros  calibre, 
9  millimètres  de  diamètre,  et  nous  conseillerons  plutôt  de  se 
tenir  un  peu  en  deçà  de  ce  chiffre  que  de  s'élever  au-dessus. 
Nous  n'insisterons  pas  davantage,  pour  le  moment,  sur 
les  résultats  fournis  par  l'étude  clinique;  mais  nous  ne  vou- 
lons pas  quitter  ce  sujet  intéressant  sans  vous  faire  de 
nouveau  remarquer  la  localisation  des   déchirures  sur  la 
paroi  inférieure  de  l'urèllire.  C'est  donc  sur  elle  que  porteront 
les  effets  de  toute  action  dépassant  les  limites  de  l'exten- 
sibilité habituelle  du  conduit  uréthral.  Il  faut  par  consé- 
quent vous  attendre  à  la  voir  particulièrement  subir  les  fà- 
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oheux  résultats  de  l'abus  de  la  force  ou  des  fausses  manœuvres, 
et  particulièrement  soufTrir'de  toute  opération  mal  réglée. 

Nous  avons  jusqu'à  présent  laissé  de  côté  dans  notre  étude 
roiifice  profond  de  Turèlbre,  c'est-à-dire  le  col  de  la  vessie. 
Il  est  cependant  intéressant  pour  le  chirurgien  d'être  fixé  sur 
5^  diamètres.  La  boule  exploratrice,  introduite  méthodiquc- 
ment  dans  un  urèthre  normal,  donne  à  cet  égard  peu  de 
rrriseignements.  Alors  même  qu'on  a  mis  en  usage  une  boule 
ie  7  millimètres  de  diamètre  ou  un  peu  au-dessus,  il  est 
rare  que  Ton  recueille  une  sensation  en  passant  à  travers 
.orifice  vésical  de  Turèthre.  Cependant,  chez  un  certain 
1  orubre  de  sujets,  on  arrive  avec  beaucoup  d'attention  à  pér- 
it v:.ir  la  sensation  du  passage  de  l'extrémité  de  l'instrument 
d  travers  un  anneau  qui  résiste  faiblement.  Cette  sensation, 
y:\i  durable  et  peu  prononcée,  n'est  jamais  comparable  à  celle 
îue  fournit  le  passage  de  la  région  membraneuse.  M.  Sappey 
a  jmet  que  le  diamètre  moyen  du  col  de  la  vessie  peut,  à  l'état 
de  repos,  être  évalué  à  5  millimètres  de  diamètre  et,  au 
rriornent  du  passage  de  l'urine,  a  7  ou  8  millimètres. 
Ce  point  du  canal  est  normalement  plus  extensible  que  la 
^Hjrtion  membraneuse.  Son  extensibilité  artificielle  sous  Tin- 
Zueoce  d'une  action  mécanique  a  été  étudiée  avec  le  plus 
grand  soin  par  notre  regretté  collègue  Dolbeau.  Elle  peut 
atteindre,  selon  cet  habile  chirurgien,  jusqu'à  20  millimètres 
de  diamètre  sans  qu'il  se  produise  de  déchirures.  Selon 
M.  Sappey  la  dilatabilité  du  col  ne  dépasse  guère  V2k 
!5  millimètres.  On  ne  peut  en  tous  cas  arriver  aux  ré- 
sultats obtenus  par  Dolbeau  qu'en  s'entourantdes  précautions 
extrêmes  sur  lesquelles  il  a  tant  insisté,  l'on  peut  dire  que 
grâce  à  elles  les  déchirures  sont  peu  profondes.  Nous 
n'avons  cependant  aucun  résultat  expérimental  que  nous 
puissions  mettre  ici  en  ligne  de  compte,  et  nous  nous  contente- 
rons de  vous  faire  remarquer  que,  même  à  son  point  extrême, 
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le  degré  de  dilatation  permis  au  col  de  la  vessie  ne  fournit  au 
chirurgien  qu'une  voie  le  plus  souvent  insuffisante,  lorsqu'il 
s'agit  de  débarrasser  complètement  la  vessie  des  calculeux. 
Le  méat  est,  vous  le  savez,  le  point  le  plus  étroit  de  l'urèthre, 
il  se  prête  mal  à  la  dilatation,  aussi  est-il  souvent  nécessaire 
de  l'inciser  pour  permettre  l'introduction  et  la  manœuvre 
régulière  des  instruments  de  gros  calibre. 

# 

Surface  interne  de  l'urèthre.  —  L'urèthre  n'est  à 
l'état  de  canal  que  lorsqu'il  est  traversé  par  l'urine  ou  par- 
couru par  un  instrument  ;  en  dehors  de  ces  conditions  sa 
cavité  est  toute  virtuelle  et  ses  parois,  régulièrement  accollées 
l'une  à  l'autre  dans  toute  leur  étendue.  La  colonne  d'urine 
qui  traverse  le  canal  doit  donc  avoir  assez  de  force  pour 
écarter  ses  parois,  et  celles-ci  doivent  posséder  une  souplesse 
qui  leur  permette  de  se  laisser  uniformément  et  régulièrement 
distendre.  L'urèthre  subit  par  conséquent,  sousTinfluencede 
la  miction,  une  sorte  de  dilatation  physiologique,  bientôt  suivie 
d'un  rapprochement  et  d'un  retrait  véritable  dans  toute  l'éten- 
due de  sa  surface  interne.  Cette  dilatation,  ce  déplissement 
physiologique,  la  sonde  doit  aussi  les  effectuer  de  façon  à 
pouvoir  peu  à  peu  s'insinuer  entre  les  parois.  Mais  dans  le 
chemin  qu'il  parcourt  en  sens  inverse  du  courant  physiolo- 
gique,  le  chirurgien  doit-il  s'attendre  à  trouver  des  obstacles 
normaux  autres  que  ceux  que  nous  avons  jusqu'à  présent 
indiqués? 

La  surface  interne  de  l'urèthre  présente  à  Tétat  normal  des 
sillons,  des  rides  et  de  nombreux  orifices. 
•  Les  sillons  n'ont  qu'une  importance  secondaire.  La  plupart 
sont  interposés  aux  rides  et  disparaissent  comme  celles-ci 
par  une  légère  distension.  Nous  devons  toutefois  signaler  les 
deux  gouttières  que  l'on  trouve  à  droite  et  à  gauche  du 
véru-montanum  et  assez  souvent  aussi,   deux  ou  plusieurs 
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sHioDS  aboutissant  au  cal-de-sac  du  bulbe.  Il  existe  des  rides 
!:ii^todiiiales  destinées  à  fournir  à  la  dilatation  du  canal  ; 
rvmbrenses  et  constantes  dans  la  portion  spongieuse,  elles 
-M  moins  prononcées  dans  la  partie  profonde  de  l'urèthre. 
En  aucun  point  d'ailleurs  elles  n'ont  d'importance  au  point 
iê  nie  clinique.  Mais  il  est  utile  de  remarquer,  avec  M.  Sappey, 
r.e  tous  ces  plis  ont  une  direction  longitudinale  et  que  l'on 
:  cbscnre  jamais  sur  les  parois  de  l'urèthre  ni  plis  transver- 
'<m,  ni  plis  obliques,  ni  par  conséquent  ces  replis  valvu- 
aires  dont  quelques  anatomistes,  dit  l'auteur  que  nous  citons, 
::t  tant  abusé  et  abuseront  encore. 

La  face  interne  de  l'urèthre  présente  de  nombreux  orifices 
ict la  forme  et  la  position  méritent  de  nous  arrêter.  A  la 
;vrtioo  spongieuse  sont  annexées  les  dépressions  connues 
^Ds  le  nom  de  lacunes  ou  de  sinus  de  Morgagni  ou  de  Haller  ; 
rsm  leurs  dimensions  on  les  a  désignées  sous  le  nom  de 
-rmina  et  de  foraminula.  Elles  sont  creusées  dans  l'épais- 
^ar  même  de  la  trame  de  la  muqueuse.  La  plus  considérable 
c^  ces  lacunes  est  située  sur  la  paroi  supérieure,  à  25  milli- 
Claires  enriron  du  méat;  elle  est  connue  sous  le  nom  de  valvule 
fl  Goérin.  Toutes  ces  cavités  se  terminent  en  cul-de-sac; 
^es  sont  munies  d'une  sorte  de  conduit  excréteur  d'une lon- 
r^QF  qui  peut  atteindre  8  ou  10  millimètres  et  dont 
^rmbouchure,  tournée  vers  le  méat  urinaire,  rappelle  celle 
'-^  uretiières  dans  la  vessie.  Presque  toutes  occupent  la  paroi 
-P'érieure  du  canal  ;  dans  l'urèthre  de  l'homme  on  les  ren- 
^3tre surtout  dans  la  partie  spongieuse.  Dans  la  portion  mem- 
braneuse etdans  la  région  prostatique  leur  constance  est  moin- 
'''^;  elles  existent  cependant,  elles  sont  même  nombreuses 
-'^  quelques  sujets,  mais  fort  rares  chez  d'autres.  Les  lacunes 

1  sious  doivent,  selon  MM.  Robin  et  Cadiat,  être  distinguées 
'^^^  glandes  uréthrales.  Celles-ci  y  sont  quelquefois  annexées, 
^à\%  elles  en  sont  le  plus  souvent  parfaitement  isolées. 

fiCTOfli.  —  TOiu  umiw.  44 
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Malgré  la  largeur  relative  de  leurs  orifices,  les  lacunes  01 
sinus  de  l'urèlhre  ne  sauraient  créer  un  obstacle  sérieu 
au  cathétérisme.  La  valvule  de  A.  Guérin  arrête  assez  sou 
vent,  il  est  vrai,  les  bougies  fines,  et  ces  mêmes  instrument 
peuvent  s'accrocher  dans  les  orifices  que  nous  venons  d 
signaler,  mais  avec  un  instrument  de  moyen  volume  et 
extrémité  arrondie,  il  n*y  a  même  pas  à  s*en  préoccuper 
nous  pouvons  faire  la  même  remarque  clinique  pour  le 
glandes  de  Cooper  ou  glandes  bulbo-uréthrales  qui  s'ouvren 
sur  la  face  inférieure  de  la  région  bulbaire  par  un  oririci 
extrêmement  petit,  pour  les  glandes  de  Littre  que  Ton  ren 
contre  dans  la  portion  membraneuse  et,  d'une  iaçon  gêné 
raie,  pour  tous  les  orifices  des  nombreuses  glandes  de  Turè 
thre. 

Si  nous  ne  considérions  que  l'état  normal,  nous  pourrions 
encore  affirmer  que,  dans  la  région  prostatique,  les  orifices 
des  conduits  glandulaires  sont  absolument  négligeables  au 
point  de  vue  du  cathétérisme.  Cependant  il  y  a  des  exemples 
avérés  de  dilatation  des  conduits  glandulaires  et  de  leurs 
embouchures.  Ces  embouchures  «  taillées  en  bec  de  flûte, 
affectent  alors  une  disposition  valvulaire  dont  le  chirurgieo 
doit  tenir  compte,  mais  qui  ne  pourraient  apporter  obstacle 
au  cathétérisme  pratiqué  avec  des  instruments  de  moyen  ou 
de  gros  calibre,  que  si  leur  dilatation  pathologique  était  arrivée 
à  un  degré  que  l'on  peut  considérer  comme  absolument 
exceptionnel  et  par  conséquent  fort  rare. 

Structure  dk  l'urèthre.  —  Envisagé  en  lui-même  et 
isolé  des  diverses  couches  auxquelles  il  s'accole  pendant  soo 
trajet,  r^jrèthre  peut  être  considéré  comme  constitué  par  une 
paroi  muqueuse  à  laquelle  viennent  s'ajouter  une  coucbe 
élastique  et  une  couche  musculaire. 
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Ainsi  que  le  font  remarquer  Mil.  Ch.  Robin  et  Cadiat  \  de 
toates  les  muqueuses  celle  de  l'urèthre  est  manifestement 
cc'ie  dont  la  trame  offre  le  plus  de  fibres  élastiques  et  cela 
lune  manière  uniforme  dans  toute  son  étendue.  Cette  abon- 
iaoce  de  tissu  élastique  est  particulièrement  prononcée  dans 
2  portion  membraneuse.  Aussi  est-ce  dans  cette  r^on  de 
.  crèthre  que  la  muqueuse  offre  le  plus*  franchement  cette 

•:loration  jaune  mat  qui  rappelle  l'aspect  de  la  face  interne 
irs  artères.  La  couleur  blanc  jaunâtre  qui  s'observe  sur 
::esque  toute  l'étendue  de  l'urèthre,  s'explique  par  la  vacuité 
i^  capillaires  déterminée  par  le  retrait  des  fibres  élastiques  de 
!a  muqueuse.  C'est  encore  à  la  richesse  de  sa  trame  élastique 
p^  la  muqueuse  uréthrale  doit  son  élasticité  si  remarquable, 
:  rs(  grâce  â  elle  que  nous  pouvons  la  dilater  et  l'étendre 
MHS  la  déchirer,  c'est  grâce  à  elle  qu'elle  revient  sur  elle- 
'^-me  lorsque  la  colonne  urinaire  ou  les  instruments  ont 
^sé  de  la  distendre. 

Cette  élasticité  ne  s'épuise  pas  par  la  dilatation ,  aussi 
t^t-il  permis  de  dire  que  le  calibre  artificiel  donné  à  l'urèthre 
::rmal  par  le  passage  de  gros  instruments  est  absolument 
rituel.  L'urèthre  n'est  pas  plus  élargi  qu'un  tube  de  caout- 
wuc  n'a  changé  de  diamètre,  lorsqu'après  avoir  mis  son 
:  liticité  en  jeu  on  le  laisse  revenir  sur  lui-même.  Le  passage 
irs  instromenls  dans  l'urèthre  normal  l'habitue  à  se  laisser 
-istendre,  mais  né  l'élargit  pas. 

11  est  facile  de  démontrer  expérimentalement  ta  propriété 
^tique  des  parois  de  l'urèthre;  il  suffit  de  les  inciser  dans 
t'jute  leur  épaisseur.  L'incision  transversale  de  même  que 
riûcisioa  longitudinale  est  immédiatement  suivie  de  l'écarté- 
meDt  des  bords  de  la  plaie,  et  cet  écartement  est  permanent. 

i.  Ch.  Robin  et  Cadiat,  Sur  la  structure  ûUime  de  la  muqueuse  et  des 
.':'*  i^  uréihrales  de  Vhomme  et  delà  femme  {Journal  de  VanaUmie  et  de  la 
r^'j^i'Jo^,  septembre  et  octobre  1874,  p.  514). 
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Dans  l'incision  longitudinale,  l'écartement  est  beaucoup  plus 
prononcé  au  centre  de  la  section  qu'à  ses  extrémités.  La  plaie 
prend  une  forme  losangique,  ou  plutôt  fusiforme,  qui  rap- 
pelle celle  de  l'uréthrotomie.  C'est  en  effet  à  l'élasticité  si 
complète  de  la  muqueuse  de  l'urèthre  qu'est  dû  l'écartemeDt 
définitif  des  bords  de  toutes  les  sections  longitudinales  et 
transversales.  Il  n'est  pas  besoin,  pour  que  cet  écartement  se 
maintienne  et  que  la  cicatrisation  de  la  plaie  ne  se  fasse  pas 
bord  à  bord,  de  maintenir  mécaniquement  à  distance,  et  en- 
core moins  d'écarter  de  force  les  lèvres  de  l'incision.  L'actioo 
des  fibres  élastiques  suffit  pour  que  la  cicatrisation  s'opère 
en  surface  ;  c'est  ainsi  que  se  réalise  l'élargissement  du  canal 
à  la  suite  de  l'incision  longitudinale  de  l'uréthrotomie  interne 
L'élasticité  de  la  muqueuse  uréthrale  rend  bien  compte  de  \i 
vérité  des  observations  de  Reybard,  dont  cet  ingénieux  chi^ 
rurgien  a  qualifié  le  résultat  en  disant  :  que  Ton  met  un< 
pièce  au  canal. 

Les  fibres  élastiques  de  la  muqueuse  se  continuent  ave( 
celles  de  la  couche  musculaire  et  avec  celles  du  tissu  spon 
gieux.  La  muqueuse  est  intimement  unie  aux  organei 
qu'elle  tapisse,  bien  qu'elle  en  soit  distincte.  Cette  unioi 
est  d'autant  plus  exacte  qu'il  n  y  a  pas  sous  la  muqueuse  uré^ 
thrale,  de  couche  de  tissu  cellulaire  comme  dans  l'oesophage 
ou  la  vessie.  Aussi  la  muqueuse  de  l'urèthre  ne  glisse^ 
t-elle  pas  sur  les  couches  qui  la  soutendent  et  ne  peut-ell< 
former  au-devant  de  la  colonne  urinaire  ou  de  la  sonde  ce: 
bourrelets  de  déplacement,  que  l'on  observe  dans  d'autres 
conduits.  La  consistance  de  la  muqueuse  est  néanmoins  assea 
faible  pour  qu'il  soit  facile  sur  le  cadavre  de  la  déchirer  avec 
un  stylet  et  de  le  faire  cheminer  au-dessous  d'elle.  Sur  le 
vivant,  pareil  accident  est  malheureusement  possible  et  des 
instruments  relativement  flexibles,  tels  que  des  bougies  fines, 
peuvent  aisément  faire  fausse  route.  Cela  mérite  d'autant 
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/uiFattention  que  la  muqueuse  n'est  pas  simplement  sou- 
lagée et  décollée  par  Tinstruroent  ;  celui-ci  pénètre,  non  dans 
:ne  couche  celluleuse  qui  n'existe  pas,  mais  dans  le  tissu 
ffoogieiix  ou  dans  les  couches  sous-jacentes  à  la  muqueuse 
ia  canal. 

La  distribution  générale  de  la  coucJw  mnscidcùre  est  non 
:  lins  intéressante  à  considérer  au  point  de  vue  clinique. 
Us  fibres  musculaires  sous-muqueuses  de  l'urèthre  appar- 
liennent  à  l'ordre  des  fibres  lisses.  Elles  se  présentent  sous 
fjrme  de  faisceaux  longitudinaux  et  circulaires.  Dans  la  por- 
t::*D  spongieuse  il  n'y  a  pas  à  proprement  parler  de  couche 
musculaire,  mais  des  faisceaux  isolés  et  minces  que  l'on  ne 
retrouve  même  plus  dans  la  fosse  naviculaire.  L'élément 
::'jsculaire  n'a  donc,  dans  cette  partie  de  l'urèthre,  qu'une 
î>s  minime  importance.  11  n'en, est  plus  de  même  dans  les 
"-;ions  prostatique  et  membraneuse.  Dans  celle-ci  la  couche 
ie  fibres  lisses  est  entièrement  constituée.  La  couche  longitu- 
iicale  de  fibres  cellules  a  une  épaisseur  de  0"™.5  à  0"^.  8. 
Aîa  face  externe  de  celle-ci  des  faisceaux  semblables,  mais 
:::culaires,  s'entrecroisent  avec  les  premiers;  puis,  plus  en 
-•^hors,  ils  forment  la  couche  circulaire  extérieure  qui,  d'abord 
^;^sse  de  près  d'un  millimètre,  se  réduit  de  moitié  au  bout 
-u  bulbe  et  cesse  bientôt  d'exister  après  s'être  brusquement 
^.iccie.  Robin  et  Gadial.) 

La  r^on  membraneuse  est  donc  particulièrement  riche 
^  fibres  lisses  ;  nous  aurons  bientôt  à  vous  dire  que  sa  ri- 
^^se  en  fibres  striées  est  non  moins  remarquable. 

Dans  la  portion  prostatique  de  l'urèthre  nous  retrouvons 
i^e  couche  de  fibres  lisses.  Cette  couche,  bien  évidente  à  la 
partie  supérieure  de  l'urèthre  prostatique,  a,  chez  l'adulte,  au 
voisinage  de  la  vessie,  de  2  à  3  millimètres  d'épaisseur;  elle 
Sérient  moitié  moindre  vers  la  partie  antérieure.  Les  plus 
pnfoodes  de  ces  fibres  lisses  sont  longitudinales  et  les  autres 
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sont  circulaires.  Partout  où  l'urèlhre  est  entouré  par  les 
lobes  de  la  prostate,  sur  les  côtés  et  en  arrière,  là  en  un  mot 
où  il  est  enchâssé  dans  les  parties  principales  de  la  glande, 
sa  muqueuse  n'est  pas  appliquée  contre  une  couche  muscu- 
laire mais  immédiatement  contre  le  ûssu  glandulaire.  C'est 
du  moins  l'opinion  de  MM.  Robin  et  Gadiat  auxquels  nous 
empruntons  tous  les  détails  précédents.  M.  Sappey  (P.  6B9, 
t.  IV,  3®  édition,  fig.  91 3)  indique,  il  est  vrii,  que  la  muqueuse 
de  la  portion  prostatique  de  Turëthre  est  doublée  d'une 
couche  musculaire  à  fibres  longitudinales.  Mais  la  description 
si  complète,  donnée  par  cet  éminent  anatomiste,  du  sphincter 
prostatique  démontre,  ainsi  que  je  vous  le  dirai  tout  à  l'heure, 
que  c'est  seulement  à  la  paroi  supérieure  de  la  région  que 
la  couche  musculaire  est  indépendante  du  tissu  prosta- 
tique. Toujours  est-il  que,  si  nous  faisons  abstraction  des 
couches  musculaires  qui  se  surajoutent  à  Turèthre,  pour  ne 
tenir  compte  que  de  celles  qui  entrent  dans  sa  structure 
intime,  nous  voyons  qu'il  y  a,  entre  la  richesse  musculaire 
de  la  région  prostatique  et  celle  de  la  région  membraneuse, 
une  différence  considérable.  Nous  retrouverons  cette  diffé- 
rence tout  aussi  tranchée  en  nous  occupant  tout  à  l'heure  des 
appareils  sphinctériens  proprement  dits. 

Nous  n'emprunterons  plus  à  MM.  Robin  et  Gadiat  que 
quelques  détails  sur  les  glandes  de  Vurèthre.  Déjà  nous  vous 
avons  parlé,  à  propos  des  orifices  observés  sur  la  face  interne 
du  canal,  des  lacunes  ou  sinus  et  des  orifices  glandulaires. 
Pour  les  auteurs  que  nous  citons  et  dont  vous  savez  Tauto- 
rite,  ces  sinus  ne  sont  pas  des  glandes,  mais  des  organes 
muqueux  creusés  dans  Tépaisseur  même  de  la  muqueuse; 
ils  sont  comme  elle  tapissés  par  un  épithelium  pavimenteux. 
Les  glandes  proprement  dites  sont  ou  des  follicules  les  uus 
simples,  les  autres  bi  et  trilobés  vers  leur  fond,  ou  des  glandes 
en  grappes;  celles-ci  peuvent  être  simples  ou  vraiment  en 
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^ppes  ;  la  plupart  sont  à  culs-de-sac  irréguliers  et  cou- 
iés  oUiquement,  plus  rarement  à  culs-de-sac  réguliers.  Le 
i:c>mbre  de  ces  glandes  microscopiques  varie  beaucoup  selon 
'es  sujets  :  très  nombreuses  sur  quelques-uns,  elles  sont  rares 
5nr(f antres,  sans  pourtant  manquer  jamais.  C'est  de  12  à 
27  millimëtres  du  méat,chez  Fhomme,  que  l'on  commence  avoir 
fors  orifices.  On  rencontre  les  follicules  dans  les  trois  por- 
im  de  Turëthre  ;  les  glandes  en  grappe  simple  sont  répandues 
i^s  la  portion  spongieuse  et  dans  la  portion  membraneuse. 
')d  cesse  de  les  observer  dès  que  la  région  membraneuse 
^piëte  sur  la  région  prostatique.  Elles  sont  connues  dans 
h  région  membraneuse  sous  le  nom  de  glandes  de  Littre. 
L*étade  histologique  des  follicules  et  des  glandes,  la  pré- 
sence de  calculs  microscopiques  analogues  à  ceux  que  l'on 
ifsene  souvent  dans  les  acini  prostatiques  démontrent, 
Taprës  MM.  Sappey  et  Robin,  que  les  glandes  de  Turèthre 
^présentent  des  éléments  glandulaires  prostatiques  dissémi- 
iés  ou  réciproquement,  que  la  prostate  est  une  a^loméra- 
iûo  de  parties  relativement  simples  de  cet  ordre.  Nous  ne 
enDinerons  pas  ces  quelques  renseignements  sur  Fappareil 
écréteur  de  Vurèthre  sans  noter  que  son  siège  est  sous-mu- 
laenx,  et  relativement  profond  pour  certaines  de  ces  glandes. 
La  plus  importante  et  la  plus  profonde  des  glandes  dont  le 
roduit  se  déverse  dans  l'urèthreest,  après  la  prostate,  la  glande 
iilbo-oréthrale;  elle  mérite  une  description  particulière. 
La  glande  bulbo-uréthrale  (glande  de  Mérj,  glande  de 
^per)  bien  étudiée  par  le  professeur  Gubler,  est  située  sur 
I  base  du  bulbe,  dans  l'angle  rentrant  qui  le  sépare  de  la 
ortîon  membraneuse  de  Furètbre.  11  y  a  une  glande  droite 
tune  grande  gauche.  Haller  comparait  leur  volume  à  celui 
^m  pois,  Winslow  à  celui  d'une  cerise  :  il  en  est  de  plus  pe- 
rtes qui  atteignent  à  peine  les  dimensions  d'une  lentille; 
^  peuvent,  exceptionnellement,  être  grosses  comme  une 
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noisette.  Leurs,  conduits  minces,  déliés,  à  orifice  invisible, 
viennent  s'ouvrir  après  un  trajet  oblique  de  3  à  4  centimètres 
sur  la  paroi  inférieure  de  la  région  bulbaire  de  Turèthre.  Ce 
sont  des  glandes  en  grappe  type.  Elles  intéressent  le  chirur- 
gien, non  seulement  parce  qu'elles  peuvent  être  le  siège  de 
bien  rares  maladies  chirurgicales,  mais  surtout  parce  que 
leur  sécrétion^  d'ailleurs  très  caractéristique,  est  le  plus 
souvent  prise  par  les  malades  pour  une  sécrétion  d'origine 
prostatique.  Nous  reviendrons  sur  ces  importantes  particu- 
larités à  propos  de  la  physiologie. 

Parmi  les  éléments  d'organisation  commune,  les  veines 
méritent  surtout  d'attirer  notre  attention  au  point  de  vue  du 
cathétérisme;  nous  ne  saurions,  cependant,  oublier  que  la 
muqueuse  de  l'urèthre  est  pourvue  de  lymphatiques  qui  se 
rendent  dans  les  ganglions  de  l'aine.  Les  veines  sont  asseï 
multipliées,  assez  volumineuses,  et,  selon  M.  Sappey,  diiïérem- 
ment  disposées  dans  chaque  portion  de  l'urèthre.  Intra-mus- 
culaires  dans  la  portion  spongieuse,  elles  sont  sous-muscu- 
laires pour  la  plupart  dans  la  portion  membraneuse,  où 
elles  forment  un  plexus  qui  tend  à  rétrécir  le  diamètre 
déjà  si  étroit  de  cette  région,  lorsqu'à  la  suite  d'une  irrita* 
tion  il  devient  le  siège  d'une  congestion.  Dans  la  portion 
prostatique  les  veines  sont  à  la  fois  intra  et  sous-musculaires; 
elles  forment  aussi  un  plexus,  mais  beaucoup  plus  délié,  et 
continu  eu  arrière  avec  le  plexus  si  développé  que  Ton 
remarque  sur  le  col  de  la  vessie.  Les  artérioles  sont  trop  déliées 
pour  que  nous  ayons  à  en  tenir  compte  au  point  de  vue  chi- 
rurgical. Mais,  on  le  voit,  la  richesse  des  plexus  veineux  de 
l'urèthre  permet  de  comprendre  les  phénomènes  de  conges- 
tion, sur  lesquels  nous  avons  tant  insisté  à  propos  de  cer- 
taines rétentions  d'urine;  on  s'explique  bien  encore,  par 
l'anatomie,  les  absorptions  rapides  du  liquide  urinaire  qui  se 
font  dans  le  cas  de  blessures  de  l'urèthre,  et,  en  particulier, 
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lorsqu'il  est  blessé  par  des  fragments  de  calcul  qui  non  seule- 
ment le  (ont  saigner,  mais  augmentent  la  puissance  de  péné- 
tration de  l'urine  en  faisant  obstacle  incomplet  à  son  passage. 
Ctëi  un  point  dont  nous  vous  avons  parlé  à  propos  de  la 
^ëTre  urineuse. 

A  l'exemple  de  tous  les  auteurs,  nous  devons  rapprocher 
ie  la  structure  de  Turèthre  proprement  dit,  ce  qui  a  trait  aux 
i^sus  qui  Tembrassent  immédiatement,  le  soutiennent  et  en 
: 'Qt,  pour  ainsi  dire,  partie  intégrante.  Nous  n'examinerons 
'  julefois,  que  les  points  qui  nous  intéressent  directement,  et 
cous  ne  pouvons  mieux  faire  que  de  vous  renvoyer  pour  tout 
le  reste  à  la  lecture  des  classiques. 

Ce  que  nous  avons  eu  à  vous  dire  de  la  prostate  à  propos 
ie  la  direction  de  la  portion  de  Turëthre  qu'elle  soutient  et 
de  la  dilatabilité  pathologique  de  ce  point  du  canal,  serait 
suiBsant  pour  vous  faire  l'histoire  du  cathétérisme,  si  nous 
n'aTions  besoin  de  fixer  encore  votre  attention  sur  cer- 
tains rapports  de  l'urèthre  et  de  la  glande  qu'il  travei*se.  Le 
xi:t  de  la  portion  terminale  de  Turèthre  est  intimement  lié  à 
elui  de  la  glande.  Il  ne  peut  donc  être  indifférent  aux  clini- 
ieos  d'entendre  des  anatomistes  aussi  autorisés  que  le  pro- 
cesseur Sappey,  déclarer,  qu'en  dépit  de  toutes  les  contesta- 
tions, la  prostate  entoure  complètement  l'urèthre  :  aussi  bien 
^  paroi  supérieure  que  sa  paroi  inférieure  et  que  ses  parois  ^ 
latérales.  Cela  est  d'autant  plus  important  que,  pour  ce  même 
ioatomiste,  la  portion  sus-uréthrale  de  la  prostate  n'échap- 
perait pas  aux  conséquences  de  ce  que  nous  appelons  l'hyper- 
^ophie  prostatique.  Nous  devons,  cependant,  vous  faire  obser- 
ver que  l'examen  de  toutes  les  pièces  de  notre  collection 
pathologique  ne  nous  montre  l'augmentation  de  volume 
lue  sur  le  lobe  moyen  et  sur  les  lobes  latéraux;  U  en  a 
toujours  été  de  même  dans  toutes  les  autopsies  que  nous 
avons  faites  depuis  plus  de  dix  années.  En  second  lieu, 
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nous  nous  permettrons  d'emprunter  à  M.  Sappey  lui-même 
un  renseignement  qui,  à  notre  point  de  vue,  est  de  la 
plus  haute  importance.  La  mensuration  de  la  prostate  chez 
dix-huit  sujets  de  vingt-cinq  à  quarante-cinq  ans,  âge  où  la 
glande  se  modifie  à  peine,  lui  a  démontré  que  la  face  pubienne 
ou  supérieure  de  la  prostate  avait  une  longueur  de  24  milli- 
mètres et  que  la  face  rectale  ou  inférieure  mesurait  30  milli- 
mètres. Poursuivant  ces  patientes  et  importantes  études, 
M.  Sappey  nous  apprend  que  chez  les  hommes  de  soixante  à 
soixante-quinze  ans,  où  le  volume  moyen  de  la  prostate  est 
plus  considérable,  la  longueur  de  la  face  pubienne  varie  d 
peine,  que  la  face  rectale,  peu  variable  aussi  sur  la  ligne 
médiane,  augmente  sensiblement  de  chaque  côté  et  qu'en 
somme  :  le  diamètre  transversal  et  fantéro-postérieur  sojU 
ceux  qui  s  allongent  le  plus.  Ces  résultats  concordent  trop 
bien  avec  ceux  que  fournit  l'observation  clinique  et  lui 
donnent  trop  de  précision  pour  que  nous  ne  les  recueillions 
pas  avec  empressement.  Nous  devons,  il  est  vrai,  y  opposer 
deux  faits  très  exceptionnels  observés  par  M.  Sappey,  faits  dans 
lesquels  de  nombreux  et  volumineux  calculs  développés  dans 
la  paroi  antérieure  de  la  prostate,  témoignaient  de  l'existence 
des  glandules  dans  cette  région. 

Après  les  recherches  du  professeur  d'anatomie,  la  présence 
de  ces  glandules  antérieures  ne  saurait  être  mise  en  doute, 
mais  il  n'en  reste  pas  moins  acquis  que  la  partie  sus-uréthraie 
de  la  prostate  ne  participe  que  très  exceptionnellement  aux 
lésions  qui  caractérisent  l'hypertrophie,  si  commune,  si  habi- 
tuelle, des  lobes  latéraux  et  médian .  Nous  retiendrons  en- 
core de  ces  recherches,  la  preuve  incontestable  de  l'alloD- 
gement  et  de  l'élargissement  sénile  de  la  portion  prostatique 
du  canal,  et  surtout  :  de  la  participation  exclusive  de  la  paroi 
inférieure  à  cette  modification,  qui  rend  à  la  fois  le  canal  plus 
large,  plus  long  et  plus  courbe.  Nous  vous  donnerions,  sur 
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rite  intéressante  question,  des  renseignements  insuffisants 
fî  incompletSy  si  nous  n'ajoutions  que  MM.  Robin  et  Cadiat 
:*^ettent  pas  que,  chez  tous  les  sujets,  la  grande  forme  un 
•éntable  canal  entourant  de  toute  part  la  première  portion 
ierorëthre.  Ces  auteurs  estiment  même  que  chez  les  jeunes 
n5iots  la  prostate  est  disposée  en  gouttière  ouverte  en  avant 
:3e  fois  sur  quatre.  Elle  est  d'ailleurs  plus  ou  moins  mince, 
^  chez  certains  sujets,  réduite  à  une  bande  lai^e  de  8  à 
10  millimètres  placée  près  du  col  vésical. 

Ce  ne  sont  pas  seulement  les  rapports  des  tissus  glan- 
îuiaires  de  la  prostate  avec  lurèthre  qui  intéressent  le 
i-nicien.  Les  fibres  musculaires  que  l'anatomiste  décrit 
tins  cette  première  partie  du  canal,  méritent  toute  son 
iitéQlion.  Les  fibres  musculaires  lisses  que  nous  avons  dé- 
:ntgs  avec  la  muqueuse,  à  laquelle  elles  sont  intimement 
^ies  au  niveau  de  la  paroi  supérieure,  sont  renforcées  par 
in  plan  de  fibres  striées  que  M.Sappey  a  décrit  sous  le  nom 
ie  sphincter  prostatique.  Selon  cet  auteur,  ce  muscle  est 
fane  couleur  rouge  assez  foncée  chez  quelques  hommes 
fnnes  et  bien  constitués,  mais  chez  le  plus  grand  nombre  elle 
^  d'un  rouge  pâle.  Au  niveau  de  sa  partie  médiane  son  épais- 
^:ur  est  de  6  à  7  millimètres  ;  sur  les  parties  latérales  il  devient 
:lus  mince.  Il  s'étend  du  sphincter  de  la  vessie  à  la  portion 
^laiibnuiease  de  Turèthre  et,  dans  le  sens  transversal,  du  bord 
gaadie  de  la  face  rectale  de  la  glande  au  côté  opposé.  Il  pre- 
ste la  forme  d'un  plan  triangulaire,  concave  en  arrière, 
^nreze  en  avant,  dont  le  sommet  se  confond  en  bas  avec  les 
U^res  annulaires  de  la  pprtion  membraneuse  et  dont  la  base 
^adosse  sur  la  ligne  médiane  au  sphincter  vésical  \ 

^'  Le  sphincter  de  la  vessie  a  été  également  décrit  par  M.  Sappey.  Ses 
-HectîoBs  babUes  ont  enfin  mis  hors  de  doate  la  disposition  si  contestée 
^  cet  inneaa  moscolaire.  Ce  sphincter  revêt  la  forme  d'nn  large  anneau 
î^  embrasse  tont  le  tiers  postérieor  de  la  portion   prostatique  de 
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Le  sphincter  de  la  prostate  n'occupe  donc,  on  le  voit,  que 
la  paroi  supérieure  de  l'urèlhre.  C'est  là  que  déjà  se  trouve  la 
couche  de  fibres  lisses  annexées  à  la  muqueuse.  Cette  mince 
bande  musculaire  ne  peut  agir  comme  un  anneau.  Le  sphinc- 
ter de  la  prostate  n'a  d'autre  usage,  d'après  M.  Sappey,  que 
de  déprimer  la  paroi  antérieure  du  canal  prostatique  et  de 
l'appliquer  à  la  paroi  inférieure.  II  entrerait  en  action  aa 
moment  de  l'éjaculation. 

Les  parois  latérales  et  inférieures  de  la  première  portion 
de  l'urëthre  ne  possèdent  pas  de  fibres  musculaires  propres. 
Intimement  unies  à  la  prostate,  elles  ne  peuvent  avoir  d'autre 
appareil  musculaire  que  celui  qui  entoure  cette  glande  inter- 
calée, en  quelque  sorte,  dans  les  fibres  musculaires  lisses  qui 
font  suite  à  celles  de  la  vessie  et  établissent,  avec  celles  de  la 
paroi  supérieure,  une  continuité  réelle  entre  l'appareil  sphinc- 
térien  de  la  région  membraneuse  et  les  fibres  qui  repré- 
sentent le  sphincter  de  la  vessie.  Mais  les  fibres  musculaires, 
dont  nous  nous  occupons,  appartiennent  en  définitive  à  la 
prostate  qui  les  sépare  complètement  de  l'urèthre,  excepté  aa 
niveau  de  sa  partie  supérieure;  elles  n'agissent  directement 
que  sur  cette  portion  de  l'urèthre  prostatique. 

Tout  autre  est  la  disposition  de  l'appareil  musculaire  au 
niveau  de  la  région  membraneuse^  Ici,  rien  ne  s'interpose 
entre  les  parois  uréthrales  et  les  muscles  qui  doivent  agir  sur 

l'urèthre.  Sa  surface  externe  répond  en  bas  et  de  chaque  côté  au  lobf 
moyen  de  la  prostate,  auquel  il  adhère  de  la  manière  la  plus  intime.  En 
haut  elle  est  recouverte  par  les  fibres  lougitudinales  antérieures  de  la 
vessie  qui  la  croisent  à  angle  droit,  et  un  peu  par  le  muscle  constricteur 
de  la  portion  prostatique  de  Turèthre.  Sa  surface  interne  répond  aux 
fibres  longitunales  de  Turèthre  et  à  la  muqueuse  uréthrale.  Son  extrémité 
postérieure  s'applique  aux  fibres  transversales  les  plus  inférieures  de  la 
vessie,  son  extrémité  antérieure  est  contiguë  en  bas  au  vérumontaDum, 
en  haut  au  constricteur  déjà  nommé.  Sa  longueur  est  de  iO  i  iSmil'i' 
mètres,  son  épaisseur  de  6  à  7.  De  même  que  la  tunique  contractile  de  Is 
vessie,  il  se  compose  de  fibres  musculaires  lisses. 
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elles;  el  ces  parois,  intimemeol  unies  aux  éléments  contrac- 
tilàs  qui  les  enserrent,  sont  laidement  et  complètement  doa- 
riêes  par  ces  éléments,  dans  toute  leur  étendue. 

Au  moment  où  il  traverse  Tapon^vrose  moyenne,  Furèthre 
c5t  ea  rapport  avec  un  ensemble  complexe  de  fibres  muscu- 
laires, habituellement  décrites  sous  les  dénominations  de 
iLUicles  de  Wilson  et  de  muscles  de  Guthrie  ou  transverse 
profond  du  périnée.  Déjà  nous  avons  noté  avec  soin  l'anneau 
musculaire  lisse,  relativement  épais,  qui  revêt  la  muqueuse  de 
la  ftjrtion  membraneuse  de  Turèthre.  Les  muscles  de  Wilson  et 
icGulhrie,  dont  les  connexions  avec  lapartie  membraneuse  de 
Furèthre  sont  acceptées  de  tous  les  anatomistes,  au  moins 
;*:ur  le  muscle  de  Wilson,  qui  a  même  reçu  le  nom  de  constnc- 
'r*fr  de  Furèthre j  sont-ils  des  muscles  extrinsèques  à  Turèthre 
OQ  foot-ils  partie  intégrante  de  son  appareil  sphinctérien? 

Cette  dernière  opinion  a  été  récemment  soutenue  par 
ï.  Cadial  ^  En  procédant  à  l'étude  des  muscles  à  l'aide  de 
cvupes  pratiquées  sur  des  fœtus  et  étudiées  au  microscope, 
cet  aoatomiste  a  pu  conclure  que  les  muscles  de  Wilson  et 
de  Guthrie  ne  méritaient  pas  de  description  particuhere, 
et  ique  l'ensemble  de  l'appareil  musculaire,  que  la  dissection 
cur  attribue,  constitue  les  constricteurs  de  l'urèthre,  dis- 
posés autour  du  canal  d'une  façon  très  simple  et  suivant  un 
;!ao  d'ensemble  facile  à  comprendre.  Nous  devons  vous  ren- 
•  :yer  pour  les  détails  de  la  description  à  l'excellent  travafl 
'le  M.  Cadiat,  ne  désirant  retenir  qu'un  fait  de  son  élude  et 
ie  celles  qui  ont  eu  pour  objet  les  muscles  de  Guthrie  et  de 
Wilson  :  c'est  que  l'ensemble  des  fibres  musculaires  qui  les 
-instituent,  et  en  particulier  celles  quej'on  attribue  au 
sîuscle  de  Wilson,  viennent  en  arrière  du  bulbe,  soutenir  et 

t.  £(Qde  sur  les  muscles  du  périnée  et  en  particulier  sur  les  muscles  de 
^'li^:^Q  et  de  Gutbrîe,  Journal  de  ranatomie  et  de  la  physiologie  de 
M.  th.  Robin.  (Janvier  1877.} 
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renforcer  l'origine  de  la  portion  membraneuse  deTurèthre, 
lui  fournir,  selon  l'expression  de  M.  Sappey  «  un  plancher 
contractile  qu'il  traverse.  » 

Quelle  que  soit  la  description  que  l'on  donne,  il  reste  donc 
bien  acquis  que  l'urèthre  possède,  dans  sa  région  membra- 
neuse, non  seulement  les  fibres  musculaires  lisses  de  la  mu- 
queuse que  nous  avons  décrites,  mais  encore  un  anneau  strié, 
épais  et  complet  qui  lui  est  propre,  qui  l'entoure  dans  toute 
son  étendue,  et  enfin  des  faisceaux  de  renforcement  qui 
enveloppent  sa  partie  la  plus  antérieure,  c'est-à-dire  sou 
origine.  Ces  données  anatomiques  sont  parfaitement  d'ac- 
cord avec  ce  que  nous  apprend  l'étude  de  l'urèthre  sur  le 
vivant.  Nous  les  utiliserons  en  vous  parlant  de  la  physio- 
logie; mais  nous  devions  dès  à  présent  y  attirer  votre  atten- 
tion et  établir  que  cette  région  de  l'urèthre  est  pourvue  d'un 
appareil  musculaire  particulier,  puissant  et  complet,  dans 
lequel  prédominent  les  fibres  striées. 

Dans  Turèthre  antérieur,  l'appareil  musculaire  strié  est  bien 
extrinsèque  au  canal;  de  même  que  dans  la  région  prostati- 
que, il  s'éloigne  de  l'urèthre.  11  enveloppe  le  bulbe,  c'est-à-dire 
la  portion  renflée  de  la  gaine  spongieuse,  et  le  rôle  phy- 
siologique qui  lui  est  dévolu  n'intéresse  que  très  indirecte* 
ment  le  clinicien.  Aussi  n'est-ce  pas  sur  ce  point  que  nous 
avons  à  insister,  mais  sur  les  rapports  de  l'urèthre  avec  son 
revêtement  érectile. 

On  a  coutume  de  dirç  que  le  tissu  érectile  forme  une  gaine 
complète  à  l'urèthre,  depuis  le  cul-de-sac  du  bulbe  jusqu'au 
méat.  Au  point  de  vue  chirurgical,  il  était  important  de 
savoir  si  l'épaisseur  de  cette  couche  vasculaire  offrait  la 
niême  épaisseur  sur  tout  le  pourtour  de  l'urèthre.  Nous 
avons  à  cet  effet  pratiqué  sur  la  verge  une  série  de  coupes 
transversales  ;  voici  les  résultats  obtenus  : 

Au  niveau  du  cul-de-sac  du  bulbe,  la  paroi  supérieure  de 
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rurèthre  [/ig.  20)  est  absolument  dépounnie  de  tissus  érectiles, 
elle  repose  directement  sur  un  tissu  fibro-élastique  interposé 
entre  elle  et  l'origine  des  corps  caverneux.  À  un  centimètre 
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plus  en  avant  {fig.  21  ),  l'aspect  est  encore  sensiblement  le 
même;  c'est  à  peine  si  une  légère  traînée  rougefttre  passe 
au-dessus  du  canal.  La  disposition  reste  la  même  jusqu'au 
moment  où  l'urèthre  est  regu  dans  la  gouttière  formée  par 
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Tadossement  des  corps  caverneux  [fi g.  22).  Ce  rfest  qu'à  par- 
tir de  ce  point  que  la  paroi  supérieure  de  Turèthre  présente, 
elle  aussi,  un  revêtement  manifeste  de  tissu  aréolaire;  encore 
ce  tissu,  qui  n'existe  que  sous  forme  de  couche  assez  mince, 
est-il  dense  et  beaucoup  moins  vasculaire  que  le  tissu  spon* 
gieux  des  parties  latérales  et  inférieures  de  Turèthre,  points 
au  niveau  desquels  la  gaine  érectile  prend  toute  son  expansion. 
La  couche  spongieuse  sus-uréthrale  va  ensuite  s'accusanl 
de  plus  en  plus  jusqu'au  niveau  du  gland  {fig.  23).  A  pro- 
pos de  ce  renflement  érectile,  nous  n'avons  qu'une  observa- 
tion anatomique  à  vous  présenter.  Au  niveau  du  méat  et  sui 
la  ligne  qui  prolonge  son  axe,  existe  un  raphé  fibreux  mé- 
dian d'une  hauteur  de  S  à  10  millimètres;  cette  disposition 
anatomique  pourrait,  s'il  était  nécessaire,  permettre  de  débri- 
der le  méat  en  haut  ;  cette  petite  opération  se  fait  habituelle- 
ment en  bas. 


VINGT-CINQUIÈME  LEÇON 

CONSIDÉRATIONS   ANATOMIQUES    ET   PHYSIOLOGIQUES 

SUR  l'urèthre  de  l'homme 

(Suite  et  fin.) 


Comparaison  entre  les  parois  supérieure  et  inférieure  :  Différence  d'élasticité  ei 
d'extensibilité,  recherches  et  expériences.  —  Différence  de  longueur,  de  con- 
figuration, de  courbure,  de  fixité,  de  résistance.  —  Différences  de  structure, 
de  rapports,  de  vascularité. 

II.   PnYSIOLOGIE. 

Le  sphincter  uréthral  est  contractile  et  sensible  (exploration  avec  les  bougie^  à 
boule).  —  Dans  l'intervalle  des  mictions  il  ferme  l'urèthre  (expérience  des 
instillations  antérieures  et  profondes).  —  Il  est  éminemment  contractile  (élec- 
trisation  directe  du  canal;  difficultés  du  cathétérisme  sur  le  cadaTre). 

Le  sphincter  uréthral  établit  une  séparation  des  plus  nettes  entre  l'urèthre  pro- 
fond et  Turèthre  antérieur.  —  Au  point  de  vue  physiologique,  anatomique  et 
pathologique,  de  même  qu'au  point  de  vue  chirurgical,  il  y  a  deux  arèthr^ 
—  Conséquences,  pour  Tétude  de  Turétrorrhagie,  des  écoulements  de  la  partie 
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ii'rrnn  et  de  la  partie  profonde,  de  la  cireulaiion  des  liquides  physiolo- 
r. .  ir>  Tersés  par  les  différents  appareils  (glandulaires.^  Le  sphincter  unàthral 
'^■fXie  et  perfectionne  Tappareil  sphinctérien  du  col  de  la  vessie  qui  se  pro> 
iz-  jusqu'au  ligament  de  Carcassone.  11  en  est  la  partie  la  plus  active,  la 
jr ..-  qui  obéisse  à  la  Tolonté  et  puisse  activement  résister  aux  contractions 
>  1  Trssie.  —  Le  sphincter  de  la  vessie  n'est  suffisant  qu*eu  Tabsence  de  con- 
'^i  tivQS  Tésicales.  —  Le  sphincter  uréthral  est  le  siège  principal  des  contrac- 
'.'-^rri  des  spasmes  dits  du  col  de  la  vessie.  —  Le  spasme  et  la  contracture 
-  "*'>ujours  symptomatiques.  —  Les  obstacles  que  certains  états  de  Turèthrc 
-"'r..-ur  apportent  à  la  miction,  peuvent  les  déterminer.  Ils  peuvent  dépendre 
. .'-  affection  des  reins,  de  l'anus,  de  la  moelle.  —  Le  plus  souvent  ils  sont  la 
:.  .^)ueoce  d'une  affection  douloureuse  de  la  vessie.  —  Vessie  irritable. 


COJIPARAISON   ENTRE    L4   PAROI    SUPÉRIEURE   ET   LÀ  PJLROI 

5rÉtieuRE  DE  l'urèthre. —  Déjà  nous  avons,  chemin  fai- 
sant, insisté  sur  les  différences  anatomiques  très  accentuées 
r.r  roQ  constate  entre  les  deux  parois  de  l'urëthre  de  Thomme. 
iu  point  de  vue  clinique,  ces  différences  ont  une  grande  im- 
[vrtance  ;  nous  allons  chercher  à  les  rendre  plus  évidentes 
SI  ie<  groupant.  Nous  justifierons  ainsi  la  dénomination  de 
f.rji  chirurgicale^  que  vous  nous  entendez  souvent  donner 
lia  paroi  supérieure  de  Turèthre. 

La  direction  de  ces  parois,  i^eur  longueur,  leur  configura- 
kn,  leur  structure,  leurs  rapports,  leur  extensibilité  pré- 
r::tent  des  différences  essentielles.  Nous  insisterons  tout 
Talord  sur  Fextensibilité  qui  constitue  Tune  de  leurs  pro- 
ciâés  physiques  les  plus  dignes  d'être  remarquées  par  le 
Tjirurgien. 

Chacun  sait  que  Furëthre  est  extensible  et  il  n'est  pas  besoin 
e  recherches  pour  démontrer  que  son  extensibilité  est  sur- 
Mi  dévolue  à  la  partie  spongieuse.  L'érection  fournit  à 
H  égard  une  démonstration  péremptoire.  Si  Ton  étudie  de 
lus  près  cette  propriété  de  l'urëthre,  on  ne  tarde  pas  à  se 
^•Q  vaincre  que  la  paroi  inférieure  change  avec  la  plus  grande 
i  ilité  de  dimensions  et  de  forme,  et  Ion  arrive  à  conclure 
'Je  c'est  on  des  caractères  propres  de  cette  paroi  que  de  se 
û^ser  aisément  distendre.  Tandis  que  la  paroi  supérieure 
^Tre  une  certaine  résistance  aux  agents  qui  tendent  à  la  dé- 

GUT<ni. —  TOIBS  UBIN.  45 
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primer  où  à  rallonger,  la  paroi  inférieure  cède  au  contraire 
avec  une  extrême  facilité* 

Déjà  nous  avons  pu  vous  faire  apprécier  ces  différences 
en  étudiant  la  dépressibilité  comparée  des  deux  parois,  afiu 
de  nous  rendre  compte  de  la  formation  du  cul-de-sac  du 
bulbe,  et  dans  nos  expériences  sur  la  dilatabilité  de  Turèlbre  ; 
après  l'injection  forcée,  comme  à  la  suite  de  la  dilatation 
conduite  à  ses  limites  extrêmes,  vous  avez  pu  voir  que  la 
paroi  inférieure  cédait  d'une  façon  évidente.  Il  suffit  d'étu^ 
dier  les  moulages  obtenus  par  injection  formée  de  substance 
solidifiable,  pour  juger  de  la  part  prise  par  la  paroi  inférieure 
à  l'élargissement  du  canal;  l'étude  des  déchirures,  toutes 
réparties  sur  la  paroi  inférieure,  est  encore  plus  démonstra- 
tive. Nous  avons  constaté  que  la  paroi  supérieure  est  beau< 
coup  plus  résistante  et  beaucoup  moins  dilatable  que  la  paroi 

inférieure. 

Pour  mettre  encore  plus  en  relief  cette  différence  si  intéres- 
sante pour  le  chirurgien,  nous  avons  procédé  de  la  façon  sui- 
vante. Après  avoir  détaché  Vurèthre  des  parties  molles,  nous 
le  fendions  à  droite  et  à  gauche,  depuis  le  méat  jusqu'ai 
voisinage  du  col  laissé  intact  pour  servir  à  fixer  la  pièce  ;  des 
poids  étaient  alors  supendus  à  l'extrémité  libre  et  pen- 
dante des  deux  lambeaux  uréthraux. 

En  procédant  de  la  sorte,  nous  avons  tout  d'abord  con- 
staté que  la  traction  peut  être  portée  jusqu'à  350  grammes 
sans  épuiser  l'élasticité  des  parties;  si  la  force  employée  dé- 
passe ce  chiffre,  Turèthre  distendu  ne  revient  plus  que  1res 
imparfaitement  sur  lui-même. 

La  paroi  supérieure  ne  commence  à  s'allonger  sensibt 
ment  que  sous  l'influence  d'un  poids  relativement  élevé, 
200  grammes  par  exemple,  et  son  allongement  est  propor- 
tionnel à  la  traction.  La  paroi  inférieure  au  contraire  répond 
immédiatement  et  d'une  façon  très  manifeste  à  des  sollicita- 
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tions  rdathrement  fidbles.  Elle  s'allonge,  par  exemple,  beau- 
coup sons  one  traction  de  cent  grammes.  Hais  nne  fois  que 
tdte  âongation  première  a  été  rapidement  acquise,  son 
exlosibilité  devient  proportionnelle  à  celle  de  la  paroi  supé- 
neare.  Prenons  d'ailleurs  le  tableau  de  Tune  des  mensura** 
tions  que  nous  avons  pratiquées  ;  il  s*agit  d'un  urëthre  de 
fiallard. 


Fani  wmfitimw. 

Hni  lafitl«w*. 

Avant  toute  tnction.  • 

.  .    20  cent 

20,7 

TracUoD 

de 

100  gr.  < 

.  .  .    20,5 

23 

— 

150  gr. 

.  .  .    20,9 

24,2 

— 

JOOgr.  , 

.  .  .    2I,« 

25,1 

— 

250  gr. 

.  .  .    2M 

2S 

— 

400  gr. 

.  .  .    24 

27,i 

— 

300  gr.  . 

.  .  .    2S,5 

28,5 

— 

fk 

.  .  .    26,3 

30 

Ainsi,  tandis  qn*une  traction  de  1 50  grammes  ne  provoque 
kir  la  paroi  supérieure  qu'un  allongement  de  9  millimètres, 
tous  voyons  la  paroi  inférieure  augmenter  de  3  centimètres 
t  demi.  An  fur  et  à  mesure  que  la  traction  augmente,  la 
kdérence  d'extensibilité  est  moins  accusée,  à  350  grammes 
le  n'est  que  de  2  centimètres  9  millimètres,  et  à  partir  de 
le  moment  les  parois  s'allongent,  sous  des  tractions  progrès-^ 
kes,  de  quantités  sensiblement  égales/ 
La  distensibilité  de  la  paroi  inférieure  continue  cependant 
prédominer  sur  celle  de  la  paroi  supérieure.  Cette  propriété 
rt  d'autant  plus  à  considérer  au  point  de  vue  chirurgical, 
D'elle  est  mise  en  jeu  par  une  force  moindre.  Il  est  en  ^et 
rident  qoe^  sous  une  pression  ou  une  traction  même  modérées 
tnesurées,  le  chinirgieo  ne  peut  en  aucune  iisiçon  compter 
ir  brésistanee  de  la  paroi  inférieure.  Elle  fuit  devant  les  ins* 
vments,  die  ne  peut  servir  à  les  gdder,  ettenesaurait  être 
Kîsée  avec  précision,  eOe  se  dédûre  après  s'èfre  laissé  sur- 
rendre  elavoir  trop  fscilemeat  et  trop  rapidement  cédé  au 
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agents  mécaniques,  qui  mettent  son  extensibilité  à  réprem 
La  différence  d'extensibilité  des  deux  parois  s'accentue 
avec  l'âge  :  elle  est  d'une  façon  générale  d'autant  plus  pro- 
noncée que  le  sujet  est  plus  âgé.  Si  l'on  rapproche  ce  fait  de 
l'évolution  normale  du  tissu  spongieux  depuis  la  puberté 
jusqu'à  la  vieillesse,  on  arrive  à  conclure  qu'il  y  a  une  corré- 
lation évidente  entre  les  modifications  subies  par  le  tissu  spon- 
gieux et  la  dépressibilité  de  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre. 
Ajoutons  d'ailleurs  que  l'élongaUon  du  canal  se  fait  am 
dépens  de  l'urèthre  antérieur  et  de  lui  seul.  Nous  avons  pu 
nous  assurer  que  lorsque  l'on  n'atteint  pas  les  chiffres  consi- 
dérables de  500  grammes  et  d'un  kilogramme,  les  portionj 
prostatiques  et  musculeuse  ne  sont  influencées  que  d'une  ma- 
nière tout  à  fait  insignifiante.  D'autre  part,  la  portion  spon- 
gieuse" ne  cède  pas  également  dans  toutes  ses  parties.  Sii 
l'aide  de  petits  index,  on  la  divise  en  trois  segments,  répon- 
dant aux  portions  pénienne,  scrotale  et  périnéo-bulbaire,  on 
reconnaît  que  l'allongement  est  surtout  manifeste  pour  I2 
région  périnéo-bulbairè. 

La  paroi  inférieure  de  l'urèthre  peut  donc  être  considéré 
par  le  chirurgien  comme  étant  normalement  plus  longue  fi 
la  supérieure.  La  simple  traction  qu'il  doit  exercer  sur  b 
verge  pour  l'introduction  des  instruments,  amène  ce  résul- 
tat qui,  sans  doute,  ne  fait  que  s'exagérer  sous  l'influence 
de  leur  pression.  Mais  l'anatomie  normale  elle-même  montre 
la  réalité  de  cette  différence  de  longueur. 

Envisagées  à  l'état  de  vacuité  et  sur  un  sujet  à  prostate 
normale,  les  deux  parois  du  canal  sont  cependant  sensibb- 
menl  égales  entre  elles,  quoique  la  paroi  inférieure  soit  escein 
trique  à  la  supérieure;  mais  la  différence  due  à  la  posiliot 
excentrique  de  la  paroi  inférieure  s'accuse  franchement  lors- 
que l'on  pratique  la  mensuration  sur  un  moule,  c'esl-à^lire 
sur  un  urèthre  distendu;  la  paroi  inférieure  est  alors  nota- 
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tlement  plas  longue  que  la  supérieure.  Cela  suflSt  pour  prou- 
ver que  cette  différence  de  longueur  existe  toutes  les  fois 
']ue  le  chirurgien  introduit  un  instrument  d'un  certain  vo* 
km,  et  qu'en  s'appuyant  à  la  paroi  inférieure,  on  prend  \b 
chemin  le  plus  long  pour  arriver  à  la  vessie.  Les  modifica- 
tions sq>portées  par  l'hypertrophie  prostatique  démontrent 
!a  différence  permanente  de  longueur  des  deux  parois  chez 
!es  gens  âgés.  Dans  ces  urèthres  nous  avons  constaté  que  la 
paroi  inférieure  est  plus  longue  que  la  supérieure  de  1  cen- 
timètre à  1  centimètre  et  demi.  M.  Sappey,  qui  n'a  cependant 
mesuré  que  la  prostate,  a  fourni  à  cet  égard  des  données  tout 
aussi  décisives.  Il  vous  a  en  effet  appris  que  la  partie  supé- 
rieure ou  pubienne  de  la  prostate  varie  à  peine  avec  les  pro- 
grès de  l'âge,  tandis  que  sa  face  rectale  augmente  d'étendue 
transversale  et  longitudinale,  si  bien  que  le  diamètre  trans- 
versal et  longitudinal  inférieur  sont  ceux  qui  s'allongent  le 
plus,  et  normalement  ils  sont  déjà  plus  longs. 

Ces  modifications  dans  la  longueur  de  Furèthre  influent 
nécessairement  sur  sa  configuration  et  par  conséquent  sur  sa 
rjurbure.  Il  suffit  d'un  coup  d'œîl  sur  la  figure  1 9  pour  recon- 
naître que  la  paroi  inférieure  se  relève  et  se  coude  brus- 
[uement  sous  l'influence  de  la  prostate  hypertrophiée.  Les 
Rangements  que  déterminent  les  progrès  de  l'âge  agissent 
Principalement  ou  n'agissent  exclusivement  que  sur  la  paroi 
oférieure.  Nous  savons  déjà  que  la  paroi  inférieure  n'oflre 
^  la  courbe  régulière  qui  a  permis  de  déterminer,  pour 
iusi  dire  géométriquement,  le  trajet  cmidligne  de  la  paroi  su- 
«rieure.  C'est  en  effet  à  cette  dernière  paroi  qu'il  faut  rap- 
N)r(ertout  ce  qui  a  été  dit  sur  la  forme  normale  de  Turèthre. 
Me  seule  a  assez  de  fixité  et  assez  de  résistance  aux  trac- 
lODs  et  aux  pressions,  pour  pouvoir  garder  une  situation  et 
me  configuration  à  peu  près  invariables.  Le  chirui^en  a 
^nc  le  droit  de  tenir  compte  de  ces  faits  impoilants  pour 
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guider  et  condaire  ses  instrumente.  Il  a  non  seulement  h 
notion  anatomique  de  la  direction  nonnale  de  la  paroi  supé- 
rieure, mais  il  sait  expérimentalement  qu'elle  ne  peut  se  mo- 
difier que  sous  rinfluence  d'une  certaine  force.  Il  sait  en 
outre  que,  sous  l'inâuence  des  progrès  de  l'âge,  la  paroi 
supérieure  n'est  pas  sensiUement  déformée,  il  sait  même 
qu'il  en  est  encore  ainsi  à  l'état  pathologique.  C'est  en 
effet  sur  la  paroi  inférieure  seule  que  s'accentuent  à  un 
haut  degré  les  déformations  dues  aux  hypertrophies  de  li 
prostate.  Au  milieu  de  ces  changements  souvent  si  considé- 
rables de  direction  et  de  forage,  la  paroi  supérieure  de  la  ré* 
gion  prostatique  demeure  dans  sa  situation,  dans  sa  longueui 
et  dans  sa  forme  normales,  elle  continue  i  fiadre  invariable- 
ment suite  à  la  direction  de  l'urèthre  membraneux  ;  elle  offre 
au  chirurgien  qui  va  se  perdre,  le  chemin  direct  et  sûr,  qui, 
en  l'éloignant  des  obstacles,  va  le  conduire  dans  la  vessie. 

Par  contre,  la  paroi  inférieure  mobile  et  fuyante  est  non 
seulement  toujours  prête  à  se  dérober  devant  les  instruments, 
à  complètement  perdre  sa  conâguration  normale,  mais  c'est 
encore  sur  elle  que  s'accentuent  les  traits  les  plus  caractéris- 
tiques de  la  physionomie  sénile  de  l'urèthre.  C'est,  en  effet,  sur 
cette  paroi  inférieure  que  se  creuse  la  dépression  de  l'urèthre 
prostatique  que  nous  rappelions  tout  à  l'heure,  c'est  encora 
sur  elle  que  va  se  constituer  ce  que  l'on  appelle  le  cul-^le-sac 
du  bulbe.  Nulle  part  la  paroi  uréthrale  n'est  plus  mouvante 
que  dans  cette  région  de  l'urèthre^  et  cette  extrême  dépressi- 
bihté  augmente»  vous  le  savez,  avec  les  progrès  de  l'âge,  tandis 
que  dans  cette  même  région  rien  de  semblable  n'est  obserré 
au  niveau  de  la  paroi  supérieure  toujours  identique  à  elle- 
même.  N'oublions  pas  de  vous  rappeler  que  c'est  encore 
sur  la  paroi  inférieure  que  se  rencontrent  les  sinus  prosta- 
tiques lorsqu'ils  existent  Nous  ne  vous  parierons  pas,  bM 
entendu,  de  la  saillie  du  véru-montanum  qui  ne  saurait  ftifs 
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oi8(adei  anémie  de  tos  manœaTres, mais  qu'il  est  cepen* 
(bot  utile  de  ne  pas  fitrisser  eo  ndscm  du  voisinage  des  co»- 
doits  éjaealateurs. 

Certains  détails  relatife  à  la  structure  comparée  des  deux 
parois  et  à  kmr  nqiport,  doivent  encore  nons  arrêter.  Non 
oe  reviendrons  pas  sur  ce  qne  déjà  nons  vous  avons  ra[^é 
2  pit^s  des  rapports  si  différents  de  la  prostate  avec  la 
paroi  inférieure  et  la  supérieure.  Nous  n'aurons  rien  à  vous 
Ire  de  la  portion  membraneuse,  nous  contentant  de  vous 
6ire  remarquer  que  c'est,  en  définitive,  la  seule  partie  du 
eaoal  qui  ne  se  modifie  pas  avec  les  progrès  de  l'âge  et 
^D  échappe  le  phis  aux  différentes  lédons  qui  atteignent  l'n* 
r^Jire.  Ce  &it  est  capital  pour  le  chirurgien,  dans  presque 
toutes  les  circonstances,  à  tous  les  âges  et  même  dans  des 
conditions  pathologiques  très  complexes,  la  portion  membra- 
oeose  pourra  lui  servir  de  point  de  repère.  Nous  reneodrons 
sor  ce  fait  qui  ne  peut  être  bien  mis  en  lumière  qu'à  propos  de 
la  physiologie.  Mais  nous  devons  insister  sur  les  rapports  et  sur 
certaines  particularités  de  structure  de  Furèthre  dans  sa  partie 
^oogieuse.  Cela  est  d'autant  plus  nécessaire  que  c'est  dans 
%tte  longue  région  du  canal  que  le  chirurgien  a  le  plus  sou* 
M  à  agir.  Les  différences  qui  séparent  et  distinguent  la 
nroi  supérieure  de  la  paroi  inférieure,  ont  ici  une  importance 
apitale  que  je  ne  saurais  trop  vivement  rappeler  à  votre  at- 
tttion.  Au  point  de  vue  de  la  structure,  nous  vous  avons  dé- 
iK)Dtré  par  nos  coupes  (fig.  20  à  23)  combien  était  différente 
1  disposition  de  l'étui  érectile  au  niveau  de  la  paroi  supérieure 
tde  la  paroi  inférieure;  au  point  même  où  il  se  rmfle  pour 
>:>nstituer  le  bulbe,  le  tissu  érectile  n'est  plus  représenté  sur  la 
>^  supérieure  que  par  de  très  insignifiants  tractus  et  bientôt 
otee  fl  n'existe  plus,  dans  la  portion  périnéale  il  forme  une 
ioadie  fort  mince.  Or  c'est  dans  ces  régions  que  vous  rencon- 
rerei  les  rétrédssenients  qui  le  plus  souvent  exigent  l'uréthro* 
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tomic.  La  notion  anatomique  que  j'ai  tenu  à  mettre  en  lumière 
vous  permet  donc  de  choisir,  en  toute  connaissance  de  cause, 
le  point  du  canal  vers  lequel  vous  devez  diriger  le  tranchant  de 
votre  instrument.  Vous  savez  qu*au  niveau  de  la  paroi  supé 
rieure  et  dans  ce  point  en  particulier  où  Tincision  est  si  sou- 
vent nécessaire,  vous  serez  à  Tabri  des  sections  vascnlaires; 
la  section  de  la  partie  rétrécie  s'opère  en  effet  dans  les  por 
tions  périnéale  et  bulbaire  de  Turèthre,  toujours  en  avaDi 
du  pubis  et  non  sous  son  arcade.  Les  vaisseaux  veineux  qi: 
constituent  le  plexus  de  Santorini,  groupés  au-dessous  de  b 
symphyse,  sont  séparés  de  la  paroi  supérieure  de  l'urèthr^ 
membraneux  par  une  notable  épaisseur  de  tissus.  Ils  ne  pour 
raient  être  atteints  que  par  une  incision  profonde  portant  se 
la  portion  sous-symphysienne  ou  membraneuse,  qui,  vous  !: 
savez,  n'est  jamais  rétrécie  organiquement,  si  ce  n'est  daL> 
les  lésions  traumatiques  de  Turèthre  consécutives  aux  frac- 
tures du  bassin.  Choisir  le  point  où  le  canal  sera  attaqué  par 
l'instrument  est  un  des  avantages  de  l'uréthrotomie  ;  on  it 
choisit  pas  le  point  où  il  se  déchirera,  ou  du  moins  on  peu! 
à  l'avance  savoir  que  la  déchirure  portera  sur  la  paroi  iofH 
rieure,  c'est-à-dire  sur  une  région  laidement  entourée  u 
tissu  spongio-vasculaire,  nos  expériences  vous  l'ont  dénaooL'^ 
nettement.  Aussi  faisons-nous  constater  journellement  daos 
nos  salles  que  l'uréthrotomie  méthodiquement  faite  sur  la  parc 
supérieure  est  absolument  exempte  d'hémorragie.  11  s'écouie 
à  peine  quelques  gouttes  de  sang  et  jamais  il  n'en  est  perdu 
davantage  si  l'on  n'exagère  ni  la  profondeur  de  la  section,  n 
le  volume  de  la  sonde  à  demeure  ;  vous  savez  tous,  par  contre 
que  des  cathétérismes  pratiqués  même  avec  de  petites  bougiez 
donnent  souvent  d'assez  grandes  quantités  de  sang,  lorsque  Too 
est  obligé  de  longtemps  chercher  sa  voie  dans  la  région  bého- 
périnéale.  C'est  que  ces  bougies  atteignent  la  paroi  infé- 
rieure et  pénètrent  laidement  dans  le  tissu  spongio-vasculaire. 


eu 
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n  n*est  pas  moins  important,  au  point  de  vue  opératoire,  de 

Qslater  que  la  paroi  inférieure  de  Turëthre  n'a  d'autres 
rapports  dans  toute  son  étendue  que  sa  gaine  spongieuse  et 
!e  bulbe  à  son  extrémité  postérieure,  et  que  canal  et  gaine 
spoogio-vasculaire  ne  sont  soutenus,  la  région  bulbaire  excep- 
tée, que  par  les  téguments.  La  paroi  supérieure,  au  contraire,- 
adhère  intimement  à  la  gouttière  des  corps  caverneux,  et  cela 
sar  toute  sa  longueur. 

Cette  adhérence  est  établie  par  l'intermédiaire  d'un  tissu 
fibreux  dense  et  résistant.  La  paroi  supérieure  bien  soutenue, 
en  quelque  sorte  tendue  grâce  à  sa  continuité  avec  les  corps 
caTemeux,  comme  le  sont  les  téguments  par  les  doigts  d'un 
aide  habile,  ne  saurait  se  plisser  ni  fuir  devant  l'instrument. 
Elle  ne  peut  pas  être  coupée  mal  à  propos  sur  un  pli,  ou  fîiir 
devant  la  lame  qui  doit  l'inciser  dans  un  point  voulu.  La 
section  opérée  par  l'uréthrotome  se  fera  donc  nettement, 
sans  échappés,  sans  que  d*autres  parties  que.celles  qu'il  faut 
Sectionner  se  présentent  à  rinstrument.  C'est  pour  ces  mêmes 
raisons  anatomiques  que  nous  recommandons  de  toujours 
!aire  l'extraction  des  corps  étrangers  le  long  de  la  paroi 
snpérieure.  C'est  pour  ces  raisons  que  tous  les  chirurgiens 
sont  (f  accord  pour  recommander  de  suivre  la  paroi  supé- 
rieure de  l'urèthre  dans  tous  les  cathétérismes  difficiles. 

C'est  enfin  pour  toutes  ces  raisons  réunies  que  j'ai  tenu  à 
faire  le  parallèle  des  deux  parois  de  Turèthre,  afin  de  vous 
bien  montrer  quelles  sont  les  régions  du  canal  qui  pourront 
^ODs  guider,  quelles  sont  celles  qui  pourront  vous  perdre,  et 
quels  sont  les  points  où  vous  devrez  diriger  vos  instruments  si 
vous  voulez  agir  en  chirurgiens,  c'est-à-dire  en  hommes  que 
l'anatomie,  l'expérimentation  et,  par-dessus  tout,  les  prin- 
cipes généraux  et  inéluctables  de  la  chirui^e  doivent  toujours 
diriger.  Et  comme  c'est  en  définitive  la  paroi  supérieure  de 
Fiirèthre  qui  vous  ofGre  au  plus  haut  degré  toutes  les  condi- 
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lions  que  doit  rechercher  le  chirurgien  expérimenté,  je  vous 
propose  de  l'appeler  :  la  paroi^shinirgicale. 

Elle  mérite  ce  nom  parce  qu'elle  vous  offre  :  le  chemin  le  plus 
court,  le  plus  régulier,  le  plus  constant  dans  sa  forme  et  dans 
sa  direction  ;  le  plan  le  plus  uni  et  le  plus  ferme,  le  moins 
*  capable  de  fuir  et  de  se  modifier  sous  la  pression  instrumen- 
tale ;  la  plus  grande  résistance  aux  déchirures  et  à  la  péné- 
tration par  le  fait  même  de  ses  rapports  anatomiques,  et 
grâce  à  sa  structure,  le  territoire  le  moins  vascnlaire. 


IL  Physiologie. 

Il  serait  aussi  difficile  d'étudier  et  de  comprendre  la 
physiologie  de  Turèthre  sans  le  secours  de  rexpérimentation 
clinique,  qu'il  serait  malaisé  de  parcourir  et  d'examiner  mé- 
thodiquement le  canal  sans  la  connaissance  exacte  de  cer- 
taines particularités  relatives  à  ses  fonctions. 

L'urèthre  prend  une  part  active  dans  les  phénomènes  de 
la  miction  ou  de  l'éjaculation  ;  ce  n'est  pas  seulement  un 
tuyau  à  travers  lequel  cheminent  les  liquides  qui  doivent  le 
traverser,  aptes  avoir  été  poussés  dans  son  trajet,  par  les 
contractions  des  cavités  qui  les  contenaient.  11  doit  s'ouvrir 
pour  permettre  le  passage  de  l'urine,  se  fermer  pour  assurer 
la  progression  en  avant  du  sperme,  il  se  contracte  enfin  pour 
collaborer  à  la  miction  et  à  l'éjaculation.  Nous  n'avons  pas 
à  insister  sur  le  mécanisme  de  l'éjaculation,  mais  il  est  néces- 
saire de  nous  rendre  compte  du  rôle  i^ysiologique  de 
l'urèthre  aussi  bien  lorsqu'il  est  traversé  par  l'urine,  que 
lorsqu'il  reçoit  un  instrnmenU  À  notre  avis,  rien  ne  prépare 
mieux  à  l'étude  du  premier  point  que  l'examea  du  second. 

Lorsque  l'on  introduit  dans  le  canal  un  explorateur  à  bode 
et  à  tige  souple  du  numéro  15  ou  16,  par  exemple,  quiper- 
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iDetde  recuaUir  des  sensations  sans  les  exagérer  par  des 
cooiscts  trop  dors,  od  remarque  <|iie  Ton  peut  arriva  jus- 
qu'an  pubb  sans  déterminer  de  sensation  vive  et  sans  ren- 
contrer d*obstacle.  À  ce  niveau  Turèthre  le  plus  normal,  le 
pins  sain»  réagit  invariablement  de  deux  mamères,  et  ces  deux 
modes  de  réaction  se  produisent  simultanément.  Le  malade 
2£cose  une  sensibilité  plus  vive  et  Tinstrument  éprouve  un 
iioment  d'arrêt  S  Ton  contmue  i  doucement  pousser,  la 
ipjule  ex|Joralrice  pénètre,  mais  elle  touche  de  tontes  parts  le 
p'MBt  du  canal  qu'elle  traverse,  elle  est  serrée  dans  une  certaine 
éteodoe  ;  en  même  temps,  la  srasibilité  que  le  malade  avait 
sccusée,  s'exagère,  pendant  un  instant  eOe  peut  être  très  vive; 
iiéQtôt  la  résistance  et  la  senâbilité  ont  cessé,  l'instrument 
parcourt  la  région  prostatique  et  pénètre  dans  la  vessie  sans 
"ecaeillir  d^autres  sensations.  Quelquefois,  nous  vous  l'avons 
ky  un  léger  sentiment  de  petite  résistance  et  de  faible  sensi- 
*^té  est  perçu  au  niveau  du  col  de  la  vessie. 

Ces  premiers  résultats  de  l'expérimentation  peuvent  être 
complétés  si  l'on  y  joint  ceux  que  fournissent  l'usage  des 
instillations  intra*uréthrales ,  des  injections  simples,  de 
I  clectrisadon  de  l'urèthre. 

Lorsque  le  liquide  à  instiller  est  versé  dans  l'urèthre  alors 
{ne  la  boule  de  l'explorateur  perforé  a  franchi  le  point  étroit 
i  sensible  dont  nous  parlions  i  l'instant,  quel  que  soit  le 
iombre  de  gouttes  projetées,  il  n'en  revient  aucune  an  méat 
>rsque  Tinstrument  *est  retiré.  L'examen  de  l'urine  de  la 
>remière  miction  montre  bien  que  le  liquide  a  glissé  dans  la 
ressie  en  s'écoulant  à  travers  le  canal  prostatique;  lorsque  l'on 
i  bit  usage  d'une  solution  de  nitrate  d'argent  on  constate 
H  effet  des  grumeaux  blanch&tres,  qui  ne  sont  autres  que  des 
ïréàfiiés  de  chlorure  d'argent  formés  au  contact  de  dia- 
me  des  gouttes  instillées.  Si  au  contraire  le  liquide  à  instil- 
er  est  versé  alors  que  Imstroment  aj^puie  sur  la  partie 
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antérieure  de.  l'obstacle  normal,  sans  l'avoir  franchi,  tout  le 
liquide  remontera  au  méat;  deux  ou  trois  gouttes  suffisent 
pour  en  fournir  la  preuve.  Bientôt  en  effet  on  voit  paraître 
à  l'orifice  antérieur  de  l'urèthre  le  liquide  versé  au  contact 
du  collet  du  bulbe  et  de  rentrée  de  la  région  membraneuse. 

Vous  savez  tous  que  les  injections  que  Ton  a  poussées 
dans  Turèthré  et  que  Ton  y  maintient  en  obturant  le  méat, 
sont  rejetées  au  dehors  dès  que  le  méat  devient  libre  ;  pour 
obtenir  leur  pénétration  profonde  il  faut  augmenter  l'effort 
d'impulsion  ou  recourir  à  ce  que  notre  ami  le  docteur  Ber- 
tholle  a  appelé  :  un  lavement  de  vessie;  c'est-à-dire  obteuir 
la  pénétration  du  liquide  en  augmentant  le  volume  de  la 
colonne  d'eau  et  en  maintenant  la  pression. 

L'urèthre  peut  en  effet  s'ouvrir  devant  une  impulsion 
donnée,  il  s'ouvre  chaque  jour  devant  la  pression  de  la 
colonne  d'urine;  mais  les  faits  que  nous  venons  d'exposer, 
suffisent  à  démontrer  qu'il  est  fermé  dans  l'intervalle  des  mic- 
tions et  que  le  point  où  cette  fermeture  est  surtout  complète 
répond  à  la  portion  membraneuse.  Deux  ordres  de  preuves 
nous  restent  d'ailleurs  à  fournir  :  Texpérimentation  clinique 
nous  donne  les  premières,  et  c'est  à  l'expérimentation  sur 
le  cadavre  que  nous  demanderons  les  secondes. 

Déjà,  en  étudiant  l'action  de  Télectricité  dans  le  traitement 
de  l'incontinence  d'urine  infantile,  nous  vous  avons  fait 
remarquer  que  la  boule  métallique,  qui  sert  à  transmettre 
directement  le  contact  électrique  à  l'urèthre,  est  nettement 
serrée  dans  un  point  du  canal.  Or,  ce^point  est  encore  la  por- 
tion membraneuse.  Il  suffit  de  cesser  l'électrisation  pour  que 
cette  striction  provoquée  cesse  instantanément,  de  même 
qu'il  suffit  de  rétablir  le  courant  pour  qu'elle  se  reproduise 
aussitôt.  Et,  nous  le  répétons,  dans  les  parties  plus  profondes, 
ce  même  serrement  de  l'urèthre  contre  la  boule  métallique 
n'est  pas  perçu  ;  cela  ne  veut  pas  dire  que  ces  parties  plus 
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profondes,  qui  sont  la  région  prostatique  et  le  col  de  la  vessie, 
De  se  contractent  pas,  mais  qu'elles  se  contractent  moins 
complètement  que  la  région  membraneuse. 

Le  cathétérisme  pratiqué  sur  le  cadavre  dans  les  48  pre- 
mières heures  qui  suivent  la  mort  donne  des  résultats  par- 
^tement  concordants.  La  sonde  parcourt  facilement  les 
portions  pénienne  et  scrotale,  s'engage  dans  le  périnée  puis 
s'arrête  brusquement.  Si,  l'instrument  tenu  en  place,  on 
dissèque  la  r^on,  l'on  constate  que  son  bec  bute  contre  la 
portion  membraneuse  hermétiquement  fermée.  Introduite  par 
la  vessie,  la  sonde  traverse  sans  difficulté  le  col  vésical  et  la 
portion  prostatique;  mais  à  peine  a-t-elle  franchi  le  bec  de  la 
prostate  qu'elle  subit  un  temps  d'arrêt.  Quel  que  soit  le  sens 
où  l'exploration  est  pratiquée,  le  résultat  est  le  même  :  il  y  a 
arrêt  au  niveau  de  la  portion  membraneuse  rigide  et  fermée, 
et  Ton  ne  passe  qu'avec  un  instrument  suffisamment  dur  et 
grâce  à  une  certaine  pression.  La  résistance,  une  fois  vaincue, 
oe  se  reproduit  plus;  les  cathétérismes  ultérieurs  se  font 
sans  la  moindre  difficulté.  La  résistance  cadavérique  de  la 
portion  membraneuse  de  l'urèthre  est  évidemment  de  même 
nature  que  la  rigidité  cadavérique  des  muscles  striés,  elle 
offre  des  caractères  identiques.  Les  difficultés  du  premier 
cathétérismesur  le  cadavre  sont  connues  ;  MM.  les  professeurs 
Richet  et  Sappey,  en  particulier,  les  ont  bien  indiquées. 
Nous  avions  d'autant  plus  d'intérêt  à  les  étudier  avec  détail, 
ijn'elles  corroborent  tous  les  enseignements  que  nous  four* 
nissent  la  clinique. 

Ces  faits  importants  sur  lesquels  nous  ne  cessons  d'insister 
depuis  plus  de  dix  années,  et  dont  nous  tenons  a  vous  rendre 
témoins  toutes  les  fois  que  nous  examinons  l'urèthre,  sont 
(f  ailleurs  bien  d'accord  avec  l'anatomie  et  vous  ne  pouvez 
vous  étonner  de  voir  un  sphincter  remplir  son  office. 

Mais  ce  qu'il  nous  importe  de  remarquer  et  de  bien  mettre 
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en  relief,  c'est  qu'en  remplissant  cet  office,  le  sphincter  de  la 
portion  membraneuse  établit  entre  les  deux  portions  de 
l'urèthreune  séparation  des  plus  nettes^  séparation  dont  le 
chirurgien  doit  tenir  un  compte  absolu,  non  seulement  pour 
introduire  les  instruments  dans  la  vessie,  non  seulement  pour 
examiner  méthodiquement  Furëthre  et  pour  avoir  à  sa  dispo- 
sition un  point  de  repère  des  plus  précis,  mais  encore  poui 
bien  comprendre  les  phénomènes  pathologiques  qui  ont 
Turèthre  pour  siège,  et  enfin  pour  interpréter  sa  physiologie 
normale. 

Les  deux  parties  de  Furèthre  qui  se  rejoignent  au  niveau 
du  pubis  sont,  en  efiet,  aussi  nettement  distinctes  au  point  de 
vue  de  leur  pathologie  qu'elles  le  sont  au  point  de  vue  de 
leur  physiologie,  de  leur  structure  et  de  leur  déveiop* 
pemenL 

Nous  avons  coutume,  pour  exprimer  d'une  façon  frappante 
cette  vérité  si  nécessaire  à  connaître,  d'admettre  l'existence 
de  deux  nrèthres^  l'un  ^intérieur,  l'autre  profond. 

Vurèthre  antérieur  s'étend  du  méat  au  pubis,  Yurèikre 
profond  du  pubis  au  col  de  la  vessie. 

Vous  savez  comment  est  subdivisé  Purèthre  antérieur^  qui 
n'est  autre  que  la  partie  spongieuse  du  canal,  et  vous  connais- 
sez les  deux  portions  de  Turèthre  profond.  Ce  n'est  donc  pas 
une  division  nouvelle  que  rions  venons  ajouter  à  celle  que 
déjà  nous  vous  avons  proposée.  En  distinguant  dans  le  lan- 
gage cUnique,  Turèthre  antérieur  de  Furèthre  profond,  nous 
voulons  que  les  différences  pathologiques,  anatomiques  et 
physiologiques  qui  les  s^arent,  soient  exprimées  d'un  mot  et 
plus  faciles  à  exposer. 

En  vous  parlant  de  l'uréthrorragie  et  de  Thématurie,  par 
exemple,  nous  avons  eu  l'occasion  de  vous  démontrer  Tim- 
portance  de  cette  distinction,  ^i  le  canal  antérieur  est  lésé,  le 
sang  gagne  forcément  et  naturellement  le  méat,  il  s'écoule  à 
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rextmeor  goutte  i  goutte  ou  plus  rapidement  selon  le  degré 
ie  la  lésion,  mais  il  ne  rétrograde  jamais  Ters  la  vessie. 
L'orëthre  profond  est-fl  atteint,  le  sang  ira  se  mélanger  aux 
ormes,  il  n'est  expulsé  qu^avec  elle,  c^esl-àrdire  à  Toccason 
de  la  miction,  mais  jamais  en  dehors  d'elle.  ^ 

Tons  nous  Toyez  chaque  jour,  lorsque  nous  portons  Texplo- 
nieor  dans  un  canal  malade  et  que  nous  le  fidsons  pénétrer 
dans  la  Tesrie,  ramener  à  sa  suite  un  liquide  pathologique 
dont  rien,  avant  llntroduction  de  l'instrument,  n'indiquait  la 
présence*  L'écoulement  contenu  dans  la  région  prostatique  a 
profité  de  romr^rture  du  sphincter  opérée  par  le  passage  de 
nostrument,  pour  quitter  le  point  où  il  avait  été  sécrété  et 
Tenir  sourdre  à  Textérieur.  Ces  gouttes  sont  assez  épaisses, 
non  visqueuses,  blanchâtres  ei  même  d'un  blanc  franchement 
laiteux;  ces  caractères  vous  renseignent  encore  sur  leur  pro- 
venance. L'écoulement  qui  a  pour  siège  la  partie  Smtérieure 
du  canal,  est  jaune  plus  ou  moins  foncé.  La  règle  est  d'ailleurs 
d'examiner  isolément  les  deux  parties  du  canal,  c'est  le  seul 
moyen  de  déterminer  le  siège  de  l'écoulement  dans  ces 
affections  connues  sous  le  nom  d'uréthrites  chroniques. 
L  aplorateur  est  d'abord  conduit  jusqu'au  contact  de  l'entrée 
de  la  portion  membraneuse  et  ramené  à  l'extérieur  ;  on 
entrdne  ainsi  les  gouttes  sécrétées  dans  l'urèthre  antérieur  ; 
cette  exploration  très  inoffensive  peut  être  réitérée  dans  la 
même  séance.  Ce  n  est  qu'après  ce  premier  examen  que  l'on 
franchit  le  sphincter  et  que  l'on  donne  issue,  s'il  y  a  lieu»  à 
i  •rconlement  fourni  par  la  région  prostatique.  Le  éoig^  intro- 
duit dans  le  rectum,  pendant  que  rexplorateur  est  ramené  en 
dvant,  peut  beaucoup  accentuer  le  phénomène. 

L'écoulement  de  la  r^on  prostatique  est  en  général 
^traîné  par  le  premier  jet  d'urine  qu'il  blanchit,  à  moins 
toil  ne  soit  assez  abondant  pour  se  frayer  un  passage  en 
forçant  l'ouverture.  Il  ne  faut  pas,  en  effet,  qualifier  de  liquide 
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prostatique  ces  gouttes  incolores  et  filantes  semblables  à  de 
la  salive,  qui  viennent  plus  ou  moins  abondamment  sourdre  à 
Textrémité  du  canal  sous  Tinfluence  d'idées  ou  d'excitations 
erotiques.  Ce  liquide  a  tous  les  caractères  de  celui  qui  est 
normalement  sécrété  par  les  glandes  de  Gooper  ou  bulbo- 
uréthrales,qui  s'ouvrent  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe.  La  sécré- 
tion normale  de  ces  glandes  est,  en  effet,  d'une  consistance 
visqueuse  et  légèrement  opaline;  la  sécrétion  normale  de  la 
prostate  n'est  pas  visqueuse,  elle  est  franchement  opaline  ou 
laiteuse,  le  sperme  lui  emprunte  la  coloration  qui  lui  est 
propre,  et, ce  n'est  pas  elle  que  l'on  voit  sourdre  dans  les  cir- 
constances que  nous  rappelons.  On  la  voit  au  contraire 
souvent  se  montrer  au  méat  sous  l'influence  des  efforts  de 
garde-robe  chez  les  sujets  constipés.  On  comprend  que  l'ou- 
verture du  sphincter  puisse  alors  être  forcée.  On  comprend 
très  bien  aussi  comment  le  liquide  de  l'éjaculation  force  la 
porte  uréthrale  :  non  seulement  il  est  lancé  avec  assez  de 
vigueur  et  assez  abondamment  pour  cela,  mais  derrière  lui 
l'urèthre  est  complètement  fermé  par  l'action  du  sphincter 
prostatique,  d'après  M.  Sappey  et  d'après  Kobelt,  par  l'érec- 
tion du  véru-montanum  qui  s'applique  étroitement  à  la  paroi 
supérieure;  mécanisme  qui,  d'après  mes  propres  recherches, 
me  paraît  être  le  véritable  mode  de  fermeture  du  canal  en 
arrière  des  orifices  éjaculateurs.  Pendant  l'érection,  chacun 
le  sait,  la  miction  est  difficile  ou  impossible,  la  fermeture 
momentanée  de  la  partie  profonde  de  l'urèthre  par  emboîte- 
ment  passager  de  ses  parois,  explique  ce  fait'. 

i .  La  question  des  sécrétions  oormaies  de  Turèthre  intéresse  trop  la 
pratique  de  chaque  jour,  pour  que  nous  ne  rappelions  pas  qnelques-ua» 
des  résultats  très  précis  fournis  par  le  professeur  Gh.  Robin  dans  se? 
leçons  :  Sur  les  humeurs  nùrmales  et  morbides  du  corps  de  Vkomme  (2*  édi* 
lion,  passim.) 

«  Les  glandes  uréthraks  fournissent  un  liquide  grisâtre  demi-transpareot. 
qui  remplit  leur  canal  excréteur  et  perle  même  en  fines  gouttelettes 
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Ainsi,  pour  comprendre  la  circulation  des  liquides  palho- 
iqoes.  aussi  bien  que  pour  comprendre  celle  des  liquides 
5  plus  physiologiques,  la  séparation  contractile  de  nos  deux 
rèthres  doit  avant  tout  n'être  pas  perdue  de  vue. 

Nous  avons  eu  l'occasion  de  faire  ici  même,  des  leçons  sur 
s  oréthrites,  et  nous  avons  pu  démontrer  que  Turéthrite 
îguê  et  Turéthrite  chronique  elle-même  ne  sont  le  plus  sou* 
:ot  que  des  inflammations  de  l'urèthre  antérieur,  et  que  la 
-:alisation  des  lésions  est  en  grande  partie  la  conséquence 
és  dispositions  anatomiques  et  des  faits  physiologiques 
ir  lesquels  nous  insistons.  Nous  avons  également  pu  vous 
ire  sous  rinfluence  de  quel  mécanisme  se  faisait  la  propa* 
itioQ  aux  parties  profondes.  Ce  n'est  pas  le  moment  d'in- 
Lster  sur  ces  points,  mais  nous  pouvons  vous  aifirmer  que 


•rur  oriOce.  Ce  Hqaîde  peu  coulant,  peu  visqueux,  ressemble  au 
r:.:e  prostatique.  Il  en  diffère  cependant  à  Fœil  nu  par  sa  couleur 
^rr  «i.'Uiî'transparente  et  non  pas  blanchâtre  ou  légèrement  jaunâtre. 
/.^'^•is  cette  différence  d*aspect  n*est  pas  un  fait  capital,  le  fluide 
"•'Clique,  qui  doit  son  aspect  à  la  présence  de  fines  granulations  ré- 
ï  2Qt  fortement  la  lumière,  pouvant  être  de  même  composition  que  le 
(  :-:  srisâtre  de  Turèthre.  Ce  liquide  est  superséciété  dans  un  assez 
r  i  nombre  de  conditions  et  cette  supersécrétion  caractérise  diverses 
;   cs  de  blennorragies. 

1  *  fjlituies  btUbo-urethrales,  ou  de  Méry  ou  de  Cooper,  fournissent  une 
z^}r  qui  est  surtout  excrétée  pendant  la  durée  de  Férection  et,  d'une 
C'  rv  générale,  sous  Tinfluence  de  l'excitation  génitale  en  dehors  de 
1.  j.atioo.  Ce  liquide  est  complètement  hyalin,  extrêmement  visqueux, 
L'ibl  comme  du  verre  fondu,  rendant  très  glissantes  les  parties  qu'il 
^  .e,  et  alcalin.  C'est  lui  qui  donne  au  sperme  éjaculé  son  état  filant. 
^^:  'Ir: pourvu  de  toute  espèce  d'éléments  anatomiques.  Il  ne  renferme 
tp  tfj'^liums,  ni  granulations.  Il  n'est  ni  ^roagulé,  ni  rendu  strié  par 
i:«f  acétique  comme  le  mucus. 

M  prfj$taU  fournit  un  liquide  qui  n'est  excrété  qu'au  moment  de 
If.  j.ation.  U  n'y  a  pas  de  réservoir.  Il  y  a  toujours  de  cette  humeur  dans 
ccr.  juits  prostatiques,  mais  elle  est  fournie  en  plus  grande  quantité 
Bornent  de  l'éjaculation  et  excrétée  sous  l'influence  des  contractions 
\  t  :res  musculaires  annexées  à  la  prostate.  Le  liquide  prostatique  des 
f'  H<,  examiné  plusieurs  heures  après  la  mort,  est  légèrement  alcalin, 
c;  jleur  laiteuse  ou  même  opaline,  assez  coulant,  composé  d'un  fluide 
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l'étude  des  écoulements  aigus  ou  chroniques  faite  à  Fai* 
des  notions  physiologiques  que  nous  défendons,  offre  d 
applications  pathologiques  et  thérapeutiques  d'un  ha 
intérêt. 

Des  exemples  pris  dans  nos  salles,  sur  des  malades  soun 
à  votre  observation,  me  serviront  à  vous  montrer  les  di(! 
rences  que  Ton  constate  dans  la  modalité  de  Técouleme 
uréthral,  selon  que  le  siège  de  la  sécrétion  est  en  avant 
en  arrière  du  sphincter  membraneux,  dans  l'urèthre  antérie 
ou  dans  Turèthre  profond. 

Au  nM9  est  couché  un  jeune  homme  atteint  de  prostati 
suppurative;  Tabcès  s'est  ouvert  spontanément  dans  l'urèthi 
Depuis  ce  moment,  le  pus  s'écoule  en  assez  grande  aboi 
dance  par  le  canal,  mais  Técoulement  ne  se  fait  pas  goutte 
goutte,  il  est  intermittent.  Tous  les  quarts  d'heure,  toutes  I 
demi-heures,  il  y  a  comme  une  éjaculation  de  pus.  Cet 


incolore  tenant  en  suspension  de  très  fines  granulations  et  gouttelet( 
graisseuses,  quelques  rares  cellules  épithéliales  prismatiques  et  quelqt 
gouttes  hyalines  d'une  substance  visqueuse.  —  Il  ne  contient  jamais 
leucocytes.  —  Les  cellules  épithéliales  prismatiques  manquent  ou  | 
sont  qu'en  très  petit  nombre  dans  le  liquide  éjaculé.  Si  au  contraire 
pressant  sur  la  prostate  on  fait  suinter  son  humeur,  on  expulse  q 
certaine  quantité  de  cellules  à  cils  vibratiles  qui  tapissent  ses  can^ 
excréteurs.  —  Lorsque  Ton  vient  à  prendre  sur  le  cadavre  la  prostate 
à  la  comprimer,  le  liquide  prostatique  se  fait  remarquer  par  sa  coloi 
tion  et  sa  consistance  crémeuse  ou  par  une  teinte  légèrement  jaunll 
analogue  à  celle  du  pus.  Cette  particularité  est  assez  importante;  i)l 
faudrait  pas  prendre  pour  du  pus,  preuve  de  prostatite,  ce  liqni(H 
aspect  puriforme  sortant  normalement  par  la  pression.  »  | 

Il  est  doncdifûcilededistingueranatomiquementle  liquide  prostati 

de  la  sécrétion  des  glandes  uréthrales.  Nous  devons  donc  insister  d'aul 
plus  sur  la  nécessité  de  Tinterprétation  que  permet  Tétude  de  la  pN 
logie  normale  et  pathologique,  qu'ellepourra  dans  bien  descirconstai 
permettre  après  un  examen  méthodique  de  trancher  la  question  de 
venance.  Rien  de  plus  facile  par  contre,  aussi  bien  au  point  de  voe 
tomique  qu'au  point  de  vue  physiologique,  de  distinguer  Tibooc 
sécrétion  des  glandes  bulbo-uréthrales  de  la  sécrétion  prostatique: 
de  plus  confondu  cependant  dans  un  bien  grand  nombre  de  circoostaoi 
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ifflissioa  de  pus  ne  s'accompagne  d'ailleurs  d*aucune  sensa- 
ico  poQTant  rappeler  celle  qui  est  ressentie  pendant  les 
blutions  ;  le  malade  sent  tout  simplement  son  pus  couler. 
la  moment  des  mictions,  le  jet  d*urine  chasse  devant  lui  une 
[oaDlité  variable  de  pus  et  devient  limpide  aussitôt  après. 
Oo  peut  opposer  à  ce  malade  le  n^  4  de  la  salle  Sainte 
rincent,  chez  lequel  des  lésions  d  uréthrite  chronique  loca- 
isées  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe  donnent  seulement  lieu  à 
B  écoulement  goutte  à  goutte,  assez  abondant  pour  être 
fresque  peroaanent,  mais  qui  n'a  besoin  d'aucune  impulsion, 
raucun  véhicule  pour  apparaître  au  méat. 
A  coté  de  ces  types  tranchés,  montrant  le  mode  différent 
ie  i  écoulement  du  pus  dans  des  cas  de  lésions  anté  ou  rétro- 
Kfflbraneuses,  il  y  a  des  faits  intermédiaires  mixtes  dont  le 
ialade  du  n*  23  fournit  un  bon  exemple. 
Chez  lui,  en  effet,  l'uréthrite  s'étend  à  toute  la  longueur 
k  canal,  et  nous  voyons  l'écoulement  par  éjaculations  suc- 
fes^ives  s'ajouter  à  un  écoulement  goutte  à  goutte.  Le  malade 
lU  sensation  très  nette  de  la  sortie  brusque  d'une  quantité 
Aïs  considérable  de  sécrétion  et  se  sent,  à  ce  moment,  plus 
t  uiilé  que  d*babitude.  Il  n'éprouve  d* ailleurs  aucun  autre 
iLtiinent,  et  il  en  est  généralement  ainsi.  J'ai  cependant 
j^rvé  récemment  un  malade  atteint  de  prostatite  chronique 
sécrétion  abondante,  qui  accusait  une  sorte  de  petite 
sation  voluptueuse  au  moment  où  le  liquide  morbide  était 
ulsé  de  l'urèthre  prostatique. 

Il  ne  suffît  donc  pas  d'examiner  les  taches  du  linge,  de 
e  Fexamen  microscopique  de  la  sécrétion,  il  faut  ajouter 
lanalyse  objective  et  anatomique,  souvent  insuffisante,  les 
^ignemeuts  que  nous  fournit  la  physiologie  de  l'urèthre. 
E&l*il  besoin  maintenant  de  donner  d'autres  preuves 
Ma  dualité  de  l'urèthre  et  d'insister  sur  la  pathologie  si 
w^renie  de  l'urèthre  profond  et  de  l'urèthre  antérieur  ?  Qui 
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ne  sait  que  les  rétrécissements  blennorragiques,  c'est-à-dii 
rimmense  majorité  des  rétrécissements ,  ne  siègent  que  dai 
Turèthre  antérieur  ou  spongieux?  Nous  ne  pouvons  éteodi 
aussi  loin  notre  démonstration  et  nous  avons  à  revenir 
notre  sujet  en  cherchant  à  préciser  le  rôle  de  la  portion  pn 
fonde  de  Turèthre  et  de  Turèthre  antérieur  dans  la  micûoi 

Il  n'est  pas  douteux  que  le  sphincter  vésical  et  quel 
sphincter  prostatique,  si  bien  disséqués  par  M.  Sappey,  i 
jouent  un  rôle  actif  et  ne  s'opposent  à  la  sortie  de  l'urine  d 
la  vessie,  en  maintenant  appliquées  Tune  contre  Tautre,  ie 
parois  du  col  et  du  canal  prostatique  qui  lui  fait  suite,  lu 
tion  tonique  propre  aux  fibres  lisses  est  parfaitement  apprt- 
priée  à  cet  usage  important.  Mais  dans  tout  appareil  spbim- 
térien,  il  est  une  portion  à  laquelle  sont  dévolues  des  fonc- 
tions toutes  spéciales  de  résistance  et  qui,  pour  accomplir 
ces  fonctions,  a  besoin  à  la  fois,  d'une  force  contractile 
prononcée,  soumise  à  la  volonté,  et  d'une  sensibilité  spécial 
qui  avertisse  que  cette  partie  de  l'appareil  doit  entrer  en  jt 
Ce  sont  ces  conditions  de  contractilité  puissante  et  volonta; 
de  sensibilité  toute  spéciale,  que  nous  trouvons  réunies 
le  sphincter  de  la  portion  membraneuse  de  Turèthre. 

Nous  vous  avons  dit  comment  il  était  constitué  anatoi 
quement  et  nous  avons  physiologiquement  démontré  a^i 
bien  il  était  contractile  et  sensible.  Cette  sensibilité  et  c 
résistance  que  le  clinicien  doit  si  bien  connaître,  et  d'autii 
mieux  qu'elles  s'exagèrent  chez  tous  les  névropathes  et  ai 
un  certain  nombre  de  myéliques,  ne  sont  pas  moins  in^' 
pensables  au  physiologiste.    11  peut  ainsi  se  bien  rev--^ 
compte  de  la  force  tonique  qui  ferme  le  col,  permet  à  Tun  ' 
de  s'accumuler  dans  la  vessie  et  d'y  rester  contenue  sao:  '| 
participation  de  la  volonté,  et  de  celle  qui  peut  volont^i- 
ment  être  opposée  avec  succès  aux  besoins  pressants  tj 
impérieux  d'uriner.  La  vigilance  du  sphincter,  sensible  ^ 
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t:I  QtaîrraieDt  contractQe,  est  indispensable  pour  contre- 
Ulaucer  les  contractions  Tésicales  involontaires  que  déter- 
ii'oe  Fenne  d'uriner  ;  aussi,  avons-nous  vu  la  diminution  de 
»  seDsibilité  et  de  sa  contractilité  expliquer  Fincontinence 
liànûk.  11  nous  a  été  possible  de  faire  découler  de  ces  notions 
is  indications  principales  du  traitement.  Le  sphincter  mem- 
iraneux  complète  donc  et  perfectionne  l'appareil  sphinclérien 
ir  la  vessie;  l'on  peut  dire,  comme  je  l'ai  toujours  professé 
i'rjs  ces  conférences,  qu'en  réalité,  le  col  du  réservoir  uri- 
^aire  se  prolonge  jusqu'au  ligament  de  Carcassone.  Dans  cet 
es^mble,  chaque  portion  a  son  rôle  bien  défini.  Nous  croyons 
r  ir  démontré  que  le  rôle  le  plus  important,  ou  tout  au 
s:insle  plus  actif,  est  réservé  à  la  partie  antérieure  de  ce 
b;  sphincter,  c'est-à-dire  à  la  partie  membraneuse.  Sa  ré- 
EL^tâDce  triomphe  souvent  de  la  contraction  vésicale  et  déter- 
tL'.e  la  cessation  du  besoin  d'uriner;  nous  l'éprouvons  tous 
e^  jours  lorsque  nous  luttons,  dans  le  demi-sommeil,  contre 
e  sommations  trop  matinales  de  la  vessie.  J'ai  pu  m'assurer 
|Qé  la  faradisation  de  la  portion  membraneuse  pouvait  con- 
rrlalancer,  en  diminuant  leur  intensité  et  leur  fréquence, 
a  lion  des  contractions  vésicales  demeurées  trop  actives, 
i>rs  même  que  la  cystite  qui  les  avait  provoquées  était  à  son 
njlin. 

Les  contractions  du  réservoir  réagissent  plus  encore  sur 
:Les  du  sphincter  membraneux.  Quand  on  ne  cède  pas  à 
p>  au  besoin  d'uriner,  on  éprouve  souvent  une  véritable 
Hiculté  à  commencer  la  miction.  Les  malades  qui  sont 
i^és  de  se  sonder  pour  évacuer  la  vessie,  savent  fort  bien 
ue  l'introduction  de  l'instrument  peut  devenir  très  labo- 
îeuse  dans  ces  mêmes  conditions.  Lorsqu'ils  arrivent  cepen- 
act  à  franchir  l'entrée  de  l'appareil  sphinctérien,  l'urine 
L:;it  avant  même  que  l'instrument  ait  pénétré  dans  le  réser- 
AT.  Cest  un  fait  vraiment  expérimental  que  le  chirurgien 
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peut  étudier  avec  la  plus  grande  précision.  Si  Ton  sonde  un 
individu  qui  a  besoin  d'uriner,  le  liquide  se  précipite  dès  que 
la  portion  membraneuse  est  ouverte  ;  bien  au  contraire,  lors- 
que le  besoin  d'uriner  n'existe'  pas,  ce  n'est  qu'après  avoir 
complètement  franchi  le  col  que  l'urine  commence  à  s'écou- 
ler. Si  le  col  de  la  vessie  n'est  pas  obstrué,  il  en  sera  toujours 
ainsi.  Ces  observations  prouvent  que  c'est  bien  le  sphincter 
membraneux  qui  s'oppose  à  la  projection  de  Turine  lorsque 
la  vessie  entre  en  contraction,  et  que  c'est  grâce  à  lui  que  la 
miction  n'est  pas  involontaire;  elles  témoignent  également 
de  l'action  tonique  du  sphincter  de  la  portion  prostatique  et 
de  celui  du  col,  ils  sont  tout  à  fait  suffisants  lorsque  la  vessie 
est  à  l'état  de  repos,  ils  cessent  de  l'être  lorsqu'elle  se  coih 
tracte. 

Le  sphincter  de  la  portion  membraneuse  de  l'urèthre  n  entre 
donc  en  jeu  que  lorsque  la  vessie  se  contracte  :  sa  contrac- 
tion répond  aux  siennes.  Lorsque  ces  contractions  se  répè- 
tent et  surtout  lorsqu'elles  deviennent  douloureuses,  elles 
substituent  à  son  état  de  vigilance  physiologique,  cet  état  p 
ticulier  de  vigilance  pathologique,  que  nous  connaissons  en 
chirurgie  sous  le  nom  de  contracture  réflexe.  Aussi  est-ce 
bien  dans  cette  partie  de  l'appareil  sphinctérien  que  la  clinique 
nous  apprend  à  localiser  ce  que  Ton  appelle  la  contracture 
ou  le  spasme  du  col,  la  physiologie  pathologique  et  la  pb) 
siologie  normale  sont  parfaitement  d'accord;  c'est  bieo 
encore  dans  cette  portion  de  l'urèthre  qu'il  convient  d*atta- 
quer  le  spasme,  si  l'indication  de  lutter  directement  coutre 
un  symptôme  est  nettement  accusée. 

Le  spasme  ou  la  contracture  sont  en  effet  et  ne  peuvent 
être  que  symptomatiques.  S'il  est  possible  de  les  expliqo^^ 
dans  quelques  cas  par  une  malformation  ou  une  lésioi?  ^ 
l'urèthre  antérieur,  si  l'on  peut  les  rencontrer  dans  la  colique 
D^rétique,  qui  d'ailleurs  détermine  la  C4)ntraction  exagérée 
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iu  miiscle  vésical,  s'ils  se  manifestent  quelquefois  sous  Tin- 
^iieoce  des  lésions  douloureuses  du  sphincter  anal,  il  n'est 
ras  moins  vrai  :  que  ce  sont  les  affections  douloureuses  de  la 
resae  et  en  particuliar,  celles  qui  localisent  leur  action  sur  le 
(ol  vésical,  ou  à  son  voisinage,  qui  surtout  les  détenniqent. 

Toaiefois,  si  vous  voulez  apprécier  à  sa  juste  valeur  la  signi- 
tadiûù  pathologique  de  ce  symptôme,  ^)asme,  ce  n'est  pas 
seulement  à  l'appareil  urinaire  qu'il  faut  borner  vos  recher- 
ches. Je  vous  £usais  remarquer  tout  à  l'heure,  que  chez  les 
ikvropathiques  et  chez  un  certain  nombre  de  myéliques,  la 
sensibilité  du  sphincter  membraneux  s'exagère  d'une  iaçon 
remarquable.  Chez  ces  derniers,  vous  observerez  la  contrac- 
ture, et  même  la  contracture  douloureuse.  Les  ataxiques 
tjus  offriront  l'une  des  variétés  de  cette  affection  singulière 
qu'on  a  dénonunée  :  vessie  irritable j  et  que  l'on  a  souvent,  à 
très  juste  titre,  considérée  comme  une  maladie  grave.  C'est 
uoe  de  ces  manifestations  anomales  de  l'ataxie  qui  peut 
s  ajouter  à  cet  ensemble  remarquable  de  viscéralgies  si  bien 
étudiées  par  le  professeur  Charcot;  manifestations  anomales 
auxquelles  d'autres  symptômes  que  vous  êtes  habitués  à  clas- 
siquement relever  dans  Tataxie,  doivent  tôt  ou  tard,  souvent 
très  tard,  donner  toute  leur  signification  sémâologique.  Elles 
pourront  fort  longtemps  déjouer  votre  observation,  parce 
qu'elles  se  seront  montrées  tout  d'abord  sans  le  cortège 
symptomatique  habituel  des  lésions  médullaires. 

Vous  savez  combien,  d'une  façon  générale,  j'attache  d'im- 
portance aux  troubles  véritablement  pathologiques  de  la  mie- 
tiûQ,  qui  surviennent»  s'établissent  et  durent,  sans  cause 
^appréciable.  Le  pronostic,  dans  ces  cas,  '  doit  être  des  plus 
réservés  et  cette  réserve  dure  jusqu'au  moment  où  vous  pou- 
vez définir  la  lésion  qui  entretient  et  perpétue  le  trouble  fono- 
boQuel.  Lorsque  vous  serez  arrivés  au  diagnostic,  vous  n'au-> 
rez  lait  que  confirmer,  en  leur  donnant  corps,  les  craintes 
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qu'avait  fait  naître  dans  votre  esprit  de  clinicien  cette  appari- 
tion, en  quelque  sorte  spontanée,  de  symptômes  bien  déÛDis, 
durables  et  cependant  non  expliqués. 

Ce  que  je  viens  de  vous  dire  à  propos  des  contractures  dou- 
loureuses observées  dès  les  premières  phases  des  lésions  mé- 
dullaires, peut  vous  servir  de  preuve.  De  ces  réflexions  inci- 
dentes, vous  pouvez  même  tirer  un  plus  haut  enseignement, 
c'est  qu  a  symptôme  bien  défmi  et  durable  correspond  tou- 
jours une  lésion.  Il  en  est  ainsi  pour  le  spasme  de  Turëthre, 
il  en  est  de  même,  vous  le  voyez,  pour  la  vessie  dite  «  irritable» 
faute  de  meilleure  et  plus  exacte  dénomination.  Car,  pour  le 
signaler  en  passant,  plus  j*observe  et  plus  j'acquiers  la  con- 
viction que  la  vessie  irritable  cache  le  plus  souvent  des  lésions 
spinales,  ou  ces  lésions  tuberculeuses  si  fréquentes  qui  attei- 
gnent d'emblée  la  muqueuse  du  réservoir  urinaire.  Ces  lésions, 
qu'il  est  capital  de  savoir  reconnsutre  lorsqu'on  s'occupe  de 
pathologie  urinaire  et  que  je  ne  cesse  par  conséquent  de  signa- 
ler à  toute  votre  attention,  j'ai  le  droit  de  vous  les  rappeler 
en  ce  moment.  Elles  sont,  en  effet,  l'une  des  ckuses  les  plus 
habituelles  des  spasmes  de  l'urèlhre,  de  ce  que  l'on  appelle 
bien  à  tort  la  contracture  idiopathique  du  col  de  la  vessie. 

Le  rôle  physiologique  de  l'urèthre  antérieur  est  beaucoup 
moins  important  et  nous  n'aurons  pas  à  y  insister.  Dans  la 
miction  il  est  à  peu  près  complètement  passif.  L'urèthre 
antérieur  n'a  en  effet  de  rôle  actif  que  dans  l'éjaculation, 
grâce  à  la  contraction  du  bulbo-caverneux  et  aussi  dans 
l'expulsion  des  dernières  gouttes  dlurine  sous  l'influence  de 
ce  même  mécanisme  bien  étudié  par  M.  Â.  Guérin  et  de  son 
élasticité  propre  qui  entre  alors  très  largement  en  jeu.  On  a 
la  démonstration  expérimentale  de  cette  remarquable  pro- 
priété de  l'urèthre,  lorsque  s'échappe  brusquement  le  liquide 
d'une  injection,  momentanément  retenue  par  le  pincement 
du  méat.  Pendant  la  miction,  l'urèthre  antérieur  se  laisse 
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simplement  distendre.  C'est  lui  qui,  ainsi  que  nous  avons 
eu  déjà  roccasion  de  le  dire,  fait  Toffice  d'une  manche  à 
eaa.  La  qualité  du  jet  dépend  donc  en  grande  partie  du 
plus  ou  moins  de  souplesse  de  ce  conduit,  qui  ne  peut  lui 
laisser  toute  sa  r^ularité  qu'à  la  condition  d'avoir  dans 
tcas  ses  points  la  même  souplesse,  et  d'être  uniformément 
distendu  par  une  colonne  d'urine  assez  abondante,  normale 
et  suffisamment  poussée  par  la  force  contractile  de  la  vessie 
Qoa  empêchée  par  la  prostate. 

Pour  achever  la  démonstration  de  la  dualité  de  l'urèthre 
aDtériear  et  de  l'urèthre  postérieur,  il  me  suffira  de  vous 
rappeler,  sans  y  insister,  les  faits  qui  résultent  de  l'étude  des 
malformations  de  l'urèthre  et  de  son  développement,  llhypos- 
/wz/m,  même  dans  sa  variété  la  plus  complète  (scrotale), 
ce  dépasse  jamais  les  limites  de  la  partie  antérieure  ou 
spongieuse  de  l'urèthre.  Lorsque  l'urèthre  postérieur  est 
atteint  comme  dans  certains  cas  diépispadias  compliqués 
J  exstrophie  de  la  vessie,  il  s'agit  de  faits  complexes,  que  la 
'-V<)rie  de  l'arrêt  de  développement  permet  aussi  d'interpré- 
ter, mais  qui  diffèrent  absolument  de  ceux  auxquels  nous 
.'iisons  allusion.  L'étude  du  développement  de  l'urèthre 
iéroontre,  d'ailleurs,  non  seulement  le  développement  indé- 
pendant de  sa  partie  profonde  et  de  sa  partie  antérieure,  mais 
aussi  que  le  développement  de  ces  deux  parties,  qui  doivent 
constituer  un  même  organe,  se  font  successivement  et  non 
simultanément.  Si  nous  voulions  pousser  plus  loin  cette 
démonstration,  nous  pourrions  ajouter  que  l'appareil  glan- 
dulaire lui-même  se  développe  plus  tôt  dans  l'urèthre  posté- 
rieur que  dans  l'urèthre  antérieur. 
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VINGT-SIXIÈME  LEÇON 


CATHETER  ISME 


Définition,  principes  généraux  nécessaires  pour  bien  pratiquer  le  «  toucher 
profond.  » 

Gathétérishb  explorateur  chez  un  sujet  sain. 

A.  Exploration  de  Vurèthre.  —  L'exploration  se  fait  en  plusieurs  temps.  —  0es 
points  de  repère  faciles  à  reconnaître  indiquent  la  succession  de  ces  temps.  — 

—  Explorateur  à  boule  olivaire.  —  Qualités  nécessaires  à  un  bon  instrument. 

—  Règles  de  l'introduction.  —  Sensations  perçues.  —  Arrêt  et  sensibilité  phy- 
,  Biologiques  à  l'entrée  de  la  portion  membraneuse.  —  Association  du  toucher  à 

l'exploration  pour  déterminer  les  points  que  Ton  traverse. 

B.  Exploration  de  la  vessie.  —  Du  choix  de  l'instrument.  Explorateur  coudé  mé- 
tallique ;  conditions  qu'il  doit  remplir.  —  Soins  préliminaires  :  position  du 
malade  ;  position  du  chirui^ien;  injection  préalable  (ses  avantages,  ses  incoo- 
vénients,  manière  de  la  pratiquer).  —  Introduction  de  la  sonde  exploratricp  ; 
trois  temps  successifs.  «-  Points  de  repère  qui  les  séparent.  —  Tour  de  maître 
de  la  région  bulbaire.  —  Règles  des  manœuvres  dans  la  vessie. 


Le  cathétérisme  peut,  à  bon  droit,  être  considéré  comme 
la  plus  importante  des  manœuvres  chirurgicales  que  néces- 
site la  thérapeutique  des  maladies  des  voies  urinaires.  C*est 
à  lui  qu'est  réservé  le  dernier  mot  du  diagnostic  ;  c'est  par  lui 
que  s'accomplit  le  premier  acte  du  traitement. 

La  valeur  des  services  qu'il  est  capable  de  rendre  est  telle, 
que  le  chirurgien  expert  en  l'art  de  se  servir  d'une  sonde, 
conquiert  aisément  la  confiance  des  malades  qui  se  plaignent 
de  troubles  dans  la  miction.  Il  pourrait  même  être  conduit 
à  penser  qu'il  possède  le  moyen  de  facilement  résoudre  les 
nombreux  problèmes  que  pose  la  pratique  de  la  cbirui^e 
des  voies  urinaires,  s'il  ne  se  souvenait  :  que  bien  déter- 
miner l'indication  d'un  cathétérisme  est  chose  plus  délicate 
encore  que  de  le  bien  exécuter. 

Moins  que  jamais,  le  chirurgien,  qui  arme  sa  main,  n'a  le 
droit  de  séparer  le  malade  de  la  maladie. 
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Tai  cherché  jusqu'à  présent  à  vous  fournir  les  éléments 
nécessaires  à  la  connaissance  du  malade  et  à  la  recherche  de 
ia  maladie.  Je  voudrais  actuellement,  en  abordant  l'étude  gé* 
oérale  de  la  thérapeuthique  chinu^cale  des  voies  urinaires» 
TOUS  indiquer  avec  autant  de  précision  que  possible  ce  qu'il 
est  indispensable  de  ne  pas  ignorer  pour  que  votre  interven- 
tion s'accomplisse  dans  des  conditions  régulières,  capables  de 
donner  au  malade  et  à  vous-même  la  sécurité  désirable. 

Médecins  et  malades  se  méfient  du  cathétérisme  ;  je  n'ose- 
rais dire  qu'ils  en  ont  peur.  11  ne  faut  pas  que  le  chirurgien 
partage  leurs  appréhensions,  mais  il  faut  aussi  qu'il  ne  four- 
nisse à  leurs  craintes  aucune  justification.  Pour  lui,  comme 
pour  eux,  il  est  obligé  de  pouvoir  démontrer  la  légitime  né- 
cessité de  son  intervention,  d'en  préciser  le  but^  d'en  prévoir 
les  résultats  et  de  fournir  la  preuve  de  son  habileté  manuelle. 

En  étudiant  l'opération  du  cathétérisme,  nous  allons  donc 
chercher  à  nous  rendre  exactement  compte  des  difficultés  qu'il 
présente,  aussi  bien  pour  l'état  normal  que  dans  les  cas  pa- 
thologiques, à  nous  familiariser  avec  les  instruments  et  les 
manœuvres  qui  nous  permettront  d'agir  à  l'aide  de  moyens 
appropriés  et  en  suivant  des  règles  définies. 

Hais  je  dois,  avant  tout,  vous  rappeler  les  principes  qui 
régissent  toutes  les  opérations  des  voies  urinaires  et  l'absolue 
nécessité  de  vous  y  soumettre.  Pratiquer  le  toucher  à  F  aide 
de  rinsirumenij  tel  doit  être  le  but  que  se  propose  le  chirur- 
gien, lorsqu'il  conduit  une  sonde  à  travers  l'urèthre  ou  la  pro- 
mène dans  la  vessie. 

Le  toucher  ne  peut  être  régulièrement  et  fructueusement 
pratiqué  qu'à  deux  conditions  :  ne  pas  user  de  force  et  mé* 
thodiquement  recuallir  toutes  les  sensations. 

Que  le  doigt  soit  introduit  ou  qu'il  soit  représenté  par  un 
mstrumast,  une  impulsion  trop  vive  ou  trop  brusque  s'oppo- 
sera nécessairement  à  l'exacte  p^t^ption  des  sensations  rêvé- 
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lées  par  le  contact  de  Tagent  explorateur  avec  la  partie  explo- 
rée. Il  est  donc  indispensable,  lorsque  Ton  veut  bien  faire  le 
cathétérisme,  d'avoir  le  parti  pris  de  ne  pas  briller,  d'a- 
vancer lentement,  d'être  surtout  bien  déterminé  à  ne  jamais 
vaincre  violemment  une  résistance.  11  faut  savoir  reculer 
devant  un  obstacle  ou  attendre  le  moment  propice  pour 
le  franchir.  C'est,  en  effet,  œuvre  d'adresse  ou  de  patience, 
mais  à  aucun  degré,  je  ne  puis  trop  le  répéter,  œuvre  de  force. 
Et  votre  patience  pourra  singulièrement  être  mise  à  Tépreuve, 
par  certaines  difficultés  créées  par  les  divers  états  pathologi- 
ques, que  le  cathélérisme  est  appelé  à  guérir  ou  à  modifier. 
Il  vous  arrivera  d'être  obligé  de  battre  en  retraite  et  de  renon- 
cer à  accomplir,  au  moment  désigné  et  choisi,  ce  que  vous  avez 
annoncé  devoir  faire,  ce  que  peut-êtr,e  vous  aurez  un  peu  im- 
prudemment promis  d'accomplir.  Il  faut  donc,  vous  le  voyez, 
être  doué  d'une  patience  robuste.  Nous  n'irons  pas  trop  loin 
en  disant  qu'il  est  même  nécessaire  de  savoir  faire  abstraction 
de  son  amour-propre. 

Le  toucher  ne  s'exerce  ni  avec  toute  la  surface  du  doigt,  ni 
dans  toute  la  longueur  de  l'instrument.  C'est  avec  la  pulpe 
du  doigt,  c'est  avec  l'extrémité  de  l'instrument  que  sont  re- 
cueillies les  sensations  ;  c'est  d'ailleurs  cette  extrémité  qui 
reconnaît  la  voie,  c'est  sur  les  renseignements  qu'elle  vous 
transmet  au  fur  et  à  mesure  qu'elle  pénètre,  que  vous  vous 
guidez  pour  avancer  encore.  C'est  elle  que  vous  interrogez 
sans  cesse.  Vous  êtes,  si  vous  voulez  me  permettre  cette  ex- 
pression, au  bout  de  votre  sonde.  Vous  ne  la  voyez  pas,  mais 
vous  ne  la  perdez  pas  un  instant  de  vue.  Aussi,  suivant  con- 
stamment l'extrémité  profonde  de  votre  instrument,  dans  le 
cheminement  qu'il  accomplit,  savez-vous  toujours  où  vous  êtes. 
Vous  pouvez  le  déterminer  très  exactement,  si  vous  avez 
appelé  à  votre  aide  l'habitude  toute  chiruqpcale  de  recon- 
naître, chemin  faisant,  les  points  de  repère  qui  marquent  les 
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étapes  de  la  route  parcourue  et  par  cela  même  éclairent  le  che- 
min qu'A  nous  reste  à  suivre.  Ce  serait  faire  une  comparaison 
désobligeante  et  surtout  inexacte  que  d'assimiler  au  bâton  de 
Tafeugle  Finstrument  qui  avertit  votre  main  et  qui,  grâce  à 
ces  avertissements  incessamment  reçus  et  bien  compris,  lui 
permet  de  le  guider  à  son  tour.  Et  d'ailleurs  les  difficultés  du 
cathétérisme  dans  les  voies  normales  ne  sont-elles  pas  pré- 
Toes  par  Fétude  anatomique  et  physiologique;  les  difficultés 
créées  par  Fétat  pathologique  ne  sont-elles  pas  à  l'avance 
soupçonnées  et  souvent  définies  par  Fétude  méthodique  des 
symptômes  rationnels,  par  la  connaissance  exacte  du  malade 
et  de  la  maladie  ?  Dans  ce  chemin  que  vous  parcourez  pour 
la  première  fois,,  le  siège  et  la  nature  des  obstacles  vous  sont 
déjà  signalés.  Hais  Fexamen  direct  va  préciser  à  un  tel  degré 
les  renseignements  que  l'interrogatoire  vous  avait  déjà  révélés, 
et  TOUS  fournira  des  notions  si  précises,  si  utilisables,  que  vous 
ne  sauriez  trop  complètement  écouter  tout  ce  que  vous  trans- 
met l'instrument,  ni  trop  vous  exercer  à  le  bien  comprendre. 
L*étude  attentive  de  toutes  les  sensations  transmises  n'est  que 
Texploration  elle-même,  et  i)  m'a  toujours  paru  si  utile  de  le 
bien  faire  comprendre,  que  souvent  il  m'arrive  de  vous  dire 
familièrement  que  le  cathétérisme  n'est  autre  chose  :  qu*un 
recueil  de  sensations. 

Je  ne  m'en  tiendrai  pas  à  cette  définition.  Le  cathétérisme 
est  une  opération  qui  consiste  dans  l'introduction  à  travers 
Turèthre  d'un  instrument  qui  sera  conduit  jusque  dans  la 
vessie. 

Pour  étudier  méthodiquement  le  cathétérisme,  il  faut  Fen- 
visager  suivant  le  but  qu'il  est  appelé  à  remplir.  En  le  prati- 
quant, on  se  propose  de  satisfaire  à  Fune  des  deux  grandes 
indications  suivantes  :  examiner  Fétat  des  oi^anés,  porter  re- 
mède à  leurs  lésions. 

U  cathétérisme  est,  suivant  les  circonstances,  un  moyen 
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d'exploration  ou  un  moyen  opératoire.  Il  est  donc  naturel 
de  prévoir  que  les  instruments  et  les  manœuvres  seront 
différents,  suivant  l'indication  à  remplir,  suivant  que  le  ca- 
thétérisme  sera  explorateur  ou  qu'il  deviendra  thérapeutique. 

À  mon  avis,  le  chirurgien  doit  invariablement  explorer 
l'urèthre  et  la  vessie,  ou  tout  au  moins  l'urèthre,  avant  d'y  in- 
troduire un  instrument  dans  un  but  thérapeutique.  Cela  revient 
à  dire  qu'il  doit  faire  le  diagnostic  avant  le  traitement.  Vous 
me  direz  que  mon  avis  est  celui  de  tout  le  monde,  et  cepen- 
dant vous  avez  chaque  jour  l'occasion  de  constater  chez  les 
malades  envoyés  dans  nos  salles  la  dérogation  la  plus  formelle 
à  ce  principe,  cependant  si  élémentaire.  Étant  donnée  une  ré- 
tention d'urine,  par  exemple,  on  s'empresse  de  saisir  une  sonde 
et  de  l'introduire  dans  l'urèthre ,  sans  s'être  rendu  compte 
du  siège,  de  la  nature,  du  degré  de  l'obstacle  qui  s'oppose  à  la 
sortie  de  l'urine.  Et  cependant  rien  de  plus  indispensable  que 
d'être  exactement  renseigné  sur  tous  ces  points,  non  seule- 
ment pour  bien  conduire  l'instrument,  mais  aussi  pour  choi- 
sir, en  toute  connaissance  de  cause,  et  non  pas  au  juger,  ce- 
lui qui  convient  au  cas  particulier. 

Nous  commencerons  donc  par  vous  entretenir  du  calhé- 
térisme  explorateur.  Nous  ferons  en  sorte  de  trouver  dans  son 
étude  les  renseignements  voulus  pour  faire  le  diagnostic  des 
lésions,  et  vous  mettre  à  même  de  déterminer  le  choix  des 
instruments  et  des  méthodes  opératoires  que  vous  mettrez 
en  œuvre  pour  le  traitement. 

Nous  n'hésiterons  pas  à  être  minutieux,  et  cependant  je  vous 
avoue  en  toute  franchise  que  je  laisserai  dans  l'ombre  certains 
moyens  ou  certains  instruments  que  la  pratique  ne  me  parait 
pas  devoir  consacrer.  Après  avoir  très  longuement  et  très 
consciencieusement  observé,  j'ai,  avant  tout,  le  devoir  de  vous 
dire  les  résultats  de  mon  expérience. 
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I.  Gathétérismk  explorateur. 

Ce  que  je  viens  de  vous  exposer  à  propos  des  principes  qui 
dominent  l'emploi  des  instruments  dans  la  chirurgie  des  voies 
urinaires,  a  dû  vous  faire  prévoir  que  les  règles  que  nous  avons 
à  tracer  devront  s'appliquer  à  la  manière  d'introduire  ces 
instruments  et  à  la  façon  de  recueillir  les  renseignements  que 
fjumit  leur  introduction. 

11  suffit,  pour  obtenir  ces  résultats,  que  le  cathétérisme  soit 
réglé  comme  toute  opération  chirurgicale.  11  est  nécessaire 
que  rinstrument  n'effectue  le  long  trajet  qu'il  doit  parcourir 
qu'en  plusieurs  temps  et  que  les  limites,  qui  marquent  la  régu- 
lière succession  de  ces  temps,  soient  nettement  indiquées  par 
des  points  de  repère  faciles  à  reconnaître.  C'est  en  étudiant  les 
phénomènes  qui  accompagnent  l'exploration  des  voies  uri- 
naires  chez  des  sujets  sains  et  qui  sont  caractéristiques  de 
l'état  de  santé  normal  de  l'urèthre  et  de  la  vessie,  que  nous 
trouverons  les  renseignements  voulus  pour  méthodiquement 
définir  les  règles  du  cathétérisme. 

A.  Exploration  des  voies  urinaires  chez  un  sujet  sain. 
—  ^exploration  de  turèthre  nous  occupera  tout  d'abord« 
L'instrument  connu  sous  le  nom  d'explorateur  à  boule  oli- 
Taire  est  celui  qui  mérite,  à  tous  égards,  la  préférence  ;  c'est 
le  véritable  explorateur  de  l'urèthre.  Le  chirui^en  bien  armé 
possédera  un  jeu  complet  de  ces  tiges  à  boules,  de  manière  à 
correspondre  aux  différents  numéros  de  la  filière  Charrière, 
en  partant  du  n*  6  ou  7  jusqu'au  n^  24. 
Ces  instruments  doivent  remplir  les  conditions  suivantes  : 
La  tige  doit  être  assez  longue  pour  qu'on  puisse  aisément 
conduire  la  boule  jusque  dans  la  vessie  ;  elle  doit  être  nota- 
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blement  inférieure  au  calibre  de  cette  boule  ;  c'est  pour  cela 
qu'au-dessous  du  calibre  6  ces  instruments  ne  peuvent  phis 
être  régulièrement  construits.  La  tige  jouira  donc  d'une  en- 
tière liberté  dans  le  canal,  tandis  que  la  boule  s'y  trouve  un 
peu  à  l'étroit.  Enfin  la  tige  doit  avoir  un  très  léger  degré  de 
rigidité,  tout  en  étant  réellement  souple.  Elle  doit  avoir  la 
même  souplesse  dans  toute  son  étendue,  y  compris  son  col, 
c'est-à-dire  son  point  d'insertion  sur  la  boule.  Un  peu  de 
résistance  est  nécessaire  pour  que  la  tige  puisse  nettement 
transmettre  à  la  main  du  chirurgien  les  sensations  que  la  boule 
recueille  sur  son  passage,  mais  la  souplesse  est  indispensable 
pour  que  Tinstrùment  s'accommode  aux  inflexions  du  canal, 
ne  presse  pas  inégalement  ses  parois  et  ne  fournisse  que  les 
sensations  dues  au  déplissement  normal  et  régulier  du  canal. 
La  tige  est  creuse  et  peut  être  munie  d'un  mandrin  très  fin  ; 
je  ne  vous  engage  cependant  pas  à  en  faire  usage,  car  la  tige 
ainsi  enraidie  et  dépourvue  d'élasticité  changerait  presque 
complètement  les  conditions  dans  lesquelles  s'effectue  l'in- 
troduction de  l'explorateur.  A  plus  forte  raison  devrez-vous 
exclure  les  tiges  métalliques.  Vous  trouverez,  en  eîTet,  chez 
les  fabricants,  des  explorateurs  uréthraux  entièrement  métal- 
liques. Ces  instruments,  que  vous  ne  pourriez  conduire  à  tra- 
vers le  canal  qu'en  modifiant  sa  forme,  et  en  manœuvrant, 
comme  il  est  indispensable  de  le  faire,  avec  des  sondes  droites 
ou  courbes,  ne  sont,  en  aucune  façon,  capables  de  recueillir 
méthodiquement  les  sensations  délicates  successivement  trans- 
mises par  chacune  des  parties  du  canal. 

La  boule  doit  avoir  la  forme  d'un  ovoïde  se  rattachant  à  la 
tige  par  sa  grosse  extrémité.  La  saillie  de  l'olive  au  point  de 
rencontre  avec  la  tige  doit  être  accentuée,  former  une  sorte 
de  talon,  tout  en  conservant  une  forme  arrondie. 

Ainsi  conformée,  la  boule  cheminera  facilement  dans  le 
canal,  en  écartant  les  parois  qui  se  présentent  devant  sa  petite 


8IONES  PHYSIQUES.  737 

eitréfliité  et,  en  revenant  d'arrière  en  avant,  elle  ne  risquera 
:<as  d'accrocher  la  muqueuse,  de  la  refouler  durement,  comme 
eile  pourrait  le  faire  si  elle  £adsait  une  saillie  brusque  et  angu- 
leuse. Grâce  au  fiûble  calibre  de  la  tige  par  rapport  à  c^ui 
ie  la  boule,  le  chirurgien  ne  percevra  que  les  sensations  de 
T'^stance  fournies  par  I9  partie  de  l'instrument  qui  remplit 
te  canal,  c'est-à-dire  par  son  extrémité.  Les  renseignements 
p  il  recueillera  se  rapporteront  successivement  à  une  petite 
;artie  de  l'urèthre  qui  sera  ainsi  exploré  point  par  point,  sans 
nie  les  frottements  qu'exercerait  une  tige  trop  volumineuse 
poissent  compliquer  les  sensations  perçues  par  l'observateur. 

Toici  comment  on  doit  se  servir  de  l'explorateur.  En  règle 
l^néràïe  et,  alors  même  que  Ton  a  les  meilleures  raisons  de 
K'ipçonner  l'urèthre  de  ne  pas  être  à  Tétat  normal,  je  con- 
cilie de  se  servir  d'emblée  d'un  gros  explorateur.  C'est  aux 
r  i8  à  21  que  je  recours  habituellement.  Celte  règle  dont 
e  TOUS  donnerai  les  raisons  en  parlant  de  l'exploration  de 
Qièthre  malade,  est  aisément  acceptable  pour  l'urèthre  saiu. 
ji  patient  pourra  cependant  se  récrier.  11  vous  déclarera,  en 
{•^rcevant  votre  instrument,  que  cela  ne  passera  jamais. 
!r'pondez-lui  qu'en  effet,  cela  n'est  pas  fait  pour  passer,  mais 
iea  pour  toucher;  que  vous  n'avez,  en  aucune  façon,  la  pré- 
enlion  de  pénétrer  dans  sa  vessie,  mais  de  vous  rendre 
:mpte  de  l'état  de  son  canal;  que  votre  but  est  de  recon* 

lire  les  obstacles  et  non  de  les  franchir.  Vous  étant  ainsi 
îen  mis  d'accord  avec  le  patient,  vous  allez  agir  de  façon  à 
emeurer  dans  un  accord  non  moins  parfait  avec  le  canal, 
a  verge  étant  modérément  tendue  de  la  main  gauche,  l'ex- 
[orateur  est  trempé  dans  Fhuile  et  présenté  au  méat  Youâ 
evez  l'y  insinuer  avec  précaution  par  un  petit  mouvement  de 
^latioo,  tandis  que  les  lèvres  du  méat  sont  écartées  avec  deux 
^  doigts  de  la  main  gauche.  Après  avoir  franchi  cette  pre^ 
lî^re  étape  et  ainsi  effectué  votre  entrée,  vqus  faites  dou- 
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cernent  progresser  rinstrument  en  prêtant  une  atrènu 
attention  à  toutes  vos  sensations  et  à  celles  du  malade 
Celles-ci  seront  peu  prononcées  dans  tout  le  parcours  de  !< 
partie  spongieuse,  les  vôtres  seront  à  peu  près  nulles.  Vou: 
aurez  le  sentiment  d'une  progression  facile  et  régulière  et  voii< 
arriverez  sans  obstacle  jusqu'à  la  portion  membraneuse. 

C'est,  en  effet,  le  caractère  de  l'état  de  santé  de  l'urèthn 
antérieur  que  de  se  laisser  déplisser  facilement  et  sans  dou- 
leur, de  ne  présenter  aucun  obstacle  à  la  pénétration  de 
l'eiplorateur.  Hais  c'est  aussi  le  caractère  constant  d'un  éui 
parfaitement  normal  que  l'existence  d'un  obstacle  à  l'entrée 
de  Furèthre  profond  ou  postérieur.  Nous  en  avons  trop  longue* 
ment  parlé  en  étudiant  l'anatomie  et  la  physiologie  pour  avdr 
à  y  insister  actuellement.  Vous  savez  que  la  portion  membre 
neuse  est  à  la  fois  sensible  et  contractile,  que  cette  sensibOitâ 
et  cette  contractilité  sont  limitées  à  cette  partie  du  canai. 
Vous  pouvez  donc  avertir  votre  patient  qu'il  va  éprouver  ui?  i 
sensation  plus  vive  mais  passagère.  11  vous  saura  gré  de  Tavi  r  | 
prévenu  et  vous  gagnerez  dans  son  esprit  en  lui  donnait  j 
la  preuve  de  la  sûreté  de  votre  savoir.  I 

L'obstacle  physiologique  est  donc  reconnu  et,  dans  la  ma- 
jorité des  cas,  vous  pourrez  aisément  le  franchir  avec  vo 
grosse  boule  exploratrice.  Il  est  néanmoins  nécessaire 
vous  dire  quelles  sont  les  règles  qui  favoriseront  ce  ten) 
décisif  de  l'exploration.  Ces  règles  s'appliquent  d'ailleurs 
l'introduction  de  tous  les  instruments  souples  de  foro^ 

droite. 

Les  instruments  droits  suivent  invariablement  la  paroi  k 
rieure  de  l'urèthre,  et,  lorsqu'ils  sont  souples,  vous  ne  pouv 
avoir  la  prétention  de  les  conduire.  C'est  le  canal  qui  1^ 
dirige  et  je  viens  de  vous  dire  qu'ils  s^appuyaient  snr  sa  pa/^' 
inférieure.  Vous  n'avez  pas  oublié  combien  elle  est  déf»^ 
sible,  et  vous  savez  que  cette  dépressibilité  est  surtout  pn> 
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s<}ncée  dans  la  région  bulbaire,  c'est-à-dire  à  la  fin  de  la  partie 
5>}i^ieQse,  immédiatement  en  avant  de  l'obstacle  physiolo- 
piue  qae  tous  offre  la  partie  membraneuse.  La  première  et 
^iispensable  condition  pour  franchir  cet  obstacle,  est  de  vous 
j  présenter  de  telle  sorte  que  Finstrument  appuie  sur  lui  et 
::n  ailleurs.  Or,  vous  n'arriverez  à  éviter  une  fausse  manœuvre 
z^.  si  ?ous  n'avez  pas  déprimé  la  paroi  inférieure  du  canaL 
Cette  dépressibilité,  que  vous  déplorez  sans  doute,  est  cepen- 
ânt  une  garantie  pour  le  malade  et  pour  vous.  Puisque  vous 
■e  pouvez  éviter  d'appuyer  votre  instrument  sur  cette  paroi 
kaote,  du  moins ferez-vous  en  sorte  de  lappuyer  le  moins 
possible,  et,  pour  ce  faire,  vous  conduirez  votre  tige  souple  avec 
hiéflteur  calculée,  avec  la  modération  et  le  tact  obligatoires 
pGur  toute  bonne  manœuvre.  Si  je  ne  craignais,  à  propos  de 
k  paroi  inférieure  de  l'urèthre,  de  parodier  un  vers  célèbre, 
JKTous  dirais  :  Glissez  sur  elle,  n'appuyez  pas. 
Pour  pénétrer  la  portion  membraneuse,  il  faut,  au  contraire, 
lielque  peu  presser  et  appuyer.  La  sensibilité  spéciale  vous 
Ait  déjà  averti  que  votre  instrument  était  bien  placé.  Un 
|:êable  sentiment  de  résistance  qui  cesse,  de  pénétration  qui 
I  complète  vous  confirmera  la  réussite  d'une  manœuvre  bien 
itdoite.  Bien  souvent,  le  malade,  grâce  à  la  sensibilité  de 
io  sphincter  membraneux,  aura  parfaitement  conscience  de 
i;^Qétration.  «Vous  y  êtes,  »  vous  dira-t-il,  et  il  ajoutera  : 
ivoQs  avez  franchi  le  col.  »  Vous  ne  l'avez  cependant  pas 
icore  franchi  ;  il  vous  reste  à  parcourir  la  portion  prosla- 
i^e  pour  pénétrer  dans  la  vessie.  Hais,  dans  l'urèthre  nor- 
m,  cette  partie  du  parcours  se  fera  sans  que  le  malade  en 
it  conscience  et  même  sans  que  vous  ayez  d'autre  sentiment 
^  celui  de  la  liberté  absolue  de  pénétration  à  toute  profon- 
>^ur,  d'absence  complète  de  sensation  et  de  résistance  quel- 
''f:'{oe,  qui  caractérisentl'entrée  d'un  instrument  souple  dans 
-  réservoir  urinaire. 


r 
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L*exploration  n'est  cependant  pas  terminée,  vous  deve 
effectuer  le  retour  dans  les  mêmes  conditions  que  l'aller  e 
retirer  Tinstrument  avec  les  précautions  employées  pour  Tin 
troduire.  Vous  recueillerez,  d^ailleurs,  les  mêmes  sensation 
et  vous  aurez  l'occasion  de  les  percevoir  plus  nettement  en 
core  dans  la  portion  membraneuse.  Le  talon  deTinstrumeD 
en  effet,  est  embrassé  par  le  sphincter,  et,  grâce  à  son  vc 
lume,  ne  l'entr'ouvre  qu'avec  une  certaine  difficulté  qi 
permet  de  mesurer  exactement  l'étendue  et  la  force  de  s 
résistance. 

Ainsi,  dans  le  canal  normal,  c'est  en  un  seul  point  que  Tifl 
strument  rencontre  un  obstacle.  Cet  obstacle  est  dû  à  la  r 
sistance  du  sphincter  membraneux  et  le  point  d'arrêt  es 
par  conséquent,  situé  à  la  joaction  des  deux  parties  < 
Turèthre,  dans  la  portion  courbe  du  canal  et  au  point  le  pli 
déclive  de  cette  courbe. 

Cette  donnée,  fournie  par  l'exploration  méthodique  i 
l'urèthre  normal,  est  fondamentale  au  point  de  vue  de  l'étui 
du  cathétérisme.  Quelles  que  soient  la  forme  et  la  nature  de  Tii 
strument  mis  en  usage,  le  chirurgien  aura  à  en  tenir  compi 
car  il  aura  affaire  à  cet  obstacle  pour  toutes  ses  manœuvn 
dans  tous  les  urèthres  sains  et  dans  le  plus  grand  nombre  i 
urèthres  modifiés  par  Tàge  ou  par  une  lésion. 

C'est,  en  effet,  le  seul  obstacle  qui,  invariablement,  se  pii 
sente  en  toute  circonstance.  Cet  obstacle,  que  ron  est  toujoui 
sûr  de  rencontrer  en  un  point  toujours  identique,  devient  p 
cela  même  un  point  de  repère  précieux,  et  nous  devrons  Vut 
liser  pour  régler  les  temps  du  cathétérisme  pratiqué  avec  li 
instruments  métalliques. 

Pouvoir  bien  préciser  quel  est  anatomiquemerU  le  poifl 
qu'occupe  l'extrémité  de  l'instrument  qui  sert  au  catbéti 
risme  ou  à  Texploration  est,  en  effet,  la  condition  essenli 
de  toute  manœuvre  à  travers  Turèthre. 
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Le  point  de  repère  que  nous  révèle  l'exploration  de  Turèthre 
Dormal,  est  aussi  précis  que  celui  que  nous  fournit  Taponé- 
vTC'se  dans  les  ligatures  d'artère.  Nous  savons  que  jusqu'à 
Taponévrose  nous  ne  traversons  que  des  couches  relativement 
pea  importantes  ;  la  peau  et  le  tissu  cellulaire  sous-cutané, 
^elle  que  soit  son  épaisseur,  ne  cachent  aucun  vaisseau  arté- 
heL  L'aponévrose  marque  la  limite  du  temps  facile  de  l'opé- 
ration et  de  son  temps  difficile  ou  dangereux.  C'est  aussi  au 
moment  où  nous  aborderons  la  portion  membraneuse  que 
commenceront,  dans  la  plupart  des  cas,  les  difficultés  et  les 
Jaogers  du  cathétérisme. 

Ce  n*est  pas  seulement  à  l'aide  de  l'instrument,  c'est-à-dire 
i  Faide  du  toucher  intra-uréthral  que  vous  pourrez,  anato- 
miquement,  déterminer  le  point  occupé  par  l'extrémité  de 
rotre  instrument  Le  palper  vous  vient  fort  utilement  en  aide. 
C'est  par  la  combinaison  du  toucher  et  du  palper  que  vous 
trriverez  à  substituer  des  données  vraiment  chirurgicales  à 
ceQes  ordinairement  acceptées  pour  Texploration  de  l'urèthre 
ladn  et  pathologique. 

Bien  des  fois  déjà  je  vous  ai  engagés  à  renoncer  absolu- 
ment aux  mensurations  pour  déterminer  le  point  où  s'est 
irrèté  votre  instromeuL  ie  vous  ai  dit,  et  je  ne  cesserai  de 
«ous  répéter,  que  Turèthre  doit  être  examiné  par  régions  et 
Qon  par  centimètres.  C'est  à  cette  seule  condition  que  l'exa- 
nen  est  chirurgical  et  vraiment  précis,  malgré  l'absence  de 
chiffres. 

Au  lieu  de  prendre  la  longueur  de  la  portion  de  l'explora- 
leur  qui  a  pénétré  le  canal  et  subi  un  arrêt,  pour  conclure 
{ue  l'obstacle  siège  à  tant  de  centimètres,  vous  recherchez 
par  le  palper  le  relief  de  la  boule  olivaire  et  vous  déterminez 
la  région  où  s'est  £sdt  cet  arrêt.  Dans  l'urèthre  normal,  c'est  à 
la  partie  la  plus  reculée  de  la  région  périnéo-bulbaire,  à  peu 
ie  distance  en  avant  de  l'anus,  que  vous  reconnaissez  ce  relief. 
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Dans  Turëthre  rétréci  c*est  également  en  des  points  très  précis 
que  vous  constaterez  le  siège  des  obstacles.  Lorsque  la  boule 
exploratrice  aura  pénétré  dans  la  portion  membraneuse,  ce 
n'est  plus  par  le  palper,  mais  par  le  toucher  rectal,  que  vous 
pourrez  la  suivre  jusque  dans  la  vessie. 

Ainsi,  d'une  main  on  dirige  et  Ton  surveille  rinstrument 
explorateur,  de  l'autre  on  palpe  les  diverses  régions  de  Turèthre 
que  franchit  la  boule,  portion  pénienne,  portion  scrotale,  por- 
tion périnéo-bulbaire,  portion  membraneuse  et  prostatique, 
et  Ton  peut  ainsi  la  suivre  et  la  reconnaître  directement  dans 
ses  étapes  successives. 

\J exploration  de  la  vessie  ne  peut  régulièrement  et  corn* 
plëtement  se  faire  que  par  Tintermédiaire  d'un  instrumeni 
métallique  à  petite  courbure.  Les  manœuvres  qui  permettent 
de  conduire  dans  le  réservoir  urinaire  un  instrument  de  celb 
forme  sont  celles  :  du  cathétérisme  avec  les  imlnmienis  cou- 
dés. Ces  manœuvres  servent  à  Tintr^oduction  des  explorateurs 
de  la  vessie  et  à  celle  des  brise-pierres  ;  ces  deux  espèces  dm 
struments  offrent,  en  effet,  la  même  courbure.  Il  est  don( 
inutile  d'insister  sur  l'importance  des  règles  de  ce  genre  d( 
cathétérisme.  Avant  de  les  exposer  nous  vous  dirons  quelque 
mots  des  instruments  eux-mêmes. 

Ils  peuvent  être  en  argent,  en  acier  ou  en  maillechorL  J( 
vous  conseille  de  ne  pas  vops  servir  de  ce  métal  qui  est  cas 
sant  et  à  l'apparente  solidité  duquel  il  est  dangereux  de  si 
fier.  L'argent  réunit  à  un  haut  degré  toutes  les  qualité: 
nécessaires  à  la  construction  d'un  bon  explorateur  ;  Taciei 
peut  également  être  utilisé,  et  c'est  avec  ce  métal  que  soni 
construits  les  brise-pierres.  Les  instruments  explorateurs 
peuvent  être  creux  ou  pleins.  Les  instruments  creux  per- 
mettent d*évacuer  la  vessie  ou  d'y  pratiquer  des  injections, 
mais  ce  sont  d'assez  mauvais  évacuateurs  à  travers  lesquels 
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farine  s'écoule  lentement,  ce  qui  prolonge  le  séjour  de  la  tige 
droite  et  inflenble  dans  l'urèthre.  En  règle  générale,  lorsque 
TOUS  croirez  deroir  £sdre  une  injection  ou  une  évacuation, 
TOUS  ferez  pour  cda  un  temps  spécial  et  tous  ferez  bien  de 
o'onployer  Finstrament  explorateur  que  pour  l'exploration. 
LiDstrument  plein  n*offire  pas,  d'ailleurs,  d'avantages  bien 
déteimînés  pour  l'exploration  ;  U  peut  seulement,  plus  iacfle- 
ment  que  la  sonde,  être  tenu  dans  un  état  absolu  de  propreté, 
0 a  de  plus  lavantage  de  ne  pas  exposer  le  canal  au  frotte- 
ment de  l'oeil  des  instruments  creux. 

La  forme  de  l'instrument  est  la  chose  vraiment  impor- 
tante. La  portion  courbe  doit  être  courte  et  brusque;  c'est 
bien  plutôt  une  coudure  qu'une  courbure.  Cette  forme  d'in- 
strument, dont  l'explorateur  de  H.  Mercier  réalise  le  type  le 
plas  absolu,  a  rendu  au  diagnostic  des  affections  vésicales  les 
plus  grands  services.  Od  ne  saurait  trop  hautement  le  recon- 
naître. Il  n'est  cependant  pas  nécessaire  que  la  coudure 
soit  aussi  brusque  que  dans  l'instrument  de  M.  Mercier, 
qui  dépasse  à  peine  l'angle  droit.  Un  peu  plus  d'inclinaison 
du  bec  ne  nuit  pas  à  l'exploration  et  favorise  l'introduc^ 
tien.  D'autres  conditions  accessoires,  mais  cependant  im- 
portantes, permettent  à  l'instrument  de  remplir  toutes  les 
conditions  nécessaires  à  un  bon  examen  de  la  vessie.  La 
tige  doit  être  moins  volumineuse  que  l'extrémité.  Il  est,  en 
effet,  désirable  que  l'urèthre  ne  serre  pas  la  sonde,  qu'A  soit 
aussi  peu  senti  que  possible,  et  que  tous  les  contacts  soient 
perçus  par  l'extrémité  de  l'instrument  qui  touche  la  vessie. 
D  est  utile  que  cette  extrémité  soit  légèrement  renflée  en 
forme  de  bouton  olivaire  parfaitement  mousse  et  franchement 
arrondi  à  son  extrémité.  C'est,  en  effet,  cette  extrémité  ter- 
minale qui  représente  la  partie  sentante  de  l'instrument; 
c'est  la  palpe  de  ce  doigt  artificiel.  11  est  bon  qu'elle  offre 
une  surface  un  peu  étendue;  cela  lui  permet  à  la  fois  de 
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mieux  recueillir  les  sensations  et  de  ne  pas  être  offensive  dans 
son  contact.  Il  ne  nous  a  cependant  pas  paru  nécessaire 
d'élargir  cette  extrémité  au  delà  d'un  diamètre  moyen,  tel 
que  celui  que  représentent  les  n"^  1 7  à  1 8  de  la  filière  Char- 
rière,  ce  qui  équivaut  à  6  millimètres  de  diamètre.  Avec  une 
extrémité  de  ce  calibre  et  une  tige  de  quatre  à  cinq  milli- 
mètres, on  possède  un  bon  instrument  d'exploration.  11  faut, 
en  effet,  que  l'extrémité  de  l'instrument  puisse  aisément  être 
promenée  sur  tous  les  reliefs  de  la  surface  vésicale  ;  qu'elle 
puisse,  au  besoin,  être  introduite  entre  eux.  Ce  n'est  pas, 
d'ailleurs,  avec  de  gros  doigts  que  l'on  pratique  le  mieux  le 
toucher.  Ainsi,  un  bec  court  de  25  millimètres,  incliné 
de  1 1 3**  sur  la  tige,  une  extrémité  légèrement  renflée  et  par- 
faitement mousse,  une  tige  de  moindre  diamètre,  telles  sont 
les  qualités  que  doit  offrir  un  bon  explorateur  de  la  vessie 
dans  $on  corps  et  à  son  extrémité.  ' 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  vous  parler  de  la  poignée.  Ici, 
encore,  il  faut  que  la  construction  de  rinstrumënt  soit  sub- 
ordonnée à  ses  usages  ;  car  il  est  nécessaire  que  la  main  soit 
le  plus  complètement  possible  en  rapport  avec  l'explorateur  et 
qu'elle  puisse  aisément  et  rapidement  le  faire  tourner  sur  son 
axe,  afin  de  porter  le  bec  dans  toutes  les  directions.  La  poignée 
cylindrique  offre  à  cet  égard  des  avantages  incontestables. 
Aussi,  avons-nous  dès  longtemps  adopté  la  sonde  exploratrice 
de  sir  H.  Thompson.  Nous  ne  l'avons  modifiée  qu*en  plaçant 
l'œil  sur  la  concavité,  dans  le  sinus  de  la  courbure,  ou  mieux 
en  le  supprimant,  et  en  supprimant  la  tubulure  du  manche 
que  nous  avons  remplacée  par  un  robinet  adapté,  immédia- 
tement en  avant  du  manche,  sur  la  paroi  inférieure  de  Tori- 
gine  de  la  tige.  Il  n'est  pas  indifférent  que  cette  partie  en  relief 
ait  une  position  parfaitement  déterminée,  car  elle  sert  de 
point  de  repère  pour  indiquer  exactement  la  direction  de 
l'extrémité  cachée  dans  les  organes. 
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Xoiiâ  aYODS  Clément  foit  construire  par  M.  Collin  un 
aploraleur  dont  vous  me  voyez  fréquemment  Êdre  usage. 
Leitrémité,  élargie  et  aplatie  dans  le  sens  transversal,  repré* 
seota  eiactement  la  forme  et  les  dimensions  du  brise-pierres 
s*  I  à  mors  plats  ;  le  manche,  un  peu  lourd ,  permet  de 
baisser  l'instrument  avancer,  sous  l'influence  de  la  pesanteur, 
iiDs  les  parties  profondes  de  Turèthre.  Cet  instrument  nous 
a  souvent  permis  de  franchir  le  col  dans  des  cas  difficiles,  et, 
:ien  qu'il  puisse  être  utilisé  dans  un  cas  normal ,  c'est  à 
;  repos  de  Texploration  dans  les  cas  pathologiques  qu'il 
loniiendra  d'en  parler. 

Position  du  malade  et  du  chirurgien.  —  Précautions  préa- 
':yes.  —  Le  malade  doit  être  couché  et  placé  dans  une 
;î'Sition  que  nous  allons  déterminer.  La  position  horizontale 
^t  la  meilleure  pour  le  malade,  et  c'est  aussi  celle  qui  assurera 
le  mieux  les  bons  résultats  de  l'exploration. 

D  n'est  pas  indifférent  pour  les  organes  d'introduire  et  de 
promener  un  instrument  métallique  dans  la  vessie.  L'épreuve 
^*ils  subissent  ne  saurait  être  comparée  à  celle  de  Tintro- 
iuction  de  l'explorateur  souple  de  l'urèthre.  Aussi  n'avons- 
:.ous  pas  indiqué  pour  l'examen  du  canal  des  précautions 
particulières;  mais  il  ne  saurait  en  être  de  même  pour  l'exa- 
inen  de  la  vessie.  Le  canal,  redressé  par  la  tige  complètement 
rectiligne  de  l'instrument,  est  toujours  froissé,  surtout  à  la 
partie  la  plus  reculée,  dans  sa  paroi  inférieure  ;  la  lèvre  infé- 
rieure du  col  vésical  est  abaissée  ;  elle  peut  être  contusionnée, 
même  danrune  manœuvre  bien  faite.  Il  est  donc  prudent  de 
conseiller  le  repos  et  même  le  repos  au  lit  momentané,  après 
cette  opération.  La  meilleure  garantie  contre  les  accidents 
consécutif  au  cathétérisme  est,  en  effet,  le  séjour  au  lit  dans 
une  température  ^ale  et  douce.  Cette  prescription  est  bien 
supérieure  au  gnmd  bain,  si  souvent  conseillé,  et,  en  réalité, 
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si  manifestement  contre-indiqué.  Elle  préserve  plus  sûrement 
que  ne  peuvent  le  faire  les  sédatifs  du  système  nerveux,  tels 
que  le  bromure  de  potassium,  ou  les  antipyrétiques,  tels  qu( 
le  sulfate  de  quinine,  dont  l'emploi  peut  cependant  êtn 
indiqué. 

D'autre  part,  le  chirurgien  sera  plus  sûrement  maitn 
du  malade  couché.  Nous  n'excluons  pas  de  la  pratique  1< 
cathétérisme  pratiqué  sur  le  malade  debout  C'est  dans  cetb 
position  que  Ton  peut  le  plus  aisément  se  sonder  soi-même 
et  le  chirui^ien  peut ,  dans  certaines  conditions  que  noui 
déterminerons  en  parlant  du  cathétérisme  thérapeutique 
trouver  avantage  à  placer  son  patient  dans  la  situation  verti 
cale.  Mais,  lorsqu'il  s'agit  de  l'exploration  vésicale,  une  posi 
tion  fixe  et  bien  déterminée  est  avant  tout  nécessaire.  Que 
que  soit  le  point  d'appui  du  siège  dans  le  cathétérism( 
debout,  un  simple  mouvement  du  tronc  en  avant  suffira  poui 
modifier  les  conditions  dans  lesquelles  la  vessie  se  présente  i 
l'instrument. 

Le  bassin  doit,  en  effet,  être  relevé  et  solidement  appuyé 
il  doit  être  bien  d'aplomb.  Le  défaut  du  lit  est  généralemeni 
sa  mollesse  et  la  dépression  centrale  qu'y  creuse  le  poids  du 
corps.  Le  coussin  qui  va  servir  à  relever  le  siège  doit  donc 
être  parfaitement  dur.  Il  faut,  cependant,  qu'il  soit  ex  tempo- 
ranément  construit.  Si  les  chirurgiens  les  plus  habitués  à  la 
pratique  delà  lithotritie  n'ont  pas  adopté  les  appareils  méca- 
niques  destinés  à  soulever  le  siège,  à  plus  forte  raison  ne 
pourrez -vous  songer  à  semblable  impédiment  pour  faire  un 
cathétérisme  explorateur. 

On  fait  le  plus  habituellement  usage  de  Pun  des  oreillers 
du  malade.  On  peut  ainsi  faire  un  très  bon  coussin,  mais  à  la 
condition,  non  de  le  replier  simplement,  mais  de  le  rouler  et 
de  le  faire  attacher  très  solidement  par  le  milieu,  avec  une 
serviette  pliée  en  cravate.  On  arrive  plus  sûrement  encore  à 
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coDfedionner  un  coussin  résistant,  en  roulant  ude  courer- 
tore.  La  couYerture  dite  de  voyage,  bien  roulée  et  bien  main- 
tenue par  ses  sangles,  remplit  parfaitement  le  but.  Elle  a  sur 
ks  couTerlures  ordinaires  Tavantage  de  ne  pas  être  trop 
grande.  Le  coussin  ne  doit  pas,  en  effet,  être  trop  épais,  a 
moins  d'indications  particulières  que  nous  révélera  Tétude  de 
Feiploration  dans  certains  cas  pathologiques.  H  suffit  que  le 
siège  soit  élevé  de  dix  à  quinze  centimètres  au-dessus  du 
{Jan  du  lit 

Passer  le  coussin ,  le  placer  convenablement  sous  le  siège 
est  un  art  qu'A  ne  dut  pas  dédaigner.  On  invite  le  malade  à 
se  rapprocher  le  plus  possible  du  bord  droit  du  lit  et  à  se 
œucher  parallèlement  à  ce  bord  et  bien  à  plat  Tout  le  corps, 
lës  épaules  comprises,  doit,  en  effet,  reposer  sur  le  matelas  ; 
ia  tète  seule  est  soutenue  par  le  traversin  ou  par  un  seul 
orefller,  à  la  condition  de  ne  pas  l'engager  sous  les  épaules. 
Lorsque  le  malade  est  ainsi  placé,  on  lui  fait  soulever  le  siège, 
€0  prenant  point  d'appui  sur  les  talons  et  sur  les  coudes  ;  on 
refoule  la  chemise  sous  les  lombes  et  l'on  place  le  coussin 
sous  les  fesses,  de  manière  à  ce  qu'il  les  déborde  légèrement. 
Le  coussin  est  placé  ;  mais  il  faut  encore,  pour  que  tout  soit 
bien  préparé,  qu'il  soit  assujetti  dans  la  position  horizontale 
et  que  les  jambes  soient  mises  en  position.  C'est  le  premier 
soin  à  prendre  après  avoir  placé  le  coussin.  En  général ,  le 
malade  croit  devoir  allonger  fortement  les  jambes.  11  fait  la 
planche.  Cette  position  a  le  grave  inconvénient  d'être  tendue 
et  de  neutraliser  la  position  oblique  de  haut  en  bas  et  d'avant 
en  arrière  que  vous  voulez  donner  au  bassin.  Celui-ci,  en 
efiet,  est  entraîné  par  les  jambes  ainsi  tendues  et  devient 
presque  oblique  en  sens  inverse.  Vous  commandez  donc  au 
malade  de  fléchir  modérément  les  genoux,  puis  de  les  écar- 
ter, en  les  laissant  complètement  retomber  en  dehors.  Les 
pieds  reposent,  dès  lors,  sur  leur  face  externe  tout  entière,  et 
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donnent  aux  membres  un  bon  point  d'appui,  qui  leur  permet 
de  reposer  et  de  s'abandonner  sans  effort.  Pour  mieux  assu- 
rer leur  facile  équilibre,  vous  placez  le  talon  droit  dans  la 
concavité  de  la  plante  du  pied  gauche. 

Vous  assujettirez  le  coussin  de  la  façon  la  plus  simple  et  la 
plus  sûre,  en  le  calant  avec  des  livres.  Point  n'est  besoin  de 
volumes  d'une  dimension  extraordinaire.  Les  assistants  s'em- 
pressent, en  général,  de  vous  offrir  des  dictionnaires  ou  des 
registres.  Les  livres  de  lecture  ordinaires  sont  parfaitement 
suffisants.  C'est,  en  général,  sous  l'extrémité  du  coussin  qui 
répond  au  centre  du  lit  qu'il  convient  de  les  introduire.  Vous 
n'avez  plus  qu'une  précaution  à  prendre  ;  vous  empêchez  le 
malade  de  s'accrocher  avec  les  mains  au  bord  du  matelas  ou 
de  s'y  arc-bouter,  et  plus  encore  de  saisir  le  dossier  de  son 
lit.  Il  ne  faut  pas  qu'il  puisse  se  livrer  à  un  effort,  qu'il  puisse, 
comme  souvent  vous  me  l'entendez  souvent  dire,  faire  de  la 

gymnastique. 

Voilà  bien  des  détails  ;  mais  en  semblable  matière,  il  ne 
faut  pas  les  craindre  ;  il  le  faut  d'autant  moins  que  vous  ne 
procéderez  pas  autrement  lorsque  vous  pratiquerez  la  litho- 
tritie. 

Une  des  questions  que  soulèvent  les  préliminaires  de  cette 
opération,  est  également  posée  par  celle  que  nous  étudions. 
Je  n'hésite  donc  pas  à  vous  en  entretenir.  11  s'agit  de  IVny^- 
iion  préalable  de  la  vessie. 

Il  est  parfaitement  vrai  que,  pour  l'exploration  de  la  vessie, 
de  même  que  pour  la  lithotritie,  l'injection  préalable  est  sou- 
vent inutile,  et  que,  dans  quelques  cas,  elle  est  contre-indi- 
quée.  Dans  les  vessies  irritables,  l'injection  détermine  à 
l'avance  des  contractions  qui,  non  seulement  expulsent  le 
liquide  que  vous  avez  eu  la  prétention  d'introduire  et  l'urine 
qui  était  contenue  dans  la  vessie,  mais  qui  encore  s'insurgent 
contre  les  contacts  de  votre  instrument.  Dans  les  vessies 
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aÛDes  et  dans  les  vessies  non  irritables,  l'injection  est  facile- 
ment faite  et,  dès  lors,  on  pourrait  établir  qu'en  règle  géné- 
rale die  doit  être  pratiquée. 

Bien  que  je  me  passe  le  plus  souvent  de  l'injection  préa- 
lable pour  Eure  l'exploration,  je  suis  cependant  disposé  à 
admettre  en  principe  qu'elle  doit  être  foite.  Si  elle  est  conve- 
nablement pratiquée ,  eUe  n'oflfre  aucun  inconvénient ,  et 
personne  ne  peut  nier  qu'une  certaine  quantité  de  liquide  ne 
protège  la  vessie,  ne  facilite  la  manœuvre  exploratrice. 

n  faut,  il  est  vrai,  bien  peu  de  liquide  pour  fidre  une  explo- 
ration et  même  iM)ur  pratiquer  une  lithotritie.  Je  me  suis 
souvent  assuré,  après  une  très  complète  séance  de  broie- 
ment, que  la  vesssie  renfermait  k  peine  cinquante  grammes 
(Turine.  Lorsque  Ton  dit  que  l'on  opère  dans  une  vessie  à  sec, 
on  se  trompe  presque  toujours.  Il  faut  bien  peu  de  temps  à 
on  homme  impressionné  pour  fabriquer  une  notable  quan- 
tité d*urine  ;  et,  bieiLque  les  malades  aient  la  singulière  habi- 
tude de  s'empresser  de  se  présenter  à  leur  vase  dès  qu'ils 
entendent  la  sonnette  du  chirurgien,  ils  ne  lui  offrent  pas 
pour  cela  une  vessie  absolument  vide.  On  comprend  donc 
qu'au  fur  et  à  mesure  que  l'on  pratique,  on  se  déshabitue  de 
l'injection  préalable.  C'est  ce  qui  m'est  arrivé  pour  ma  part  ; 
je  ne  la  fais  plus  qu'exceptionnellement,  après  lui  avoir  été 
longtemps  invariablement  fidèle. 

Néanmoins,  il  y  a  à  cette  pratique  deux  inconvénients 
possibles.  Vous  trouverez  trop  d'urine  ou  vous  n'en  trouverez 
pas  assez.  Au  point  de  vue  des  résultats  de  l'exploration, 
lorsqu'il  s'agit,  par  exemple,  de  rechercher  un  corps  étranger, 
j'accorde  facilement  qu'il  vaut  mieux  ne  pas  en  avoir  assez 
qu'en  avoir  trop,  liais  au  point  de  vue  de  la  vessie  et  de 
l'observance  rigoureuse  des  règles  qui  prescrivent  de  lui 
adottdr  les  contacts,  il  vaut  certainement  mieux  avoir  une 
quantité  moyenne  de  liquide. 
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Vous  voyez  donc  que  je  conclus  en  faveur  de  Tinjection 
préalable  sans  me  laisser  toucher  par  cette  objection  que 
rinjection  préalable  est  une  manœuvre  de  plus.  Sans  doute, 
il  faut  une  manœuvre  de  plus,  car  je  vous  Tai  déjà  fait  pré- 
voir en  vous  parlant  de  la  construction  des  explorateurs  : 
l'injection  constitue  un  temps  particulier  qu'il  faut  franche- 
ment séparer  de  l'exploration.  Tout  mélange  d^actes  opéra- 
toires est  mauvais,  celui-là  comme  tout  autre.  Mais  cette 
manœuvre  spéciale,  qui  obligera  l'urëthre  à  recevoir  pendant 
quelques  instants  une  sonde  molle,  ne  saurait  être  mise  en 
parallèle  avec  les  inconvénients  possibles  d  une  action  intra- 
vésicale  poursuivie  dans  des  conditions  défectueuses,  aux- 
quelles votre  expérience  vous  amènera  sans  doute  k  suppléer, 
mais  qu'il  vaut  mieux  écarter. 

Je  vous  parlerai  plus  tard  de  la  façon  dont  vous  devez 
introduire  les  sondes  molles,  nous  allons  actuellement  nous 
préoccuper  uniquement  de  la  manière  de  faire  l'injection  qui 
servira  d'auxiliaire  à  l'exploration. 

Le  choix  du  liquide  n'est  pas  indifférent,  pas  plus  que  celui 
de  rinstrument  injecteur.  L'eau  simple  est  le  plus  souvent 
utilisée  ;  elle  doit  être  tiède,  de  température  douce  à  la  main; 
un  peu  fraîche  ou  un  peu  chaude,  elle  pourrait  exciter  lés 
contractions  vésicales.  Il  n'est  pas  indispensable  que  cette 
eau  soit  rendue  antiseptique.  Cependant,  je  fais  volontiers 
usage  d'une  solution  d'acide  borique  à  2  ou  3  p.  1 00.  La  mu- 
queuse vésicale  ne  réagit  en  aucune  façon  contre  ce  contact; 
il  n'en  est  pas  de  même  pour  l'acide  phénique  ou  autres  anti- 
septiques. Or  il  faut  à  tout  prix  éviter  d'exciter  la  vessie. 

C'est  en  effet  la  condition  qui  domine  la  pratique  de  l'in- 
jection préparatoire  aux  opérations.  Vous  m'interrogez  sou- 
vent sur  la  quantité  de  liquide  qu'il  convient  d'introduire.  Je 
vous  répondrais  volontiers  :  ce  n'est  pas  à  moi  qu'il  but 
adresser  semblable  question,  c'est  à  la  vessie.  C'est  elle  en 
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rfet  qu'il  dut  interroger  et  très  attentivement  interroger. 
Dans  la  vessie  saine,  vous  pourrez  atteindre  la  quantité 
Tiarimnm  sans  que  la  vessie  se  contracte;  vous  pourrez  par 
exemple  introduire  de  100  à  125  grammes  de  liquide,  quan- 
tité largement  suffisante,  qu'il  ne  faut  pas  dépasser.  Mais 
dans  la  vessie  saine  et  à  coup  sûr  dans  la  vessie  malade,  vous 
s^rez  souvent  avertis,  chemin  faisant,  qu'il  est  temps  de  s'ar- 
rêter. C'est  cet  avertissement  qu'il  faut  savoir  comprendre  et 
c*est  la  vessie  qui  vous  le  donnera.  11  ne  faut  pas,,  en  effet, 
rérefller  chez  votre  malade  une  envie  de  pisser  un  peu  forte. 
Sans  cela,  même  avec  beaucoup  de  liquide,  vous  allez  partout 
rencontrer  la  vessie;  elle  vous  résistera,  se  laissera  incomplè- 
tanenl  toucher;  elle  refusera  de  se  livrer  à  votre  instrument 
et  de  lui  révéler  ses  secrets. , 

Le  modus  faciendi  de  Tinjection  vous  met  à  l'abri  de  sem- 
blable échec.  Si  vous  prenezsoin  de  vous  servir  d*une  seringue 
à  anneaux,  dont  le  piston  glisse  sans  aucun  effort,  si  l'eu- 
Terture  de  la  canule  n'est  pas  trop  fine,  si  elle  a  par  exemple 
!e  diamètre  du  n®  10  ou  12  de  la  filière  Charrière,  si  vous 
suivez  très  attentivement  la  marchedu  piston  vous  serez  certai- 
nement avertis.  Quand  la  vessie  commence  à  se  contracter, 
le  piston,  qui  tout  à  Theure  descendait  pour  ainsi  dire  de  lui- 
même,  oppose  une  petite  résistance  qui  peu  à  peu  s'accentue. 
Soyez  sûr,  dès  lors,  que  la  vessie  se  contracte.  Le  malade 
n*en  a  pas  conscience,  it  n'a  pu  encore  vous  avertir  qu'il  a 
besoin  d'uriner  que  déjà  vous  savez  que  la  sensation  de  ce 
besoin  va  se  manifester.  Vous  avez  senti  le  besoin  de  pisser 
a?ant  le  malade.  De  m&ne  l'accoucheur  peut  annoncer  la 
douleur  de  la  contraction  utérine,  non  encore  perçue  par  la 
parturiente,  en  sentant  sous  sa  main  durcir  le  globe  utérin.  Si 
TOUS  continuez  à  pousser,  la  résistance  augmentera,  et  si  vous 
laissiez  faire,  le  piston  serait  repoussé  en  arrière  ;  le  malade 
en  effet  pisse  dans  la  seringue. 
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Il  est  donc  facile  de  fixer  quelle  est  la  quantité  de  liquide 
nécessaire  à  l'exploration  ou  à  l'opération  de  la  lithotrîtie. 
C'est  celle  que  la  vessie  veut  bien  accepter  sans  se  plaindre, 
c'est-à-dire  sans  se  contracter.  Peu  importe  qu'il  y  ait  quel- 
ques dix  grammes  de  plus  ou  de  moins  ;  ce  qui  est  nécessaire, 
c'est  que  le  chirui^en  puisse  entrer  dans  un  réservoir  au 
repos. 

C'est  pour  cette  raison  que  je  ne  vous  conseille  pas  d'en- 
gager vos  malades  à  se  retenir  d'uriner  en  vous  attendant.  Ils 
pourront  sans  doute  arriver  à  vous  offrir  une  vessie  garnie 
d'urine,  mais  cette  vessie  qui  aura  subi  une  contrainte  sera 
de  méchante  humeur  et  vous  le  fera  bien  voir.  Contentez-vous 
en  arrivant  de  vous  informer  depuis  quand  s'est  opérée  la 
dernière  miction  et,  si  vous  aves^  affaire  à  une  vessie  capable 
de  se  vider,  vous  pouvez  là-dessus  baser  une  appréciation  et 
approximativement  savoir  si  vous  n'avez  ni  trop,  ni  trop  peu 
de  liquide  à  votre  disposition. 

Ce  que  je  viens  de  vous  dire  des  conditions  dans  lesquelles 
l'injection  doit  être  pratiquée,  a  suffi  pour  vous  faire  coid- 
prendre  que  :  c'est  le  chirurgien  lui-même  qui  doit  faire  l'in- 
jection. Souvent  un  confrère  bien  intentionné  vous  oflrira  de 
pousser  la  seringue.  Vous  savez  qu'il  faut  répondre  par  un 
refus  à  cet  ofTre  obligeante. 

C'est  de  la  main  droite  que  vous  conduirez  doucement, 
lentement  et  graduellement  le  pistoâ,  tandis  que  de  la  gauche 
vous  soutenez  la  sonde.  Au  moment  où  vous  devez  terminer 
l'injection,  vous  retirez  à  la  fois  la  seringue  et  la  sonde  sans 
les  désunir.  Cela  suffit  le  plus  souvent  pour  faire  cesser  une 
envie  d'uriner  commençante.  Vous  aviez,  bien  entendu,  avant 
de  commencer  votre  injection,  laissé  écouler  par  la  sonde 
l'urine  contenue  dans  la  vessie.  Vous  aviez  cependant  pris  le 
soin  de  ne  pas  laisser  la  vessie  se  contracter  sur  la  sonde  et 
dès  que  vous  aviez,  en  observant  le  jet  d'urine,  constaté  qu'il 
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allait  s'arrêter,  vous  aviez  sans  désemparer  introduit  à  frot- 
tement la  canule  de  votre  seringue  dans  la  sonde  et  com*- 
mencé  à  pousser  le  piston. 

Pour  opérer  l'injection  vous  avez  dû  nécessairement  vous 
placer  à  la  droite  du  malade.  C'est  en  effet  la  position  que 
oâessite  toute  opération  intra-vésicale.  Tant  qu'il  ne  s'agit 
TJe  d'introduire  une  sonde  à  travers  l'urèthre,  sans  manœn- 
vrer  dans  la  vessie,  vous  pouvez  vous  placer  à  gauche  et  cette 
[><)silion  est  en  général  conseillée  pour  le  caihélérisme  éva- 
cuateur.  Mais  toutes  les  fois  que  vous  avez  à  accomplir  un 
acte  chirurgical  qui  vous  oblige  à  agir  dans  la  vessie,  il  faut 
inTariablement  vous  placer  à  droite.  Avant  de  passer  le  coussin, 
r/jus  avions  d'ailleurs  eu  la  précaution  de  faire  allonger  le 
.malade  le  long  du  bord  droit  de  son  lit. 

Pour  introduire  la  sonde  exploratrice  le  chirurgien  sera 
1:^00  à  la  droite  du  malade,  il  sera  debout  et  le  lit  devra  n'être 
I  is  assez  bas  pour  qu'il  soit  obligé  de  se  trop  courber.  C'est 
encore  un  avantage  qu'offre  le  lit  sur  le  sofa,  et  qui  doit  lui 
:*iire  donner  la  préférence. 

La  verge  est  saisie  de  la  main  gauche  entre  le  médius  et 

I  annulaire,  l'index  et  le  pouce  écartent  les  lèvres  du  méat  et 

le  présentent  à  l'instrument.  Son  extrémité,  préalablement 

trempée  dans  l'huile,  y  est  alors  introduite.  Et,  puisque  nous 

sommes  dans  les  détails,  ne  négligeons  pas  de  dire  que  l'huile 

^t  préférable  aux  pommades,  quelles  qu'elles  soient.  11  faut 

»ur  en  enduire  l'instrument  le  graisser  avec  le  doigt  et,  malgré 

e  soin  que  l'on  a  pris  pour  la  bien  étaler,  elle  abandonne  l'instru- 

nent  et  reste  en  grande  partie  accumulée  au  dehors  du  méat. 

)r,  il  est  très  important,  quelle  que  soit  l'habileté  acquise, 

ravoir  les  doigts  secs  et  surtout  de  ne  pas  les  avoir  gras. 

i  mstrument  doit  être  très  délicatement  tenu  ;  il  ne  faut  pas 

|ue  pour  rester  en  main  il  soit  soumis  à  une  pression;  quand 

a  main  est  humide  et  à  plus  forte  raison  grasse,  elle  ne  peut 
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retenir  l'instrument  qu'en  le  serrant  et  le  chirurgien  perd 
par  cela  même  de  sa  précision. 

Quelle  est  la  position  de  ^Vinstrument  lorsqu'il  va  com- 
mencer à  pénétrer  dans  Vurèthre  ?  iTai  depuis  longues  années 
l'habitude  de  le  présenter  de  telle  sorte,  que  la  coneavité  de 
sa  courbure  regarde  la  face  interne  de  la  cuisse  droite  vers 
sa  partie  moyenne.  La  tige  et  le  manche  sont  en  effet  perpen- 
diculaires à  la  face  antérieure  de  la  cuisse  ou  même  un  peu 
obliques.  Nous  sommes  bien  loin,  vous  le  voyez,  du  parallé- 
lisme classique  avec  le  pli  de  l'aine.  J'ai  à  vous  donner  les  rai- 
sons de  cette  dérogation  aux  principes  généralement  en- 
seignés. 

Je  vous  ai  dit,  à  plusieurs  reprises,  que  le  cathétérisme  ue 
devait  se  faire  qu'en  plusieurs  temps  et  que  des  limites  très 
précises,  représentées  par  des  points  de  repère  anatomique- 
ment  définis,  devaient  marquer  la  succession  de  ces  temps. 
Or,  le  premier  temps  du  cathétérisme  se  termine  lorsque 
l'instrument  arrive  au  niveau  de  l'orifice  membraneux,  ou,  en 
d'autres  termes,  lorsqu'il  a  parcouru  tout  l'urèthre  antérieur 
et  va  s'engager  dans  l'urèthre  profond. 

Dans  ce  premier  temps  Texplorateur  olivaire  n*a  rencontré 
aucun  obstacle.  La  valvule  de  À.  Guérin  n'arrête  en  effet  que 
les  instruments  de  petit  calibre  ou  à  extrémité  déliée.  Lorsque 
nous  avons  conduit  T  explorateur  dans  l'urèthre  spongieux, 
nous  l'avons  fait  glisser  avec  toutes  les  précautions  voulues 
pour  qu'il  pût  directement  arriver  au  niveau  de  l'orifice 
membraneux  sous-pubien.  C'est  également  là  que  doit  abou- 
tir la  sonde  métallique  coudée.  Elle  ne  peut  cependant  y 
arriver  sans  mettre  considérablement  en  jeu  la  dépressibililé 
de  la  paroi  inférieure.  Celle-ci,  en  effet,  doit  céder  assez  pour 
subir  l'écartement  qu'impose  la  distance  qui  sépare  le  bec  de 
l'instrument  du  talon.  Au  niveau  du  bulbe,  la  mise  en  jeu 
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de  la  dépressîbilité  particulière  à  cette  région  du  canal  peut 
égarer  Textréinité  de  rinstrument  :  au  lieu  de  .rencontrer 
Forifice  sous-pubien,  il  se  coiffera  de  la  paroi  uréthrale  infé- 
lieure,  refusera  d'ayancer  ou  fera  une  fausse  route,  s'il 
est  tn^  vivement  poussé.  11  semble  naturel  de  chercher  à 
ériter  cet  écueil  grave  en  suivant  la  paroi  supérieure.  C'est  à 
cela  qu'aboutit  la  manœuvre  ordinaire  et  classique  du  pre- 
mier  temps. 

L'instrument,  d'abord  parallèle  au  pli  de  l'aine,  est  ramené 
à  mesure  qu'il  pénètre  vers  la  ligne  médiane  et  couché  nu 
SOT  le  ventre.  La  vei^e  est  graduellement  tendue  sur  la  sonde 
i  mesure  que  la  sonde  la  pénétre,  et  le  bec  arrive  bientôt  au 
niveau  de  l'orifice  sous-pubien,  qu'il  a  pour  ainsi  dire  visé 
dès  le  départ,  dès  l'introduction  dans  le  méat.  Mais  rien 
n'avertit  le  chirurgien  qu'il  est  arrivé  à  la  fin  du  premier 
temps,  que  le  moment  est  venu  de  commencer  le  second. 
Préoccupé  à  juste  raison  de  pénétrer  dans  la  région  mem- 
braneuse, il  a  toujours  hâte  de  commencer  le  mouvement 
d^abaissement  qui  permet  de  la  parcourir.  Dans  la  crainte  de 
se  laisser  conduire  au-dessous  de  l'orifice  sous-pubien  par  la 
dépression  que  son  instrument  fait  si  largement  subir  à  la  ré- 
gion spongieuse  tout  entière  et  à  la  r^on  bulbaire  en  particu- 
lier, il  conunence  trop  tôt  le  mouvement  d*abaissement.  Cette 
manœuvre  prématurée  le  conduit  prédsément  là  où  il  crai- 
gnait de  se  rendre;  le  bec  de  l'explorateur  déprime  le  cul-de- 
sac  du  bulbe,  et  ne  retrouve  plus  qu'en  tâtonnant  sa  voie 
normale,  c'est-à-dire  l'orifice  sous -pubien  de  l'urèthre 
profond. 

La  difficulté  de  sûrement  aboutir  à  cet  orifice  qu'on 
recherche  pendant  toute  la  durée  du  cathétérisme,  sans  que 
rien  vous  indique  exactement  que  le  moment  de  franchement 
Faborder  est  réellement  venu,  cette  difficulté  a  été  si  bien 
sentie  par  tous  les  chirurgiens,  que  c'est  à  propos  de  cet 
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épisode  du  cathélérisnie  que  s'accumulent  tous  les  préceptes 
généraux,  et  que  sont  fournis  les  moyens  spéciaux  suggérés 
par  Texpérience  et  par  la  nécessité.  C'est  à  ce  moment  qu'il 
faut  réclamer  avec  Ledrao,Chopart  et  Boyer  le  parfait  consen- 
âus  des  deux  mains  pour  la  conduite  de  l'algalie,  et  même  le 
consensus  du  caual,  qui  nous  parait  tout  aussi  indispensable 
quoique  l'on  n'en  parlé  pas.  C'est  encore,  pour  franchir  ce 
mauvais  pas,  que  l'on  a  conseillé  le  tour  de  maître  si  juste- 
ment délaissé  de  nos  jours.  C'est  pour  dégager  le  bec  de 
rinstrument  que  l'on  conseille  de  le  relever,  soit  en  ap- 
puyant directement  à  travers  le  périnée  en  arrière  des  bourses, 
$OÎt  en  l'attirant  légèrement  à  soi,  comme  si  l'on  voulait 
accrocher,  le  pubis. 

II  nous  a  paru  que  la  recherche  d'un  point  de  repère  qui 
pût .  nettement  indiquer  qu'il  fallait  commencer  le  second 
temps,  c'est-à-dire  l'introduction  du  bec  de  l'instrument  dans 
la ''portion  membraneuse,  devait  être  la  première  préoccupa- 
tion du  chirurgien.  Avant  de  découvrir  l'artère  humérale  au 
milieu  du  bras,  on  se  contente  de  rechercher  le  bord  interne 
du  biceps;  ce  n'est  qu'après  avoir  mis  au  jour  ce  point  de 
repère,  qui  marque  la  première  étape  de  l'opération,  que  Ton 
se  préoccupe  de  l'artère. 

C'est  pour  agir  dans  cet  esprit  chirurgical,  c'est  pour  com- 
mencer l'opération  avec  la  seule  préoccupation  de  la  recherche 
d'un  point  de  repère,  que  nous  avons  présenté  l'extrémité  de 
l'instrument  dans  le  sens  que  je  vous  ai  indiqué.  Conduit  de 
la  sorte,  il  distend  la  paroi  inférieure  dans  le  sens  transversal 
et  c'est  dans  cette  direction  qu'il  arrive  dans  la  région  bul- 
baire«  11  ne  saurait  la  quitter  sans  changer  de  position, 
car  il  s'est  volontairement  détourné  de  la  paroi  supérieure 
en  appuyant  par  son  bec  sur  la  paroi  latérale  droite  en 
dehors  de  la  ligne  médiane.  Une  manœuvre  destinée  à  ame- 
ner  l'extrémité  de  l'instrument  vers  l'orifice  membraneux  va 
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devenir  nécessaire.  Mais  do  moins  cette  manœuvre  sera 
exécutée  en  temps  opportun,  après  avertissement  préalable 
et  dans  des  conditions  par&itement  déterminées. 

En  réalité,  cette  manœuvre  est  des  plus  simples  ;  Tintro^ 
doction  de  l'instrument  dans  la  portion  membraneuse  devient 
tellement  facile,  qu*elle  s'accomplirait  presque  ^  Tinsu  du 
chirurgien  s*il  n'était  dûment  averti. 

Le  cul-de-sac  du  bulbe  loin  d'être  un  obstacle  devient,  en 
effet,  dans  ces  conditions,  un  précieux  auxiliaire  pour  le  ca* 
thétérisme.  Transversalement  sous -tendu  par  Texlrémité 
coudée  de  l'instrument,  il  offre  désormais  une  paroi  lisse  et 
régulière  à  laquelle  fait  directement  suite  Torifice  membra- 
neux. Il  sufflt  de  laisser  l'instrument  évoluer  sur  ce  plan  con- 
ducteur, pour  qu'il  gagne  l'orifice  qui  s'entr'ouvre  sous  l'in- 
fluence de  cette  tension.  C'est  en  effet  ce  qui  arrive,  ainsi  que 
vous  pouvez  chaque  jour  vous  en  assurer  pendant  la  visite,  et 
c*est  ce  qu'il  sera  facile  de  faire  comprendre  en  décrivant 
maintenant  la  manœuvre  tout  entière  du  cathétérisme  avec 
Finstrument  coudé  ou  le  lithotriteur. 

Cette  manœuvre  se  divise  en  trois  temps.  Dans  le  premier, 
l'instrument  parcourt  toute  l'étendue  de  i'urèthre  antérieur 
et  vient  se  placer  transversalement  dans  le  cul-de-sac  du 
bulbe;  dans  le  second,  il  pénètre  dans  i'urèthre  profond  et 
franchit  sa  première  partie,  partie  membraneuse  ou  muscu- 
leuse  ;  dans  un  troisième  et  dernier  temps,  il  traverse  sa 
seconde  partie,  partie  prostatique  et  franchit  le  col  de  la 
vessie. 

Premier  temps. — L'instrument  placé  comme  il  a  été  dit,  est 
doucemait  et  graduellement  conduit  jusqu'au  cul-de-sac  du 
bulbe  dans  lequel  il  arrive  transversalement,  le  talon  appuyé 
sur  la  paroi  latérale  gauche  et  le  bec  sur  la  paroi  latérale 
droite.  Il  est  tout  aussi  facile  de  le  présenter  dans  le  sens 
opposé,  c'est-à-dire  le  talon  à  droite  et  le  bec  à  gauche;  chez 
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quelques  sujets  l'évolution  de  gauche  à  droite  est  plus  facile 
que  révolution  habituelle  de  droite  à  gauche.  Pour  favoriser 
la  pénétration,  la  verge  est  doucement  amenée  sur  Finstru- 
ment,  tandis  que  celui-ci  est  doucement  poussé  dans  le  canal. 
Â  mesure  qu'il  pénètre,  la  verge  et  l'instrument  sont  peu 
à  peu  ramenés  vers  la  ligne  médiane  et  inclinés  vers  la  paroi 
abdominale,  et  lorsque  cette  évolution  se  termine,  l'extré- 
mité de  l'instrument  est  arrivée  au  but  de  son  étape,  c'est- 
à-dire  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe.  C'est  à  ce  moment  que 
doit  commencer  la  manœuvre  qui  va  le  conduire  dans  l'ori- 
fice sous-pubien.  Jusqu'alors  le  chirurgien  avait  maintenu 
le  pavillon  de  l'instrument,  de  telle  sorte  que  le  bec  demeurât 
contre  la  paroi  latérale  droite  ;  il  sent  bientôt  que  la  por- 
tion coudée  repose  sur  le  plancher  bulbaire,  ce  qui  lui  est 
parfaitement  indiqué  par  la  résistance  qu'il  éprouve  et  par 
le  besoin  de  tourner,  nettement  exprimé  par  l'instrument. 
Celui-ci  ne  peut  avancer  désormais  qu'en  faisant  demi-tour 
et,  dès  qu'il  ne  peut  plus  progresser  transversalement,  il 
cherche,  pour  ainsi  dire  instinctivement,  à  gagner  la  ligne 
médiane.  Dans  les  parties  profondes  de  l'urèthre,  il  ne  peut 
en  effet  cheminer  qu'en  suivant  avec  le  bec  la  paroi  supérieure 
et  en  présentant  le  talon  à  la  paroi  inférieure.  Pour  aboutir  à 
l'orifice  membraneux  le  chirurgien  n'a  donc,  dans  la  très 
grande  majorité  des  cas,  qu'à  laisser  évoluer  l'instrument.  La 
main  gauche  tend  complètement  la  verge  et  la  maintient,  soit 
dans  la  verticale,  soit  un  peu  obliquement  sur  le  pubis  ;  le 
dégagement  de  l'extrémité  de  l'instrument  qui  s'opère,  l'avertit 
de  la  position  et  du  degré  de  tension  à  donner  à  la  ierge.  La 
main  droite  soutient  le  pavillon.  Souvent  il  m'arrive,  pour 
vous  donner  la  complète  démonstration  de  cette  évolution 
spontanée  qui  conduit  le  bec  de  la  sonde  sous  le  pubis,  en  sui- 
vant le  plancher  bulbaire  à  Tétat  de  tension,  souvent,  dis-je, 
il  m'arrive  d'abandonner  complètement  l'instrument  et  de  le 


SIGNES  PHYSIQUES.  759 

laisser  seol  accomplir  la  fin  du  premier  temps  et  lecommence- 
ment  du  second.  En  règle,  il  vaut  mieux  céder  la  main  qu'a- 
bandonner les  rênes.  Deux  doigts  de  la  main  droite  restent 
I^ërement  appliqués  sur  les  côtés  du  pavillon  et  suivent  son 
mouvement  plutôt  qu'ils  ne  le  dirigent,  ou  bien  un  seul  doigt 
est  appliqué  sur  son  extrémité  et  y  appuie  très  l^èrement. 
n  est  en  effet  inutile  et  il  serait  certainement  nuisible  d'exa- 
gérer la  tension  de  la  paroi  bulbaire,  mais  on  risquerait  de 
manquer  le  but  si  l'instrument  ne  restait  pas  appliqué  contre 
la  paroi  qui  le  guide. 

Un  petit  mouvement  de  ressaut  et  la  tendance  qu'éprouve 
immédiatement  le  pavillon  à  s'abaisser,  indiquent  que  Tinstru- 
ment  s'est  engagé  dans  la  portion  membraneuse.  . 

Il  peut  se  Êdre  qu'il  la  dépasse  sans  y  pénétrer,  se  portant 
trop  à  gauche;  il  suffit  alors  de  le  ramener,  d'après  les  mêmes 
principes,  de  gauche  à  droite  sans  reconunencer  toute  la  ma- 
nœuvre. Ce  n'est  pas  d'ailleurs  toujours  exactement  sur  la 
ligne  médiane  que  s'opère  la  pénétration,  et  le  petit  arc  de 
cercle  décrit  par  le  bec  de  l'instrument  aide  singulièrement 
à  découvrir  l'orifice.  En  général,  à  peine  a-t-il  été  rencontré 
que  la  pénétration  s'opère.  Si  une  résistance  spasmodique  la 
rendait  difficile  ou  incomplète,  il  conviendrait  de  presser  di- 
rectement sur  le  talon  de  l'instrument  à  travers  le  périnée,  et 
de  l'insinuer  par  propulsion  directe  dans  la  portion  membra- 
neuse. 

11  faut,  en  effet,  éviter  de  transformer  son  instrument  en 
levier,  et  c'est  ce  qui  arrive  inévitablement  si  l'on  fait  l'abais- 
sement alors  que  l'extrémité  de  la  sonde  a  un  point  d'appui  et 
ne  peut  aisément  ni  glisser  ni  avancer.  Gela  est  déjà  dangereux 
avec  la  sonde,  mais  bien  davantage  encore  avec  le  lithotriteur. 
Le  mouvement  d'abaissement  n'est  pas  destiné  à  faire  pro- 
gresser rinstrument,  c'est  simplement  le  moyen  de  le  suivre» 
de  l'accommoder  à  la  nouvelle  direction  que  nous  offre 
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l'urèthre.  11  est  désormais  ascendanl  jusqu'au  col  de  la  vessie. 
11  faut  bien  que  le  manche  s'abaisse  pour  que  Textrémité 
remonte,  mais  si  l'abaissement  permet  à  la  main  du  chirur- 
gien de  faire  suivre  à  l'extrémité  de  la  sonde  rigide  le  chemin 
que  lui  impose  la  courbe  uréthrale,  cette  manœuvre  ne  peut, 
à  aucun  degré,  prétendre  à  la  direction  du  mouvement.  Elle 
en  est  la  conséquence  et  non  le  générateur. 

Nous  ne  saurions  trop  insister  sur  le  véritable  caractère  du 
mouvement  d'abaissement  et  sur  sa  subordination.  Cette  ma- 
nœuvre cependant  indispensable  du  cathétérisme ,  peut  si 
aisément  se  transformer,  si  Ton  n'est  bien  prévenu,  en  une 
manœuvre  de  force,  elle  peut  être  Toccasion  de  tant  de  dan- 
gers, aussi  bien  au  moment  où  l'on  veut  pénétrer  dans  l'oriGce 
de  l'urèlhre  postérieur,  qu'à  celui  où  l'on  veut  entrer  dans  la 
vessie,  que  je  ne  remplirais  pas  mon  devoir  de  clinicien  si  je 
ne  vous  avertissais  de  la  façon  la  plus  péremptoire. 

Aussi,  ai-je  l'habitude  de  résumer  d'un  mot  les  conditions 
qui  permettent  de  commencer  ou  de  poursuivre  le  mouve- 
ment d'abaissement,  en  disant  que  cette  manœuvre  n'est 
autorisée  que  lorsque  V instrument  demande  à  avancer. 

Deuxième  temps.  —  C'est  donc  lorsque  l'instrument 
demandera  à  avancer  que  vous  commencerez  le  second  temps 
du  cathétérisme,  temps  très  court  et  très  simple,  qui  a 
beaucoup  moins  pour  but  de  franchir  la  portion  membra- 
neuse, bien  rapidement  parcourue,  que  de  préparer  la  traver- 
sée de  la  prostate  et  l'entrée  dans  la  vessie. 

La  façon  dont  se  fera  le  troisième  temps  du  cathétérisme 
dépend,  en  effet,  beaucoup  de  la  manière  dont  aura  été 
conduit  le  second.  L'importance  si  capitale  de  ce  troisième 
temps,  ses  difficultés,  quelquefois  si  considérables,  et  par  cela 
même  ses  dangers  si  grands,  justifient  l'étude  de  ce  temps 
préparatoire,  que  nous  nommons  le  second  temps. 

La  manœuvre  que  le  chirurgien  aura  à  accomplir  pour 
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::rner  à  bien  le  second  temps  da  cathétérisme,  est  presque 
:::ièrement  dévolue  à  la  main  gauche.  Au  moment  où  Tins- 
L.jîeot,.qui  demande  à  avancer  et  qui  avance  en  réalité, 
r^Jiae  pour  commencer  à  s'abaisser^  le  chirurgien  lâche 
^2]pIètement  la  verge.  Sa  main  gauche,  devenue  libre,  doit 
i::s  s'appliquer  largement  sur  la  région  pubienne.  Elle  la 
knme  avec  force  et  abaisse  en  masse  les  parties  molles  qui 
^:  ouvrent  le  pubis. 

Au  moment  où  commence  l'abaissement  du  pavillon  de  la 
icle,  la  portion  de  l'urètbre,  comprise  entre  l'insertion  du 
riment  suspenseur  et  Torifice  sous-pubien,  est,  en  efiet, 
r^duellement  redressée.  11  ne  faut  pas  que  ce  redressement 
:^-^re  par  une  force  intra-urélhrale,  c'esl-à-dire  par  la 
ni:.  Il  faut  éviter  avec  d'autant  plus  de  soin  de  faire 
/Lcourir  l'instrument  à  ce  redressement,  qui  exige  avant 
^u:  rabaissement  du  ligament  suspenseur  ({ue,  chez  quelques 
.j^is,  la  résistance  de  ce  ligament  est  assez  grande  pour 
:::2Ûtuer  une  véritable  difficulté  du  cathétérisme.  La  main 
îuche,  lorsqu'elle  manœuvre  bien,  lorsqu'elle  déploie  la  force 
.lue  pour  obtenir  cet  abaissement  en  masse  des  parties 
viles  dont  nous  parlions  tout  à  l'heure,  la  main  gauche, 
?-je,  obtient  le  relâchement  du  ligament  suspenseur. 
Elle  ouvre  par  cela  même  une  voie  facile  au  bec  de  la 
:^ie,  et  la  main  droite  n  a  plus  qu'un  rôle  fort  simple  à 
iLplir.  Elle  soutient  le  pavillon  sans  lui  imprimer  de  mouve- 
^at  de  propulsion;  elle  le  soutient  doucement  et  maintient 
\r  la  ligne  médiane  et  exactement  le  long  de  la  paroi  supé- 
:ure  le  bec  de  l'instrument.  Cette  dernière  condition  est 
kiement  remphe  si,  en  soutenant  le  pavillon  et  en  le  mainte- 
int  sur  la  ligne  médiane,  la  main  droite  suit  l'instrument 
::is  son  mouvement  d'abaissement  qui  se  continue. 
Ti'oisième  temps.  —  Dans  l'urèthre  normal,  le  second  et 
troisième  temps  se  confondent  ;  ce  qui  revient  à  dire  que 
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la  traversée  de  la  prostate  s'accomplit  sans  que  le  chirurgiei 
en  ait  conscience.  Le  trajet  est  rapide  ;  aucun  obstacle  n*esi 
rencontré  sur  la  route  ;  seule,  la  sensation ,  qui  avertit  qni 
l'instrument  est  heureusement  arrivé  au  terme  du  voyage 
qu'il  est  dans  la  vessie,  avertit  le  chirui^en  du  lieu  où  il  s( 
trouve. 

Cette  confusion  du  second  et  du  troisième  temps  est  b 
caractéristique  de  l'état  de  santé  normal  de  Turèthre  profond 
elle  témoigne  sûrement  de  la  parfaite  intégrité  de  la  proslab 
qui  toujours  est  sentie,  lorsqu'elle  est  augmentée  de  volume 
et  sans  qu'il  soit  nécessaire  qu'une  déformation  fasse  obstad^ 
à  la  régulière  progression  de  l'instrument  En  efifet,  à  TéUl 
pathologique,  le  troisième  temps  du  cathétérisme,  avec  le| 
instruments  à  petite  courbure,  est  parfaitement  défini  par  à 
sensations  dues  à  ce  développement  de  la  prostate  ;  ce  soi 
les  manœuvres  spéciales  et  importantes,  que  commandentk 
modifications  subies  par  la  portion  prostatique  du  canal,  qi^ 
justifient  Tétude  spéciale  de  ce  troisième  temps.  11  comincooi 
alors  que  le  chirurgien  reconnaît  rentrée  du  défilé  prosb^ 
tique  ou  les  obstacles  qui  s'y  présentent;  il  se  termina 
lorque  l'instrument,  bien  conduit,  se  dégage  heureusemeof 
à  travers  l'orifice  vésical.  C'est  donc  en  nous  occupant  de^ 
manœuvres  qui  conviennent  à  l'urèthre  pathologique,  que 
nous  étudierons  en  détail  le  troisième  temps  du  cathété- 
risme. 

Mais  il  convient,  dès  maintenant,  de  vous  dire  à  quels  signée 
vous  reconnaîtrez  certainement  que  vous  êtes  dans  la  vessie. 

Vous  lirez  dans  quelques  auteurs  que  l'arrivée  dans  b 
vessie  est  marquée  par  un  sentiment  de  résistance  vaincue. 
On  ne  saurait  employer  plus  fâcheuse  expression  ;  un  senti- 
ment de  résistance  vaincue  laisse  supposer  la  mise  en  œuvre 
de  la  force. 

Ce  que  Ton  éprouve,  ce  n'est  pas  un  sentiment  de  résistance 
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aiocae,  c'est  un  sentiment  de  liberté  complète.  L'instrument 
i  meut  avec  la  plus  entière  facilité  ;  il  avance  et  recule  sans 
!«,  comme  tout  à  Theure,  on  sente  à  droite  et  à  gauche  les 
trois  qui  l'enserraient;  son  bec  peut  aisément  être  incliné  à 
roite,  retourné  à  gauche.  Ce  sentiment  de  liberté  réelle  est 
fop  différent  de  celui  que  Ton  perçoit  dans  l'urèthre  pour 
D*il  paisse  donner  le  change.  Cq)endant,  il  est  utile  de  vous 
Riner  les  moyens  de  contrôle,  qui  vous  assureront  de  la 
ileur  de  vos  sensations. 

Lorsque  vous  êtes  dans  la  vessie,  vous  pouvez  toujours  Êdre 
mceret  reculer  votre  instrument;  vous  pouvez  toujours 
diner  et  coucher  sa  portion  coudée  à  droite  et  à  gauche  ; 
Hi$  pouvez,  dans  quelques  vessies ,  le  retourner  complète- 
nt, de  telle  feçon  que  le  talon  est  en  haut  et  le  bec  en 
is.  Dans  les  parties  les  plus  larges  de  l'urèthre  normal, 
Ris  pouvez  avancer  et  reculer,  mais  vous  n'avancez  et  vous 
(  reculez  qu'avec  une  certaine  résistance  ;  vous  pouvez  dans 
col-de-sac  bulbaire  incliner  votre  instrument,  mais  vous 
I  pouvez  accomplir  cette  évolution  qu'avec  le  sentiment  de 
fbalement  d'une  paroi  qui  cède  sous  une  pression  gra- 
lelle.  Rien  de  semblable  lorsque  vous  accomplissez  ces 
anœuvres  dans  la  vessie;  vous  ne  rencontrez  les  pai*ois  qu'à 
le  certaine  distancej  et  la  distance  antéro-postérieure,  de 
(me  que  les  distances  latérales,  sont  plus  ou  moins  grandes. 
Ion  la  capacité  et  l'état  des  réservoirs  où  vous  avez  péné* 
^.  C'est  afin  de  bien  apprécier  ce  que  vous  percevez  dans 
cavité  vésicale,  lorsque  vous  la  parcourez  méthodiquement, 
le  nous  allons  tout  d'abord  étudier  les  règles  et  les  résultats 
'  ces  mouvements  explorateurs  dans  la  vessie  normale. 

EiPLOBiTiON  DE  LÀ  VESSIE  NORHiXE. — L'iustrumcnt  main- 
QQ  sur  la  ligne  médiane  est  doucement  poussé  jusqu'à  la 
Qcontre  de  la  paroi  postérieure;  il  s'enfonce  d'autant  plus 
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que  la  vesisie  est  plus  profonde  et  plus  souple  ;  il  doit  s'arrê^ 
ter  devant  la  plus  petite  résistance.  Appuyée  légèrement  sm 
la  paroi  postérieure,  la  sonde  est  ramenée  en  avant,  après  qii 
son  bec  a  été  préalablement  incliné  à  droite;  ainsi  ramené 
jusqu'au  col,  elle  explore  tout  le  côté  droit  de  la  vessie ,  diJ 
elle  a  constamment  suivi  la  paroi  interne,  en  y  appuyant  lé^ 
rement.  Arrivée  au  col ,  la  sonde  a  tendance  à  se  remettre  I 
bec  en  haut;  le  chirurgien  laisse  ce  mouvement  s'accompm 
tout  en  tirant  légèrement  vers  lui.  11  juge  ainsi  du  plus  o 
moins  d'épaisseur  du  col  dans  sa  moitié  correspondante, 
sonde  est  alors  horizontalement  replacée  et  ramenée 
arrière  par  le  même  chemin  et  de  la  même  manière.  U 
manœuvre  semblable  permet  l'exploration  de  la  moi 
gauche  du  corps  de  la  vessie  et  de  son  col.  L'exploration  à 
cette  partie  importante  de  la  vessie  peut  faire  et  fait  souv^s 
Tobjet  d'une  manœuvre  spéciale,  qui  permet  de  Texaniiiii 
dans  tout  son  pourtour  et  particulièrement  en  bas.  Hais,  dais 
la  vessie  saine,  l'instrument,  horizontalement  ramené  pré: 
du  col,  ne  peut  en  général  tourner,  car  il  est  au  contact  ii 
bas-fond  qui  n'offre  pas  de  dépression  et  qui ,  chez  l'hofDir.e 
est  peu  dépressible. 

11  n*en  est  pas  de  même  chez  la  femme  ;  le  réservoir,  habi- 
tuellement plus  distendu  et  plus  souple,  souvent  mal  souteoii 
par  la  paroi  vaginale  supérieure,  qui  se  relâche  si  facilemei' 
et  fait  même  si  souvent  saillie  chez  les  femmes  qui  ont  eu  àt". 
enfants,  est  plus  profond.  Non  seulement  la  sonde  peut  faci- 
lement évoluer  autour  du  segment  inférieur  du  col,  être  dire^: 
tement  renversée  sans  obstacle,  mais  le  plus  souvent  mèm 
elle  ne  touche  le  bas-fond  que  si  le  pavillon  est  relevé.  Kou- 
avons  fait  plus  d'une  fois  la  même  remarque  dans  des  vessie' 
d'enfant  ;  aussi  aurons-nous  à  vous  signaler  des  diflicull^ 
réelles  dans  la  recherche  des  corps  étrangers  chez  la  femme 
et  chez  Tenfant. 
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La  paroi  supérieure  peut  aisément  être  explorée  par  des 
iiîi'jeuTres  analogues  à  celles  que  nous  avons  faites  pour  la 
zÀûé  inférieure  de  la  vessie;  il  est  seulement  nécessaire 
f  abaisser  quelque  peu  le  pavillon  de  la  sonde,  pour  mettre  an 
CLoUct  Textrémité  coudée  de  Tinstrument  et  la  paroi  vésicale. 
fors  la  vessie  saine,  le  contact  de  la  sonde  est  peu  dou* 
^'^eux.  A  moins  d*état  morbide,  ce  dont  les  malades  se 
^^i^ent,  lorsqu'on  les  sonde,  ce  n'est  pas  de  la  douleur  des 
cîGtacts ,  mais  du  besoin  d'uriner.  Dans  Fétat  de  santé,  la 
leiisibilité  de  la  vessie  est  donc  assez  obtuse,  si  ce  n'est  au 
iiieao  du  col,  où  vous  la  mettrez  toujours  facilement  en  éveil. 
Acssi  est-ce  cette  région  qui  doit  être  explorée  avec  le  plus 
it  ménagement. 

Le  contact  de  la  sonde  donne  à  la  main  une  sensation 
ic  uce  et  égale,  comme  celui  d'une  étoffe  souple,  veloutée,  peu 
ijpaisse.  La  vessie  normale  est,  en  effet,  parfaitement  souple; 
a  surface  interne  est  lisse  et  égale,  sans  reliefs  ni  dépres- 
frjDs;  ses  parois  paraissent  minces;  leur  consistance  est 
futout  homogène.  Au  niveau  du  col,  cependant,  l'épaisseur 
les  parois  augmente  ;  dans  les  vessies  les  plus  saines  le  pour- 
kzrdvL  col  donne  franchement  la  sensation  d'une  résistance 
r^île  et  d'une  épaisseur  assez  prononcée.  Hais  le  pourtour 
it  Torifice  est  régulier,  et,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  il 
â'y  a  pas  de  bas-fond;  l'instrument  ne  peut  tourner.  Les 
caractères  que  nous  venons  d'énumérer,  sont  ceux  que  pré- 
âeiile  au  toucher  toute  vessie  bien  portante. 

Elles  peuvent  différer  dans  leur  contractilité  et  dans  leur 
capacité,  sans  cesser  de  conserver  les  caractères  de  l'état  nor- 
mal. Mais,  bien  que  la  profondeur,  à  laquelle  la  sonde  est 
conduite,  puisse  permettre  de  juger  approximativement  de 
sa  c^iacité,  bien  qne  la  réaction  plus  ou  moins  hâtive  des 
parois,  la  manifestation  plus  ou  moins  prompte  de  l'envie 
d^oriner,  donnent  aussi  un  élément  d'appréciation  pour  juger 
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du  degré  de  sa  contractiiité,  c'est  en  mesurant  la  quanti 
du  liquide  contenu,  c'est  en  jugeant  de  la  force  du  jet  qi 
l'on  peut  étudier  la  contractilité  et  la  capacité  du  résem 
urinaire. 

Il  n'est  pas  besoin,  dans  l'état  normal,  de  manœuvri 
pour  apprécier  ces  propriétés,  qui  se  révèlent  par  la  quanti 
d'urine  rendue  dans  une  seule  miction  et  par  l'observatic 
directe  du  jet.  Il  ne  témoigne  jamais  mieux  de  la  (on 
contractile  du  muscle  vésical  que  dans  la  dernière  partie  ( 
la  miction,  alors  que  de  brusques  et  courtes  contractioi 
expulsent  plus  ou  moins  franchement  les  dernières  goutu 
d'urine. 


VINGT-SEPTIÈME   LEÇON 

CATHÉTÉRISME  {Suite.) 


Exploration  des  voies  urinâires  chez  un  sujet  malade. 

Â.  —  Exploration  de  turèthre,  —  Dans  Turéthrite  chronique.  —  Dans  les  rein 
cissements  ;  exploration  avec  l'explorateur  à  boule,  avec  la  bougie  coniq* 
^  Exploration  des  canaux  indurés.  ->  Spasme  de  l'urèthre;  son  diagnostic 
—  Obstruction  par  calcul  ou  fragment  de  calcul  :  sensation  de  froilemeuj 
empreintes  sur  les  bougies  de  cire.  —  Exploration  de  la  portion  prostatiqQJ 
déformée  ou  dilatée  ;  nécessité  du  toucher  rectal  ;  exploration  avec  l'insirunit^Dl 
coudé,  pour  s'assurer  qu'on  est  dans  la  vessie  et  non  dans  une  région  pri'>tt< 
tique  largement  dilatée. 

B.  —  Exploration  de  la  vessie.  —  Du  but  qu'on  se  propose.  —  Instruments  nr 
cessaires  :  sonde  coudée,  lithotriteur.  —  Examen  des  différentes  régions  d«>  1* 
vessie  :  corps,  col,  bas-fond.  —  Manière  de  manœuvrer  rinstrument  *  coniatt 
par  glissement,  percussion  intra-vésicale. 

Diagnostic  des  productions  morbides  des  parois. 

Recherche  de  la  sensibilité  vésicale. 

Examen  de  la  contractilité.  —  Des  entraves  apportées  à  TexploFation  par  uœ 
contractilité  exagérée. 

Recherche  des  corps  étrangers.  —  Avec  la  sonde  coudée,  avec  le  lithotriteur  eipJ  ^ 
rateur  (conditions  qu'il  doit  remplir,  manière  de  le  manier),  avec  les  instru- 
ments non  métalliques,  tels  que  l'explorateur  à  boule,  les  sondes  droites  "û 
coudées.  —  On  détermine  :  le  nombre,  la  consistance  et  le  volume  parM  P^* 
cussion  et  l'emploi  méthodique  du  lithotriteur.  ~  Indications  du  Ûtbotriteur 
pour  certains  cas  délicats  et  difficiles. 
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:•"  d,fftaiUéM  et  des  causes  d'erreur  dans  la  recherche  des  corps  étrangers.  — 
î^-rî  peafent  tenir  à  la  forme  da  réservoir,  à  la  nature  de  la  pierre,  à  l'état 
«K  parois  Tésicales. 

:.  -  Bdief  et  la  prostate.  —  Tniégularité  de  la  caiîté  vésieale.  —  Les  Tessies 
£:ei  eeOnlessont  surtout  des  vessies  à  contractions  irréguliëres.  — Vessies 
:r^  spacieuses;  recherche  du  corps  étranger  par  aspiration.  —  Recherche  de 
A  lierre  chez  la  fenune,  chez  Fenfant. 

1—  {ferres  poreufes,  pierres  légères. 

:  —  Sensations  dures  fournies  par  les  parois  vésicales.  —  Vessie  i  colonnes 
-  loemstalions  calcaires  (?). 


A.  —  \J exploration  de  Vurèthre  doit  toot  d'abord  retenir 
rotre  attention.  Yous  pouvez  avoir  aflTaire,  an  point  de  vue  de 
rexploratîon  :  à  un  urèthre  atteint  d'inflammation  chronique, 
-  de  rétrécissements,  —  de  spasmes,  —  plus  ou  moins 
:buiré  par  un  calcul  ou  un  fragment  de  pierre,  —  déformé 
st  modifié  par  Thypertrophie  de  la  prostate,  par  une  pros* 
ilite  phlegmoneuse,  —  par  la  disposition  valvulaire  de 
'orifice  vésical,  —  par  des  lacunes  résultant  de  Tévacua- 
ion  d'un  abcès  de  la  prostate  à  travers  Furèthre,  —  par 
I  dépressibilité  sénile  de  la  région  bulbaire,  —  par  les 
liaDgements  en  largeur  et  en  longueur  que  subit  la  portion 
vostatîqne  de  l'urèihre  des  vieillards. 

La  règle  est,  vous  le  savez,  de  ne  commencer  l'eiploration 
jQ^après  interrogation  ;  vos  questions  seront  posées  de  telle 
orte  et  vous  aurez  fait  Tanalyse  des  symptômes  de  telle 
içon,  que  votre  exploration  ne  se  dirigera  pas  à  l'aventure 
ers  une  découverte  problématique,  mais  ira  contrôler  ou 
érifier  ce  que  déjà  vous  avez  pu  soupçonner  ou  admettre. 

Quelle  que  soit,  d'ailleurs,  la  lésion  présumée,  c'est  à 
eiplorateur  olivaire  souple  que  vous  aurez  tout  d'abord 
ecours ,  et  c'est,  suivant  les  règles  déjà  indiquées  à  pro- 
pos de  l'exploration  de  Turèthre  normal,  que  vous  l'intro- 
luireK. 

S'il  s*agit  d'une  uréthriie  chroniçue,  vous  interrogerez  de 
àçon  à  savoir  exactement  depuis  quand  elle  dure  et  si  elle 
H  la  première  en  date.  Vous  aurez,  en  particulier,  grand 
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soin  de  savoir  à  quelle  époque  ont  été  contractées  la  premièi 
et  la  dernière  chaudepisse.  Si  les  antécédents  blennom 
giques  remontent  à  une  ou  plusieurs  années,  vous  pouv< 
prévoir  la  possibilité  d'un  rétrécissement  ;  s'ils  ne  sont  qi 
de  quelques  mois  en  date,  vous  trouverez  au  canal  un  calibi 
normal. 

Votre  exploration  aura  pour  but  de  vous  renseigner  sur  i 
siège  et  la  provenance  de  l'écoulement,  sur  sa  nature  et  si 
l'état  du  canal.  Vous  examinerez  d'abord  lurèthre  antérieui 
Avec  un  explorateur  du  numéro  'iO  ou  2 1 ,  vous  parcoun 
toute  la  partie  spongieuse  du  canal,  et  vous  vous  arrêtez  d^ 
que  vous  rencontrez  la  résistance  de  Torifice  de  l'urèthi 
profond.  Vous  avez,  chemin  faisant,  recueilli  d'utiles  notion 
sur  la  sensibilité  du  canal,  sur  sa  souplesse.  La  sensibilité  ej 
assez  souvent  accrue  dans  certains  points;  la  souplesse  diini 
nue  dans  des  régions  que  l'examen  de  l'urèthre  rétré^ 
vous  apprendra  à  bien  connaître.  Vous  retirez  alors  la  boul 
exploratrice  et  vous  constatez  que  le  talon  ramène  un  muco 
^  pus  jaune  plus  ou  moins  foncé,  légèrement  visqueux,  noi 
filant  ;  il  s'en  écoule  quelquefois  à  la  suite  de  l'explorateuil 
Quelquefois  aussi,  malgré  la  douceur  et  la  facilité  de  l'explorai 
tion,  vous  ramenez  un  peu  de  sang.  Lorsque  vous  recueille! 
ces  renseignements  très  pathognomoniques,  vous  pouvez  coni 
dure  que  l'urèthre  antérieur  est  le  siège  ou  l'un  des  sièges 
de  l'uréthrite. 

Mais  il  faut  examiner  l'urèthre  profond  :  vous  introduiseï 
à  nouveau  la  boule  exploratrice  bien  nettoyée,  et,  lorsque 
vous  arrivez  à  Torifice  de  la  région  profonde,  vous  commencez 
votre  observation.  Nous  notez  l'exagération  de  sensibilité  de 
la  portion  membraneuse  si  elle  existe  ;  vous  cherchez  à 
constater  la  sensibilité  de  la  région  prostatique,  toujours 
nulle  à  l'état  normal;  vous  arrivez  au  col  de  la  vessie, puis 
vous  ramenez  l'instrument  au  dehors.  S'il  a  recueilli  sur  son 
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taloo  les  sécrétions  de  la  partie  profonde  ou  s'il  en  a  entraîné 
a  sa  suite,  tous  remarquerez  la  couleur  blanchâtre,  presque 
fraochement  laiteuse,  de  ces  sécrétions  de  la  partie  profonde. 
EDessont  en  général  moins  abondantes  que  celles  de  la  partie 
aaténeore;  bien  plus  rarement  aussi  l'explorateur  foit  saigner 
le  canal  profond  ou  y  provoque  de  la  douleur.  Nous  n'avons 
pour  le  moment  ni  à  discuter  le  si^e  ni  à  étudier  les  causes  de 
roréthrite  chronique.  Nous  devons  seulement  vous  donner  le 
moyen  d'examiner  méthodiquement  un  canal  chroniquement 
€iiflaflmié,  nous  réservant  de  vous  entretenir  ultérieurement 
de  ce  sujet  intéressant. 

L'étude  des  rétrécissements  nous  conunande  semblable  ré- 
Kne  et  nous  engage  à  semblable  promesse.  C'est  à  vrai  dire 
de  Yurèthre  rétréci  et  non  de  l'étude  des  rétrécissements  que 
s'occupe  l'exploration.  Les  questions  que  vous  adresserez  au 
naïade  sont  au  nombre  de  trois:  avez-vous  eu  la  chaudq)isse, 
NHnbien  de  fois,  et  à  quelle  époque  ?  Avez-vous  reçu  un  coup 
XI  £ût  une  chute  qui  ait  pu  porter  sur  le  périnée  ou  les  parties 
séDitales,  et  ce  coup  ou  cette  chute  ont-Os  été  suivis  d'écou- 
emmt  de  sang  par  l'urèthre?  Avez-vous,  à  la  suite  d'un  coït, 
«Ddu  du  sang  par  le  canal  ?  Ces  trois  questions  suffisent  ; 
eus  n'avez,  en  effet,  pas  besoin  de  demander  au  malade  s'il 
i  eu  des  chancres;  il  suffit  de  regarder.  S'il  a  eu  des  chancres 
b  méat,  vous  verrez  aisément  leur  cicatrice  ;  s'il  avait  eu  ce 
hancre  exceptionnel  que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  chancre 
la  canal,  il  ne  saurait  vous  renseigner,  et  c'est  l'exploration 
|Qi  vous  ferait  découvrir  la  cicatrice  intra-uréthrale. 

Je  n'ai  pas  manqué  l'occasion  de  vous  dire,  au  cours  de 
es  leçons,  qu'il  n'y  avait  pas  de  rétrécissement  sans  cause, 
'insiste  encore  sur  ce  fait  capital,  car  chaque  jour  je  vois 
iagnostiquer  des  rétrécissements  chez  des  individus  qui  n'y 
^nt  pas  le  moindre  droit.  La  génération  spontanée  des  rétré- 
issements  ne  saurait  être  admise  ;  leur  congénitalité  est 
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douteuse.  Les  rétrécissements  sont  toujours  :  blennorrha* 
giques,  traumatiques  ou  cicatriciels,  et  les  rétrécissement 
que  Ton  attribue  à  la  masturbation  ne  se  rencontrent  qu 
lorsqu'il  y  a  eu  uréthrite  manifeste.  Il  faut  donc,  pour  qu'O 
se  produisent,  que  le  malade  ait  eu  la  chaudepisse,  qu'il  ai 
subi  un  traumatisme  de  Furèthre  par  coup,  par  chute  oi 
pendant  le  coït  (ce  qui  est  assez  fréquent ,  pour  qu'on  e 
tienne  le  plus  grand  compte  dans  Tétiologie),  ou  qu'il  soi 
porteur  d'une  cicatrice  chancreuse.  Quand  un  malade  n 
vous  accuse  aucune  de  ces  trois  causes  génératrices,  soye 
parfaitement  certains  qu^il  n'a  pas  de  rétrécissement,  ou,  s' 
en  a,  admettez  sans  hésitation  qu'il  vous  a  trompé. 

L'exploration  va  d'ailleurs  vous  permettre  de  contrôler  so 
dire.  Les  rétrécissements  cicatriciels  siègent  invariablemei 
au  méat  ou  dans  la  fosse  naviculaire  ;  les  rétrécissemenl 
traumatiques,  suite  de  coït  ou  de  chaudepisses  intenses  ëU 
cordées ,  dans  la  région  pénienne  ;  les  rétrécissements  trau 
matiques,  suite  de  coups  ou  de  chute,  dans  la  région  bulbe 
périnéale.  Les  rétrécissements  cicatriciels  et  les  traumatiqu^ 
ont  non  seulement  un  siège  déterminé,  mais  ils  sont  unique^ 
les  rétrécissements  blennorrhagiques  sont  le  plus  souTei| 
multiples,  mais  ont  aussi  des  sièges  d'élection  que  l'explo 
ration  permet  de  très  nettement  déterminer '• 


1.  Un  de  mes  anciens  internes,  M.  le  docteur  Ed.  Martin,  de  Geoérej 
consigné  dans  la  traduction  des  Œuvres  de  sir  H.  Thompson  le  résoltl 
de  Texamen  de  168  cas  de  rétrécissements  blennorrhagiques  observé 
par  moi  à  Thôpital  Necker.  Il  y  a  i37  cas  de  rétrécissements  multiple^i 
31  fois  seulement  il  existait  un  seul  rétrécissement.  Dans  les  cas  éi 
rétrécissements  multiples,  le  plus  étroit  siégeait  presque  toujours  al 
niveau  du  bulbe,  le  moins  étroit  étant  en  môme  temps  le  plus  rapprocha 
du  méat.  Dans  les  cas  où  il  était  unique,  le  rétrécissement  siégeait  so<l 
au  niveau  du  bulbe,  soit  au  niveau  de  la  portion  scrotale,  soit  enfin  afl 
niveau  de  la  portion  spongieuse.  —  Traité  pratique  des  maladies  des  voif^ 
urinaires,  précédé  des  Leçons  cliniques  sur  les  maladies  des  voies  urinairo 
Paris,  1880,  p.  390.) 
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Cest  encore  avec  rexplorateur  olivaire  souple  que  vous 
euminez  le  canal  rétréci. 

Tbï  depuis  longtemps  adopté  un  mode  d'exploration  que  je 
crois  devoir  vous  recommander.  Il  permet  un  examen  complet  et 
méthodique  du  canal.  Je  commence  par  un  des  plus  gros  explo- 
rateurs de  la  série,  20  ou  21 ,  par  exemple.  Je  me  rends  compte 
des  conditions  offertes  par  le  méat,  et  je  pousse  doucement 
la  boule  exploratrice  dans  la  fosse  naviculaire,  puis  dans  la 
région  pénienne.  S'il  s'agit  d'un  rétrécissement  traumatique, 
l'explorateur  ne  s'arrêtera  qu'au  niveau  de  l'obstacle,  tou- 
jours plus  ou  moins  profond.  Si  vous  examinez  un  rétréci 
par  cause  blennorrhagtque,  l'explorateur  sera  arrêté,  soit 
dans  la  fosse  naviculaire,  soit  dans  la  région  pénienne.  U  est 
rare,  dans  ces  cas,  qu'une  olive  20  ou  21  puisse  arriver 
dans  la  région  scrotale,  et  plus  rare  encore  qu'elle  ne  soit 
arrêtée  dans  le  périnée  avant  d'avoir  atteint  le  point  bulbaire. 

Quel  que  soit  le  point  d'arrêt,  vous  le  notez  en  le  désignant 
anatomiquement  :  fin  de  la  fosse  naviculaire,  milieu  de  la 
portion  pénienne,  fin  de  celte  même  r^on,  à  rentrée  du 
scrotum,  milieu,  commencement  ou  fin  de  la  portion  scrotale, 
st  ainsi  de  suite.  Yous  avez  ainsi  précisé  chirurgicalement  le 
âège  de  l'obstacle. 

L'explorateur  olivaire  ne  vous  permet  pas  seulement  de 
lier  le  siège  des  rétrécissements,  il  vous  fait  nettement 
ipprécier  leur  résistance  et  leur  étendue,  et,  lorsqu'il  passe 
i  travers  une  filière  rétréde,  il  donne  à  la  main  des  sensa- 
ions  de  ressaut  qui  vous  permettent  d'énumérer  le  nombre 
les  points  stricturés.  Disons  en  passant  que,  malgré  des  affir- 
uations  contraires  et  assurément  basées  sur  de  très  insuffi- 
antes  observations,  ces  ressauts  multiples  ne  sont  pas 
iropres  aux  canaux  urélhrotomisés.  Vous  les  trouverez, 
joand  vous  le  voudrez,  dans  des  urèthres  qui  jamais  n'ont  été 
iréthrotomisés  ni  même  cathétérisés. 
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Un  explorateur  moins  volumineux,  de  deux  ou  trois  nurnè^ 
ros  au-dessous,  succède  au  premier,;  il  franchit  les  premiers 
obstacles,  mais  le  plus  habituellement  en.  rencontre  d'un  peu 
plus  profonds  qui  l'arrêtent.  Si  le  premier  n*a  pu  franchir 
la  fosse  naviculaire,  le  second  sera  arrêté  dans  la  portioD 
pénienne. 

La  filière  uréthrale  des  blennorrhagiques  se  rétrécit,  en 
eflet,  de  plus  en  plus  à  mesure  que  l'on  se  rapproche  de  la 
région  périnéo-bulbaire.  Déjà,  dans  les  rétrécissements  blen- 
norrhagiques prononcés,  la  traversée  de  la  région  scrotale  ne 
peut  se  faire  qu'avec  des  boules  de  petites  dimensions. 

Afin  de  ne  pas  multiplier  les  introductions,  vous  pouvez 
donc  rapidement  descendre  et  prendre,  par  exemple,  le  n*"  12, 
puis  le  numéro  8,  et,  si  vous  n'avez  pu  franchir  la  partie  la 
plus  étroite,  le  n^  6,  qui  lui-même  sera  souvent  arrêté. 
Vous  avez  dès  lors  recours  aux  bougies  fines  qui  vous  per- 
mettent à  la  fois  de  franchir  la  portion  la  plus  rétrécie  et  d'en 
déterminer  le  diamètre. 

Je  vous  ai  dit  que  cette  portion  la  plus  rétrécie  était  la  plus 
profonde.  Il  n'y  a  d'exception  que  lorsque  vous  renconlrei 
des  rétrécissements  péniens  très  prononcés.  Mais  ces  rëtré* 
cissements  péniens  très  étroits,  qui  n'excluent  pas  d'ailleuri 
la  possibilité  d'un  point  bulbaire  très  accusé,  sont  des  rétré- 
cissements traumatiques  dus  à  des  chaudepisses  cordées  oi 
à  des  blessures  pendant  le  coït. 

Avec  le  mode  d'exploration  que  je  vous  recommande,  voui 
n'avez  pas  seulement  la  notion  du  point  le  plus  étroit  ;  voui 
avez  examiné  tout  Turèthre  et  vous  avez  apprécié  la  résistance 
de  ses  divers  points.  Je  vous  disais  que  cette  r&istance  était 
plus  ou  moins  prononcée,  plus  ou  moins  étendue.  Vous  ei 
jugez  surtout  bien,  au  retour  de  la  boule,  lorsque  vous  explo' 
rez  à  l'aide  de  son  talon.  En  règle,  à  ce  moment,  tout  rétré 
cissement  donne  une  sensation  de  ressaut.  Il  semble  que  1^ 
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sonde  exploratrice  franchit  un  petit  anneau  à  bords  très  nets, 
et  cette  sensation  exprime  bien  la  vérité  anatomo-patholo- 
giqae.  Cesl  pour  cela  que  je  tous  dis  souvent  que  Texplora- 
tioD  méthodique  peut  être  considérée  comme  une  démons- 
tration anatomo-pathologique  iaite  sur  le  vivant. 

Dans  la  région  périnéo-bulbaire,  en  particulier,  vous  trou- 
verez souvent  des  rétrécissements  constitués  par  une  série 
d'anneaux  fort  rapprochés,  et  lorsque  vous  obtenez  les  sensa- 
tions de  ressaut  à  l'aller  et  au  retour,  il  semble  que  votre 
instrument  agisse  comme  une  râpe. 

11  importe  de  bien  noter  cette  sensation  que  fournissent  les 
rétrécissements  lorsqu'ils  sont  à  un  degré  avancé  d'évolution. 
Elle  est  très  caractéristique.  Elle  ne  peut,  en  particulier,  être 
foomie  par  l'état  spasmodique  du  canal.  Cet  état,  souvent 
confondu  avec  le  rétrécissement  proprement  dit,  s'en  diffé- 
rencie par  plusieurs  autres  caractères,  sur  lesquels  je  vais 
bientôt  attirer  votre  attention.  Celui  dont  je  vous  entretiens 
actuellement  pourrait  à  lui  seul  juger  la  question. 

La  boule  exploratrice  ne  vous  permet  pas,  il  est  vrai ,  de 
relever  tout  ce  qui  peut  être  utile  à  connaître  dans  un  canal 
rétréci  ;  elle  vous  fournit  cependant  la  somme  la  plus  impor- 
tante  des  renseignements  nécessaires.  Mais,  par  cela  même 
qu'elle  se  présente  à  la  coarctation  par  sa  grosse  extrémité  et 
qu'elle  ne  subit  d'autre  impulsion  que  celle  d'une  tige  mince 
et  souple ,  la  boule  exploratrice  ne  saurait  vous  renseigner 
sur  le  d^é  de  distensibilité  du  rétrécissement  ;  et,  par  cela 
même  qu'elle  procède  point  par  point  à  l'exploration  du  canal, 
elle  ne  vous  donne  pas  de  notions  sur  la  résistance  d'en- 
semble. 

La  bougie  conique  olivaire  vous  fournira  ce  complément 
d'informations.  Ce  n'est  plus  un  instrument  de  toucher 
limité,  c'est  un  instrument  destiné  à  pénétrer  à  travers  les 
points  rétrécis  et  à  les  élaïf  ir.  Â  mesure  qu'elle  avance  et 


774  SIGNES  PHYSIQUES. 

que  sa  partie  la  plus  renflée  s'engage  dans  la  portion  la  plus 
serrée,  vous  appréciez  le  degré  de  résistance  et  vous  agissez 
en  conséquence.  Lorsqu'elle  est  introduite  et  que  vous  la  reti- 
rez, vous  pouvez,  au  fur  et  à  mesure  qu'elle  quitte  Turèthre, 
juger  du  degré  de  striction  qu'elle  supporte  suivant  les 
régions  qu'elle  traverse.  Lorsque  le  canal  a  acquis  cette 
propriété  fâcheuse  qui  lui  mérite  la  qualification  d'urëthre 
élastique,  vous  le  voyez  si  étroitement  accolé  à  la  bougie  qui 
le  quitte  que,  sous  l'effort  que  vous  faites  pour  la  retirer,  la 
verge  se  tend  et  s'allonge. 

Les  instruments  métalliques  cylindriques  vous  permettront 
aussi  de  juger  du  degré  de  perméabilité  du  canal  ;  aussi 
ne  chercherez-vous  à  introduire  des  lithotriteurs  dans  un 
canal  rétréci  qu'après  avoir  dûment  constaté  que  de  grosses 
bougies  coniques  ou  des  instruments  métalliques  de  diamètre 
suffisant  peuvent  le  parcourir  dans  toute  son  étendue. 

L'examen  de  l'urëthre  rétréci  ne  serait  pas  complet  si  vous 
n'ajoutiez  aux  renseignements  du  toucher  intra-uréthral  ceux 
que  peut  vous  fournir  le  palper.  Le  rétrécissement  lui-même 
ou  ses  complications  peuvent  devenir  l'occasion  d'un  épais- 
sissement  plus  ou  moins  considérable  des  tissus.  L'urèthre 
peut  être  partiellement  épaissi,  présenter  des  viroles  que  Ton 
reconnaît  par  le  palper  simple  ou  mieux  lorsqu'une  sonde  ou 
une  bougie  a  été  préalablement  introduite.  Le  périnée,  le 
scrotum  sont  souvent  le  siège  d'épaississements  et  d'indura- 
tions considérables. 

Ces  cas,  assez  nombreux,  paraissent  même  au  premier 
abord  se  soustraire  aux  règles  de  l'exploration  que  je  préco- 
nise. Vous  ne  pouvez,  en  effet,  reconnu tre  à  travers  ces  sortes 
de  murailles  irréguUères  le  point  de  l'urèthre  oîi  s'est  arrê- 
tée la  boule  exploratrice.  Vous  ne  le  pouvez,  en  effet,  d'une 
façon  absolument  précise,  mais  il  est  cependant  facile,  grâce 
à  un  léger  artifice,  de  déterminer  la  région  où  s'est-  opéré 
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rarrét  Lorsque  cet  arrêt  a  eu  lieu,  vous  placez  un  des  doigts 
de  la  main  gauche  sur  la  portion  saine  de  Turèthre  qui  se 
tn>iiTe  immédiatement  en  ayant  des  parties  indurées.  Yous 
saisissez  la  tige  de  Texplorateur  au  ras  du  méat  avec  le 
:K)ace  et  Findex  de  la  main  droite.  Vous  attirez  doucement 
riostrument,  et  bientôt  la  boule  exploratrice  est  sentie. 
Tous  n'avez  plus  qu'à  juger  quelle  est  la  longueur  de  la 
tige  qui  est  comprise  entre  le  point  où  vous  Tavez  saisie, 
et  cdni  où  maintenant  elle  affleure  le  méat,  pour  conclure 
et  désigner  le  point  d'arrêt.  11  se  trouve  évidemment  à  la 
iistance,  d'ailleurs  faible,  que  représente  cette  portion  de 
tige,  en  arrière  du  point  où  vous  avez  reconnu  la  boule 
^r^loralrice. 

C'est  dans  ces  cas  compliqués  qu'il  importe  surtout  de 
méthodiquement  se  rendre  compte  de  l'état  des  divers 
segments  de  Turèthre,  si  vous  voulez  en  toute  connaissance 
«ie  cause  choisir  le  mode  d'intervention  chirurgicale  qui 
coDTient  au  cas  particulier.  On  a  souvent  proposé  pour  ces 
':as  Furéthrotomie  externe  sur  conducteur.  Peut-il  être  indif- 
fèrent de  savoir  que  fort  souvent,  dans  ces  cas  complexes, 
Turèthre  est  rétréci  dans  une  grande  étendue,  et  que,  non 
seulement  la  portion  périnéo-bulbaire,  mais  la  portion  scro- 
tale  ont  subi  une  très  grande  diminution  de  calibre?  Sans 
uûute  la  partie  la  plus  rétrécie  sera  périnéale  ou  bulbaire; 
mais  si  ces  portions  admettent  une  bougie  n*  6,  la  portion 
îcrotale  tout  entière  ne  laisse  guère  passer  qu'un  explorateur 
Q'  8.  Ce  n'est  donc  plus  la  section  périnéale  qu'il  faudrait 
pratiquer,  mais  la  section  périnée  -  scrotale ,  si  l'on  veut 
attebdre  réellement  les  parties  rétrécies.  Et  comme  de 
^^emblables  données  ne  peuvent  être  fournies  que  par  Texplo- 
nitîon  méthodique  de  tout  le  canal  par  des  olives  successive- 
ment décroissantes,  je  joins  ces  exemples  aux  considérations 
^e  déjà  je  vous,  ai  soumises  pour  vous  £ûre  comprendre 
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Tutilité,  et  je  me  permettrai  même  de  dire  la  nécessité  de  ce 
mode  d'exploration. 

Nous  vous  donnerions  une  idée  très  incomplète  de  l'explo- 
ration de  l'urèthre  chez  un  sujet  malade,  si  nous  ne  vous 
parlions  de  Texamen  du  canal  dans  les  cas  de  spasmes. 

Le  spasme  de  l'urèthre  a  fourni  et  fournira  eneore  le  sujet 
de  plus  d'une  controverse,  l'occasion  d'édifier  une  théorie 
ou  de  préconiser  un  mode  de  traitement.  Nous  n'avons  pas 
à  aborder  ces  côtés  de  la  question.  Il  nous  suffit  de  savoir 
que  le  spasme  existe,  pour  avoir  à  nous  préoccuper  des 
moyens  de  le  reconnaître. 

Vous  avez  le  souvenir  de  ce  que  nous  vous  avons  enseigné 
à  propos  de  l'anatomie  et  de  la  physiologie  de  l'urèthre.  L'u- 
rèthre profond  est  seul  en  possession  d'un  appareil  muscu* 
laire;  de  ses  deux  portions,  l'antérieure,  c'est-ànlire  la  par- 
tie membraneuse,  se  fait  remarquer  par  la  richesse  de  cet 
appareil  et  par  la  large  part  qui  y  est  faite  à  l'élément  strié. 
U  ne  peut  donc  y  avoir  doute  sur  le  siège  du  spasme.  On  ne 
peut  le  rencontrer  que  dans  l'urèthre  postérieur,  et  l'observa- 
tion a  bien  vite  démontré  que  c'est  dans  sa  partie  antérieure 
qu'il  se  manifeste  avec  le  plus  d'évidence.  Il  me  serait,  pour 
ma  part,  difficile  d'affirmer  que  j'aie  pu  ou  su  constater  le 
spasme  de  la  portion  prostatique  et  du  col  de  la  vessie;  tan- 
dis que  je  puis  vous  dire  que  très  nombreuses  sont  les  occa- 
sions d'en  démontrer  Texistence  dans  la  région  membra- 
neuse. 

L'une  des  plus- ordinaires  est  celle  que  vous  fournissent  les 
malades  habitués  à  se  sonder.  La  plupart  sont  d'une  habileté 
peu  commune,  et  cependant  ils  vous  diront  que  s'ils  veulent 
se  sonder  alors  qu'ils  se  trouvent  sous  Tinfluence  d'une  forte 
envie  d'uriner,  ils  ne  peuvent  y  parvenir.  Si  vous  vérifiez  le 
fait,  vous  verrez  que  comme  eux  vous  êtes  arrêtés  à  l'entrée 
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J^  Tarèthre  profond,  que  vous  ne  pouvez  qu'avec  difficulté  et 

ioaleor  y  engager  la  sonde,  mais  que  dès  que  cette  étàjpe  est 

hochie  vous  pénétrez  aisément  dans  la  vessie.  C'est  en  quel- 

ipe  sorte  l'exagération  de  ce  que  Ton  peut  appeler  le  spasme 

physiolc^qHe.  Vous  savez,  en  effet,  que  lorsque  se  manifeste 

âne  me  envie  d'uriner,  c*est  grâce  au  sphincter  membraneux 

strie  que  nous  y  résistons.  H  se  contracte  d'abord  d'une  Ëiçon 

rOexe  et  nous  avertit,  puis  nous  intervenons  par  la  contrac- 

uOQ  Tolontaire.  Chez  l'individu  qui  tente  de  se  sonder  pen- 

iM  qu'il  a  une  envie  d'uriner  pressante,  la  contraction 

Sflexe  du  sphmcter  antérieur  s*oppose  presque  irrésistible- 

nient  à  l'introduction  de  l'instrument,  tandis  que  peu  d 'in- 

îUots  après,  lorsque  le  summum  du  besoin  est  passé  ou  lors- 

^Qn  peu  d'urine  a  été  expulsé,  l'instrument  est  introduit 

s^ec  la  Êicilité  et  l'indolence  habituelles. 

C'est  donc  bien  un  obstacle  intermittent  et  passager  que 
ooostitue  l'état  de  spasme,  et  l'on  comprend  que  l'on  ait  mis 
an  rang  des  signes  qui  peuvent  permettre  de  le  diagnostiquer 
I  irrégularité  et  l'inconstance  des  troubles  de  la  miction, 
ielle-ci  étant  tantôt  plus  facile,  tantôt  plus  difficile.  On  cou- 
:oit  même  que  l'on  ait  appelé  au  secours  du  diagnostic  l'a- 
^esthésie  complète  et  profonde. 

)Iaîs  je  dois  vous  avouer  que  malgré  la  confiance  très 
[nmde  que  j'ai  l'habitude  d'accorder  à  la  bonne  interpréta- 
i)D  des  signes  rationnels,  je  ne  puis  à  propos  du  spasme  les 
^re  entrer  en  ligne  de  compte.  Le  spasme  est  en  réalité  tou- 
ours  symptomaUque.  Les  excitations  pathologiques  qui  par- 
ent de  la  vessie  influencent  aussi  bien  la  contractilité  du 
phincter  antérieur  que  les  excitations  physiologiques.  Il  est 
ioQc  probable  que  lorsque  cette  contractilité  entro  en  jeu,  la 
ûiction  est  moins  facile.  Mais  avant  d'interpréter  ce  symp- 
jme  en  laveur  du  spasme,  avant  de  le  mettro  à  son  actif,  il 
agit  de  faire  la  part  légitime  qui  revient  à  la  lésion  vésicale, 
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lésion  capable  d'expliquer  à  elle  seule  les  troubles  de  la  mic- 
tioD.  Le  chloroforme  ne  saurait  mieux  éclairdr  la  question. 
Il  faut  en  effet  que  son  action  soit  bien  complète  pour  que 
Texcitabilité  réflexe  soit  réellement  épuisée;  et  Ton  sait  que 
les  sphincters  sont  particulièrement  réfractaires  à  raction 
des  anesthésiques.  Rien  n'est  plus  rare,  chez  l'homme,  que 
l'urination  ou  la  défécation  pendant  le  sommeil  chlorofor- 
mique.  Il  y  a  même,  dans  l'espèce,  inconvénient  à  suspendre 
l'expression  de  la  sensibilité  de  la  portion  membraneuse,  qui 
est  l'un  des  éléments  qu'il  nous  faut  étudier  à  propos  du 
diagnostic  du  spasme. 

Ce  diagnostic  est  réputé  très  difficile;  il  l'est,  en  effet,  et 
c*est  pour  cela  que  je  cherche  avec  vous  à  définir  les  condi- 
tions qui  permettent  de  l'établir. 

Vous  voyez  tout  d'abord  qu'il  faut  faire  abstraction  des 
troubles  fonctionnels,  ne  pas  trop  se  fier  à  l'usage  des  aneslhé- 
siques,  et  s'en  remettre  à  l'examen  direct. 

Mais  s'il  faut  exclure  l'étude  de  ces  troubles,  dont  la  valear 
séméiologique  est  contestable,  il  ne  faut  pas  procéderai 
l'examen  direct  sans  avoir  interrogé  le  malade.  i 

L'interrogatoire  ne  vous  servira,  il  est  vrai,  qu'à  établie 
des  exclusions,  mais  vous  savez  qu'en  maintes  circonstances 
le  clinicien  ne  doit  pas  faire  fi  de  ce  mode  d'investigation.  Ili 
faut  tout  d'abord  que  vos  questions  permettent  d'établir  queli 
doit  être  Tétat  de  l'urèthre  antérieur.  Ces  questions  sont  celles 
que  vous  avez  adressées  aux  rétrécis.  À  l'homme  qui  vient  se 
plaindre  d'avoir  des  difficultés  de  la  miction,  souvent  même! 
de  n'avoir  pu  être  sondé  ou  de  l'avoir  été  tantôt  facilement  et 
tantôt  difficilement,  vous  devez  nécessairement  demander  sil 
a  été  soumis  aux  conditions  qui  peuvent  créer  dans  le  canal 
des  obstacles  matériels  et  permanents.  L'absence  bien  con- 
statée de  ces  conditions  peut  déjà  vous  permettre  de  supposer 
que  vous  avez  affaire  à  un  spasme. 
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Si  toat  mdiqne  que  Turèthre  antérieur  est  libre,  vous  pre- 
Lfn  im  explorateur  n^  21  ou  22  et  vous  le  conduisez  douce- 
ment jusqu'à  TouYerture  de  Turëthre  profond.  Vous  êtes  en 
4>néral  arrêtés  ;  vous  épuisez  la  série,  le  plus  petit,  comme  le 
;!qs  gros  subit  un  complet  échec,  souvent  il  en  est  de  même 
ie^  bougies  fines.  Si  bien  que  le  malade  auquel  vous  aviez  peut- 
^  manifesté  votre  incrédulité  à  Tégard  de  Texistence  de  son 
r^récissement,  commence  à  triompher,  car,  même  au  prix 
Fene  maladie,  chacun  tient  à  son  opinion.  Vous  avez  cepen- 
bot  une  raison  de  plus  de  croire  au  spasme,  puisque  votre 
cterrogation,  de  même  que  votre  exploration,  ont  établi  que 
arèthre  antérieur  est  par£adtement  libre  dans  toute  son 
ieodue. 

Si  les  instruments  souples  échouent,  s'ils  peuvent  vous 
idnire  en  erreur,  c'est  moins  encore  parce  que  le  spasme 
mt  résister  à  leur  insuffisante  pression,  que  parce  qu'ils 
livent  la  paroi  inférieure  et  ne  peuvent  bien  sûrement 
»payer  sur  l'orifice  membraneux.  Celui-ci  résiste,  celle-là 
laisse  déprimer  et  pour  peu  que  vous  pressiez,  l'extrémité 
(  votre  instrument  se  coiffe  de  la  paroi  inférieure.  C'est 
sonnais  cette  paroi  déprimée  et  non  Torifice  membraneux 
î  s'oppose  à  la  pr(^ession  de  l'instrument.  En  augmentant 
pression,  vous  n'obtiendrez  d*autre  résultat  qu'une  fausse 
Dte. 

C'est  aux  instruments  métalliques  que  je  vous  engage  à 
>îr  recours  pour  trancher  la  question;  ils  pénètrent  plus 
ilement  et  plus  sûrement  que  les  bougies  coniques  qui 
tnrent  bien  cependant  être  utilisées.  Une  sonde  exploratrice 
petite  courbure  méthodiquement  conduite,  une  bougie 
jrbe  et  lourde  telle  que  les  bougies  d'étain  dites  Béniqué, 

nom  de  leur  inventeur,  auront  facilement  raison  du 
Lsme.  11  n'est  pas  besoin  de  faire  effort;  il  faut  bien 
rsenter  l'instrument  à  l'orifice  membraneux  et  attendre. 
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Bientôt  l'instrument  passe,  pénètre  dans  la  vessie  sans  rei 
contrer  de  nouvel  obstacle,  et  vous  le  retirez  aisément  ( 
canal  où  il  n'est  même  pas  serré.  Le  spasme  «établit  u 
résistance  à  l'entrée,  il  cesse  d'en  faire  à  la  sortie  ;  il  ne  retie 
pas  l'instrument.  11  prend  aisément  son  parti  d'une  défail 
Mais  s'il  a  cessé  momentanément  sous  la  pression  excei 
trique  d'un  instrument,  il  est  prêt  à  renaître  à  la  premii 
occasion. 

Cependant  l'exploration  faite  dans  ces  conditions  n  est  p 
achevée  sans  douleur.  Ainsi  que  je  vous  le  faisais  pressen 
tout  à  l'heure,  la  sensibilité  de  l'urèthre  profond  est  augme 
tée  et  quelquefois  exaltée  en  cas  de  spasme  ;  si  bien  que  F* 
peut  définir  les  symptômes  objectifs  du  spasme  en  disa 
que  :  la  portion  membraneuse  est  à  la  fois  plus  sensible 
pltis  contractée  que  dans  l'état  normal.  U  y  a  une  exagér 
tion  de  son  état  physiologique  due  aux  excitations  plus  w 
et  souvent  incessantes  qui  lui  viennent  de  la  vessie. 

La  douleur  de  l'examen  par  les  instruments  métalliques ( 
rectement  présentés,  bien  qu'elle  soit  en  général  fort  sup|K 
table,  peut  vous  engager  à  préférer  un  mode  d'exploratij 
très  démonstratif,  et  que  pour  ma  part  je  mets  très  souTe 
en  usage.  Vous  introduisez,  quand  cela  est  possible,  une  p 
tite  bougie  armée  dans  la  vessie  et  vous  vissez  sur  cette  boi 
gie  une  grosse  bougie  Béniqué  en  métal.  Vous  poussez  doi 
cément  et  bientôt,  au  grand  étonnement  du  malade,  ^oi 
voyez  le  tout  entrer  dans  la  vessie,  alors  même  que  la  peii 
bougie  difficilement  introduite  paraissait  serrée  par  l'urètlu] 
Je  me  sers  pour  cela  des  Béniqué,  conduits  que  vous  m 
voyez  si  souvent  utiliser  pour  la  dilatation  des  rétrécisse 
ments  et  que  j'ai  fait  construire  dans  ce  but.  Ce  n'est  pasn 
moyen  nouveau,  c'est  le  caihélérisme  à  la  suite  de  MaisoQ 
neuve  qui  entre  autres  services  peut  permettre  de  bien  étudK 
et  de  bien  reconnaître  le  spasme. 


SIGNES  PHYSIQUES.  7S1 

D  est  donc  en  réalité  possible  d'établir,  par  un  examen 
s:éthodiqne  et  direct,  quelle  est  la  nature  de  l'obstacle  qui 
2T3it  pu  jusqu'alors  empêcher  l'introduction  des  instruments 
:q  qui  s'oppose  d'une  façon  plus  ou  moins  irréguliëre  et  plus 

Q  moins  complète  à  la  miction.  Gela  est  très  facile  si 
i  orëthre  antérieur  est  libre. 

Mais  l'on  a  admis  que  les  rétrécissements  de  Turèthre  et 
T lire  mâne  l'atrésie  relative  du  méat  pouvaient  déterminer  et 
cèine  déterminaient  presque  invariablement  le  spasme  de  la 
portion  membraneuse.  C'est  un  de  vos  maîtres  les  plus  émi- 
oorts,  M.  Yemeuil,  qui  défend  avec  le  talent  qu'il  met  chaque 
;}ar  au  service  de  la  chirui^e,  la  première  de  ces  opinions, 
eC  c'est  M.  Otis,  de  New-York,  qui  soutient  la  seconde.  Je  n'ai 
pas  id  à  examiner  ces  opinions  en  elles-mêmes,  à  savoir  par 
eiemple  si  ce  n'est  pas  de  la  vessie  plus  ou  moins  empêchée 
dans  ses  fonctions  que  part  l'excitation  qui  détermine  le 
^pasme.  Nous  n'avons  qu'à  reconnaître  qu'il  peut  être  ren- 
contré et  à  vous  dire  comment  on  peut  le  diagnostiquer  dans 
ces  conditions  complexes. 

En  ce  qui  concerne  l'influence  de  l'atrésie  du  méat,  je  vous 
rappellerai  que  je  vous  ai  cité  l'observation  d'un  jeune 
garçon  qui  présentait  les  signes  rationnels  de  la  pierre,  chez 
lequd  ces  signes  disparurent  après  l'incidon  d'un  méatmoyen- 
oement  développé.  Cette  étroitesse  relative  peut  donc  réagir 
SOT  le  col  de  la  vessie,  et  l'on  comprend  par  cela  même, 
lu'dle  puisse  déterminer  le  spasme.  En  pareil  cas,  l'examen 
<lirect  est  possible,  l'introduction  des  instruments  peut  se  faire. 
0  importe  donc  de  diagnostiquer  l'état  spasmodique  sans 
attendre  que  le  méat  ait  été  incisé;  si  les  résultats  de  l'opération 
permettent  de  penser  que  le  complet  rétablissement  des 
conditions  normales  de  la  miction  peut  être  expliqué  par  la 
disparition  d'un  spasme  concomitant,  la  démonstration  n'est 
(Passez  rigoureuse. 
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En  présence  de  rétrécissements  la  chose  est  plus  difficile 
et  cependant  c'est  à  Texamen  direct  que  j'ai  encore  rbabitudt 
de  recourir.  Je  me  garderai  bien  de  vous  dire  que  ruréthro- 
tomie  est  un  moyen  de  diagnostic  puisque  je  désire  que  Ir 
diagnostic  soit  complètement  fait  avant  le  traitement.  Cepen- 
dant c*est  un  moyen  de  démonstration  ou  de  contrôle.  J^ 
vous  rends  bien  souvent  témoin  de  la  résistance,  de  la  dureté 
considérables,  du  point  le  plus  profond  et  le  plus  rétréci.  El 
cette  résistance  et  cette  dureté  sont  aussi  grandes  au  retour  d: 
rinstrument  qu'à  son  aller.  Gela  ressemble  peu  à  cette  sou 
mission  du  canal  en  état  de  spasme  lorsqu'un  instrumeni 
après  l'avoir  franchi  le  parcourt  en  sens  inverse.  Je  vous  par 
lais  tout  à  rheure  de  ce  curieux  phénomène  que  vous  observeréi 
constamment,  il  mérite  bien  que  l'on  en  tienne  compte  au  poini 
de  vue  du  diagnostic.  D'ailleurs  ce  rétrécissement  profood, 
qui  résiste  si  particulièrement,  donne,  quand  on  le  coupe,  h 
mêmes  sensations  que  ceux  qui  lui  sont  antérieurs.  Ce  qui 
fait  la  différence,  c'est  que  la  sensation  fournie  par  la  seclioii 
est  exagérée  pour  le  dernier. 

Mais  déjà  l'exploration  avait  permis  d'établir  normalement 
le  diagnostic.  La  boule  exploratrice  et  même  la  boule  explora- 
trice la  plus  petite^  vous  avait  donné  cette  sensation  d'an- 
neau presque  tranchant,  ce  ressaut  sec.  que  fournissent  îi 
nettement  les  rétrécissements  à  l'aller  et  au  retour  de  la  boule 
Sensation  bien  différente  du  spasme  qui  peut  plus  ou  ffloiii> 
serrer,  plus  ou  moins  retenir  la bouledevotreinstrument^simu- 
1er  un  anneau  épais,  mais  qui  ne  fournit,  à  aucun  degré,  cetiî 
sensation  précise  que,  seule,  peut  donner  un  anneau  fibreui 

Le  plus  souvent,  d'ailleurs,  vous  serez  aidé  dans  votre  dia- 
gnostic, par  la  répétition  de  cette  sensation  de  ressaut  qui  ^ 
reproduira  deux,  trois  fois  et  plus  dans  un  très  petit  parcours. 
Les  rétrécissements  ne  sont  pas  toujours,  tant  s'en  &u(, 
représentés  par  un  simple  anneau,  mais  par  une  filière  p\^ 
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oa  moins  longue,  dont  la  surface  interne,  r&peuse,  donne  à 
I*explorateur  la  sensation,  tellenientsignificatiye,des  ressauts 
multiples. 

11  est  donc  possible  et  facile  de  Êdre  le  diagnostic  différen- 
ûd  du  spasme  et  du  rétrédssemenL  Mais  vous  n'établirez  de 
distinction  légitime  que  lorsque  vous  aurez  méthodiquement 
procédé  à  Fexamen  direct  et  tenu  fidèlemement  compte  des 
sensations  perçues  au  moment  de  franchir  l'obstacle»  pendant 
que  TOUS  le  parcourez,  et  alors  que,  revenant  sur  vos  pas, 
TOUS  ramenez  Pinstrument  à  travers  les  points  qu'il  vient  de 
tra?erser.  Ce  n'est  donc  qu'après  un  examen  direct,  après  une 
eqrioration  méthodique  que  vous  pourrez,  en  toute  certitude, 
poser  ou  rejeter  le  diagnostic  :  Spasme. 

Déjà  j'ai  eu  Tpccasion  de  vous  dire  que  lorsque  furèthre 
e$t  obtw^é  par  ttn  gravier  ^  le  palper  permettait  souvent 
(fm  reconnaître  la  présence  et  d*en  déterminer  le  siège. 
Je  TOUS  ai  fait  remarquer  que  la  pression  localisée  que  vous 
exercez  sur  l'urèthre  vous  renseigne  plutôt  parla  douleur  que 
TOUS  éveillez  que  par  une  perception  bien  nette  du  relief  et  de 
la  consistance  du  corps  étranger.  Ainsi  la  douleur  localisée, 
jointe  aux  difficultés  et  aux  douleurs  de  la  miction,  brusque- 
ment survenues  chez  un  lithotritié  ou  chez  un  malade  qui  a 
ea  des  coliques  néphrétiques,  est  un  précieux  âément  de 
diagnostic.  Mais  le  palper  atérieur  et  le  toucher  rectal  ne  vous 
renseigneront  pas  toujours  suffisamment,  et  l'exploration  de 
Farèthre  est  toujours  nécessaire.  On  est  naturellement  tenté  de 
pratiquer  cette  aploration  à  l'aide  d'mi  instrument  métallique. 
On  espère  que  le  contact  dur  révélera  sûrement  la  présence 
da  corps  étranger.  C'est  une  illusion  que  la  pratique  fera 
bientôt  perdre. 

11  faut  Êdre  usage  d'un  instrument  qui  se  mette  bien  en 
rapport  avec  tout  l'urèthre,  qui  ne  s'applique  pas  particulière- 
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ment  à  l'une  de  ses  parois  et  qui,  en  déprimant  l'autre,  puisse 
par  la  même  occasion  enfoncer  le  calcul  dans  une  dépression, 
passer  par-dessus  en  le  frôlant  ou  même  sans  le  sentir. 
11  faut,  en  un  mot,  recourir  encore  une  fois  à  l'explorateur  de 
Turëthre,  c'est-à-dire  à  la  boule  olivaire  montée  sur  une  tige 
mince  et  souple. 

Avec  cet  instrument  vous  rencontrerez  le  calcul  et  si  vous 
ne  Tavez  senti  à  l'aller,  vous  le  heurterez  au  retour.  Vous 
aurez  de  plus  la  possibilité  de  préciser  son  siège,  de  dire  ana- 
tomiquement  le  point  de  l'urèthre  qu'il  occupe,  vous  recueil- 
lerez, suivant  les  cas,  ou  une  sensation  de  choc  ou  une  sensation 
de  frottement. 

La  sensation  de  frottement  que  donnent  les  instruments 
souples  au  contact  des  calculs  mérite  d'être  définie.  Vous  la 
sentirez  aussi  en  maintes  circonstances  dans  la  vessie  et  nous 
aurons  bientôt  l'occasion  de  vous  la  signaler.  C'est  un  frotte- 
ment qui  rappelle  la  sensation  dite  bruit  de  cuir  neuf.  C'est 
donc  un  frottement  un  peu  rude,  un  peu  râpeux,  ce  n'est 
souvent  qu'un  simple  frôlement,  mais  il  est  assez  caracté* 
ristique  pour  que  vous  n'y  soyez  pas  trompés. 

Dans  les  cas  où  le  canal  est  rétréci  et  où  l'engagement  du 
gravier  se  fait  derrière  le  rétrécissement,  vous  ne  pourrez 
reconnaître  cette  fâcheuse  complication  que  par  l'intermé- 
diaire de  la  bougie.  Après  avoir  franchi  le  rétrécissement,  vous 
aurez,  en  allant  et  en  revenant,  cette  sensation  de  frottement 
qui  ne  pourra  pas  vous  laisser  de  doutes.  | 

Il  est  des  cas  où  les  explorateurs,  où  les  bougies  passent  j 
sans  donner  de  sensation.  La  bougie  de  cire  peut  alors  étrd 
utilisée.  Elle  ne  donne  pas  de  sensation,  mais  elle  rapporte 
une  empreinte.  Vous  trouvez  en  effet  sur  l'une  de  ses  faces 
une  sorte  de  rainure  plus  ou  moins  prononcée,  plus  ou  moins 
étendue,  tracée  au  contact  du  calcul.  Mais  si  cette  explora- 
tion vous  renseigne  sur  la  présence  du  corps  étranger,  elle  ne 
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p(xA  que  très  imparfaitement  vous  indiquer  son  si^e.  Aussi, 
devez-Tous  à  tout  autre  genre  de  recherche  préférer  celui  que 
vous  permet  la  boule  exploratrice  dont  vous  varierez  suivant 
les  circonstances,  le  volume  et  la  forme;  recourant,  par 
exemple,  i>our  assurer  les  sensations  du  retour,  aux  boules 
i:>Qt  le  talon  est  très  prononcé  et  même  un  peu  anguleux. 

L'exploration  de  la  partie  prostatique  de  Turèthre,  chez  un 
rjjet  malade  ou  chez  un  vieillard,  a  pour  but  de  se  rendre 
compte  des  obstacles  que  peuvent  apporter  au  passage  d'un 
instrument  le  gonflement  phlegmoneux  de  la  prostate,  les 
i>:ês  qui  en  sont  la  conséquence,  les  lacunes  qui  en  résultent 
lorsque  des  foyers  prostatiques  se  vident  dans  Turèthre,  d*ap- 
)ré€ier  les  modifications  en  longueur  et  en  laideur  qui,  presque 
tonnalement,  s'établissent  avec  Tàge,  les  déformations  hyper- 
rophiqnes  de  l'un  ou  de  plusieurs  des  lobes  de  la  prostate  et 
iur  relief  intra-uréthral. 

D  est  tout  d'abord  nécessaire  de  vous  faire  remarquer  que 
)ates  ces  modifications  morbides  et  séniles  ont  un  siège 
Lclusif.  C'est  sur  la  paroi  inférieure  que  vous  rencontrerez 
1  saillie  des  abcès  et  des  lobes  prostatiques  hypertrophiés, 
est  à  travers  cette  paroi  que  se  fait  l'ouverture  des  abcès, 
est  à  ses  dépens  que  se  creusent  les  lacunes  quelquefois 
^nsidérables  qui  succèdent  à  certains  d>ntre  eux  et  l'étude 
latomique  vous  a  démontré  que  la  paroi  supérieure  échappe 
tx  conséquences  de  la  sénilité,  que  l'élargissement  et  Talion- 
ment  des  lobes  prostatiques  et  de  la  portion  uréthrale  cor- 
^ pondante,  affectent  non  leur  face  pubienne,  mais  leur  face 
taie. 

Au  point  de  vue  de  l'exploration,  de  même  qu'à  celui  du 
??dge  des  instruments,  la  coustatation  de  ces  faits  a  une 
iiiie  importance.  Ici,  comme  dans  toutes  les  autres  r^ons 
iurèthre,  lexploration  devra  précéder  l'introduction  d«s 
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instruments  destinés  à  agir  dans  la  vessie.  Il  est  naturel  de  coi 
fier  le  soin  d'explorer  la  paroi  inférieure  à  un  instrument  qi 
la  suive  sans  la  modifier,  qui,  par  conséquent,  vous  la  mont 
telle  qu'elle  est  et  non  :  telle  que  vous  patirriez  la  faire  en  i 
déprimant.  L'explorateur  olivaire  à  tige  droite  et  soupl 
Fexplorateur  de  Turèthre,  en  un  mot,  est  donc  rinstrumei 
auquel  vous  devez  recourir. 

Quelques  questions  vous  auront  à  l'avance  éclairés  sur 
nature  probable  des  lésions  que  vous  avez  à  reconnaiti 
directement.  Les  prostatites  aiguës  sont  bien  souvent  obse 
vées  chez  les  blennorrhagiques  et  s'accompagnent  dans  toi 
ks  cas  d'un  cortège  d'accidents  de  dysurie  douloureuse  qi 
suffit  à  les  faire  soupçonner.  Les  troubles  de  la  miction  ck 
les  prostatiques  vous  sont  bien  connus,  nous  vous  les  avoi 
trop  de  fois  signalés  pour  y  revenir. 

Le  toucher  rectal  est,  d'ailleurs,  la  première  exploratio 
directe  à  faire,  toutes  les  fois  que  les  symptômes  rationnd 
indiquent  que  le  siège  de  la  lésion  doit  être  cherché  dans  1 
prostate.  Souvent  aussi  vous  aurez  à  le  pratiquer  concurreni 
mert  avec  l'introduction  de  l'explorateur  et  cette  combinai 
son  du  toucher  jntra  et  extra-uréthral,  donnera  au  diagnost 
une  très  grande  précision. 

Le  toucher  rectal  préalable  vous  fournit,  avant  tout  call 
térisme,  d'importants  renseignements.  Dans  les  prostai 
phl^moneuses  il  vous  renseigne  assez  complètement 
que  vous  puissiez  considérer  le  diagnostic  comme  établi  a] 
ravoir  pratiqué. 

C'est  grâce  à  lui  que  vous  pourrez  juger  de  la  tuméfacl 
de  son  siège  exact  et  de  ses  limites,  et  que  vous  saurez  s) 
a  de  la  fluctuation  ou  si  elle  se  prépare.  Dans  les  cas 
bcunes  un  peu  étendues,  vous  serez  presque  aussi  sûi 
renseignés.  Au  niveau  de  Ik  cavité,  là  muqueuse  rectale 
molle»  se  laisse  déprimer  sans  résister;  au  pourtour  elle  s'i 
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poie,  an  contraire,  sur  an  cercle  plus  ou  moins  irrégulier  assez 
iraochement  en  relief  et  parfaitraient  résistant.  Ce  n'est  pas 
de  la  fluctuation  que  vous  percevez  au  niveau  des  parties 
molles,  on  peut  dire  que  c'est  de  la  dépressibilité.  Vous  avez 
h  sensation  d'une  étoffe  peu  épaisse  et  souple,  mal  tendue  sur 
on  cadre  épais  et  dur. 

Ainsi  que  nous  vous  l'avons  déjà  dit  en  parlant  du  toucher 
rectal,  le  rdief  des  lobes  prostatiques  dans  le  rectum  ne  donne 
ancnnement  la  mesure  des  saillies  intra-uréthrales.  Un  dév^ 
bppement  intra-^rectal  très  prononcé  peut  être  constaté  chez 
on  sujet  dont  Furèthre  n'est  pas  déformé  et  réciproquement 
Ce  qui  est  plus  important  et  ce  que  nous  ne  faisons  que  vous 
rappeler,  puisqu'il  en  a  déjà  été  question,  c'est  la  consistance 
^  la  prostate.  Au  point  de  vue  de  l'étude  de  ses  dégénéres- 
cences, la  dureté  en  masse  ou  lobée,  les  noyaux  durs  noyés 
ians  un  tissu  de  consistance  encore  normale,  ont  une  grande 
mportance. 

xXoos  revenons  au  sujet  actuel  en  vous  exposant  les  ren- 
dements que  peut  vous  donner  Texplorateur  olivaire  à  tige 
iroite  et  souple  et  les  moyens  de  les  recueillir. 
Lorsque  vous  voulez  examiner  la  région  prostatique  de 
arèthre  avec  la  boule  olivaire,  vous  prenez  tout  d'abord 
rand  soin  de  noter  son  passage  dans  l'urèthre  membraneux, 
peine  la  traversée  de  cette  courte  portion  du  canal  s'est- 
Se  accomplie,  que  l'exploration  de  la  région  prostatique  com- 
lence.  Si  vous  suivez  attentivement  Tolive,  vous  vous  rendrez 
iriaitement  compte  de  la  longueur  du  trajet  qu'elle  parcourt. 
DUS  sentez,  en  effet,  aussi  bien  le  moment  où  vous  quittez  la 
>rtîon  membraneuse  que  celui  où  vous  entrez  dans  la  vessie. 
DOS  pourriez  même,  en  vous  servant  d'un  explorateur  perforé, 
li  laisserait  échapper  l'urine,  mesurer  l'étendue  en  longueur 
I  canal  prostatique.  Semblable  rigueur  n'est  pas  nécessaire, 
ais  il  iaut  toujours,  au  point  de  vue  de  l'introduction  des 
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instruments  métalliques,  et,  en  particulier,  des  instroments  à 
petite  courbure,  tenir  grand  compte  de  Tallong^Deût  de 
l'urèthre  prostatique. 

Vous  savez,  en  effet,  que  rallongement  ne  va  pas  sans 
TélargissemenL  L'urèthre  des  vieillards  augmente  à  la  fois 
d*étendue  dans  le  sens  transversal  et  dans  le  sens  longitadi- 
nal.  Tenez- vous  donc  pour  avertis  que  votre  instrument 
métallique  à  petite  courbure  pourrait  se  perdre  dans  ce  tra- 
jet, déprimer  cette  paroi  avec  son  bec,  s'il  quitte  la  paroi 
supérieure,  et  se  coiffer  de  manière  à  être  retenu,  comme  dao5 
le  cul-de-sac  du  bulbe.  Il  n'y  aurait  d'autre  différence  que  la 
région  et  que  la  nature  de  Tobstacle.  C'est,  en  effet,  contre  It 
lèvre  inférieure  du  col  qu'appuierait  votre  instrument.  Et  ceb 
pourra  d'autant  plus  aisément  se  faire  que  l'élévation  de  la 
lèvre  inférieure  épaissie  coïncide  le  plus  habituellement  ave. 
l'augmentation  des  diamètres  transversal  et  longitudinal  i 
la  paroi  inférieure  de  l'urèthre. 

La  boule  exploratrice  peut  donc  entrer  dans  la  vessie  sar 
obstacle,  sans  qu'il  soit  permis  d'en  conclure  avec  cerlitui 
qu'il  en  sera  de  même  pour  un  instrument  métallique.  Gepen 
dant,  on  peut,  à  cet  égard,  être  rassuré  si  la  longueur  du  in- 
jet  prostatique  n'est  pas  notablement  augmentée.  Lorsqu  u^ 
obstacle  arrête  Tolive,  il  n'en  est  plus  de  même.  Presque  tou- 
jours la  manœuvre  d'entrée  de  Tinstrument  coudé  sera  à 
ficile. 

Lorsque  l'olive  s'arrête,  vous  avez  non  seulement  à  cods: 
ter  cet  arrêt,  mais  à  essayer  d'apprécier  sa  résistance,  l 
importe  peu  d'avoir  à  cet  égard  les  renseignements  pré^: 
que  donnerait  une  mensuration  véritable.  Aussi  ne  pouvonr 
nous  vous  conseiller  de  faire  avec  un  instrument  métaUiqi: 
à  petite  et  très  courte  coudure  des  manœuvres  intra-pror 
latiques,  assurément  logiques,  mais  inutiles]  et  pénible:^ 
Vous  contentant  des  renseignements  très  fidèles  que  vou^ 
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traoanet  sans  froissements  ToIiYe  exploratrice,  vous  cher- 
chez, torsqa'eDe  est  arrêtée,  à  la  doncement  pousser  en 
sTant.  Si  vous  avez  choisi  une  oli?e  à  col  souple  et  si 
r  jbstade  est  peu  prononcé,  vous  entrerez  en  le  contournant 
iM  en  passant  par-4essus.  L'olive,  sous  la  pression  de  la 
t^e,  s'infléchira  sur  son  col  et  le  passage  s'effectuera,  en 
TOUS  fournissant  la  sensation  très  nette  du  chemin  suivi 
par  l'instrument.  Vous  saurez  donc  si  l'entrée  s'est  faite  en 
contournant  l'obstacle  de  droite  à  gauche  ou  de  gauche 
â  droite,  ou  d'une  manière  directe  ea  le  franchissant.  Un 
cbstacle  plus  important  l'arrêtera  complètement  malgré  vos 
sijllicitaiions.  Cda  est  assez  rare  et  vous  indique  que  Turèthre 
est  fortement  coudé  par  le  relief  de  la  saillie  prostatique; 
udos  ces  conditions  il  faudra  nécessairement  passer  par- 
dessus Tobstade  pour  entrer  méthodiquement  dans  la  vessie. 
Ces  renseignements  ne  prétendent  pas  à  la  précision  absolue, 
mais  ils  sont  suffisants;  vous  êtes  avertis  et  vous  pouvez, 
en  toute  connaissance  de  cause,  employer  la  manœuvre, 
on  rinstruraent,  qui  vous  permettra  d'éviter  l'obstacle  en 
passant  parnlessus,  ou  de  le  contourner  en  passant  sur  ses 
:!'lés. 

La  façon  mesurée  et  discrète  dont  vous  avez  conduit  Fex- 
:loration  n*est  pas  seulement  un  bénéfice  évident  pour  le 
malade.  Elle  ajoute  à  la  somme  de  renseignements  que  vous 
^eTez  recueillir.  Chez  beaucoup  de  vieillards,  en  effet,  la  région 
prostatique  de  Turèthre,  en  même  temps  qu'elle  se  déforme, 
«ieviat  beaucoup  plus  vasculaire  et  beaucoup  plus  friable 
•^e  dans  l'état  normal.  D'un  examen  pénible,  de  contacts 
durs,  vous  ne  pourriez  rien  conclure  au  point  de  vue  de  cette 
importante  modification.  Mais  lorsqu'après  l'introduction  de 
Texplorateur  olivaire  sagement  et  doucement  conduit,  vous 
voyez  saigner  l'urèthre,  vous  pouvez  être  assuré  que  la 
mnqurase  du  fond  du  canal  est  friable  et  vasculaire. 
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Je  vous  parlais,  il  y  a  un  instant,  des  renseignements  que 
vous  fournit  le  toucher  rectal  dans  les  cas  de  lacunes  de  cavi- 
tés dues  aux  suppurations  aiguës  ou  chroniques  de  la  prostate. 
L'ouverture  de  ces  foyers  est  non  seulement  située  sur  la 
paroi  inférieure,  mais  elle  s'y  ouvre  largement.  Aussi,  est-il 
inévitable  que  Tolive,  qui  marche  le  long  de  cette  paroi,  ne 
s'y  engage  et  ne  s'y  arrête.  Elle  ne  pourrait  à  elle  seule  vous 
renseigner  suffisamment,  mais  si  vous  pratiquez  le  toucher 
rectal,  vous  sentirez  très  aisément  la  boule  exploratrice  qui  se 
meut  dans  une  cavité  sans  issue  du  côté  de  la  vessie.  L'éten- 
due de  la  cavité  peut  être  facilement  appréciée  par  les  mouve- 
ments que  vous  imprimez  à  l'olive,  le  doigt  rectal  les  con- 
state. Il  en  sera  de  même  dans  les  cas  où  la  boule  de  votre 
explorateur  aura  pu  se  perdre  dans  une  lacune  valvulaire  de 
la  paroi  inférieure  de  la  région  prostatique.  Aussi  ne  pouvons- 
nous,  même  pour  ces  cas,  admettre  l'utilité  de  l'examen  à 
l'aide  d'instruments  coudés.  Ils  ne  pourraient  être  introduits 
dans  les  cavités  pathologiques  qu'à  Taide  de  manœuvres 
intra-prostatiques  et  ne  donneraient  pas  de  renseignements 
aussi  exacts,  puisqu'aprës  tout  ils  ne  pourraient  se  mouvoir, 
dans  ces  cavités  irrégulières,  avec  la  même  facilité  qu'une  olive. 

Nous  aurons  plus  d'une  fois  l'occasion,  à  propos  des 
manoeuvres  du  cathétérisme  évacuateur,  de  faire  notre  profit 
des  renseignements  que  nous  donne  l'exploration  intra- 
prostatique  chez  les  sujets  en  dehors  de  Tétat  normal.  Nous 
devons,  dès  maintenant,  en  faire  l'application  aux  manœuvres 
du  cathétérisme  explorateur  pendant  le  troisième  temps.  Il 
est  pour  cela  nécessaire  de  revenir  un  peu  en  arrière. 

Vous  devez  vous  souvenir  que  nous  disions,  à  propos  de 
l'introduction  de  Tinstrament  métallique  à  petite  courbure, 
que,  dans  l'urèthre  sain,  il  n'y  avait  pas  à  proprement  parler 
de  troisième  temps  dans  le  cathétérisme.  Le  deuxième,  c'est- 
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à-dire  celui  pendant  leqnel  rinstrument  traverse  la  portion 
fflembianense,  et  le  troisième,  c'est-à-dire  celui  pendant 
iâqad  il  est  conduit  à  travers  la  portion  prostatique,  se  con- 
fondent. 

Mais  nous  avons  eu  soin  de  vous  prévenir  que  le  deuxième 
temps  devait  être  conduit  de  telle  sorte  qu'il  préparât  le  troi- 
sième. C'est,  en  effet,  ce  deuxième  temps  qui  conduit  rinstru- 
ment à  la  région  prostatique.  11  doit  l'y  présenter  de  telle  sorte 
que  le  bec,  bien  dirigé,  bien  au  contact  de  la  paroi  supérieure; 
el  sur  la  ligne  médiane,  n'ait  plus  qu'à  suivre  ce  chemin. 

Le  troisième  temps  est  alors  exécuté  de  manière  que  le  bec 
de  rinstrument  ne  quitte  pas  la  paroi  supérieure.  C'est  elle 
qui  peut,  c'est  elle  qui  doit  lui  servir  de  guide.  Lorsqu'il  la  suit 
exactement,  la  pénétration  dans  la  vessie  s'opère  sans  obstacle, 
alors  même  que  l'exploration  a  révélé  des  conditions  qui 
5*éloignent  de  l'état  normal. 

Pour  que  rinstrument  chemine  ainsi  directement  dans  la 
voie  qui  conduit  à  la  vessie,  le  mouvement  d'abaissement^ 
déjà  commencé  au  moment  où  l'on  passe  sous  le  pubis,  doit 
être  continué  et  complété  ;  c'est  une  condition  indispensable; 
mais  il  ne  doit  être  ni  précipité,  ni  exagéré.  Lorsque  l'entrée 
dans  la  vessie  est  rendue  difficile  par  une  déformation  de  la 
prostate,  on  croit  volontiers  que  c'est  le  mouvement  d'abais- 
sement qui  permettra  de  passer.  11  parait  logique  d'admettre 
qa*il  appliquera  le  bec  de  rinstrument  contre  la  paroi  supé- 
neure  et  qu'il  l'éloignera  des  obstacles  semés  sur  la  paroi 
inférieure.  11  n'en  est  rien.  De  même  qu'au-devant  du  pubis, 
lorsqu'il  s'agit  de  pénétrer  dans  l'orifice  sous-pubien,  l'abais- 
sement prématuré  vous  conduit  dans  le  cul-de-sac  du 
bolbe,  de  même  lorsqu'il  s'agit  de  franchir  l'orifice  vésical, 
rabaissement  mal  calculé,  peut  vous  faire  accrocher  la  paroi 
inférieure,  c'est-à-dire  le  cul-de-sac  prostatique. 

L'abaissement  n'est  qu'un  moyen  de  suivre  l'instrument 
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dans  sa  course,  ce  n'est  en  aucune  façon  la  manœuvre  qui 
permet  de  le  diriger  à  travers  les  obstacles.  11  faut  d'autant 
moins  lui  attribuer  ce  rôle,  que  l'abaissement,  que  j'appellerai 
autoritaire^  par  opposition  à  la  manœuvre  normale  qui  mérite 
le  nom  d'abaissement  subordonné^  est  nécessairement  une 
manœuvre  de  force. 

Laissez  descendre  le  manche  et  remonter  le  bec  avec  une 
lenteur  extrême;  maintenez  l'instrument  sur  la  ligne  médiane 
sans  lui  imprimer,  pour  ainsi  dire,  de  propuldon  en  avant, 
suivez-le  tant  qu'il  demande  à  avancer  et  presque  toujours 
vous  arriverez  à  le  dégager  heureusement  à  travers  l'orifice 
vésical. 

Plus  que  jamais,  vo¥  s  devez  vous  en  référer  aux  principes 
et  vous  dire  que  vous  avez  pour  devoir  de  bien  étudier  les 
sensations  que  l'extrémité  de  votre  instrument  va  vous  trans- 
mettre. Pour  obéir  à  ce  principe,  vous  n*avez  pas  à  vous 
embarrasser  dans  des  minuties  de  sensations,  vous  ne  vous 
préoccupez  que  de  sentir  si  l'extrémité  de  votre  instrument 
est  libre,  ou  si  elle  est  arrêtée.  Si  elle  est  libre,  vous  conti- 
nuez votre  chemin;  si  elle  est  arrêtée  ou  gênée  dans  sa  marche 
en  avant,  vous  vous  en  référez  à  certaines  règles. 

Je  vous  ai  déjà  dit  que  ce  n'était  pas  en  exagérant  l'abais- 
sèment  que  vous  pourriez  avancer  avec  sécurité,  ce  n'est  pas 
non  plus  en  faisant  une  manœuvre  de  propulsion  directe. 
Loin  de  pousser  directement,  vous  imprimez  à  votre  instru- 
ment de  petits  mouvements  de  latéralité  ;  vous  faites  en  quel- 
que sorte  des  mouvements  de  reptation  très  mesurés,  très 
doux.  Vous  sentez  que  sous  leur  influence  l'instrument  se 
dégage  et  avance.  Vous  les  continuez  en  y  ajoutant  l'abaisse- 
ment voulu,  puisque  l'instrument  demande  à  avancer,  et  le 
dégagement  se  complète  par  l'entrée  dans  la  vessie.  La  fin  du 
dégagement  est  souvent  marquée  par  la  sensation  d'une  sorte 
de  ressaut  dû  au  relief  d'un  lobe  de  la  prostate. 
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Si  Totre  iostmment  ne  se  dégage  pas  sous  Finfluence  de  ces 
mmremeDts,  il  faut  immédiatement  prendre  votre  parti,  il 
^ot  recaler.  Vous  avez  manqué  votre  manœuvre,  il  faut  la 
recoomiencer.  Vous  revenez  alors  dans  la  portion  membra- 
ceose  et,  pour  cela,  vous  relevez  autant  qu'il  est  nécessaire 
ie  manche  de  votre  instrument,  puis  vous  reprenez  votre 
roflte  en  avant  dans  les  conditions  déjà  précisées,  mais  s'il 
est  possible,  avec  une  lenteur  encore  plus  calculée. 

Ne  croyez  pas  que  vous  vous  éternisiez  ainsi  dans  Turëthre. 
Toe  manoeuvre  régulière  dont  le  but  et  l'action  sont  bien 
'^terminés,  est  toujours  bien  plus  rapidement  exécutée, 
lOone  série d*efforts  plus  ou  moins  désordonnés.  Ce  n'est 
l^  dans  l'urèthre  que  réussissent  les  coups  de  force. 

Si  cependant  vous  n'obteniez  pas  le  dégagement  de  votre 
inslmment,  si  vous  vous  retrouviez  arrêté  par  le  même  obstacle 
iprès  avoir  recommencé  la  manœuvre,  il  faudrait  recourir  à 
Qoe  manœuvre  auxiliaire.  L'introduction  du  doigt  dans  le 
redom  peut  vous  être  d'un  grand  secours.  Vous  ramenez 
encore  une  fois  le  bec  de  votre  instrument  dans  la  portion 
iDembraneuse,  vous  la  reconnaissez  bien  avec  le  doigt  rectal 
nii  se  met  en  contact  avec  elle  aussi  complètement  que  pos- 
Me.  C'est  alors  seulement  que  vous  recommencez  le  mou- 
ement  d'abaissement.  Tandis  qu'il  s'effectue,  le  doigt  rectal 
naiotient  le  bec  contre  la  paroi  supérieure,  il  le  suit  dans  son 
solution  en  avant,  il  ne  l'abandonne  que  lorsqu'il  sent  qu'il 
t  dégage  et  entre  dans  la  vessie. 

La  position  que  le  chirurgien  occupe  à  droite  l'oblige  à  un 
haogement  de  main  lorsqu'il  doit  introduire  le  doigt  dans  le 
ectum.  Il  ne  peut,  en  effet,  se  servir  que  de  l'index  de  la  main 
b^oite.  Pendant  cette  manœuvre  l'instrument  est  tenu  et  guidé 
w  la  main  gauche. 

H  est  des  cas  où  vous  pourrez  néanmoins  échouer.  Malgré 
es  manœuvres  les  plus  régulières,  Tinstrument  reste  dans  la 


794  SIGNES  PHYSIQUES. 

prostate.  En  présence  d'une  semblable  éventualité,  deuxparti^ 
peuvent  être  pris.  Vous  changez  d*instrament  ou  vous  renoa 
cez  pourle  moment  à  pénétrer  dans  la  vessie.  Pour  vous  déci 
der  à  adopter  Tune  ou  l'autre  conduite,  vous  tenez  avant  tou 
compte  de  la  fatigue  que  .vous  avez  pu  imposer  aux  organes 
Un  cathétérisme  explorateur  et  voire  même  une  séance  d 
lithotritie  annoncée  peuvent  le  plus  souvent  être  remis  san 
inconvénient.  La  répétition  et  la  prolongation  des  manœuvres 
surtout  quand  le  malade  a  souffert,  que  l'urèthre  a  saigni 
n'est  pas  sans  dangers.  Tout  amour-propre  doit  donc  être  iBi 
de  côté  ;  vous  rendez  compte  au  malade  de  la  situation  et  vou 
lui  faites  comprendre  que  son  intérêt,  bien  entendu,  vou 
oblige  à  attendre. 

Ne  pouvoir  pénétrer  dans  la  vessie,  parce  que  dans  le 
premières  tentatives,  l'instrument  explorateur  ou  le  lithotri 
teur  ont  été  retenus  dans  la  prostate,  ne  suiBt  pas,  en  effel 
pour  faire  renoncer  aux  bénéfices  du  broiement.  Bien  soa 
vent,  le  malade  et  vous-même,  serez  récompensés  de  n* avoi 
pas  de  prime  abord  désespéré  de  Tintroduction  des  instru 
ments  à  petite  courbure.  Mais  la  période  d'attente  sera  consa 
crée  à  une  nouvelle  préparation  du  canal,  pendant  laquelli 
vous  ferez,  de  préférence,  usage  des  instruments  métallique 
courbes  aussi  volumineux  que  vous  le  permettra  la  distensibi' 
lité  d  u  canal,  que  vous  vous  garderez  bien  toutefois  de  violenter 

Si  vous  vous  décidez  à  changer  d'instrument,  vous  trouve* 
rez  en  général  avantage  à  choisir  un  bec  plus  large  ou  plu^ 
long.  C'est  ainsi  que  l'explorateur  à  bec  large  et  plat,  sem- 
blable  à  celui  du  lithotriteur  n^  1 ,  m'a  souvent  réussi,  alors 
que  je  n'avais  pu  passer  avec  la  sonde  de  Thompson  oa 
l'explorateur  de  Mercier.  Le  lithotriteur  n"  2  à  mors  plab 
passe  souvent  là  où  le  lithotriteur  de  même  modèle  n""  I  a  été 
aiTêté,  le  lithotriteur  à  mors  fenêtres  n""  2,  dont  la  longueur 
du  bec  est  plus  grande,  peut  quelquefois  être  introduit  alors 
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que  le  lilbolriteor  à  mors  plus  laides  et  plus  courts  avait 
échoué. 

L'arrêt  de  Finstniment  dans  la  prostate  mérite  d'être  étu- 
5é  à  on  autre  point  de  vue.  Dans  certains  cas,  Turëthre  pro- 
statique a  subi  un  aUongement  et  un  élargissement  tels  qu'une 
T'^lable  cavité  précède  la  vessie.  L'instrument  y  manœuvre, 
il  peut  être  quelque  peu  tourné  à  droite  et  à  gauche,  être 
cQvert  jusqu'à  un  certain  point.  Vous  pourrez  supposer  que 
î:qs  avez  exploré  la  vessie  alors  que  vous  êtes  resté-  dans  la 
prostate.  Vous  aurez  bien  le  sentimrat  que  vous  avez  eu  affaire 
aune  vessie  difficile,  étroite,  mais  enfin  vous  aurez  pénétré  à 
une  profondeur  telle  et  vous  aurez  pu  exécuter  une  assez 
^ode  somme  de  mouvements  pour  être  tout  à  fait  trompé 
et  prendre  le  change. 

Tai  pu  vous  montrer,  il  y  a  peu  de  temps,  un  sujet  dont 
reiploration  a  été  très  démonstrative.  Cet  homme  avait  tous 
les  signes  rationnels  de  la  pierre,  cependant  il  avait  été  sondé 
par  un  chirurgien  habile  de  nos  hôpitaux  et  Ton  n'avait  rien 
^Qvé.Ge  ne  pouvait  être  qu'un  cas  difficile,  et  je  commençai 
)ar  me  bien  assurer  de  l'état  de  Furèthre.  L'exploration  m'ap- 
n't  bientôt  que  la  portion  prostatique  avait  une  longueur  inu- 
îtée.  Je  pris  dés  lors  mes  précautions  pour  la  franchir,  et,  à 
teine  arrivé  dans  la  vessie,  je  sentis  non  pas  seulement  une 
lierre,  mais  plusieurs.  Il  me  parait  impossible  d'admettre 
jue  Ton  ait  pu,  dans  ce  cas,  pénétrer  dans  la  vessie  sans  ren- 
outrer  les  corps  étrangers  qui  se  présentaient  d'eux-mêmes 
l'instrument.  La  ^léformation  de  la  région  profonde  de 
urèthre  me  permet,  au  contraire,  de  penser  que  l'instru- 
leot  explorateur  était  resté  dans  la  prostate, 
n  m'est  encore  permis  de  vous  donner  cette  explication 
oor  un  malade  auquel  je  pratiquai  la  taille  et  retirai  douze 
ierres  de  volume  moyen.  11  avait,  cependant,  été  sondé  par 
eux  spécialistes  fort  expérimentés  qui  n'avaient  rien  trouvé. 
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Le  malade  avait,  en  effet,  une  cavité  prostatique  immense 
dans  laquelle  je  me  perdis  comme  mes  confrères,  si  bien  que 
ce  ne  fut  pas  avec  le  lithotriteur  que  je  diagnostiquai  la  pierre, 
mais  bien  avec  une  sonde  molle  profondément  introduite,  et 
avec  les  instruments  métalliques  à  grande  courbure. 

Il  ne  peut  être  douteux  que  Terreur  antérieurement  com- 
mise avait  été  due  à  ce  que  Tinstrument  à  petite  courbure 
n'avait  pu  pénétrer  dans  la  vessie  et  s'était  perdu  dans  la  cavité 
prostatique.  Mais  si  vous  m'objectiez  que  quelque  vraisem* 
blable  que  soit  mon  explication,  ce  n'est,  après  tout,  qu'une 
supposition,  je  vous  répondrais  que  j'ai  commis  la  mèmi 
'erreur.  L'autopsie  me  l'a  parfaitement  démontré  dans  un  cas 
où  j'étais  cependant  resté  bien  convaincu  que  mon  explorâtes 
avait  pénétré  dans  la  vessie. 

Gomment  donc  être  certain,  dans  ces  cas  exceptionnels  el 
difficiles,  que  l'on  ne  s'arrête  point  dans  la  prostate  et  que 
l'on  est  dans  la  vessie  ?  Cette  assurance  ne  peut  être  acquise 
que  si  l'on  a  à  la  fois  bien  tenu  compte  des  sensations  fou^ 
nies  par  l'instrument  pendant  son  passage  à  travers  l'urèthre 

■ 

et  de  celles  qu'il  doit  vous  transmettre  lorsqu'il  est  dans  la 
vessie.  Si  vous  avez  eu  le  soin,  pendant  que  vous  dirigiez  votrt 
instrument,  de  bien  reconnaître  vos  points  de  repère,  vous 
vous  serez  exactement  rendu  compte  du  moment  où  vous 
arrivez  dans  la  prostate.  Lorsque  vous  avez  bien  reconnu  le 
défilé  prostatique,  vous  ne  pouvez  dire  que  vous  en  êtes  sorti 
que  lorsque  les  sensations  de  cheminement  pénible  ont  com- 
plètement cessé,  lorsque  l'extrémité  de  votre  instrument  se 
meut,  non  plus  avec  cette  liberté  relative  qu'il  avait  dans  la 
prostate  élargie,  mais  avec  cette  liberté  réelle^  qui  permet  de^ 
manœuvres  méthodiques  et  régulières. 

Je  dois,  cependant,  vous  mettre  en  garde  contre  une  sen- 
sation fausse  qui  pourrait  vous  faire  croire  que  vous  n'êtes 
pas  sorti  de  la  prostate  et  vous  conduire  à  des  manœuvres 
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dangereoses.  R  est  un  certain  nombre  de  sujets,  même  parmi 
ceux  qui  n'ont  ni  l'urèthre  profond,  ni  la  vessie  à  l'état  nor- 
mal, chez  lesquels  vous  firanchirez  la  prostate  sans  l'avoir 
recranne,  par  conséquent  sans  vous  en  être  douté.  Si  la  ves- 
âe  a  peu  de  capacité,  votre  instrument  sera  bientôt  appliqué 
contre  sa  paroi  postérieure  et  ne  pourra  plus  avancer.  Si  vous 
ne  vous  rendez  pas  compte  de  la  situation  et  que. vous  vous 
dissiez  aller  à  la  force,  croyant  vous  d^ager  du  défilé  prosta- 
tique, TOUS  presserez,  vous  appuierez  contre  la  paroi  posté- 
rieure. 11  m'a  été  donné  de  voir  les  résultats  d'une  autopsie 
qui  donne  la  mesure  du  danger  possible.  Le  chirurgien  qui, 
cependant,  était  expérimenté,  appelé  pour  sonder  un  malade 
Igé  qui  avait  à  la  fois  de  l'anurie  et  de  l'ascite,  avait  cru  à  une 
rétention  d'urine.  Une  sonde  métallique  avait  été  introduite 
et  avait,  en  effet,  donné  issue  à  une  grande  quantité  de 
liquide.  Mais  elle  avait  pénétré  dans  le  péritoine  à  travers  la 
paroi  postérieure  de  la  vessie  et  avait  fait  écouler  le  liquide 
de  l'ascite. 

J'ai  attiré  votre  attention  sur  l'un  des  malades  de  la  salle 
Saînt-Yincent  auquel  j*ai  fait  jdusieurs  séances  de  lithotritie 
et  de  nombreux  lavages  de  la  vessie.  Le  lithotriteur,  de  même 
que  l'explorateur,  arrivaient  pour  ainsi  dire  d'emblée  contre 
la  paroi  postérieure  de  la  vessie,  qui  était  petite  et  revenue 
sur  elle-même.  11  s'agissait  d'un  vieillard  atteint,  à  un  haut 
degré,  de  cystite  calculeuse. 

Pour  éviter  cette  erreur  qui  consiste  à  se  croire  encore 
dans  la  prostate  alors  que  l'on  en  est  sorti  ;  de  même  que 
pour  éviter  celle  qui,  inversement,  vous  laisse  supposer  que 
TOUS  êtes  dans  la  vessie,  alors  que  l'instrument  est  encore 
dans  le  fond  de  l'urèthre,  il  faut  savoir  substituer  à  propos  les 
loanœuvres  intra-vésicales  aux  manœuvres  du  cathétérisme. 

Au  lieu  de  continuer  à  lutter  contre  un  obstacle,  il  faut 
se  renseigner. 
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Lorsque  Finstrument  est  dans  la  messie,  alors  mèmequ  eïe 
est  rétractée  et  arrivée  à  une  diminution  exceptionnelle  de 
capacité,  vous  pouvez  toujours  non  seulement  faire  des  mou- 
vements, mais  les  exécuter  méthodiquement.  Ce  que  vous 
pouvez  faire  dans  la  vessie  la  plus  petite,  vous  ne  pourrez 
l'exécuter  dans  la  prostate  la  plus  large.  Il  vous  est,  en  effet, 
possible  d'incliner  le  bec  de  votre  instrument  à  droite  et  à 
gauche,  de  Tattirer  en  avant,  de  le  repousser  en  arrière  ;  laté- 
ralement vous  pourrez  presque  complètement  coucher  le  bec 
de  votre  instrument,  quelquefois  le  tourner  entièreœenL 
Vous  n'aurez  pas  toujours  la  même  liberté  d'action  de  droite 
à  gauche  que  de  gauche  à  droite,  ce  que  vous  pouvez  exécu- 
ter datas  un  sens  ne  le  sera  pas  aussi  complètement  àaiDS 
l'autre,  mais  vous  aurez  néanmoins  pu,  au  moins  d'un  côté, 
faire  une  manœuvre  qu'aucune  cavité  prostatique  ne  comporte. 
D'avant  en  arrière  vous  pouvez  parcourir  un  champ  plus  ou 
moins  étendu  mais  qui,  dans  les  cas  même  les  plus  défavorables, 
mesure  plusieurs  centimètres  ;  vous  aurez  pu,  même  dans  une 
mauvaise  vessie,  exécuter  facilement  ce  mouvement  en  main- 
tenant le  bec  en  position  verticale,  vous  pourrez  aussi  Texécu- 
ter  aisément  en  inclinant  le  bec  vers  la  position  horizontale 
ou  en  le  maintenant  dans  une  position  complètement  couchée. 

Il  est  donc  toujours  possible  de  savoir  si  Ton  a  pénétré 
dans  la  vessie  ;  Ton  peut  aussi  bien  éviter  l'erreur,  qui  con- 
siste à  pressa  mal  à  propos  contre  la  paroi  postérieure  de  la 
vessie  sous  le  prétexte  de  pénétrer  dans  sa  cavité,  que  celle 
qui  vous  laisse  supposer  que  Ton  a  manœuvré  dans  le  réser- 
voir urinaire,  alors  que  Ton  a  péniblement  et  irréffulièretnenl 
fait  mouvoir  l'extrémité  de  la  sonde  exploratrice  dans  la 
prostate. 

Exploration  de  la  vessib  chez  un  sujet  malade.-' 
L'exploration  intra-vésicale  a  pour  but  de  vous  rensei^^ 
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d'une  façon  directe  sur  l'état  du  réservoir  uriuaire  aussi  bien 
sur  le  contenant  que  sur  le  contenu.  Vous  devez  savoir  quelle 
est  la  quantité  et  la  qualité  de  l'urine,  être  renseigné  sur  la 
présence  d'un  corps  étranger,  avoir  précisé  la  forme  anormale 
du  réservoir,  l'état  anatomique  de  ses  parois,  avoir  apprécié 
sa  sensibilité  et  sa  contractilité. 

Déjà  en  vous  faisant  l'histoire  de  la  rétention  d'urine  nous 
avons  dû  fixer  votre  attention  sur  le  contenu  liquide  de  la 
vessie,  c'est-à-dire  sur  T urine  retenue,  ce  que  nous  avons 
encore  à  vous  dire  à  ce  sujet  trouvera  sa  place  lorsque  nous 
nous  occuperons  du  cathétérisme  évacuateur. 

Â  propos  de  l'exploration  de  la  vessie  saine,  nous  vous 
avons  parlé  de  sa  capacité  physiologique,  de  même  que  nous 
vous  avions  entretenu  de  sa  capacité  pathologique  à  propos 
de  la  rétention  d'urine.  Rien  n'est  plus  variable  et  ce  n'est 
pas  sur  ces  renseignements  que  se  guide  le  chirurgien  lors- 
qu'il doit  injecter  la  vessie.  Vous  savez  qu'il  doit,  avant  tout, 
s'en  référer  à  la  tolérance  individuelle  de  chaque  vessie  en 
particulier,  c'est-à-dire  à  l'envie  d'uriner. 

L'étude  que  nous  entreprenons  aura  donc  principalement 
pour  objet  l'examen  de  la  vessie  elle-même.  Il  est  cependant 
un  point  que  nous  ne  saurions  négliger,  car  c'est  en  somme 
le  point  capital  de  l'exploration  intra-vésicale,  je  veux  parler 
de  la  recherche  directe  des  corps  étrangers.  Cette  recherche 
est,  d'ailleurs,  en  beaucoup  de  points,  subordonnée  dans  ses 
manœuvres  à  Tétat  anatomique  et  physiologique  de  la  vessie, 
c'est-à-dire  aux  modifications  subies  par  la  «avité,  par 
les  parois,  aussi  bien  dans  leur  forme  et  leur  structure 
que  dans  leur  sensibilité  et  leur  contractilité.  La  présence 
d'une  pierre  dans  la  vessie  ne  modifie  pas  seulement  sa  vita- 
lité, son  mode  de  fonctionnement,  elle  réagit  souvent  sur  sa 
forme. 
Ainsi,  il  y  a  une  véritable  connexité   dans  Xétude  du 
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Lorsque  rinstrument  est  dans  la  messie,  alors  même  qu  elle 
est  rétractée  et  arrivée  à  une  diminution  exceptionnelle  de 
capacité,  vous  pouvez  toujours  non  seulement  faire  des  mou- 
vements, mais  les  exécuter  méthodiquement.  Ce  que  \ous 
pouvez  faire  dans  la  vessie  la  plus  petite,  vous  ne  pourrez 
l'exécuter  dans  la  prostate  la  plus  large.  Il  vous  est,  en  effet, 
possible  d'incliner  le  bec  de  votre  instrument  à  droite  et  à 
gauche,  de  l'attirer  en  avant,  de  le  repousser  en  arrière  ;  laté- 
ralement vous  pourrez  presque  complètement  coucher  le  bec 
de  votre  instrument,  quelquefois  le  tourner  entièremenl 
Vous  n'aurez  pas  toujours  la  même  liberté  d'action  de  droite 
à  gauche  que  de  gauche  à  droite,  ce  que  vous  pouvez  exécu- 
ter dabs  un  sens  ne  le  sera  pas  aussi  complètement  daos 
l'autre,  mais  vous  aurez  néanmoins  pu,  au  .moins  d'un  côt^ 
faire  une  manœuvre  qu'aucune  cavité  prostatique  ne  comporte. 
D'avant  en  arrière  vous  pouvez  parcourir  un  champ  plus  ou 
moins  étendu  mais  qui,  dans  les  casmèmeles  plus  défavorables, 
mesure  plusieurs  centimètres  ;  vous  aurez  pu,  même  dans  uue 
mauvaise  vessie,  exécuter  facilement  ce  mouvement  en  main- 
tenant le  bec  en  position  verticale,  vous  pourrez  aussi  Texécu- 
ter  aisément  en  inclinant  le  bec  vers  la  position  horizontale 
ou  en  le  maintenant  dans  une  position  complètement  couchée. 

Il  est  donc  toujours  possible  de  savoir  si  l'on  a  pénétré 
dans  la  vessie  ;  l'on  peut  aussi  bien  éviter  l'erreur,  qui  con- 
siste à  pressa  mal  à  propos  contre  la  paroi  postérieure  de  la 
vessie  sous  le  prétexte  de  pénétrer  dans  sa  cavité,  que  celle 
qui  vous  laisse  supposer  que  l'on  a  manœuvré  dans  le  réser- 
voir urinaire,  alors  que  Ton  a  péniblement  et  irrégulièrement 
fait  mouvoir  l'extrémité  de  la  sonde  exploratrice  dans  la 
prostate. 

Exploration  db  la  vessib  chez  un  sujet  halide*- 
L'exploration  intra-vésicale  a  pour  but  de  vous  renseigoar 
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rune  façon  directe  sur  Télat  du  réservoir  urinaire  aussi  bien 
>ur  le  contenant  que  sur  le  contenu.  Vous  devez  savoir  quelle 
»t  la  quantité  et  la  qualité  de  l'urine,  être  renseigné  sur  la 
)résence  d'un  corps  étranger,  avoir  précisé  la  forme  anormale 
lu  réservoir,  l'état  anatomique  de  ses  parois,  avoir  apprécié 
>a  sensibilité  et  sa  contractilité. 

Déjà  en  vous  faisant  l'histoire  de  la  rétention  d'urine  nous 
ivons  dû  fixer  votre  attention  sur  le  contenu  liquide  de  la 
œssie,  c'est-à-dire  sur  l'urine  retenue,  ce  que  nous  avons 
encore  à  vous  dire  à  ce  sujet  trouvera  sa  place  lorsque  nous 
nous  occuperons  du  cathétérisme  évacuateur. 

Â  propos  de  l'exploration  de  la  vessie  saine,  nous  vous 
avons  parlé  de  sa  capacité  physiologique,  de  même  que  nous 
vous  avions  entretenu  de  sa  capacité  pathologique  à  propos 
de  la  rétention  d'urine.  Rien  n'est  plus  variable  et  ce  n'est 
pas  sur  ces  renseignements  que  se  guide  le  chirurgien  lors- 
qu'il doit  injecter  la  vessie.  Vous  savez  qu'il  doit,  avant  tout, 
s'en  référer  à  la  tolérance  individuelle  de  chaque  vessie  en 
particulier,  c'est-à-dire  à  l'envie  d'uriner. 

L'étude  que  nous  entreprenons  aura  donc  principalement 
pour  objet  l'examen  de  la  vessie  elle-même.  Il  est  cependant 
un  point  que  nous  ne  saurions  négliger,  car  c'est  en  somme 
le  point  capital  de  l'exploration  intra-vésicale,  je  veux  parler 
de  la  recherche  directe  des  corps  étrangers.  Cette  recherche 
est,  d'ailleurs,  en  beaucoup  de  points,  subordonnée  dans  ses 
manœuvres  à  Tétat  anatomique  et  physiologique  de  la  vessie, 
c'est-à-dire  aux  modifications  subies  par  la  «avité,  par 
les  parois,  aussi  bien  dans  leur  forme  et  leur  structure 
que  dans  leur  sensibilité  et  leur  contractilité.  La  présence 
d'une  pierre  dans  la  vessie  ne  modifie  pas  seulement  sa  vita- 
lité, son  mode  de  fonctionnement,  elle  réagit  souvent  sur  sa 
forme. 
Ainsi,  il  y  a  une  véritable  connexité   dans  Vétude  du 
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Lorsque  l'ioslraœeDt  est  dans  la  vessie,  alors  même  qu'elle 
est  réUttctée  et  arrivée  à  uoe  diminution  exceptionnelle  d*: 
capacité,  vous  pouvez  toujours  non  seulement  faire  des  mou 
vements,  mais  les  exécuter  méthodiquement.  Ce  que  vous 
pouvez  faire  dans  la  vessie  la  plus  petite,  vous  ne  pourre] 
l'exécuter  dans  la  prostate  la  plus  lai^e.  11  vous  est»  en  efTei, 
possible  d'incliner  le  bec  de  votre  instrument  à  droite  et  à 
gauche,  de  l'attirer  en  avant,  de  le  r^ousser  en  arrière  ;  lali- 
paiement  vous  pourrez  presque  complètement  coucher  le  be: 
de  votre  instrument,  quelquefois  le  tourner  entièremeol 
Vous  n'aurez  pas  toujours  la  même  liberté  d'action  de  droite 
à  gauche  que  de  gauche  à  droite,  ce  que  vous  pouvez  exécu- 
ter dahs  un  sens  ne  le  sera  pas  ausù  complètement  àsBS 
l'autre,  mais  vous  aurez  néanmoins  pu,  au  moins  d'un  c6lr. 
faire  une  manœuvre  qu'aucune  cavité  prostatiquenecomportt. 
D'avant  en  arrière  vous  pouvez  parcourir  un  champ  plus  on 
moins  étendu  mais  qui,  dans  les  casmémeles  plus  défavorablei, 
mesure  plusieurs  centimètres  ;  vous  aurez  pu,  même  dans  uoe 
mauvaise  vessie,  exécuter  facilement  ce  mouvement  en  main- 
tenant le  bec  en  position  verticale,  vous  pourrez  aussi  l'exécu- 
ter aisément  en  inclinant  le  bec  vers  la  position  horizontale 
ou  en  le  maintenant  dans  une  position  complètement  couchée. 

Il  est  donc  toujours  possible  de  savoir  si  l'on  a  pénétit 
dans  la  vessie  ;  Ton  peut  aussi  bien  éviter  l'erreur,  qui  con- 
siste à  presser  mal  à  propos  contre  la  paroi  postérieure  de  la 
vessie  sous  le  prétexte  de  pénétrer  dans  sa  cavité,  que  celle 
qui  vous  laisse  supposer  que  l'on  a  manœuvré  dans  le  réser- 
voir urinaire,  alors  quL'  1  tui  ;i  pûniblcdient  et  îrrétjutièrtiHr 
fait  mouvoir  l'extrémilû  de  la  sonde  exploratrice  dall^ 
prostate. 


Exploration  de  ii  ve>;sie  chez  ur 
L'exploration  ioli'a-VL'siijalo  a  pour  bult* 
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d'une  façon  directe  sur  l'état  du  réservoir  urinaire  aussi  bien 
sur  le  contenant  que  sur  le  contenu.  Vous  devez  savoir  quelle 
est  la  quantité  et  la  qualité  de  l'urine,  filre  renseigné  sur  la 
présence  d'un  corps  étranger,  avoir  précisé  la  forme  anormale 
du  réservoir,  l'état  anatomique  de  ses  parois,  avoir  apprécié 
sa  sensibilité  et  sa  contractilîté. 

Déjà  en  vous  faisant  l'histoire  de  la  rétention  d'urine  nous 
avons  dû  fixer  votre  attention  sur  le  contenu  liquide  de  la 
vessie,  c'est-à-Kiire  sur  l'urine  retenue,  ce  que  nous  avons 
encore  à  vous  dire  à  ce  sujet  trouvera  sa  place  lorsque  nous 
nous  occuperons  du  cathétérisme  évacuateur. 

A  propos  de  l'exploration  de  la  vessie  sùne,  nous  vous 
avons  ç&rié  de  sa  capacité  physiologique,  de  même  que  nous 
vous  avions  entretenu  de  sa  capacité  pathologique  à  propos 
de  la  rétention  d'urine.  Rien  n'est  plus  variable  et  ce  n'est 
pas  sur  ces  renseignements  que  se  guide  le  chirut^en  lors- 
qu'il doit  injecter  la  vessie.  Vous  savez  qu'il  doit,  avant  tout, 
s'en  référer  à  la  tolérance  individuelle  de  chaque  vessie  en 
particulier,  c'est-à-dire  à  l'envie  d'uriner. 

L'étude  que  nous  entreprenons  aura  donc  principalement 
pour  objet  l'examen  de  la  vessie  elle-même.  Il  est  cependant 
un  point  que  nous  ne  saurions  négliger,  car  c'est  en  somme 
le  point  capital  de  l'exploration  intra-vésicale,  je  veux  parler 
de  la  recherche  directe  des  corps  étrangers.  Cette  recherche 
est,  d'ailleurs,  en  beaucoup  de  points,  subordonnée  dans  ses 
manœuvres  à  l'état  anatomique  et  physiologique  de  la  vessie, 
c'est-à-dire  aux  modifications  subies  par  la  cavité,  par 
i'-s  parois,  aussi  bien  dans  leur  foi'me  et  leur  struclure 
•\'iii:  dans  Isur  aHlWljlÉ^^^^|fltraclililt^  La  présence 
li'iino  pîem  dfl^^^^^^^^^^^^AMdevieiit  sa 

^'^^t  sur  sa 

■Je   du 
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Lorsque  rinstrument  est  dans  la  vessie,  alors  même  qu'elle 
est  rétractée  et  arrivée  à  une  diminution  exceptionnelle  de 
capacité,  vous  pouvez  toujours  non  seulement  faire  des  mou- 
vements, mais  les  exécuter  méthodiquement.  Ce  que  vous 
pouvez  faire  dans  la  vessie  la  plus  petite,  vous  ne  pourrez 
l'exécuter  dans  la  prostate  la  plus  lai^e.  Il  vous  est,  en  effet, 
possible  d'incliner  le  bec  de  votre  instrument  à  droite  et  à 
gauche,  de  l'attirer  en  avant,  de  le  repousser  en  arrière  ;  laté- 
ralement vous  pourrez  presque  complètement  coucher  le  bec 
de  votre  instrument,   quelquefois  le  tourner  entièrement. 
Vous  n'aurez  pas  toujours  la  même  liberté  d'action  de  droite 
à  gauche  que  de  gauche  à  droite,  ce  que  vous  pouvez  exécu- 
ter dahs  un  sens  ne  le  sera  pas  aussi  complètement  dans 
Tautre,  mais  vous  aurez  néanmoins  pu,  au  moins  d'un  côté, 
faire  une  manœuvre  qu'aucune  cavité  prostatique  ne  comporte. 
D'avant  en  arrière  vous  pouvez  parcourir  un  champ  plus  ou 
moins  étendu  mais  qui,  dans  les  cas  même  les  plus  défavorables, 
mesure  plusieurs  centimètres  ;  vous  aurez  pu,  même  dans  une 
mauvaise  vessie,  exécuter  facilement  ce  mouvement  en  main- 
tenant le  bec  en  position  verticale,  vous  pourrez  aussi  l'exécu- 
ter aisément  en  inclinant  le  bec  vers  la  position  horizontale 
ou  en  le  maintenant  dans  une  position  complètement  couchée. 

Il  est  donc  toujours  possible  de  savoir  si  Ton  a  pénétré 
dans  la  vessie  ;  l'on  peut  aussi  bien  éviter  l'erreur,  qui  con- 
siste à  pressa  mal  à  propos  contre  la  paroi  postérieure  de  la 
vessie  sous  le  prétexte  de  pénétrer  dans  sa  cavité,  que  celle 
qui  vous  laisse  supposer  que  Ton  a  manœuvré  dans  le  réser- 
voir urinaire,  alors  que  l'on  a  péniblement  et  irrégulièrenwU 
fait  mouvoir  l'extrémité  de  la  sonde  exploratrice  dans  la 
prostate. 

Exploration  de  la  vessib  chez  un  sujet  malade.-- 
L'exploration  intra-vésicale  a  pour  but  de  vous  renseigner 
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<f  uoe  fi^^a  directe  sur  Tétat  du  réservoir  urinaire  aussi  bien 
sur  le  contenant  que  sur  le  contenu.  Vous  devez  savoir  queOe 
est  la  quantité  et  la  qualité  de  Furine,  être  renseigné  sur  la 
présence  d'un  corps  étranger,  avoir  précisé  la  forme  anormale 
dn  réservoir,  Tétat  anatomique  de  ses  parois,  avoir  apprécié 
sa  sensibilité  et  sa  contractilité. 

Déjà  en  vous  faisant  l'histoire  de  la  rétention  d'urine  nous 
arons  dû  fixer  votre  attention  sur  le  contenu  liquide  de  la 
Tesde,  c'est-à-dire  sur  F  urine  retenue,  ce  que  nous  avons 
encore  à  vous  dire  à  ce  sujet  trouvera  sa  place  lorsque  nous 
DOQs  occuperons  du  cathétérisme  évacuateur. 

A  propos  de  l'exploration  de  la  vessie  saine,  nous  vous 
avons  parlé  de  sa  capacité  physiologique,  de  même  que  nous 
TOUS  avions  entretenu  de  sa  capacité  pathologique  à  propos 
de  la  rétention  d'urine.  Rien  n'est  plus  variable  et  ce  n'est 
pas  sur  ces  renseignements  que  se  guide  le  chirurgien  lors- 
qu'il doit  injecter  la  vessie.  Vous  savez  qu'il  doit,  avant  tout, 
s'en  référer  à  la  tolérance  individuelle  de  chaque  vessie  en 
particulier,  c'est-à-dire  à  l'envie  d*uriner. 

L'étude  que  nous  entreprenons  aura  donc  principalement 
pour  objet  l'examen  de  la  vessie  elle-même.  Il  est  cependant 
un  point  que  nous  ne  saurions  négliger,  car  c'est  en  somme 
le  point  capital  de  l'exploration  intra-vésicale,  je  veux  parler 
de  la  recherche  directe  des  corps  étrangers.  Cette  recherche 
est,  d'ailleurs,  en  beaucoup  de  points,  subordonnée  dans  ses 
manœuvres  à  Fétat  anatomique  et  physiologique  de  la  vessie, 
c'est-à-dire  aux  modifications  subies  par  la  «avité,  par 
les  parois,  aussi  bien  dans  leur  forme  et  leur  structure 
que  dans  leur  sensibilité  et  leur  contractilité.  La  présence 
d'une  pierre  dans  la  vessie  ne  modifie  pas  seulement  sa  vita- 
lité, son  mode  de  fonctionnement,  elle  rés^t  souvent  sur  sa 
forme. 

Ainsi,  il  y  a  une  véritable  connexité   dans  Yéiude  du 
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contenu  et  du  contenant ^  et  cette  connexité  n'est,  vous  le  savez, 
jamais  plus  étroite  que  dans  les  cas  de  rétention  chronique. 

La  vessie  malade,  de  même  que  la  vessie  saine,  doit  être 
examinée  avec  la  sonde  coudée.  Un  instrument  qui  peut  être 
facilement  promené  ou  introduit  dans  tous  les  recoins,  dans 
toutes  les  anfractuosités,  est  plus  que  jamais  indispensable. 
Cependant  la  sonde  ne  saurait  suffire  à  toutes  les  nécessités 
de  l'exploration  intra-vésicale.  Le  lithotriteur,  c'est-à-dire  im 
instrument  qui  peut  être  ouvert  et  fermé,  peut  devenir  néces- 
saire. Son  introduction  est  réglée  par  les  mêmes  principes 
que  ceux  que  nous  venons  de  vous  exposer  à  propos  de  la 
sonde  exploratrice  à  courbure  courte  et  brusque.  La  manœu\Te 
intra-vésicale  diffère  dans  certains  points  que  nous  vous 
indiquerons  bientôt;  mais  nous  préciserons  tout  d'abord  le 
but  principal  de  l'exploration  dans  la  vessie  malade  et  les 
moyens  que  nous  offre  l'exploration  pour  y  atteindre. 

Les  déformations  principales,  les  changements  survenus 
dans  la  consistance  et  l'épaisseur  des  parois  s'observent  prin- 
cipalement au  voisinage  du  col.  Elles  portent  sur  la  paroi 
inférieure,  dans  cette  portion  désignée  sous  le  nom  de  bas- 
fond.  Â  ces  déformations  vésicales  s'ajoutent  les  déformations 
du  col.  Elles  aussi  affectent  spécialement  son  segment  infé- 
rieur. Les  irrégularités,  les  anfractuosités  du  bas-fond,  les 
saillies  du  col  sont,  d'ailleurs,  le  plus  souvent  solidaires  dans 
leur  développement.  La  déformation  du  bas-fond  est  la  con- 
séquence de  la  déformation  du  col. 

C'est  donc  au  niveau  du  col,  c'est  à  son  pourtour,  que 
devront  être  cherchés  et  recueillis  les  principaux  rensei- 
gnements, que  seront  exécutées  les  manœuvres  les  plus 
importantes  de  l'exploration.  Lorsque  nous  avons  examiné  la 
vessie  normale,  c'est  à  peine  si  nous  avons  eu  à  nous  occuper 
de  son  col  et  de  son  bas-fond.  C'est  de  ces  deux  parties  que 
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nous  tiendrons  princifKilement  compte,  soit  que  nous  voulions 
siDftanent  examiner  la  configuration  de  la  vessie,  soit,  ce 
qdpiiis  souvent  arrive,  que  nous  ayons  à  rechercher  des  cal- 
culs ou  des  fragments  de  calculs. 

Ayec  la  sonde  exploratrice  vous  pouvez  étudier  avec  préci- 
900  les  déformations  du  col  et  du  bas-fond,  celles  du  corps 
de  la  vessie;  vous  pouvez  ausâ  vous  rendre  compte  de  la 
consistance  des  parois,  de  leurs  irrégularités  et  de  leurs 
relief,  pénétrer  entre  les  cdonnes,  pbnger  dans  une  cellule 
et  en  apprécier  la  profondeur  eLFétendue  ;  vous  pouvez  encore 
apprécier  la  contractilité  et  la  sensibilité.  Les  coijis  étrangers 
n'échappent  pas  davantage  à  son  contrôle!  On  peut  donc  dire 
qa'avec  une  sonde  exploratrice  méthodiquement  conduite  par 
une  main  habituée,  qu'avec  le  toucher  intra-vésical,  il  est  bien 
peu  de  choses  qui  puissent  échapper  au  contrôle  du  chimr- 
gien.  Cependant  à  l'exploration  des  corps  étrangers,  le  tou- 
cher simple  ne  peut  toujours  snflBre.  Le  diagnostic  ne  sera 
complètement  fiiit,  dans  bien  des  drconstances,  que  lorsque 
le  corps  étranger  aura  été  saisi  et  même  soumis  à  la  pression 
le  rinstromenL 

Nous  allons  donc  nous  occuper  des  manoeuvres  que  la 
sonde  et  le  lithotriteur,  peuvent  méthodiquement  exécuter 
laos  la  vessie  et  au  pourtour  de  son  col. 

Les  manœuvres  que  la  sonde  exécute  dans  le  corps  de  la 
res^  malade  se  feront  sdon  les  règles  déjà  indiquées  pour 
'exploration  de  la  vessie  saine.  Lorsque  l'instrument  sera 
ramené  au  col,  il  devra  non  seulement  apprécier  son 
spaisseor  et  sa  consistance,  mais  se  rendre  compte  de  sa 
orme  et  de  ses  reliefe.  Pour  cela,  l'instrument  cherchera  à 
irconsorire  tout  le  col,  y  compris  son  segment  infiSrieur. 
^ette  manoeuvre  est  rendue  facile  par  rabaissement  de  la  paroi 
ésicale  :  la  sonde  trouvant  au-dessous  de  Torifice  delà  vessie 
10  espace  où  elle  se  meut  facilement,  peut  être  renversée  et 
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promenée  derrière  le  col,  ramaiée  sur  ses  parties  latérales  et 
même  au  contact  du  segment  supérieur*  Pour  juger  de  l'épais- 
seur et  de  la  consistance  du  col,  Tinstrument  est  légèrement 
attiré  de  manière  à  ce  qu'il  en  embrasse  étroitement  les  lèvres 
par  sa  concavité. 

Pour  se  rendre  compte  de  ses  reliefs  et,  par  conséquent, 
de  sa  forme,  il  doit  évoluer  à  son  contact  sans  exercer  de 
pression.  S'il  est  arrêté  dans  cette  sorte*  de  mouvement  de 
circumduction,  cène  peut  être  que  par  une  saillie.  Pour  juger 
de  son  relief  intra-vésical,  le  .chirurgien,  tput  en  restant  au 
contact  delà  saillie,  pousse  doucement  Tinstrument  en  arrière 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  dégagé  de  ce  contact.  Par  la  durée  du 
contact,  ou  mieux  par  la  profondeur  à  laquelle  il  a  dû  péné* 
trer  pour  le  perdre,  il  juge  de  l'importance  du  relief  anor« 
mal.  Pour  se  rendre  compte  de  son  épaisseur,  il  cherche  à 
faire  en  sens  inverse  la  manœuvre  qu'il  vient  d'eixécuter  autour 
du  col  et  à  son  contact.  S'il  a  dirigé;  l'instrument  de  droite  à 
gauche,  il  le  présentera  de  gauche  à  droite,  de  maniëre  à  se 
mettre  au  contact  de  la  partie  opposée  de  la  saillie.  Je  dois 
vous  avertir  que  ce  complément  de  recherche .  n'est  pas,  en 
général,  couronné  de  succès. 

Le  relief  du  col  de  la  vessie  est  dû  à  la  saillie  bypertro- 
phique  des  lobes  de  la  prostate.  Alors  même  que  la  saillie  do 
lobe  médian  est  très  accusée,  il  est  rare  qu'elle  soit  sentie  au 
centre  du  périmètre  inférieur  de  l'orifice.  Le  relief  est  presque 
toujours  latéral  et  s'appuie  à  l'un  des  cdtés  de  la  vessie.  La 
sonde  qui  a  facilement  évolué  de  droite  à  gauche,  ne  peut 
répéter  la  même  manœuvre  de  gauche  à  droite.  Elle  plonfs 
dans  une  cavité  plus  ou  moins  profonde  et  plus  ou  moins 
large,  peut  s'inûnuer  sous  l'espèce  de  promontoire  formé  par 
le  lobe  médian,  mais,  en  général,  elle  ne  peut  le  contourner. 
Lorsque  l'on  manœuvre  dans  ces  vessies,  il  semble  qu'elles 
n'aient  qu'un  côté. 
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Il  est  fiicile  d'apprendre  le  chemin  qui  conduit  dans  leurs 
pirtîes  les  plus  déclives,  niais  Fod  est  obligé  de  tonyours  le 
reprendre  si  Ton  vent  bien  explorer  le  bas-fond. 

Pour  pénétrer  dans  le  bas-fond,  les  recoins,  les  anfrae- 
toûsîtés  de  certaines  vessies,  il  &ut  tourner  de  droite  à 
gauche  ;  pour  d'autres,  on  n'arrive  au  but  qu'en  évoluant  de 
gaache  à  droite.  Ces  exigences  vous  sont  bientôt  révâées  par 
Topioration  méthodique  et  vous  vous  fiimiliarisez  aisément 
arec  les  manœuvres  qu'dles  imposeuL 

Les  cavités  qtà  se  forment  en  arrière  du  col,  dans 
les  vessies  que  déforme  Thypertrophie  prostatique,  sont  sou- 
«Dt  assez  profendes  pour  que  Tinstrument,  renversé  bec  en 
bs,  ne  puisse  en  toucher  le  fond.  H  Êmt,  pour  plonger  assez 
mnpiètement,  élever  le  manche  de  ^instrument,  afin  que  le 
Kc  retourné  puisse  si^Ssamm^t  s*abaisser  et  s'insinuer  au- 
iessous  d'un  relief  prostatique.  Des  mouvements  de  latéralité 
|ai  portent  vivement  le  bec  à  droite  et  à  gauche,  peuvent  vous 
are  jugv  de  la  largeur  de  ces  cavités,  dont  le  degré  de 
eièvement  du  manche  vous  indique  la  profondeur.  11  vous 
st  fiicâe  de  constater  que  ce  n'est  pas  une  cellule,  car  vous 
ottvez  aisément  pousser  votre  instrument  en  arrière  et 
joindre  le  corps  de  la  vessie.  Dans  certains  cas,  cepen- 
mt,  ces  dépressions  sont  tout  à  fait  en  cimtre-bas  de  la  ves- 
e  et  d'assez  petites  dimensions  pour  que  rinstrument  ne 
lisse  beaucoup  s'y  mouvoir  sans  bientôt  rencontrer  en  tous 
ais  les  parois  limitantes. 

Le  i>as-fond,  lorsqu*fl  est  très  prononcé,  forme  une  véri- 
ble  cavfté  au-dessous  du  col.  Nous  pouvons  vous  donner 
dée  de  l'importance  de  ces  dépressions  en  vous  indiquant 
îs  mesures  prises  sur  deux  pièces  de  notre  collection.  Sur 
me  (n*  1 13),  le  bas-fond  mesura  :  5  centimètres  dans  son 
amètre  antéro-posté  rieur,  5  et  demi  transversalement  et 
en  profondeur  ;  dans  la  seconde  (n^  114),  pour  les  mêmes 
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diamètres,  6  centimètres,  7  et  demi  et  4 .  Ces  mesures  prises 
sur  des  vessies  vides  et  ouvertes  sont  certainement  au-dessous 
de  celles  que  Ton  rencontrerait  sur  le  vivant,  alors  que  la  ves- 
sie contient  du  liquide. 

Ce  sont  les  déformations  dues  aux  relieis  de  la  prostate 
hypertrophiée  et  celles  qui  en  résultent  au  point  de  vue  de  la 
constitution  du  bas-fond  vésical  qui  doivent  avant  tout  fixer 
votre  attention.  Franchir  méthodiquement  Forifice  vésical, 
manœuvrer  régulièrement  au  pourtour  du  col,  telles  sont  les 
deux  conditions  fondamentales  de  toute  exploration  complète 
et  de  toute  opération  efficace. 

Le  col  et  la  vessie  elle-même  peuvent  cependant  être  défor- 
més sous  l'influence  d'autres  lésions  que  nous  ne  saurions 
passer  sous  silence.  Vous  savez  que  M.  Mercier  a  démontré 
l'existence  des  valvules  du  col  de  la  vessie  et  qu'il  en  a  décrit 
deux  variétés  fort  distinctes  qu'il  désigne  sous  les  noms  de 
valvules  musculaires  et  de  valvules  prostatiques.  Les  premières 
peuvent  s'observer,  pour  ainsi  dire,  à  tous  les  âges  et  sous 
l'influence  de  causes  multiples  que  je  n'ai  pas  à  vous  énumé* 
rer,  mais  parmi  lesquelles  les  rétrécissements  de  l'urèthre 
méritent  une  mention  particulière.  Les  secondes  se  rencontrent 
chez  les  prostatiques,  et,  par  conséquent,  à  Tâge  où  l'hyper* 
trophie  de  la  prostate  entre  en  scène. 

Nous  avons  à  nous  demander  comment  il  est  possible  de 
reconnaître  par  l'exploration  cette  espèce  de  déformation  do 
col  vésical  ?  Mais  il  n'est  pas  sans  intérêt  de  chercher  à  se 
rendre  compte  de  sa  fi*équence.  Dans  ses  recherches  sur 
Turèthre,  Gély  déclare  (p.  i  30),  que  sur  soixante  cas  d'hyper- 
trophie de  la  prostate  ayant  entraîné  des  déformations  du  col 
vésical,  il  n'a  pas  une  seule  fois  rencontré  de  valvules.  Les 
pièces  que  j'ai  recueillies  sur  un  total  de  1 1 9  dont  M  se  rap- 
portent aux  lésions  chroniques  de  la  prostate,  de  la  r^on 
prostatique  et  du  col  vésical,  ne  m'ont  donné  que  six  cas  qui 
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peuvent  être  considérés  comme  présentant  des  exemples  de 
lalToles  du  col.  Quatre  cas  se  rapportent  aux  valvules  prosta- 
tjqaes  et  deux  aux  valvules  musculaires;  ces  deux  pièces 
appartiennent  à  des  rétrécis.  Cliniquement,  les  valvules 
paraissent  plus  rares  encore,  il  est,  en  effet,  difficile  de  les 
£agnostiquer  avec  précision.  M.  Mercier  lui-même  %  recon- 
naît :  0  Que  le  diagnostic  des  deux  espèces  de  valvules  entre 
elles  pourrait  laisser  parfois  beaucoup  d'obscurité  si  Fftge  du 
malade,  ses  antécédents,  le  volume  et  la  sensibilité  de  la 
prostate  ne  venaient  nous  éclairer.  »  Tai  examiné  et  soigné 
des  malades  que  Ton  croyait  atteints  de  valvules  et  je  n'ai 
trouvé,  malgré  les  plus  minutieuses  recherches,  que  les  lésions 
elles  symptômes  de  la  cystite  chronique;  les  résultats  du 
traitement  ont  confirmé  ce  diagnostic.  J'ai  vu  des  sujets  opé- 
rés de  valvules  par  des  hommes  fort  compétents  et  qui 
n'aiaiait  obtenu  de  cette  opération  aucun  bénéfice.  La  con- 
statation d'autres  lésions  et  en  particulier  de  latuberculisation 
da  col  explique  dans  quelques  cas  ces  complets  insuccès.  11 
est  donc  très  difficile,  non  seulement  de  différencier  les  deux 
espèces  de  valvules,  mais  de  diagnostiquer  sûrement  l'affec- 
tioD  valvulaire  elle-même. 

Le  diagnostic  par  l'exploration  repose  tout  entier  sur  les 
saisations  fournies  par  le  talon  de  l'instrument  à  l'aller,  et 
sur  celles  que  l'on  recueille  avec  le  bec  au  retour.  A  TaUer,  la 
îahrule  soulevée  arrête  le  talon  de  Texplorateur  qui,  en  passant 
par-dessus,  se  dégage  tout  à  coup  en  donnant  la  sensation 
due  résistance  vaincue.  Au  retour,  lorsqu'il  a  été  bien  con- 
staté qu'il  n'y  a  aucun  relief  anormal  du  col,  que  l'on  embrasse 
successivement  dans  toute  sa  circonférence  avec  le  bec  de 
Tinstrument  doucement  attiré  vers  lui,  on  retire  l'explorateur 


4.  Mercier  (L.-Angoste},  Becherches  twr  les  vahntUs  du  col  delà  vessie, 
p.  «81.  Paris,  1848,  %•  édition. 
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le  bec  en  avant,  en  ayant  soin  d'observer  si,  au  moment  où  il 
passe  de  la  vessie  dans  la  région  prostatique,  il  ne  donne  pas 
la  sensation  d'une  barrière  par-dessu8|  laquelle  il  aurait  glissé. 
Cette  exploration  ne  peut  être  exactement  fait^  qu'avec  l'explo- 
rateur de  M.  Mercier,  c'est-à-dire  avec  un  instrument  coudé 
à  angle  presque  droit  (100  à  110  degrés),  n'ayant  que  \2  à 
1 6  millimètres  de  bec.  Mais  il  faut,  pour  que  cette  consta- 
tation du  relief  de  la  lèvre  inférieure  du  col  ait  une  véritable 
valeur  clinique,  que  les  troubles  de  la  miction  ne  puissent 
être  rapportés  à  aucune  autre  cause.  Le  plus  souvent  il  n'en 
est  pas  ainsi*  Il  ne  m'a  été  donné  jusqu'à  présent  qu'une 
seule  fois,  d'observer  d'une  façon  indéniable  une  rétention 
d'urine  qui  ne  reconnaissait  pas  d'autre  explication  que  la 
présence  d'une  valvule  prostatique. 

Nous  sommes  loin,  vous  le  voyez.  Messieurs,  de  la  manœuvre 
simple  qui  s'accomplit  dans  la  vessie  normale,  de  cette  soi1e 
de  raclage  doucement  exécuté  au  contact  des  parois  et  répété 
à  l'aller  et  au  retour.  Il  faut,  dans  la  vessie  malade,  que  le 
toucher  s'e^ectue  d'une  façon  moins  continue  mais  plus  répé- 
tée, que  l'instrument  appuie  successivement  sur  toute  l'éten- 
due des  parois  sur  tout  le  contour  du  col,  qu'il  circonscrive  les 
saillies,  les  saisisse  dans  sa  concavité,  y  appuie  par  son  talon; 
il  ne  suffît  pas  qu'il  passe  seulement  à  leur  contact,  il  faut 
qu'il  puisse  les  toucl^er  même  dans  leurs  parties  inégales  et 
plus  ou  moins  anfractueuses. 

C'est  pour  cela  que  je  vous  conseille  de  pratiquer  avec  l'ex- 
trémité de  votre  instrument,  non  pas  seulement  un  simple 
toucher  en  surface,  mais  une  véritable  percussion. 

Ne  croyez  pas,  cependant,  que  je  veuille  apporter  une  déro- 
gation quelconque  au  principe  qui  vous  commande  de  ne 
faire  à  aucun  degré  œuvre  de  force  pendant  les  manœuvres 
intra-vésicales  ou  intra-uréthrales.  La  percussion  n*est,  après 
tout,  que  l'un  des  modes  du  toucher.  Celle  que  je  vous  con- 
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soDe  d'opérer  à  la  mrîàce  interne  des  parois  vésicaks  doit 
ébetrès  snpese&àéSle  et  très  répétée.  Il  &*agit,  ainsi  que  je  vous 
le  disais  à  l'instant,  de  multiplier  les  contacts  et  de  lenr 
donner  plus  de  j^écision  en  les  séparant,  en  recueillant  une 
somme  totalede  SMsations multiples  et  parfaitement  mesurées. 

Pow  eiéeuter  câte  manosuvre  avec  toute  la  légèreté,  toute 
la  précision  et  toute  la  rapidité  nécesssnres,  rien  n'est  j^us 
mmmode  que  la  poignée  cylindrique.  Il  suffit  de  la  prendre 
en  main  et  de  la  &ire  rouler  entre  les  doigts  pour  se  rendre 
compte  de  la  facilité  avec  laqudle  sont  transmis,  à  l'extrémité 
Téâcale  de  l'explorateur,  ces  mouvements  multiples  et  rapides 
qui  ^fectuent  la  percussîdn.  Nous  autons  grand  profit  à  tirer 
de  cette  manœuvre  pour  le  diagnostic  des  corps  étrangers. 
Vais  je  tiens  à  vous  le  répéter  :  pour  bien 'étudier  la  paroi 
Tésicale  eflonmême  lorsqu'dle  est  irrégulière,  la  percussion 
îous  rendra  des  services  que  vous  ne  pouvez  attendre  du  tou- 
cher simple. 

Vous  ne  conclurez  pas,  de  ce  que  je  viens  de  vous  dire  des 
aîantages  de  la  percussion,  que  vous  devez  la  substituer  au 
toneber  simple.  A  ce  mode  d'exploration  restent  réservés 
bien  des  points  importants. 

(Test  à  Taide  du  toucber  simjde  que  vous  devez  rechercher 
et  étudier  les  tumeurs  vésicales,  les  dégénérescences  des 
parois  que  l'étude  des  signes  rationnels  vous  aura  permis  de 
soupçonner.  La  consistance  de  ces  productions  morbides  est 
^'ariable  et  leur  forme  rarement  bien  définissable.  Avec  un 
toucher  intra-vésical  exercé  et  méthodique,  vous  pourrez 
cq)endant  déterminer  leur  si^e  et  approximativement  leur 
Tolome.  n  est  rare  que  la  dégénérescence  des  parois  vésicales 
Toos  fournisse  les  sensations  franchement  dures  qui  puissent 
en  aucune  &çon  donner  le  change  et  fiadre  croire  à  la  pré* 
sence  d'un  calcul.  Elles  ne  se  revêtent  pas  non  plus  de  croûtes 
calcaires  calpables  de  marquer  leur  véritable  consistance. 
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Elles  peuvent  être  irrégulièrement  imprégnées  à  leur  sur- 
face de  parcelles  ou  de  détritus  calcaires,  je  n'en  ai  jamais 
rencontré  qui  fussent  régulièrement  incrustées.  Il  est  possible 
de  nettement  différencier  leur  consistance  de  celle  de  la 
vessie,  de  juger  approximativement  de  leur  épaisseur.  Le 
fongus  bénin  lui-même  n'échappe  pas  à  une  constatation 
délicate.  La  sonde,  promenée  à  sa  surface,  donne  la  $ensation 
que  fournirait  le  doigt  appuyant  sur  une  touffe  chevelue, 
épaisse  et  douce.  Vous  savez,  d'ailleurs,  que  si  j'insiste  en  ce 
moment  sur  les  renseignements  que  peut  vous  permettre  de 
recueillir  l'examen  direct,  je  professe  volontiers  qu'il  faut, 
dans  ces  cas,  y  recourir  avec  la  plus  grande  discrétion  ou 
même  s'en  dispenser. 

Je  n'ai  pas  à  revenir  sur  les  symptômes  fonctionnels  qui 
accompagnent  si  souvent  les  dégénérescences  de  la  vessie,  et 
je  n'ai  pas  même  fait  allusion  à  tous  ceux  que  vous  permet  de 
recueillir  Texacte  observation  des  maladies  vésicales.  Nous  y 
avons  consacré  trop  de  temps,  j'y  ai  trop  souvent  attiré  votre 
attention;  je  vous  ai  trop  dit  leur  valeur  pour  qu'il  en  soit 
encore  question  dans  ce  chapitre.  Je  ne  puis  vous  intéresser 
en  ce  moment  qu'en  continuant  à  étudier  les  ressources  et 
les  moyens  de  l'exploration  directe,  abstraction  faite  de  ses 
indications. 

La  sensibilité  aux  contacts  de  la  surface  interne  de  la  ves- 
sie, sa  contractilité  doivent  encore  être  étudiées  par  le  tou- 
cher simple. 

La  sensibiliié  de  la  vessie  aux  contacts  n'est  exagérée  que 
lorsgi/il  y  a  cystite.  Gela  résulte  aussi  bien  de  l'étude  atten- 
tive des  résultats  de  l'exploration  que  de  l'observation  cli* 
nique.  Combien  ne  voit-on  pas  de  calculeux  qui,  pendant  une 
longue  période,  quelquefois  pendant  des  années,  ne  souffrent 
de  leur  pierre  que  d'une  façon  très  supportable  ?  Combien 
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D  eo  vmt-OD  pas  qui,  après  des  crises  fort  dooloareuses,  ont 
des  périodes  d'accalmie  tdle  qu'ils  sont  tentés  de  se  croire 
goéris!  A  mesore  que  le  diamp  de  mon  observation  s'agran* 
dit,  que  le  nombre  des  malades  qui  passent  sous  mes  yeux  se 
nmltîi^  je  suis  chaque  jour  frappé  de  ces  témoignages  de  la 
tdénnce  de  la  surfiu^  interne  de  la  Tessie  aux  contacts. 
Aosâ  ne  puis-je  espérer  que  l'avenir  réserve  à  la  lithotritie 
le  traitement  de  tous  les  calculeux  et  encore  moins  que,  grftce 
an  progrès  du  diagnostic,  les  chirurgiens  n'auront  plus  à 
âirequ'à  de  petites  pierres.  Pour  que  le  diagnostic  puisse 
^  posé,  il  fimt  au  préalable  que  le  malade  se  plaigne  et  se 
phigne  au  chirui^en.  Or  fl  est  bon  nombre  qui  souflGrent  assez 
pea  pour  pouvoir,  même  de  bonne  foi,  renoncer  à  consulter. 

Les  malades  atteints  de  cancer  ou  de  fongus  simple  four- 
mssent  aussi  des  preuves  irrécusables  du  peu  de  sensibilité 
de  la  vessie  lorsqu'elle  n'est  pas  enflammée.  Ces  affections 
qui,  souvent  du  reste,  évoluent  avec  une  grande  lenteur,  ne 
denennent  douloureuses  que  lorsque  la  cystite  est  venue  com- 
pliquer l'état  du  malade. 

Mais  alors  Tétat  des  malades  se  modifie  complètement  et 
sous  l'influence  de  la  cystite  le  cancéreux,  comme  le  calcu- 
leox,  arrivent  à  un  état  de  souffirances  qui  n'est  peut-être 
dépassé  par  aucune  autre  affection. 

A  l'état  normal,  comme  à  l'état  pathologique,  sous  l'in- 
fluence du  contact  de  Texplorateur  comme  sous  celui  des 
calculs,  et  même  sous  la  pression  du  Uquide  urinaire,  lorsque 
la  vessie,  suffisamment  distendue  réagit  sur  son  contenu^ 
b  sensibilité  vésicale  est  surtout  facflement  éveillée  au  coL 
Pendant  l'exploration,  c'est  le  col  et  le  pourtour  du  col  qu'il 
but  surtout  ménager,  mais  en  dehors  de  la  cystite  prononcée 
1  est  cependant  possible  de  manœuvrer  à  son  contact  sans 
infliger  au  malade  d'autre  soufiBrance  que  cdle  du  besoin  très 
rif  d'uriner.  Avec  une  cystite  prononcée  et,  à  plus  forte  nd- 
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son,  avec  une  cystite  de  quelque  intensité,  la  douleur,  au 
contact,  devient  tellement  vive  que  souvent  elle  commande 
Fu^ige  du  chloroforme.  La  cystite  est,  en  eflTet,  Tune  des  indi- 
cations du  chloroforme  dans  r^qdoration  ou  dans  les  opéra- 
tions. Je  vous  parlerai  prochainement  des  secours  que  vous 
pouvez  attendre  de  l'anesthésie  dans  lea  manœuvres  intra- 
vésicales  et  intra-uréthrales.  Mais  je  puis  dès  à  présent  vous 
dire  qu'au  point  de  vue  des  manœuvres  opératoires  il  y  a 
souvent  grande  utilité  à  supprimer  la  douleur.  Déjà  je  vous 
ai  exprimé  semblable  opinion  à  propos  des  résultats  géné- 
raux des  opérations  et  ma  pratique  de  chaque  jour  vous 
montre  que.  je  suis,  dans  bien  des  cas,  partisan  très  résolu  de 
Tanesthésie. 

La  cmtractilùéy  contrairement  à  la  sensibilité,  peut  être 
éveillée  et  exagérée  en  dehors  de  tout  état  inflammatoire» 
Il  suffit,  en  efiTet,  que  le  besoin  d'uriner  se  fasse  sentir  pour 
que  la  contractilité  se  manifeste*  J'ai  eu  soin  de  vous  mettre 
en  légitime  défiance  contre  elle,  alors  même  qu'il  n'était 
question  que  des  préliminaires  de  l'exploration.  J'ai  cherchée 
vous  montrer  combien  il  était  facile  de  la  mettre  en  éveil  par 
l'injection  préalable  et  combien  il  importait  d'être  en  garde. 
La  contractilité  est,  en  effet,  un  des  ennemis  principaux  de 
l'exploration.  Lorsqu'elle  s'éveille  elle  veut  agir  sur  l'instra* 
ment  comme  elle  a  mission  d'agir  sur  l'urine.  Elle  veut  Tei* 
puiser.  Dés  lors  la  vessie  se  rapproche  le  plus  qu'elle  peut  de 
la  sonde,  s'y  applique,  la  gêne  dans  ses  mouvements,  ne  loi 
obéit  qu'avec  résistance. 

Elle  est  d'autant  plus  à  craindre  que  la  vessie  est  plus 
grande. 

Dans  certaines  vessies  qui  ont  été  soumises  à  la  disten- 
sion par  rétention  prolongée  et  qui  restent  chroniquement 
enflammées,  la  contractilité  des  parois  peut  à  ce  point 


SIOIIB8  PHYSIQUES.  SU 

modifier  la  disposition  réciproque  de  leurs  parois  et  Tétat 
de  leur  surface,  qu'un  corps  étranger  soit  complètement 
masqué  et  soustrait  aux  recherches.  Elle  peut  s'exaspérer  à 
œ  point  pendant  une  opération  qu*dle  gène  l'ouTerture  de 
rmstrument  et  intei^pose  entre  ses  mors  la  paroi  vésicale. 
Oo  est  souvent  étonné  de  la  résistance  que  l'on  éprouve  dans 
one  grande  vessie  qui  contient  cependant  une  notable  quan- 
tilé  de  liquide- 
Mais  si  la  contractilité  peut  s'éveiller  sans  qu'il  y  ait  cystite 
sous  la  seule  influence  du  contact  de  l'explorateur,  et  alors 
surtout  qu'il  agit  au  contact  du  col,  elle  est  mise  en  jeu  avec 
force  par  la  douleur.  Toute  sensation  vésicale  vive  délarmine, 
60  effet,  un  besoin  d'uriner.  Ce  besoin  peut  être  faux,  mais  il 
n'aboutit  m  moins  sûrement,  ni  moins  complètement  à  une 
coatraction«  Aussi  voyez^vous  les  malades  que  je  soumets  à 
Tanesthésie  souvent  commencer  par  expulser  leurs  urines 
pendant  que  l'anesthésie  s'opère,  diasser  même  l'injection 
dès  qu'elle  est  conunencée,  puis  au  fur  et  à  mesure  que  Fin- 
sensilHlisation  devient  plus  profonde,  tolérer  le  liquide  et  les 
instruments  contre  lesquels  la  contractilité  de  la  vessie  se  met- 
tait tout  à  rheure  en  révolte. 

L'exploration,  méthodiquement  faite,  vous  renseignera  sur 
ia  contractilité  de  la  vessie  à  laquelle  vous  allez  souvent  avoir 
à  faire.  Mais  vous  ne  pourrez  cependant  juger  de  prime  abord 
du  degré  de  tolérance  du  muscle  vésical.  Ce  qui  se  passe  aui 
premières  q^roches  ne  se  renouvelle  pas  toujours  au  même 
degré  lorsque  Turéthre  et  le  col  de  la  vessie  ont  été  habitués 
aux  contacts  des  instruments.  Vous  pomrrez  souvent  constater 
que  les  rébellions  les  plus  vives  peuvent  cependant  vous  lais- 
ser espérer  la  soumission  la  plus  complète.  Et  c'est  moins  par 
ia  répétition  des  contacts  intra-vésicaux  que  par  le  métho- 
dique renouvellement  des  contacts  intra-uréthraux  prolongés 
an  ddà  du  col,  que  vous  arriverez  à  ces  résultats. 
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D'autres  moyens  que  les  anesthésiques  peuvent  donc  Ctre 
opposés  aux  révoltes  de  la  vessie,  mais  vous  n'aurez  chance 
sérieuse  d'arriver  à  cette  sorte  d'apprivoisement  que  si  la 
cystite  n'est  pas  trop  manifestement  en  jeu.  Ce  n'est  pas  seu- 
lement les  résultats  de  l'exploration  qui  vous  renseigneront, 
mais  c'est  aussi  l'exacte  observation  des  troubles  fonctionnels 
qui  vous  permettra  d'apprécier  ce  qu*il  faut  craindre  ou 
espérer. 

La  recherche  des  corps  étrangers  dans  la  vessie  ^ûge,  ainsi 
que  je  vous  l'ai  dit,  d'autres  moyens  d'exploration  que  cem 
que  vous  offre  la  sonde.  Aussi  le  moment  est-il  venu  de  vous 
parler  de  la  manœuvre  intra-vésicale  du  lithotriteur.  Hais  je 
tiens  à  vous  le  dire  dèjs  maintenant  et  j'y  insisterai  un  peu 
plus  tard,  la  pierre  peut  être  reconnue  dans  la  vessie  à  l'aide 
d'instruments  souples,  à  l'aide  de  l'explorateur  olivaire,  ï 
l'aide  des  sondes  évacuatrices  en  gomme. 

La  manœuvre  intra-vésicale  du  lithotriteur  vous  rappellera 
dans  son  ensemble  la  manœuvre  intra-vésicale  de  Texplora- 
teur.  Elle  n'en  dififère  qu'en  un  point  qui  est,  il  est  vrai,  capi- 
tal :  le  lithotriteur  n'est  pas  seulement  un  instrument  du  tou- 
cher, c'est  aussi  un  instrument  de  préhension. 

Je  n'ai  pas,  en  «ce  moment,  à  vous  décrire  le  lithotrileur, 
cela  serait  cependant  indispensable  si  je  devais  étudier  avtx 
vous  la  lithotritie.  Au  point  de  vue  de  l'exploration  je  doL' 
vous  engager  à  ne  vous  servir  du  lithotriteur  qu'après  tous 
être  bien  familiarisé  avec  le  jeu  de  ses  différentes  pièces.  Cela 
est  de  toute  importance.  Je  vous  dois  aussi  quelques  rensei- 
gnements sur  le  choix  de  l'instrument  qui  vous  servira  à 
explorer. 

On  a  construit  plusieurs  lithotriteurs  destinés  à  l'explora- 
tion. J'en  ai  moi-même  fait  fabriquer  un  par  M.  GoUin,  Thâ- 
bile  successeur  de  Cbarrière.  Le  seul  avantage  que  je  recon- 
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naisse  à  eet  instniment  c^est  que  le  mode  d'ouverture  et  de 
fennetnre,  qui  permet  le  jeu  des  branches  ou  leur  immotnli- 
îatioii,  est  combiné  de  tdle  façon  que  les  diverses  parties  qui 
composent  le  lithotriteur  ne  puissent  jouer  les  unes  sur  tes 
antres  et  fournir  un  dioc  métallique  cq>able  d'induire  en 
erreur.  (Test,  en  effet,  un  des  inconvénients  du  lithotriteur 
i^>nque  Ton  s'en  sert  pour  Fexploration  sans  l'ouvrir,  c'est-à- 
dire  pour  rechercher  les  contacts.  Pendant  la  manoeuvre 
intra-vésicale  il  peut,  par  certains  cliquetis,  donner  de  très 
fansses  alertes.  Je  dois  cependant  vous  avouer  en  toute  firan* 
chise  que  point  n'est  besoin  <fun  lithotriteur  spécial  pour 
faire  Teiploration,  pour  ma  part  je  me  sen  hemcoup  plus 
habibielleaient  du  lithotriteur  n®  1  de  Collin,  que  de  cdui 
que  j'ai  imaginé. 

Je  ne  vous  parierai  pas  de  la  manoeuvre  qui  eonaste  à  se 
senrir  du  lithotritair  comme  d'un  explorateur  ordinaire. 
Tout  ce  que  vous  savez  de  la  manœuvre  de  la  sonde  se  nq>* 
porte  ezact^nent  à  l'emploi  du  hthotriteur  fermé.  C'est  de  la 
manœuvre  du  lithotriteur  ouvert  qu'il  s'agit. 

Vous  pouvez,  avec  le  lithotriteur  ouvert,'explorer  le  corps  et 
leeolde  la  vessie.  Yotre  patient  est  eractement  préparé  comme 
pour  l'exploration,  et  c'est  en  suivant  les  mêmes  préceptes 
qoe  vous  conduisez  le  bec  de  l'instrument  au  contact  de  la 
paroi  postérieure  de  la  vessie.  Vous  avez  seulanent  pris  le 
soin,  après  examen  préalable  du  canal,  d'âeverle  coussin  plus 
00  moins  selon  le  développement  de  la  prostate.  Yous  vous 
bxmverez  bien  de  le  surélever  de  l'épaisseur  <f  un  livre  lorsque 
la  prostate  est  volumineuse. 

Avant  d'incliner  le  bec  de  Tinstrum^t  vous  devez  l'on* 
^,  la  position  dans  laquelle  se  fera  l'ouverture  n'est  pas 
lofiflEfirente.  Si  vous  n'avez  pas  senti  la  (Merre  paidant  l'in- 
troduction, vous  demeurez  exactement  dans  la  position  d'ar* 
nvée,  c'est-à-dire  le  bec  vertical.  Si  la  pierre  a  été  rencontrée, 
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VOUS  inclinez  légèrement  le  bec  du  côté  opposé  à  celui  où 
vous  avez  senti  le  calcul.  La  position  du  bçc  est  donc,  dans 
ces  cas,  oblique  à  droite  ou  à  gauche  suivant  la  position  du 
calcul,  n  importe,  en  effet, que oelui-ci  ne  puisse  être  entraîné 
par  la  branche  mâle  dans  ^on  mouvement  de  recul  vers  Tori- 
fice  vertical.  Vous  perdriez  par  cela  même  toute  chance  de  le 
placer  dans  Taire  de  l'instrument* 
.  L'ouverture  se  fait  avec  lenteur,  elle  est  limitée  par  la  ren- 
contre du  col,  que  vient  toucher  la  branche  mâle,  et  qu'elle 
doit  doucement  affleurer.  Si  vous  avez  la  notion  préalable  de 
la  position  du  calcul,  vous  inclinez  Tinstnivient  de  ce  côté,  si 
vous  êtes  sans  renseignement  vous  rinclinez  à  droite  tout 
d'abord.  C'est,  en  effet,  du  côté  droit  de  la  vessie  que  se  ren- 
contre le  plus  souvent  la  pierre.  L'inclinaison  que  vous  don- 
nez aux  mors  de  votre  instrument  es(  réglée  par  la  vessie 
elle-même.  En  les  tournant  doucement  votis  avez  la  sensa- 
tion très  nette  de  Téloignement  de  la  paroi.  Si  la  liberté 
absolue  de  l'inclinaison  vous  indique  un  assez  grand  éloigne- 
ment  de  ladite  paroi,  vous  pouvez  dès  lors  la  conduire  jusqu'à 
l'horizontale.  11  est  même  des  cas  où  pour  le  corps  de  la  ves- 
sie vous  serez  obligé  de  descendre  au-dessous  de  l'horizontale 
et  même  de  renverser  les  mors.  Mais,  le  plus  habituellement, 
lorsque  vous  opérez  en  dehors  du  bas-fond  ou  plutôt  lorsque 
vous  avez  affaire  à  une  vessie  peu  déformée,  vous  avez  à 
peine  besoin  de  vous  rapprocher  de  l'horizontale  pour  avoir 
le  sentiment  que  vous  êtes  à  une  très  petite  distance  des 
parois. 

Il  est,  en  effet,  inutile  d'être  à  son  contact  inmiédîat  pour 
saisir  le  calcul.  Celui-ei  fait  toujours  relief  suffisant  pour 
que  vous  n'ayez  pas  à  racler  la  muqueuse,  ce  qui  serait,  d'ail- 
leurs, un  mauvais  procédé.  Vous  cueillez  la  pierre  qui  repose 
sur  la  muqueuse  comme  vous  prenez  une  n<Nsette  ou  une 
amande  sur  une  table.  Vous  ne  vous  croyez  pas  pour  cela 
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obligés  de  TOUS  mettre  en  contact  avec  la  nappe,  et  encore 
Boîns  de  la  «Ur. 

Vous  commeDces  dès  lors  à  ponssor  la  brancte  màle  vers 
labranche femdle.  Celle^i  est  restée  parfaitement  immobfle 
Ajtien  que  votre instrumait  ait  été  indiné,  fl  n'a  pas  quitté 
ialigne  médiane  où  tous  dera  enctement  le  maintenir. 

Tous  sentea  Uentfttque  la  hranchemâle  s'arrSte  contre  un 
dfastade.  C'est  la  pierfOL  Youtf  redoublez  de  précautions  pour 
la  saisir.  Vous  la  serra  en  poussant  la  branche  mMe  sans 
secousse,  et  lorsque  vous  Taures  bien  assujettie  entre  les 
mors  vous  fermes  Técrou  et  vous  donnes  immédiatement  un 
ou  deux  petits  tours  de  vis  pour  la  fixer  définitivement  La 
pierre  est  saisie.  L'écarlement  des  mors  mesure  le  diamètre 

* 

par  lequel  la  (nerre  s'est  présentée,  et,  comme  vous  le  savez, 
cet  écartement  est  esadement  transcrit  sur  le  mapche  de 
Hnstrament  où  il  vous  est  facile  de  le  lire. 

Lorsque  la  vessie  n*esft  pas  défiormée,  la  manoeuvre  que  nous 
fmons  de  décrire  sufifit  pour  Vaplocet  complètement  de  son 
col  à  son  fond- La  rencontre  £Bcile  des  parois  dans  toute  l'éten- 
due do  segment  inférieur  vous  indique  bien  que  vous  n'avez  pu 
lieanég^iiger,  et  si  vous  avez  sufliaammentr^té  la  manoguvre 
adroite  et  à  gjMiche,  vous  pouvez  ètreassorés  que  vous  avez 
tout  vu. 

n  n'en  est  plus  de  même  lorsque  la  vessie  est  déformée. 
Du»  ces  conditions,  d'autres  manœuvres  sont  nécessaires  et 
TOUS  pourrez  être  obligés  de  les  foire,  soit  au  pourtour  du  col, 
9(»tdans  le  corps  de  la  vessie. 

Lorsque  vous  agissez  an  pourtour  du  col,  vous  avez  pour 
bot  d'opérer  une  prise,  soit  sur  ses  côtés,  soit  an-dessous  de 
lui;  votre  manœuvre  doit  èlre  exécutée  en  un  lieu  très  défini 
etdans  un  espace  relativement  restreint.  Le  point  de  départ 
de  la  manœuvre  est  la  bonne  position  de  la  branche  mâle,  elle 
doit  être  ai^Nijée  au  col  et  ne  pas  cesser  d'ttre  en  contact 
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avec  lui  pendant  toute  révolution  de  rinstrament.  Pour  la 
placer  vous  pouvez,  comme  tout  à  Theure,  l'attirer  d' arrière  en 
avant.  Vous  pouvez  aussi  la  fixer  le  long  du  col  et  la  maintenir 
immobile  pendant  que  vous  éloignez  d'elle  la  branche  femelle. 
Pour  ouvrir  Tinstrument  suivant  ce  procédé,  vous  le  ramenez, 
sans  l'avoir  ouvert,  au  contact  du  col  en  maintenant  l'extré- 
mité du  bec  en  haut.  Ayant  bien  reconnu  la  lèvre  supérieure, 
vous  y  appuyez  la  branche  m&le  et  vous  la  maintenez  bien 
immobile.  L'instrument  est  alors  ouvert  et  la  branche  femelle, 
qui  devient  la  branche  mobile,  est  doucement  refoulée  en 
arrière  et  conduite,  si  vous  le  jugez  utile,  jusqu'au  contact  de 
la  paroi  postérieure.  Ce  mouvement  de  recul  poun*ait  s'exécu- 
ter en  inclinant  légèrement  à  droite  ou  à  gauche  si  la  position 
du  calcul  vous  y  obligeait,  ce  qui,  dans  ces  cas,  est  peu  pro- 
bable, c{Lr  vous  manœuvrez  au-dessus  de  lui. 

L'instrument  ouvert  au  degré  que  vous  avez  jugé  conve- 
nable est  alors  incliné  ou  renversé  suivant  la  profondeur  du 
bas-fond.  Ici  encore  vous  sentez  parfaitement  que  la  parai 
est  élo^née,  que  vous  pouvez,  que  vous  devez  tourner  encore. 
11  se  pourra  même  qu'après  un  renversement  complet  vous 
ne  soyez  pas  encore  à  la  profondeur  désirable.  Vous  élevez  alors 
le  manche  de  l'instrument  avant  d'opérer  la  saisie.  Celte  der- 
nière partie  de  la  manœuvre  est  alors  exécutée  selon  les  règles 
déjà  indiquées.  Je  vous  recommande  seulement  dans  le  cas 
particulier  de  ne  fixer  la  pierre  avec  la  vis  que  lorsque  vous 
aurez  retourné  l'instrument.  Pendant  que  vous  le  faites  ainsi 
pivoter,  vous  maintenez  le  calcul  sous  pression  avec  la  main 
et  vous  vous  rendez  compte  de  ce  qui  se  passe.  Si  vous  aviez 
par  hasard  saisi  la  muqueuse,  le  pli  que  vous  maintenez  sous 

• 

une  pression  douce  ne  serait  nullement  contus.  Bientôt  averti 
pendant  que  vous  tournez,  que  vous  n'êtes  pas  libre  dans 
vos  mouvements,  vous  cédez  la  main.  Si,  au  contraire,  c'est 
bien  la  pierre  que  vous  avez  chargée,  vous  accomplissez  libre- 
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ment  Totre  évolutioD,  et  lorsque  vous  arrivez  à  son  terme, 
TOUS  fixez  définitivement  la  pierre  avec  la  pression  de  la  vb. 

Après  ce  que  je  vous  ai  dit  de  la  déformation  vésicale  au 
Toisinage  de  la  prostate  hypertrophiée,  il  est  presque  inutile 
de  TOUS  rappeler  que  vous  ne  pourrez  pas  toujours  tourner 
des  deux  côtés.  Vous  aurez  bien  vite  reconnu  que  vous  ne 
poinrez  plonger  au-dessous  de  la  prostate  qu'en  allant  de 
gauche  à  droite  ou  en  vous  dirigeant  de  droite  à  gauche,  et 
TOUS  agirez  en  conséquence. 

Vous  pouvez  être  obligés  de  renverser  Tinstrument  alors 
même  que  vous  opérez  dans  le  corps  de  la  vessie.  Vous  agis* 
sa,  exactement  comme  nous  venons  de  vous  le  dire,  avec 
cette  seule  différence  que  vous  n'appliquez  pas  la  branche 
mâle  au  col.  Vous  trouverez  même  dans  cette  région  I^occa- 
^ioQ  d*utiliser  la  manœuvre  dans  laquelle  la  branche  mâle 
est  immobilisée  ^t  la  branche  femelle  poussée  en  arrière.  Les 
vessies  où  vous  êtes  ainsi  obligés  de  manœuvrer  en  dehors 
du  col,  sont  de  grandes  vessies  et  souvent  des  vessies  contrac- 
tiles. Elles  s'opposent  plus  ou  moins  par  cela  même  au  libre 
jeu  de  votre  instrument  à  la  découverte  de  la  pierre.  En  fai- 
sant doucement  reculer  la  branche  femelle,  vous  sentirez  que 
vous  refoulez  la  paroi  vésicale,  que  vous  la  déphez,  que  vous 
rouvrez  et  vous  préparez,  pour  ainsi  dire,  un  champ  de 
manœuvres  tout  à  l'heure  fermé  et  dans  lequel  vous  ferez 
évoluer  votre  instrument  en  vous  appuyant  non  plus  sur  la 
branche  mâle  et  au  col  de  la  vessie,  mais  sur  la  branche 
îemelle  et  au  fond  du  réservoir. 

Après  cet  exposé  préliminaire  un  peu  long,  mais  que  vous 
jugerez  indispensable,  nous  revenons  à  l'étude  de  l'explora- 
tion de  la  vessie  calculeuse.  Vous  savez  qu'elle  peut  être  explo- 
rée avec  des  instruments  non  métaUiques,  explorateurs  et 
sondes  en  gomme,  avec  la  sonde  métallique  à  petite  cour-, 
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bure,  très  exceptionnellement  avec  une  sonde  métallique  à 
grande  courbure,  mais  il  faudrait,  pour  justifier  ce  choix,  que 
la  petite  courbure  n'ait  pu  être  introduite  et  que  Ton  ait 
lenoncé  à  la  lithotritie  pour  choisir  la  taille,  et  enfin  avec  le 
ithotriteur. 

Vous  arriverez  souvent,  je  puis  même  vous  dire  très  sou- 
irent,  à  reconnaître  la  présence  de  la  pierre  avec  des  instru- 
nents  non  métalliques.  Il  est,  par  conséquent,  fort  instructif 
êd  bien  préciser  les  conditions  dans  lesquelles  peut  s'effectuer 
cette  rencontre  et  de  vous  dire  quelles  sont  les  sensations 
^oi  vous  en  avertissent. 

Tous  savez  de  quelle  façon  énergique  j'insiste  sur  la  néces- 
àté  très  réelle  de  toujours  débuter  dans  les  manœuvres  expio- 
latrices  par  l'introduction  d'un  explorateur  olivaire  à  tige 
souple.  L'olive  qui  vous  permet  de  reconnaître  l'état  de 
Furèthre  dans  toute  son  étendue,  peut,  lorsqu'elle  se  dégage 
de  la  prostate  pour  entrer  dans  la  vessie,  nous  donner  dans 
lieaucoup  de  cas  le  contact  de  la  pierre.  Il  faut  être  averti  et 
en  quelque  sorte  préparé  à  cela,  afin  de  pouvoir  mettre  à  votre 
aetif  ce  renseignement  inespéré.  Il  m'est  plus  d'une  fois  arrivé 
de  faire  ainsi  le  diagnostic  dans  des  cas  où  des  recherches 
faites  avec  des  instruments  métalliques  étaient  demeurées 
infructueuses.  Aussi,  quand  vous  arrivez  à  la  prostate,  devez- 
vous  pousser  avec  beaucoup  de  ménagements  et  de  douceur 
afin  de  recueillir  les  moindres  sensations.  Elles  se  produiseut 
de  deux  manières.  C'est  une  sensation  de  choc  avec  un  senti- 
nent  de  déplacement,  ou  bien  c'est  un  simple  frôlement. 
Tous  n'éprouvez  le  choc  qu'en  entrant  dans  la  vessie. 
Tous  heurtez  contre  quelque  chose  de  solide,  de  résistant, 
vous  pouvez  même  frapper  sur  sa  surface  avec  l'explorateur 
et  faire  presque  entendre  le  choc.  Mais  souvent  le  déplace- 
■lent  s'effectue  immédiatement,  le  corps  étranger  fuit  devant 
¥otre  instrument  et  désormais  lui  échappe. 
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La  sensation  de  froleinent  peut  être  recueillie  en  entrant 
oa  en  sortant,  quelquefois  dans  les  deux  sens.  C'est  exacte- 
ment la  même  sensation  que  celle  que  je  vous  ai  décrite 
à  propos  de  Texploration  de  l'urèthre  calculeux,  et  que  f  ai 
comparée  au  bruit  de  cuir  neuf  des  pleuréUques.  Ce  frotte- 
ment  peut  être  plus  ou  moins  étendu,  il  peut  être  en  quelque 
sorte  multiple.  Ces  renseignements  sont  importants  à  noter. 
Le  firottement  étendu  indique  une  pierre  volumineuse;  les 
frottements  multiples,  la  présence  de  plusieurs  calculs  ou  de 
fragm^its.  Ils  ne  se  développent,  en  effet,  que  lorsque  la 
boule  exploratrice  passe  à  travers  plusieurs  corps  étrangers 
qu'elle  écarte  pour  s'insinuer  entre  eux. 

Lorsque  vous  êtes  appelé  à  faire  le  cathétérisme  évacuateur 
arec  une  sonde  en  gomme  droite,  ou  mieux  avec  une  sonde 
coudée,  fl  pourra  vous  arriver  aussi  de  rencontrer  la  pierre. 
Sfê  s^isations  seront  identiques  à  celles  que  fournit  Texplo- 
râleur  et  pourront  être  recueillies  à  rentrée  ou  à  la  sortie 
solvant  qu'il  s'agira  de  choc  ou  de  firottanent. 

Dans  certaines  circonstances,  vous  pourrez  prévoir  que 
TOUS  allez  obtenir  le  frottanent  de  la  sonde  contre  la  pierre 
et  préparer  les  conditions  qui  assurent  cette  rencontre.  Cer- 
tains malades  qui  se  sondent  dq)uis  longtemps  viennent  se 
plaindre  de  souffrir  vivement  lorsque  la  vesâe  est  vidée  ou 
achève  de  se  vider,  plus  particulièrement  encore  en  retirant  la 
sonde.  Yous  devez,  par  cela  même,  soupçonner  la  présence 
d*nn  calcul.  Yous  introduisez  la  sonde  évacuatrice  molle  et 
TOUS  placez  de  préférence  le  malade  debout.  Vous  ne  sentez, 
le  plus  souvent,  rien  en  entrant,  vous  laissez  alors  écouler 
complètement  l'urine,  et  de  parti  pris  vous  attendez  que  la 
douleur  finale  s'accentue.  Cest  alors  seulement  que  vous  reti^' 
rez  rinstrument,  que  vous  n'attirez  qu'avec  quelque  peine, 
s^ré  qu'A  est  par  la  vessie  contractée  sur  la  pierre.  Aussi 
éprouvez-vous,  non  pas  seulement  de  la  résistance,  mais  le 
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frottement  caractéristique  que  vous  connaissez.  J'ai  pu  sou- 
vent vérifier  de  la  sorte  la  présence  d'un  calcul  et  même  le 
reconnaître  alors  que  des  recherches  métalliques  n'avaient 
pu  déceler  sa  présence. 

Ainsi,  vous  le  voyez,  l'exploration  avec  les  instruments  non 
métalliques  est  susceptible  de  vous  donner  beaucoup  de 
chances  de  rencontrer  la  pierre  dans  certaines  circonstances 
et  en  vous  y  prenant  d'une  manière  que  j'ai  cherché  à  préci- 
ser. Si  la  rencontre  d'une  pierre  n'est  qu'une  petite  partie  du 
diagnostic,  elle  vous  met,  cependant,  dans  une  position  excel- 
lente au  point  de  vue  de  vos  recherches  ultérieures.  Elle  vous 
fournit  déjà  une  certitude  et  vous  donne,  vis-à-vis  du  malade, 
la  position  d'un  homme  qui,  du  premier  coup,  et  à  peu  de 
frais  arrive  à  dire  :  il  y  a  quelque  chose,  et  ce  quelque  chose 
est  une  pierre.  De  telle  sorte  que  sans  vous  conseiller  de  vous 
livrer  quand  même  à  la  recherche  des  pierres  avec  les  instru- 
ments non  métalliques,  je  dois,  cependant  très  nettement, 
vous  inviter  à  ne  pas  perdre  de  vue  les  ressources  précieuses 
qu'ils  peuvent  vous  offrir. 

Ceci  étant  dit,  j'arrive  à  ce  que  les  instruments  métalliques 
doivent  vous  donner,  et  je  dis  de  suite,  qu'ils  doivent  non 
seulement  vous  amener  au  contact  de  la  pierre,  mais  aussi 
vous  renseigner  sur  la  position  qu'elle  occupe,  sur  sa  consis- 
tance et  son  volume.  Par  conséquent,  vous  voyez  que  vous 
avez  à  leur  demander  de  compléter  le  diagnostic  qui,  tout  à 
l'heure,  avait  pu  être  ébauché  par  la  rencontre  avec  les 
instruments  non  métalliques.  C'est  aussi  à  l'instrument  métal- 
lique que  vous  devez  demander  des  renseignements  sur  la 
configuration  de  la  vessie,  ce  que  ne  peut  faire  un  instrument 
non  métallique. 

Lorsque  vous  faites  l'exploration  de  la  pierre,  gardez-vous 
de  croire  que  vous  n'ayez  à  vous  occuper  que  d'elle.  II  f^^^ 
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toQt  aussi  bien  étudier  le  contenu  que  le  contenant.  Votre 
exploration  n'est  bonne  que  lorsque  les  conditions  qui  se  rap- 
portait à  la  pierre  et  toutes  celles  qui  ont  trait  à  la  vessie 
Toas  sont  complètement  révélées.  Au  point  de  vue  de  la  bonne 
direction  du  traitement,  elles  ont  les  unes  et  les  autres  une 
^e  importance.  Vous  avez  pu  voir,  par  exemple,  en  obser- 
nmt  les  trois  malades  opérés  ce  matin,  combien  les  manoeuvres 
peuvent  être  différentes  suivant  les  différences  offertes  par  la 
îesâe.  Et,  d'ailleurs,  ce  que  je  vous  ai  enseigné  à  propos  des 
manœuvres  exploratrices  avec  la  sonde  ou  le  brise-pierre,  a 
dû  pleinement  vous  édifier  à  ce  sujet. 

Il  est,  cependant,  un  renseignement  que  Tinstrument 
métallique  ne  peut  vous  fournir,  ou  ne  peut  vous  donner  dans 
de  bonnes  conditions.  C'est  le  degré  de  réplétion  de  la  ves- 
sie. Or,  vous  aurez,  nous  vous  l'avons  déjà  dit  à  propos  de 
Texploration  de  la  vessie  normale,  à  vous  renseigner  sur  la 
manière  dont  le  malade  urine.  Pour  peu  que  vous  pensiez 
que  la  vessie  se  vide  mal,  se  contracte  insuffisamment,  <;'est 
avec  la  sonde  ordinaire  que  vous  vous  en  assurez,  et  pour  cela 
vous  l'introduisez,  alors  que  le  malade  vient  d'uriner  ou  pour 
procéder  à  l'évacuation  totale.  Mais  ceci  est  un  point  assez 
simple  pour  que  je  n'aie  pas  à  insister  de  nouveau  et  je 

reviens  aux  instruments  métalliques. 

Je  n'ai  plus  à  vous  parler  de  la  façon  dont  ils  seront  con- 
duits dans  l'urèthre  et  dans  la  vessie;  mais  il  faut,  cependant, 
Doas  demander  comment  nous  allons,  à  leur  aide,  donner 
au  diagnostic  toute  la  précision  désirable. 

Je  reviens  tout  d'abord  sur  les  remarques  que  je  vous  ai 
Êdtes  à  propos  du  toucher  et  de  la  percussion  intra-vésicales, 
et  je  dis  que  vous  ne  pourrez  bien  faire  l'étude  d'un  calcul 
que  si  vous  combinez  l'emploi  du  toucher  et  de  la  percussion, 
rajouterai  volontiers,  si  vous  faites  surtout  usage  de  la 
percussion.  11  ne  suffit  pas,  en  effet,  de  promener  l'instrument 
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an  contact  des  parois  vésicales  ;  ces  allées  et  venues  pour- 
raient être  fort  illusoires  ou  fort  incomplètes  dans  leurs 
résultats. 

Je  suppose  que  je  promène  mon  instrument  sur  ce  drap 
de  lit  et  qu'un  calcul  si'abrite  derrière  un  de  ses  plis.  Je  puis, 
par  le  simple  toucher,  passer  sans  le  sentir.  Si,  au  contraire, 
f  eiécute,  chemin  faûsant,  de  petits  mouvements  de  perçus- 
aon^  vous  voyex  que  je  suis  immédiatement  en  contact  avec 
ce  corps  étranger  qui  m'avait  échappé  tout  à  l'heure. 

De  teUe  sorte  que,  pour  plonger  dans  les  interstices  déjà 
vessie,  ces  petits  mouvements  sont  nécessaires.  Ils  sont  encore 
indispensables  pour  nous  renseigner  approximativement  sur 
la  consistance  du  calcul,  mais  surtout  pour  en  indiquer  le 
volume.  La  succession  continue  d'explorations  isolées  qui 
constitue  la  percussion,  vous  donne  les  plus  grandes  chances 
de  toucher  toute  la  surlace  du  calcul  qui  appartient  à  une 
coujHbe  plus  ou  moins  prononcée.  Le  toucher  simple  risque- 
rait de  ne  vous  fournir,  par  rapport  à  la  sphère  calculeuse, 
que  le  contact  de  la  tangente  à  la  circonférence. 

À  l'aide  de  la  percussion  des  calculs  vous  ajoutez  encore 
à  l'exploration  un  moyen  précieux  dont  le  diagnostic  fait 
grandement  son  profit  Yous  avez  bien  souvent  entendu  daos 
les  salles  le  son  que  produit  le  choc  répété  de  l'extrémité  de 
l'instrument  sur  la  pierre  ;  vous  l'entendez  dans  la  plupart 
des  cas  aussi  nettement  que  celui  que  je  produis  en  ce 
moment  en  frappant  la  table  avec  la  sonde.  Il  n'est  pas  besoin 
de  s'approcher,  vous  percevez  à  distance  le  bruit  du  conflit 
entré  l'instrument  et  le  calcul  ;  il  suffit  d'être  peu  éloigné 
du  lit  du  malade.  Ce  n'est  point  seulement  un  moyen  de 
mettre  l'auditoire  et  le  malade  lui-même  dans  la  confidence 
du  diagnostic.  Vous  pouvez,  grâce  au  bruit  que  développe  la 
percussion  des  calculs,  vous  renseigner  sur  leur  multipli- 
cité. 
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Lorsque  le  calcul  n'est  pas  unique,  tous  percevez  un  dou- 
ble bruit  qui  correspond  à  Taller  et  au  retour  du  bec  de  Tîn- 
stminent  vÎTement  porté  à  droite  A  à  gauche.  11  frappe  des 
deax  côtés  et  produit  un  son  que  sa  répétition  rapide  rend 
distinct  de  celui  qui  ne  s'obtient  que  par  un  choc  unilatériL 
S'il  y  a  plusieurs  calculs,  ce  n  est  plus  un  double  bruit,  c'est  om 
brait  de  cliquetis  qui  vous  apprend  que  rinstrument  se  medl 
aa  milieu  de  corps  étrangers  qu'il  frappe  de  tous  côtés.  Yow 
n'arriverez  pas  pour  cela  à  compter  les  calculs,  mais  vous 
saurez  sûrement  que  vous  êtes  en  présence  de  plusieurs  pier- 
res, et  la  façon  dont  l'instrument  aura  pu  remuer  au  milîem 
d'elles  vous  renseignera  approximativement  sur  leur  volume. 

Nous  vous  avons  dit  que  l'on  peut,  à  l'aide  de  la  percussion, 
se  renseigner  sur  la  consistance  et  le  volume  des  calculs.  Il 
y  a  en  effet  de  grandes  différences  à  noter  dans  la  manière 
dont  les  calculs  résonnent  sous  le  choc  de  la  percussion.  Le 
son  est  plus  ou  moins  éclatant,  quelquefois  obscur.  La  sen- 
sation perçue  peut  également  différer  et  se  trouver  en  rapport 
avec  le  son  obtenu.  Ainsi  certains  calculs  donnent  une  sen- 
sation un  peu  pâteuse  et  rugueuse  et  résonnent  à  peine. 
Ceux-là  sont  des  calculs  mous  au  moins  à  leur  surface,  dans 
leurs  couches  externes.  Mais  il  y  a  nombre  de  pierres  cepen- 
dant peu  consistantes  qui  résonnent  très  vivement  sous  la  per- 
cussion. Il  est  rare,  en  effet,  que  la  surface  extérieure  des  cai  - 
culs  dont  la  masse  est  cependant  très  peu  dure,  ne  présente  une 
sorte  de  croûte  mince,  de  vernis,  et  ne  répondent  pas  au  contact 
frappé,  par  un  son  très  net  et  très  clair.  On  ne  peut  donc  en 
réalité  juger  de  la  consistance  des  calculs  avec  la  sonde. 

On  arrive  à  des  résultats  bien  supérieurs  pour  la  mensu- 
ration à  la  condition  toutefois  de  mesurer  en  percutant.  Cest 
pour  aider  à  pratiquer  la  mensuration  que  la  tige  de  certains 
explorateurs  est  munie  d'un  curseur  et  de  divisions  graduées. 
Cela  est  vraiment  peu  utile.  La  tige  de  l'explorateur  et  le  do^ 
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peuvent  très  bien  suffire  à  exécuter  la  petite  manœuvre  de  la 
mensuration. 
Le  calcul  reconnu,  vous  percutez  sa  surface  d'avant  en 

f 

arrière  jusqu'à  ce  que  vous  ayez  dépassé  ses  limites  postérieu- 
res, vous  ramenez  alors  l'instrument  vers  lui,  et  au  moment 
même  où  vous  percevez  le  premier  contact,  vous  placez  le 
doigt  index  de  la  main  gauche  sur  la  tige,  au  ras  du  méat. 
Vous  continuez  alors  la  percussion  et  votre  doigt  s'éloigne  da 
méat  au  fur  et  à  mesure  que  la  tige  est  dégagée  de  l'urèthre. 
Vous  continuez  ainsi  jusqu'à  ce  que  vous  ayez  cessé  de  sentir 
le  calcul.  L'intervalle  qui  sépare  votre  doigt  resté  fixe  sur  la 
tige,  du  point  où  elle  sort  maintenant  du  méat,  vous  indi- 
que la  longueur  du  diamètre  que  vous  avez  exploré.  Vous 
pouvez  procéder  immédiatement  à  la  vérification  en  fai- 
sant en  sens  inverse  le  chemin  que  vous  venez  de  parcou- 
rir. Votre  doigt  se  retrouve  au  bout  de  la  course  à  l'affleure- 
ment du  méat.  Vous  appréciez  la  longueur  du  contact  soit  par 
travers  de  doigts  appliqués  sur  la  tige,  soit  en  mesurant 
directement  avec  un  ruban  métrique. 

Ces  données  sont  donc  assez  précises;  elles  ne  sont  cepen- 
dant pas  rigoureuses.  Il  y  a  bien  des  chances  pour  que  le 
calcul  ait  été  soumis  au  contact  de  la  sonde  dans  son  plus 
long  diamètre,  car  ce  plus  long  diamètre  est  assez  volontiers 
dans  l'axe  antéro-postérieur  de  la  vessie.  Mais  rien  ne  peut 
permettre  de  Taffirmer.  On  en  sait  cependant  assez  pour  dire 
que  le  calcul  est  gros,  moyen  ou  petit  et  avoir  une  based'ap- 
préciation. 

Le  lithotriteur  ne  vous  renseignera  pas  non  plus  d'une 
façon  absolue  sur  le  volume  des  calculs,  mais  il  vous  dira  de 
la  façon  la  plus  précise  tout  ce  qu'il  est  possible  de  savoir  sur 
leur  consistance. 

J'ai  pu  récemment  vous  rendre  témoin,  chez  un  malade 
auquel  je  faisais  une  première  séance  de  lithotritie,  de  ce  que 
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donne  la  mensuration  opérée  par  le  lithotriteur.  A  la  pre- 
mière prise  nous  avons  eu  deux  centimètres  d'écartement,  et, 
malgré  le  broiement,  k  la  seconde  plus  de  trois  centimètres. 
Ou*est-ce  à  dire,  sinon  que  le  calcul  a  été  saisi  par  deux  dia- 
mètres différents.  Mais  avait-il  été  pris  la  première  fois  dans 
son  diamètre  transversal  et  la  seconde  par  son  diamètre  Ion- 
pfudinal,  ou  bien  avâit-fl  été  tout  d'abord  pris  par  son  extré- 
mité et  ensuite  par  son  centre?  Lui  avais-je  tout  d'abord,  si 
voos  me  permettez  cette  expression  familière,  pincé  le  bout  du 
oez  et  Favais-je  ensuite  saisi  en  plein  corps?  C'est  assez  proba- 
ble, mais  je  ne  saurais  l'affirmer.  Je  ne  voudrais  pas  davantage 
TOUS  laisser  supposer  qu'après  avoir  saisi  le  calcul  par  l'un  de 
sa  diamètres,  vous  pourrez  ensuite  le  prendre  selon  le  dia- 
mètre opposé.  C'est  un  comble  d'habileté  auquel  je  ne  saurais 
prétendre.  Malgré  ces  imperfections,  je  puis  en  toute  con- 
sdence  vous  répéter  que  la  mensuration  des  calculs  par  la 
percussion  et  le  contrôle  de  ces  résultats  par  le  lithotriteur 
TOUS  fourniront,  en  somme,  des  données  assez  approxima- 
tives pour  que  vous  puissiez  en  prendre  acte.  Dans  un  cas  où 
la  question  de  taille  et  celle  de  lithotritie  peuvent  être  discu- 
tées, où  il  y  a  des  raisons  pour  et  contre,  la  mensuration  peut 
certainement  entrer  en  ligne  de  compte  et  largement  peser 
sur  vos  déterminations. 

Lorsque  le  lithotriteur  a  saisi  le  calcul,  il  ne  Ta  pas  seule- 
ment mesuré  dans  une  de  ses  parties,  il  a  pu  permettre,  même 
>âDs  le  briser,  d'apprécier  sa  consistance.  Il  n'est  pas  besoin 
d*écraser  une  noisette  entre  ses  dents  pour  savoir  qu'elle  vous 
résistera  plus  ou  moins.  Or,  de  la  consistance  et  du  volume 
réunis,  vous  tirerez  souvent  de  très  bons  éléments  d'apprécia* 
lion.  A  volume  égal,  le  plus  ou  moins  de  consistance  doit  vous 
lûre  opter,  soit  pour  la  lithotritie,  soit  pour  la  taille.  Il  est 
bien  rare  qu'un  calcul  résiste  absolument  au  lithotriteur,  je 
n  ai,  pour  ma  part,  rencontré  cette  résistance  absolue  que  dans 
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quatre  ou  cinq  cas.  Cependant,  dans  ce  moment  même,  vous 
pouvez  observer  au  n^  12  un  malade  dont  le  calcul  a  résisté 
à  un  lithotriteur  n""  2  à  mors  plats  ;  il  a  été,  il  est  vrai,  brisé 
et  réduit  en  fragments  par  un  lithotriteur  fenêtre  du  modèle 
de  M.  Relique,  qui  est  un  instrument  d'une  grande  puissance. 
Chez  nos  autres  malades  vous  voyez  par  contre  des  calculs 
durs,  de  consistance  ordinaire,  qui  se  brisent  avec  bruit  sous 
la  simple  pression  de  la  vis,  ou  de  consistance  plus  marquée, 
qui  ne  cèdent  qu'à  un  tour  de  vis  énergique  et  un  peu  brus* 
que;  vous  en  voyez  enfin  d'absolument  mous  qui  s'écrasent 
comme  un  morceau  de  craie,  qui  fondent,  pour  ainsi  dire, 
sous  la  pression  du  lithotriteur. 

Le  lithotriteur  vous  renseignera  donc  admirablement  sur 
la  consistance  des  calculs,  mais  son  rôle  ne  s'arrête  pas  là, 
au  point  de  vue  du  diagnostic. 

Les  services  qu'il  peut  vous  rendre  à  cet  ^ard  sont  considé- 
rables, car  sans  son  secours,  vous  pourriez,  dans  certains  cas, 
méconnaître  complètement  la  présence  de  corps  étrangers 
dans  la  vessie.  Je  ne  vous  parle  pas  seulement  de  corps  étran- 
gers accidentellement  introduits  et  qui,  par  leur  nature,  ne 
donnent  pas  assez  prise  au  contact  pour  qu'ils  puissent  être 
reconnus  autrement  que  par  le  lithotriteur.  Il  en  sera  ulté- 
rieurement question.  Je  fais  allusion  à  certains  calculs  et  aux 
fragments.  II  y  a  des  vessies  où  des  calculs  phosphatiques 
peu  consistants,  mal  agrégés,  ne  vous  donneront  pas  de  con- 
tact significatif  ;  il  en  sera  de  même  de  fragments  qui,  par 
leur  nature  ou  par  leur  siège,  pourront  échapper  même  à  une 
recherche  par  la  percussion  méthodique.  Vous  serez  souvent 
surpris,  lorsque  vous  pratiquerez  la  lithotritie,  de  n'avoir  plus 
aucune  sensation  de  contact,  de  percuter  sans  résultat  avec 
instrument  fermé,  et  cependant  de  saisir  des  fragments  encore 
volumineux,  lorsqu'après  l'avoir  ouvert,  vous  manœuvrez 
comme  il  convient  de  le  faire  pour  saisir  les  fragments. 
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Il  y  a  donc  un  grand  enseignement  à  tirer  de  ces  &its  si 
coaunuos  dans  Thistoire  de  la  lithotritie.  Si  Ton  peut  accor- 
der que  la  sonde  paisse  sofBre  pour  découvrir  une  pierre» 
pour  sqpprécîer  son  Tolume,  pour  examiner  complët^nent  et 
et  efficacement  la  vessie,  il  Êiut  nettement  déclarer  que  pour 
i*^  recherches  délicates,  pour  les  cas  difficiles  et,  dans  toute 
drcoDStance,  pour  les  fragments,  Fexploration  par  le  litho- 
tritair  est  la  seule  à  laquelle  on  puisse  complètement  se 
fier. 

Le  Uthotriteur  peut  encore  donner  des  renseignements 
2pproxiinati&  sur  le  nombre  des  pierres.  Lorsqu'une  première 
saisie  a  été  opérée,  on  doit  en  règle,  avec  le  Uthotriteur  ainsi 
anné,  explorer  la  vessie  et  s'assurer  que  la  pierre  saisie  ne 
ehoque  pas  d'autres  pierres  restées  libres. 

Hais  ce  renseignement  peut  aussi  être  donné  par  la  sonde, 
de  teUe  sorte  qu'il  ne  reste  d^une  façon  absolue  à  l'actif  du 
iitbotritenr  que  l'appréciation  exacte  de  la  consistance  de  la 
pierre,  la  recherche  de  certaines  pierres  molles,  et,  surtout, 
celle  des  fragments  peu  consistants  ou  plus  ou  moins  cachés 
dans  une  vessie  irrégulière  ou  contractile. 

De  semblables  constatations  et  de  semblables  recherches 
ne  se  font  guère  qu'au  cours  des  séances  de  lithotritie.  Aussi 
peot-on  dire  d'une  manière  générale  que  l'emploi  du  lithotri- 
leur  doit  être  réservé  au  moment  où  vous  commencez  le 
traitement.  L'emploi  de  la  sonde  vous  donne  jusque-là  des 
enseignements  suffisants.  Yous  avez  pu  vous  appuyer  sur 
eux  pour  décider  que  vous  feriez  la  lithotritie.  Yous  avez, 
grâce  à  elle,  fait  connaissance  complète  avec  la  vessie,  il  ne 
^ous  restera  que  peu  de  renseignements  à  demander  au 
lilbotriteur  pour  bien  connaître  la  pierre. 

Ces  renseignements  vous  sont  donnés  au  cours  de  la  pre- 
DUère  séance,  qui  sert  à  la  fois  au  traitement  et  au  perfec- 
tionnement du  diagnostic.  Ce  n'est  que  dans  les  cas  douteux 
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que  VOUS  aurez  recours  au  lithotriteur  pour  trancher  définiti- 
vement la  question. 

En  suivant  ces  règles  de  conduite,  vous  aurez  épargné  à 
votre  malade  des  manœuvres  qu'il  convient  toujours  de  mé- 
nager, et  vous  n'aurez  rien  sacrifié  de  ce  qui  est  nécessaire 
à  la  sécurité  du  diagnostic. 

Nous  aurions  insuffisamment  étudié  l'exploration  de  la 
vessie  calculeu^e  si  nous  n'examinions  ses  difficultés. 

Pour  que  cette  étude  puisse  être  utile,  il  est  nécessaire  de 
se  bien  rendre  compte  des  causes  qui  peuvent  empêcher  de 
rencontrer  la  pierre  dans  la  vessie.  La  déformation  de  la 
vessie,  la  trop  grande  contraclilité  de  ses  parois,  leur  dépres- 
sibilité,  enfin  la  trop  grande  capacité  du  réservoir  urinaire 
peuvent  faire  obstacle  à  vos  recherches.  Du  côté  de  la  pierre 
vous  pourrez  avoir  à  tenir  compte  de  sa  nature  et  de  son 
volume. 

J'ai  eu,  je  n'ai  pas  besoin  de  vous  le  dire,  plus  d'une  fois  à 
compter  ces  difficultés,  et  je  voudrais  vous  les  faire  bien  con- 
naître. 

Se  rendre  compte  des  causes  d'erreur  doit  être  d'ailleurs, 
un  des  principaux  soucis  du  clinicien. 

Je  ne  reviendrai  pas,  bien  entendu,  sur  ce  que  je  vous  ai 
exposé  à  propos  de  l'augmentation  des  diamètres  de  la 
cavité  prostatique.  11  est  de  toute  évidence  que  si  vous  ne 
pénétrez  pas  dans  la  vessie,  vous  ne  pourrez  avoir  la  moindre 
chance  de  rencontrer  la  pierre  qui  y  est  contenue*  Il  est 
néanmoins  utile  de  vous  rappeler  que  l'arrêt  inconscient  de 
l'instrument  dans  la  prostate,  est  certainement  une  des 
causes  fréquentes  qui  empêchent  de  reconnaître  la  présence 
de  la  pierre  dans  la  vessie. 

Vous  savez  que  les  déformations  principales  de  la  vessie 
sont  solidaires  du  développement  anormal  de  la  prostate  de 
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la  sadDie  de  ces  lobes.  C'est  par  conséquent  au  voisinage  du 
coi  qae  doit  porter  rexploration,  lorsque  la  pierre  n'est  pas 
aisément  rencontrée. 

n  fiint,  en  effe|,  reconnaître  que  dans  la  majorité  des  cas, 
la  {Nerre  est  immédiatement  rencontrée.  Â  peine  Tinstrument 
a-t-fl  firanchi  le  col,  que  déjà  [le  choc  caractéristique  a  été 
perçu  par  le  chirurgien.  Aussi,  torsque  vous  explorez  un  sujet 
]ui  a  tous  les  signes  rationnels  des  calculs  dans  la  vessie,  que 
TOUS  êtes  bien  sûr  d'y  avoir  pénétré  et  que  vous  ne  trouvez  pas 
ia  pimre  sur  votre  chemin,  allez  la  chercher  au-dessous  du 
col.  Vous  avez  plus  que  probablement  passé  au-dessus  d'elle, 
il  £iut  revenir  en  arrière  et  manœuvrer  de  fiiçon  à  pâiétrer 
sous  la  saillie  prostatique. 

Vous  savez  que  les  saillies  les  plus  accentuées  du  lobe 
moyen  lui-même,  ne  s'opposent  pas  du  tout  à  la  mancsuvre 
des  instruments,  mais  qu'elles  limitent  cette  manœuvre  et 
obligent  à  la  bien  localiser.  Ne  vous  fiez  donc  pas  à  une  ten- 
tative Ëdte  d'un  seul  côté  et  qui  vous  aurait  laissé  croire  que 
la  vessie  n*est  pas  profonde.  Manœuvrez  des  deux  côtés 
afin  de  trouver  le  chemin  qui  conduit  dans  le  bas-fond,  et 
après  avoir  complètement  renversé  votre  instrument^  élevez, 
autant  qu'il  le  faut,  le  manche  pour  fouiller  le  fond  de  la 
cavité.  Élevez  suffisanunent  le  siège  toutes  les  fois  que  vous 
avez  reconnu  par  l'exploration  olivaire  ou  par  l'introduction 
des  instruments,  que  le  trajet  prostatique  est  long,  que  vous 
mettez  du  temps  à  vous  dégager,  ou  que  vous  avez  quelque 
peineàlefûre. 

Ce  n'est  qu'après  avoir  bien  exploré  le  bas-fond  vésical, 
placé  le  malade  dans  une  position  convenable,  que  vous 
poorrez  être  sûr  qu'il  n'y  a  pas  de  pierre.  Et  si  les  symptômes 
rationnels  sont  très  nets,  ne  craignez  pas  de  recommencer.  Il 
J  a  des  cas  véritablement  fort  difficiles.  Je  pourrais  vous  en 
citer  un  grand  nombre,  car  ils  ne  sont  malheureusement  pas 
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rares.  Je  préfère  vous  rappel»  l'un  de  ceux  que  vous  avez 
observés  à  la  salle  Saint- Vincent  Au  n^  26,  vous  avez  pu 
suivre  un  malade  qui  avait  été  infructueusement  sondé  par  des 
chirurgiens  fort  habiles,  son  exposé  symptoniatique  était  tdle- 
ment  net,  que  je  restai  néanmoins  convaincu  de  la  présence. 
d'un  calcul.  Je  fus  assez  heureux  pour  la  trouva  dès  la  pre- 
mière exploration.  Msis  lors  de  la  première  séance  de  litho- 
tritie,  il  me  fut  impossible  de  la  saisir  et  même  de  la  sentir. 
Cet  homme  fut  cependant  heureusement  débarrassé  par  le 
broiement,  mais  nous  avons  eu  des  séances  presque  infruc- 
tueuses, et  nous  avons  toujours  dû  très  fortement  relever  le 
siège  afin  de  donner  à  la  pien-e  la  possibilité  de  s'éloigner  le 
plus  possible  du  col. 

La  vessie  peut  offrir  d'autres  déformations  ;  elle  peut  offirir, 
par  exemple,  cette  déformation  connue  sous  de  nom  de 
cellules.  Mais  elle  peut  vous  présenter  des  déformations 
beaucoup  plus  communes'  et  très  capables  de  vous  en  ini' 
poser  en  vous  faisant  croire  que  vous  êtes  en  présence  d*une 
cellule. 

Je  veux  parler  de  ces  déformations  <iues  aux  contractim 
irrégulières  que  Von  observe  surtout  dans  les  vessies  ancienne^ 
ment  malades. 

Ces  déformations  par  contractions  irrégulières  sont,  si  je 
puis  m'exprimer  ainsi,  beaucoup  plus  pratiques  que  les 
déformations  par  cellules.  Elles  sont,  en  effet,  fréquemment 
observées  et,  si  j'en  crois  mon  ^périence  personnelle^  les 
déformations  cellulaires  sont  chose  fort  rare. 

Yous  savez  ce  que  Ton  désigne  sous  le  nom  de  cellules.  Ce 
sont  des  poches  urinaires,  sortes  de  diverticules,  qui  commu- 
niquent avec  la  vessie  par  une  ouverture  plus  ou  moins  large. 
Le  mécanisme  de  leur  formation  est  bien  connu.  Vous  savez 
que  la  muqueuse  vésicale  peut  se  déprimer  entre  deui 
colonnes  vésicales,  faire  peu  à  peu  saillie  et  constituer  ainsi 
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les  ceUnles.  11  est  peu  de  vessies  de  prostatiques  qui  ne  pré- 

sêolenl  des  ébauches  de  cellules.'  Les  cellules  véritables  sont 

» 

rares,  mais  elles  existent,  vous  en  verrez  de  fort  belles  dans 
notre  collection;  je  puis  même  vous  en  montrer  une  dont  la 
capacité  est  bien  supérieure  à  celle  de  la  vessie  à  laquelle  elle 
est  annexée. 

Mats  si  c^te  disposition  pathologique  est  incontestable,  il 
ést  beaucoup  moins  Êidle  de  démontrer  que  ces  cellules  puis* 
sent  donner  à  la  pierre  un  asile  temporaire,  ou  au  contraire 
riinindbiliser  en  l'enchatonnant,  selon  l'expression  consacrée. 
L'asile  temporaire  fourni  aux  pierres  parles  cellules,  explique- 
rait que  dans  certaines  périodes  les  malades  ne  ressentent  pas 
de  gène,  tandis  que  les  symptômes  s'accentuent  dans  d'autres 
momeots.  Cette  possibilité  de  se  montrer  dans  la  vessie  ou  de 
diqiaraitre  dans  sa  cachette,  expliquerait  encore  comment  la 
pierre  est  rencontrée  dans  certaines  explorations  et  échappe  à 
dautres.  L'rachalonnement  expliquerait  que  Ton  ne  puisse 
pas  saisir  la  pierre  dans  la  lithotritie,  ou  même  qu'on  n*ait  pu 
Textraire  après  la  taille. 

Je  ne  veux  pas  nier  que  tout  cela  ne  soit  possible,  mais  je 
TOUS  engage  à  ne  pas  trop  facilement  expliquer,  par  des  condi- 
tions pathol(^ques  anormales  et  exceptionnelles,  les  insuccès 
qui  pourront  vous  affliger,  ou  les  anomalies  dans  les  manifes- 
tations symptomatiqnes.  Je  vous  ai  dit,  en  parlant  de  la  sensi- 
bilité de  la  vessie,  que  beaucoup  de  ealculeux  supportent  leur 
pierre  sanGs  beaucoup  de  souffrances.  D'autre  part,  les  défor- 
mations du  bas-fond,  les  saillies  de  la  prostate,  expUquent  bien 
des  choses  en  fait  d'insuccès  dans  Texploration  ou  dans 
la  préhension  par  le  lilhotriteur.  Et  nous  allons  vous  montrer 
<{ue  les  contractions  irrégulières  de  la  vessie  en  expliquent 
beaucoup  d'autres.  Lorsque,  connaissant  bien  les  difficultés 
qui  peuvent  vous  empêcher  de  sentir  un  calcul  ou  de  le  saisir, 
Toos  aurez  agi  avec  méthode,  peur  écarter  ces  difficultés,  il 
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sera  temps,  si  vous  n'en  triomphez  pas,  de  croire  à  quelque 
chose  d'exceptionnel  et  d'admettre  un  encelluleinent  de  la 
pierre.  Pour  ma  part,  je  ne  saurais  dire  si  j'en  ai  rencontré 
sur  le  vivant,  et  sur  le  cadavre  je  n'ai  jamais  trouvé  de  cellule 
habitée.  J'ai  bien  souvent  été  en  présence  de  cas  difiBciles, 
il  m'est  arrivé  de  chercher  des  pierres  à  des  profondeurs 
telles,  et  dans  des  espaces  si  restreints,  que  j'aurais  pu 
penser  que  je  plongeais  dans  une  cellule.  Je  me  suis 
jusqu'à  présent  contenté  de  croire  que  j'avais  eu  affaire  i 
des  bas-fonds  un  peu  profonds,  dominés  par  des  saillies  pro- 
statiques un  peu  considérables.  Ce  que  je  puis  afifirmer,  c'est 
que  lorsque  des  difficultés  particulières  m'ont  conduit  à  faire 
la  taille,  je  n'ai  pas  eu  de  peine  à  trouver  et  à  extraire  les 
fragments,  et  que  dans  les  autopsies  de  tailles  ou  de  lithoq 
trities,  je  n'ai  pas  constaté  cette  dissimulation  ou  cette  imino^ 
bilisation  des  calculs,  que  les  cellules  pourraient  certainement 
permettre,  mais  qui,  en  réalité,  se  présentent  sans  doute  très 
exceptionnellement. 

J'ai  trop  souvent,  par  contre,  éprouvé  les  effets  de  la  cod-| 
traction  irrégulière,  pour  ne  pas  vous  signaler  avec  insistance 
cette  cause  d'erreurs  et  de  difficultés.  i 

C'est  pariiculièrement  dans  les  parties  éloignées  du  col  que 
se  feront  surtout  sentir  ces  contractions  irrégulières.  Vousj 
les  verrez  pour  ainsi  dire  se  former  sur  vos  pas,  faire  obstacle 
à  l'instrument,  dissimuler  la  pierre.  J'opérais  demièremeol 
un  vieux  rétentionniste  qui  avait  une  pierre  phbsphatique| 
formée  dans  la  vessie,  et  dont  il  souffrait  vivement.  Je  sentis  la 
pierre  dès  la  première  exploration  et  je  la  saisis  à  la  première  | 
séance.  Je  me  félicitais  ;  mais  à  la  seconde  il  me  fut  impos- 
sible de  rien  sentir  et  de  rien  saisir.  Ce  malade  avait  été  sondé 
dans  une  grande  ville  de  l'étranger,  l'on  avait  méconnu  1^  j 
calcul,  et  vous  voyez  qu'il  était  facile  d'expliquer  cet  écbec 
d'un  chirurgien  habile.  Les  contractions  de  cette  vessie 
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^empêchaient  même  d'ouvrir  Tinstrument.  Je  sentais  la 
rancbe  mâle  accrochée  par  des  plis  supérieurs  lorsque  je 
ulais  Tattirer  en  arrière,  et  je  n'ai  pu  déployer  mon  instru- 
H:ot  qu'en  refoulant  la  paroi  vésicale,  en  Êdsant  jouer  la 
nanche  femelle  d'avant  en  arrière,  tandis  que  la  branche 
ile  restait  immobile.  Je  parvins  cependant  à  débarrasser  ce 
^âde,  et  à  le  débarrasser  complètement.  Il  était,  en  effet, 
diè  de  s'en  assurer,  non  seulement  par  la  transformation 
ss  urines  et  la  cessation  des  douleurs,  mais  par  les  man- 
QTres  de  l'exploration  devenues  très  aisées,  très  normales, 
"pois  que  Tétat  douloureux  s'était  amendé,  ce  qui  eut  lieu 
)rès  la  troisième  séance. 

Voas  observez,  dans  ces  cas,  quelque  chose  d'analogue  à  ce 
li se  passe  quelquefois  dans  l'utérus  après  laccouchement. 
is  savez  qu'il  peut  se  contracter  iirégulièrement  et  de 
Uê  sorte,  que  le  placenta  devienne  inaccessible. 
baos  la  vessie,  et  sans  pousser  trop  loin  la  comparaison,  il 
^t  pas  douteux  que  la  contraction  des  parois  puisse  dissi- 
nier  la  présence  d'une  pierre  ou  rendre  sa  rencontre  très 
SScile.  Cette  contraction  irrégulière  de  la  vessie  peut  aboutir 
les  résultats  tout  à  (ait  inattendus, 
le  TOUS  ai  souvent  montré  un  malade  auquel  j'ai  dû,  en 
ion  de  la  difficulté  du  cas,  pratiquer  à  plusieurs  reprises  de 
i&breuses  séances  de  lithotritie.  11  avait  un  urèthre  et  une 
^tate  difficiles,  une  vessie  fort  sensible  et  une  pierre  assez 
Dniineuse. 

Chez  ce  malade,  la  pierre  a  toujours  été  rencontrée 
mmet  de  la  vessie.  Toutes  les  fois  que  j'ai  dû  saisir 
pierre,  il  fallait,  après  avoir  ouvert  l'instrument,  abais- 
le  manche  et  l'amener  presque  au  contact  du  plan  du 
C'était  à  la  partie  supérieure  de  la  vessie  que  la  pierre 
^ncootrait  invariablement.  Et  ce  phénomène  insolite  je  ne 
pas  observé  seulement  alors  que  la  pierre  était  entière, 
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la  vessie  sera  plus  grande.  On  a  souvent,  comme  idéal,  lorsque 
Ton  débute  dans  la  pratique  et  que  l'on  est  dominé  parla  crainte 
de  pincer  les  parois,  une  grande  et  spacieuse  vessie.  Oa  s'aper- 
çoit bientôt  que  cet  idéal  doit,  comme  beaucoup  d'autres,  èti^ 
délaissé  ;  si  Ton  s'en  tient  aux  réalités  de  la  pratique,  on  voit 
qu'il  vaut  beaucoup  mieux  avoir  affaire  à  une  petite  vessie  qu  ^ 
une  grande.  Nous  venons  déjà  de  vous  en  fournir  la  preuve. 
Ce  qu'il  nous  reste  à  dire  achèvera  la  démonstration. 

Ce  n'est  pas  seulement  sous  l'influence  de  condition^ 
pathologiques  que  peuvent  naître  les  causes  qui  empêcheni 
da  rencontrer  la  pierre.  Vous  avez  encore,  à  cet  égari  i 
compter  avec  celles  qui  résultent  du  sexe  et  de  Vâge. 

On  s'accorde  généralement  à  penser  et  à  dire  que  si  ! 
cathétérisme  est  chose  délicate  chez  l'homme,  il  ne  saura. 
en  être  ainsi  chez  la  femme,  que  si  chez  celui-là  l'exploratio 
peut  présenter  quelques  difficultés,  elle  est  toujours  sini;- 
chez  la  femme,  et  qu'enfin,  chez  elle,  la  lithotritie  est  chor 
fort  aisée.  Il  n'y  a,  dans  tout  cela,  qu'une  chose  vraie,  cV 
que  la  manœuvre  uréthrale  est  facile,  mais  vous  seriez  bi 
détrompés  par  la  pratique  si  vous  continuiez  à  croire  qu  : 
en  est  de  même  des  manœuvres  intra-vésicales. 

J'ai  été,  pour  ma  part,  désagréablement  surpris,  et,  apr 
expérience  faite,  je  ne  crains  pas  de  vous  dire  que  la  1 
tritie  est  plus  difficile  chez  la  femme  que  chez  l'homme.  < 
que  je  dis  de  la  lithotritie,  je  le  dis  aussi  de  la  recherche  de 
pierre. 

La  vessie  de  la  femme  est,  en  effet,  d'une  grande  capaci 
et  ses  parois  sont  très  dépressibles.  Mal  soutenues  dans  tou 
leur  portion  la  plus  déclive,  elles  limitent  une  cavité  consii:^ 
rable.  Pour  y  descendre,  pour  y  plonger,  il  faut  non  seoleoit 
renverser  l'instrument,  mais  élever  le  manche.  Il  est  très  ï^^^ 
de  ne  pas  sentir  une  pierre  volumineuse  qui  déprime  la  parc 
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1/est  au-dessous  ou  au  niveau  de  rinstrument  que  la  pierre 
si  ea  général  rencontrée  ou  cherchée.  Or,  il  vous  arrivera 
mteni  de  constater  que  la  pierre  est  au-dessus  de  votre 
vode  ou  de  votre  lithotriteur,  elle  répond  à  sa  concavité, 
oQs  êtes  obligé  d'abaisser  quelque  peu  le  manche  pour  la 
«Dtir  on  pour  la  prendre  ;  dans  ces  cas,  la  pierre  est  donc  au» 
lessus  du  niveau  du  coL 

Les  conditions  qui  permettent  cette  dérogation  à  la  loi  de 
I  pesanteur,  qui  oblige  les  pierres  à  habiter  les  parties  les 
JQS déclives  du  réservoir,  sont  par&itement  définies.  Ce  phé- 
omène  si'observe  lorsque  la  pierre  est  volumineuse  ou  moyen- 
lement  volumineuse,  quelquefois  même  avec  un  volume 
D-dessons  de  la  moyenne,  le  plus  ordinairement  dans  les 
ooditions  que  nous  venons  d'indiquer.  Mais  il  faut  encore 
^k  ces  conditions  de  volume  s'ajoute  un  adjuvant  néces- 
lire  pour  que  la  position  supérieure  puisse  exister.  U  feiut 
ne  la  vessie  soit  contractée.  Les  extrémités  de  la  pierre 
appuient  alors  aux  parois  vésicales,  qui  les  enserrent  plus 
I  moins  et  les  maintiennent  dans  la  position  anormale  où 
chirurgien  doit  apprendre  à  les  chercher  et  à  les  atteindre, 
ms  des  cas  semblables,  vos  recherches  risqueraient  fort 
itre  infinctueuses  si  vous  vous  contentiez  de  consciencieu- 
moit  battre  le  bas-fond,  sans  songer  qu'au-dessus  de  vous 
Qt  se  cacher  le  corps  étranger  que  les  symptômes  fonction- 
Is  vous  ont  signalé.  A  un  degré  moindre,  c'est  un  fait  du 
Ime  ordre  que  celui  que  je  vous  signalais  tout  à  l'heure. 
Toute  vessie  qui  se  contracte  irr^lièrement  au  contact 
votre  instrument  doit  être  tenue  pour  suspecte,  elle  doit  être 
mûnée  dans  les  conditions  particulières  que  nous  venons 
vous  exposer.  Votre  examen  ne  sera  valable  que  si  vous 
!i  tenu  compte  des  résultats  de  l'observation  qui  vous  a 
âé  l'influence  des  contractions  irrégulières  sur  la  situa- 
it des  calculs*  Vous  en  tiendrez  d'autant  plus  de  compte  que 
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la  prostate,  qu'il  peut  paraître  singulier  de  la  voir  traitée  en 
auxiliaire  et  non  en  ennemie.  Et,  cependant,  pour  les  raisons 
que  je  vous  indique  actuellement  et  pour  d'autres  que  je  m 
pourrais  vous  développer  que  si  nous  faisions  Tétude  de  la 
lithotritie,  il  est  facile  de  démontrer  que,  grâce  à  la  prostate, 
bien  des  choses  sont  possibles  pour  le  traitement  de  la  piem 
par  le  broiement,  qui  ne  le  seraient  pas  sans  son  secours,  k 
ne  suis  pas  paradoxal  en  disant  que  sans  la  prostate  la  litho^ 
tritie  n'aurait  sans  doute  jamais  pu  être  régulièrement  etcon^ 
venablement  appliquée. 

Au  point  de  vue  qui  nous  occupe,  il  sufSt  de  vous  rappdei 
que,  lorsque  la  prostate  est  développée,  il  se  forme  au-dessous 
du  colune  dépression  qui  constitue  le  bas-fond,  qu'il  se  produit 
même  une  sorte  de  logette  que  la  pieri'e  vient  naturellement 
habiter  et  où  vous  la  rencontrez  presque  toujours,  la  surpre- 
nant, pour  ainsi  dire,  au  gîte.  Dans  la  vessie  de  Tenfant,  au 
contraire,  il  n'existe  pas  de  point  où  le  corps  étranger  puisse 
habituellement  se  rendre  et  demeurer.  Sa  position  est  indif- 
férente, et,  comme  la  cavité  vésicale  est  vaste,  que  ses  parois 
sont  dépressibles,  la  pierre  que  vous  poursuivez,  que  vous 
cherchez  dans  toute  l'étendue  de  cette  poche,  peut  vous 
échapper  ou  n'être  que  difficilement  rencontrée.  J*ai  eu,  plu* 
sieurs  fois,  l'honneur  d'être  consulté  par  des  collègues  habi- 
tués à  l'exploration  de  la  vessie  chez  Tenfeint.  Ils  avaient  le 
sentiment  qu'une  pierre  devait  exister,  mais  n'avaient  pu  la 
rencontrer.  J'ai  passé  par  toutea  les  difficultés  qu'ils  avaient 
éprouvées. 

Aux  causes  anatomiques  qui  peuvent  donner  au  réservoir 
urinaire  une  trop  grande  capacité,  il  faut  joindre  celles  qui 
résultent  de  sa  distension  par  une  trop  grande  quantité  et 
liquide. 

Déjà,  lorsque  nous  nous  sommes  occupés  des  préliminaires 
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Je  Feiploration,  j*ai  eu  l'occasion  de  vons  dire  qu'une  trop 
^raode  quantité  de  liquide  ne  favorisait  pas  les  manœuvres 
exploratrices.  Cela  ne  favorise  pas  davantage  la  préhension  de 
la  pierre.  Vous  trouverez  bien  plus  facilement  un  calcul  dans 
une  vessie  moyennement  garnie  de  liquide,  ou  même  n'en 
ayant  presque  pas,  que  dans  une  vessie  trop  pleine.  J'ai  pris 
iepuis  longtemps  Thabitude  de  ne  pas  faire  d'injections  dans 
lis  vessies  très  excitables  et  je  vous  démontre  souvent  que  la 
îihotritîe  est  possible  alors  même  qu'il  ne  reste  que  quelques 
fzmmes  d'urine  dans  la  vessie.  L^jection  préalable  ne 
i^:ï&te  les  manœuvres  qu'à  la  condition  de  ne  pas  éveiller  la 
cc'Dtractilité  du  muscle  vésical.  C'est  un  auxiUaire  qu'il  ne 
^at  pas  dédaigner,  auquel  je  vous  engage  à  recourir  habi> 
toeUement,  mais  qui  ne  peut  être  employé  quand  même  ni 
systématiquement  rejeté.  Il  a  ses  indications  et  ses  contre- 
indications,  et  je  viens  de  vous  rappeler  sa  contre-indi- 
cation  principale.  Vous  savez  qu'il  Êiut  éviter  à  votre  malade 
le  besoin  d'uriner  et  que  le  liquide  doit  être  poussé  avec  dou- 
ceur et  dans  la  proportion  que  la  vessie  peut  tolérer  sans 
réagir.  Ce  n'est  pas  seulement  pour  éviter  les  con- 
tractions vésicales  que  j'ai  dû  vous  conseiller  de  ne  pas 
iépasser  une  quantité  moyenne  de  80  à  120  grammes,  c'est 
mssi  pour  que  la  capacité  du  réservoir,  et,  par  conséquent, 
retendue  des  surfaces  à  parcourir,  ne  soit  pas  trop  étendue.  11 
raut  mieux  limiter  le  champ  de  l'exploration  et  de  Topera- 
Lion  que  de  l'étendre  outre  mesure.  D  ne  faut  pas  fournir  à  la 
pierre  Toccasion  de  pouvoir  occuper  une  situation  indiffé- 
rente. U  est  bon  sans  doute  de  lui  donner  les  moyens  de  sor- 
tir de  son  gite,  de  quitter  sa  retraite,  surtout  si  elle  est  trop 
profondément  creusée  sous  le  col,  il  est  bon  de  prot^er  la 
i^essie  en  écartant  ses  parois  à  Taide  de  l'injection.  Mais,  alors 
même  que  cela  serait  possible,  il  ne  faut  pas  chercher  à 
transporter  par  trop  loin  le  terrain  de  l'attaque,  et  par  attaque, 
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j'entends  aussi  bien  parler  du  choc  obtenu  par  rexplorateur 
que  de  la  préhension  opérée  par  le  lithotriteur. 

Il  est  un  dernier  ordre  de  causes  cpii  peuvent  fisdre  obstâclt 
à  la  rencontre  de  la  pierre.  Celles-ci  ne  dépendent  plus  de  1^ 
vessie,  mais  de  la  pierre  elle-même.  Sa  nature  et  son  volw. 
peuvent  créer  des  difficultés  au  point  de  vue  de  Texploraticr 

D'une  façon  générale  vous  rencontrerez  plus  facileme: 
une  grosse  pierre  qu'une  petite.  Néanmoins,  il  ne  faut  p 
croire  que  ce  soit  une  vérité  absolue.  Gardez-vous  de  dire  ^ 
sortant  d'une  vessie  où  vous  avez  cherché  une  pierre  sans 
trouver  :  oui,  je  n'ai  rien  rencontré,  je  crois  néanmoins  ] 
je  serai  plus  heureux  dans  une  autre  exploration,  mais  je  sa 
déjà  que  la  pierre  ne  peut  être  grosse,  puisque  je  ne  Fai  p 
sentie.  Vous  pourriez  courir  le  risque  de  raisonner  parfaii  - 
ment  à  faux,  car  vous  savez  que  dans  une  vessie  contracti! 
une  grosse  pierre  peut  fort  bien  être  dissimulée.  J'ai  pu,  pb: 
d'une  fois,  vous  en  fournir  la  preuve. 

Ce  n'est  pas,  en  effet,  parce  qu'une  pierre  est  trop  g^o^' 
qu'elle  est  nécessairement  plus  facile  à  rencontrer.  La  rer 
contre  facile  dépend  beaucoup,  vous  le  savez,  des  permissio 
que  la  vessie,  sa  gardienne,  veut  bien  vous  accorder.  On  sera 
presque  tenté  de  soutenir  que  les  petites  pierres  se  trouv 
plus  facilement  que  les  grosses,  si  l'on  s'en  tenait  simplem^. 
aux  constatations  que  permet  chaque  jour  l'opération  de  \. 
lithotritie  sans  interpréter  les  résultats  auxquels  on  arri\r 
Au  fur  et  à  mesure  que  la  pierre  diminue  et  que  les  fragment* 
s'amoindrissent,  on  les  saisit  avec  une  facilité  de  plus  en  plu* 
grande.  Mais  il  y  a  à  cela  deux  raisons,  la  vessie  devient  i 
plus  en  plus  soumise  et  l'on  connaît  de  mieux  en  mieux  i: 
terrain  où  l'on  manœuvre. 

Il  est  donc  vrai  que  l'on  rencontre  plus  facilement  un 
grosse  pierre  qu'une  petite,  mais  il  n'est  pas  moins  exact  qu  il 
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est  possible,  qu'il  est  aisé,  de  sentir  de  petites  pierres  et  de 
petits  fragments,  et  que  Ton  peut  affirmer  qu'une  vessie  ne 
contient  plus  rien  après  l'avoir  explorée  avec  la  sonde  explo- 
ratrice et,  de  préférence  encore,  avec  le  lithotriteur. 

U  conviendrait  peut-être  de  faire  une  exception  pour  les 
vessies  par  trop  irrégulières  ou  par  trop  étendues.  Aussi,  ai-je 
pensé  à  établir  pour  ces  cas  un  dernier  moyen  de  contrôle 
dont  les  résultats  me  paraissent  assez  certains  pour  que  je 
puisse  dès  maintenant  le  recommander.  Il  s*agit  de  renvei*ser 
les  rôles.  Au  lieu  d'amener  Texplorateur  vers  les  fragments,  on 
on  fait  venir  les  fragments  vers  l'explorateur.  L'aspiration 
vous  donne  le  moyen  de  parfaitement  réaliser  ce  programme. 
Lorsque  le  liquide  est  entraîné  vers  la  sonde,  on  sent  fort  bien 
les  fragments  calculeux  qui  viennent  la  frapper.  Et  si  Ton 
procède  par  petites  aspirations  brusques,  on  répète  autant  de 
fois  que  l'on  veut  ces  chocs  dont  on  distingue  le  bruit  à 
distance.  On  sent  même  nettement  si  le  choc  est  unique  ou 
multiple,  et  l'on  sait,  par  conséquent,  s'il  y  a  un  seul  ou  plu* 
âeurs  fragments. 

La  nature  de  la  pierre  peut  enfin  rendre  l'exploration  diffi- 
cQe  ou  infructueuse.  Il  s'agit  encore  de  pierres  petites,  mab 
de  pierres  poreuses  et  fort  légères.  Elles  ressemblent  assez  à 
ces  morceaux  de  savon  pour  bains  qui  flottent  à  la  surface  de 
la  baignoire  et  qui,  lorsqu'on  les  poursuit  de  la  main,  donnent 
à  peine  de  contact.  Je  vous  ai  montré  récenunent,  au  n""  1 4, 
un  malade  qui  avait  de  gros  calculs  phosphatiques.  En  raison 
de  leur  volume  je  les  sentais  dans  la  vessie,  mais  les  fragments 
que  le  malade  rendait  et  que  je  vous  ai  mis  dans  la  main  ne 
vous  donnaient  pour  ainsi  dire  aucune  sensation.  Vous 
pouviez  les  toucher,  les  frapper  avec  la  sonde  métallique  sans 
obtenir  la  sensation  franche  du  contact.  D  est  donc  facile  de 
comprendre  que  de  semblables  pierres,  si  elles  sont  petites, 
puissent  complètement  échapper  à  l'exploration. 
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Cela  m'est  arrivé  de  la  façon  la  plus  nette  dans  deux  cas, 
chez  des  sujets  qui  venaient  d'avoir  assez  récemment  une 
colique  néphrétique,  et  qui  accusaient,  à  n'en  pas  douter,  des 
symptômes  parfaitement  rationnels  de  la  présence  de  calculs. 
Le  premier  avait  déjà  été  lithotritié  par  moi  à  l'hôpital  Necker. 
Il  y  revint  quelques  années  plus  tard,  m'affirmant  que  depuis 
plusieurs  semaines  il  sentait  positivement  de  nouvelles  pierres. 
Je  l'interrogeai,  il  n'y  avait  pas  à  en  douter.  Je  réservai  la 
séance  pour  un  jour  de  clinique  sans  me  préoccuper  d  une 
exploration  préalable.  J'introduisis  le  lithotriteur,  je  ne  sentis 
rien,  je  ne  saisis  rien,  et  je  sortis  de  là  sans  m'expliquer  mon 
échec.  J'étais  assez  disposé  à  croire  que  le  malade  avait  cru 
sentir  les  symptômes  qu'il  accusait.  Mais  le  lendemain  il  me 
montra  et  me  mit  dans  la  main  deux  petits  calculs  très  légers, 
bien  entiers,  qu'il  avait  rendus  dans  l'après-midi.  Je  ne  les  avais 
certainement  pas  atteints,  mais  l'introduction  du  lithotriteur 
avait  favorisé  leur  sortie  spontanée. 

Une  seconde  fois  j'ai  éprouvé  le  même  échec  pour  Tun  de 
nos  collègues  des  hôpitaux,  qui  avait  bien  youlu  me  prier  de 
le  débarrasser  d'un  calcul  qui,  depuis  une  crise  néphrétique 
datant  de  deux  mois  environ,  témoignait  très  nettement  de  sa 
présence  et  de  son  envie  de  sortir.  Deux  fois  à  quelques  jours 
d'intervalle,  j'introduisis  le  lithotriteur  et  je  cherchai  sans  le 
moindre  succès  à  sentir  le  calcul  et  à  le  saisir.  C'était  à  affir- 
mer que  les  sensations  du  patient  étaient  trompeuses,  qu'il 
n'y  avait  rien,  car  du  côté  du  canal,  pas  plus  que  du  côté  de 
la  vessie,  ne  se  présentait  l'apparence  d'une  difficulté.  Mais  cette 
fois  du  moins  j'étais  instruit,  et  après  la  seconde  tentative,  je 
déclarai  que  nous  ne  pouvions  avoir  affaire  qu'à  un  calcul 
poreux,  léger  et  peu  volumineux,  et  qu'il  n'y  avait  plus  qu'à  en 
attendre  Texpulsion  spontanée.  Elle  eut  lieu  le  plus  heureuse- 
ment possible  à  quelques  jours  de  là,  et  le  calcul  avait  bien  le 
petit  volume  et  la  légèreté  annoncés. 
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Vous  voyes,  messieurs,  qu'il  n'est  pas  indifférent  d'être 
rraseigné  sur  semblables  éyentualités.  Si  l'on  ne  découvre  pas 
fénoemi,  on  peut  du  moins  affirmer  sa  présence,  indiquer  sa 
oatare,  et  annoncer  son  expulsion  naturelle.  Peut-être  ces 
cas  poarraient-ils  être  heureusement  soumis  à  l'aspiration. 
Tj  aurais  Yolontiers  recours  si  je  me  retrouvais  en  présence 
de  ces  conditions  et  que  l'expulsion  spontanée  se  fit  trop  long- 
tanps  attendre. 

Je  Yous  ai  bien  longtemps  entretenus  des  difficultés  de  la 
recherche  de  la  pierre,  et  j'ai  cependant  omis  des  points  de 
détail.  Bien  qu'ils  n'aient  qu'une  utilité  relative,  je  ne  veux 
pas  terminer  sans  vous  les  avoir  indiqués. 

11  s'agit  des  :  sensations  dures  que  vous  pourrez  recueillir 
jfendani  texploraiion,  et  qui  cependant  ne  se  rapportent  pas 
nux  calculs.  On  sait,  en  effet,  que  les  colonnes  de  la  vessie,  que, 
moins  firéquemment,  des  indurations  pathologiques  de  la 
paroi,  peuvent  fournir  une  sensation  assez  brusque  et  assez 
dure  pour  qu'il  puisse  y  avoir  possibiUté  de  confusion.  Mais, 
en  réalité,  cette  confusion  ne  peut  durer.  L'erreur  peut 
surtout  naître  du  toucher  simple.  C'est  en  accrochant  une 
colonne  ou  une  saiUie  dure,  quelle  qu'elle  soit,  que  l'on  peut 
croire  que  l'on  a  senti  un  calcul.  Mais  que  l'on  fasse  la  per- 
cussion et  l'on  n'en  aura  certainement  pas  le  choc.  Et  même, 
sous  la  percussion,  disparaîtra  presque  complètement  la  sen- 
sation dure  fourme  par  l'accrochement. 

Resteraient  les  calculs  enchatonnés  et  les  incrustations  de 
la  paroi. 

n  est  bien  certain  qu'en  cas  de  calcul  enchatonné,  vous 
devriez  avoir  toujours,  sur  le  même  point  et  au  même  moment, 
la  même  sensation,  et  qu'aucune  manœuvre  et  qu'aucun 
mouvement  ne  pourraient  déplacer  le  calcul.  Je  vous  en  parle 
théoriquement,  je  ne  l'ai  jamais  vu.  Je  vous  ferai  la  même 
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déclaration  pour  les  incrustations  calcaires  que  je  n'ai  pas  eu 
l'occasion  de  rencontrer,  pas  plus  sur  le  vivant  qu'à  l'autopsie. 
Je  ne  puis,  en  effet,  appeler  incrustations  ces  semis  calcaires, 
qui  saupoudrent  en  quelque  sorte  la  muqueuse  chroniquemeut 
enflammée  ou  dégénérée.  Je  n'ai  même  pas  vu  de  plaques  cal- 
caires constituées,  dans  ces  belles  pièces  de  cystite  pseudo- 
membraneuse que  renferme  ma  collection.  Sans  doute,  là 
encore,  il  y  a  un  semis  calcaire,  sans  doute,  ces  pseudo-mem- 
branes lorsqu'elles  sont  expulsées  par  la  sonde  sont  char- 
gées de  grains  phosphatiques.  Mais,  là  encore,  je  ne  vois 
pas  de  plaques  calcaires  constituées.  Je  ne  vois  pas  ces 
incrustations  qui  pourraient  permettre  de  comparer  la  vessie 
à  une  cafetière  mal  récurée,  au  fond  de  laquelle  se  sont 
accumulées  et  concrétées,  sous  formes  de  couches  plus  ou 
moins  adhérentes,  les  substances  calcaires  que  l'eau  y  a  laissé 
déposer. 

Je  ne  puis  donc  que  vous  répéter  ce  que  je  vous  disais  à 
propos  des  pierres  enchatonnées.  C'est  toujours  dans  le  même 
point,  sous  l'influence  de  la  même  manœuvre,  et  quelle  que 
soit  la  position  donnée  au  bassin  que  vous  rencontreriez  inva- 
riablement  la  même  sensation.  Pour  que  cette  sensation  fût 
valable  il  faudrait  non  seulement  percevoir  le  contact,  mais 
le  choc  caractéristique  qui  décèle  une  production  calculeuse. 
Ce  sont  là  les  conditions  nécessaires  que  pourraient  vous 
autoriser  à  poser  le  diagnostic  de  :  pierre  enchatonnée  ou 
d'incrustations  calcaires.  Vous  éviterez  ainsi  de  confondre 
l'incrustation  calcaire  avec  ces  détritus  phosphatiques,  presque 
toujours  informes,  qui  se  déposent  si  facilement  dans  les 
vessies  chroniquemeut  enflammées,  difficiles  à  vider,  et  qui 
peuvent  plus  ou  moins  bien  se  modeler  au  contact  de  lears 
parois,  tout  en  demeurant  distinctes. 
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CATHETERISME  THERAPEUTIQUE 


A.  —  GaTHÉTÊEISXE  ÉVJkCCATKDR. 

Etude  des  instruments  évacuateuts  dans  le  cas  cT hypertrophie  prostatique.  — 
Ayantages  des  sondes  non  métalliques.  —  Sondes  en  gomme  :  leurs  différents 
m<xlèles  :  sondes  droites,  sondes  à  béquilles,  sondes  bi-coudées,  sondes  courbes. 

—  Emploi  des  mandrins.  —  Instruments  métalliques. —  Sondes  à  grande  cour- 
bure de  Gély,  leur  principe,  leurs  indications.  —  Courbure  des  sondes.  — 

—  Sonde  à  béquille  rendue  bi-coudée  par  l'introduction  d'un  mandrin,  utilité 
de  cet  instrument.  —  Étude  des  cas  cliniques  qui  réclament  Tusage  de  tel  ou 
tel  instrument. 

Etude  des  instruments  évacuateurs  dans  les  cas  de  rétrécissements,  de  spasme  de 
Curèthre.  —  Bougies. —  Sondes  olivaires.  —  Sondes  à  béquilles  fines.—  Sondes 
métalliques. 

Manœiœres  des  instruments  évactiateurs.  —  S<jndes  en  caoutchouc.  —  Sondes  à 
béquille.  "  Sondes  en  gomme  à  grande  courbure.  —  Introduction  des  instru- 
ments rigides  courbes  :  trois  temps  répondant  aux  trois  portions  de  Turèthre. 

—  Procédé  du  «  tour  de  maître.  *  —  Manœuvre  des  sondes  sur  mandrin,  et 
particulièrement  de  la  sonde  à  béquille  rendue  momentanément  bi-coudée. 

Moyens  évacuateurs  exceptionnels.  —  Sondes  en  étain  de  May  or.  —  Sondes 
lourdes.  —  Galhétérisme  sur  conducteur.  —  Cathétérisme  à  la  suite.  —  Instru- 
ments d*Amussat,  de  Julliard  de  Genève,  etc. 

Cathétérisme  dans  les  cas  de  fausses  routes.  —  Sondes  à  demeure.  —  Cathété* 
risme  avec  la  sonde  métallique  droite. 


Les  instruments  introduits  par  i'urèthre  et  menés  jusque 
dans  la  vessie,  peuvent  servir  à  modifier  ou  à  guérir  les  lésions 
du  canal  et  du  réservoir  qui  lui  fait  suite.  C'est  ainsi  qu'Us 
peuvent  évacuer  le  réservoir  urinaire  lorsqu'il  a  perdu  la 
faculté  de  chasser  spontanément  l'urine  qui  s'y  accumule, 
qu'ils  permettent  de  porter  dans  cette  cavité  évacuée  des 
substances  liquides  qui  peuvent  modifier  les  caractères  de  ses 
sécrétions  ou  les  lésions  des  parois  elles-mêmes,  contribuer 
à  le  débarrasser  de  substances  ou  de  corps  étrangers,  qui 
loffensent  ou  Tirritent. 

Les  instruments  introduits  dans  le  canal  permettent  de 
modifier  son  calibre  en  le  dilatant,  d'agir  sur  sa  vitalité  en  la 
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modifiant,  et  de  guérir  certaines  de  ses  lésions  par  une  action 
que  l'on  peut  également  qualifier  de  modificatrice. 

Il  est  naturel  que,  dans  l'étude  générale  que  nous  poursui- 
vons, il  soit  question  des  moyens  qui  s'appliquent  d'une  façon 
également  générale  à  la  thérapeutique  chirurgicale  des  mala- 
dies des  voies  urinaires  ;  mais  il  est  légitime  que  nous  n'abor- 
dions pas  encore  Tétude  d'opérations  spéciales,  telles  que 
Furéthrotomie,  la  taille  et  la  lithotritie. 

Il  ne  s'agit  plus  alors  que  d'un  moyen  général  applicable  à 
toutes  les  interventions  chirurgicales  qui  ont  pour  objet  le 
canal  et  la  vessie.  Seul  le  cathétérisme  a  ce  caractère,  et 
nous  devons  nous  occuper  de  toutes  ses  applications. 

Nous  avons  cherché  a  vous  permettre  d'établir  le  diagnostic, 
de  faire  le  pronostic,  de  poser  par  cela  même  des  indications; 
nous  vous  devons  l'indication  des  moyens  de  les  remplir.  Ce 
ne  seront,  en  effet,  que  des  indications,  car  la  prétention  de 
vous  présenter  actuellement  l'étude  complète  de  la  thérapeu- 
tique chirurgicale  des  voies  urinaires  est  loin  de  notre  pensée. 
Cela  ne  peut  être  complètement  fait  qu'à  propos  de  chacune 
des  affections  des  organes  urinaires,  et,  par  conséquent,  avec 
leur  étude  particulière.  Il  est  néanmoins  nécessaire,  nous 
dirions  même  volontiers  indispensable  avant  de  descendre 
aux  applications  particulières,  de  se  rendre  compte.de  l'en* 
semble.  Nous  chercherons,  dans  cette  dernière  partie  de  nos 
entretiens,  à  vous  définir  autant  qu'il  sera  en  nous,  et  conune 
nous  l'avons  fait  jusqu'à  présent,  les  principes  et  les  règles 
qui  dominent  les  applications  de  détail  ;  ces  prindypes  et  ces 
règles  s'appliquent  à  l'ensemble  du  sujet  et,  par  conséquent, 
à  chacune  de  ses  parties.  Nous  ferons  en  sorte  de  limiter 
cette  étude  à  ses  parties  essentielles,  c'est  vous  dire  que  nous 
désirons  ne  pas  être  trop  long. 

A.  GÂTHÉTtoisttE  ÉVÀCUATEtJR.  —  L'étude  des  rétentions 
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(Turioe  nous  a  donné  l'occasion  de  poser  les  indications  du 
I  aihétérisme  évacuateur,  d'insister  sur  les  phénomènes  qui 
accompagnent  Févacuation  et  sur  sa  valeur  thérapeutique.  Ce 
qu'il  nous  reste  à  faire,  c'est  d'indiquer  les  moyens  de  la  pra- 
tiquer, d'étudier  les  instruments  et  les  mancBuvres  qui  en 
assurent  la  r^ulière  et  méthodique  exécution. 

C'est  à  l'aide  des  sondes  que  se  pratique  révacuation,  mais 
les  b&ugies  fines  peuvent  aussi  devenir  d'excellents  instru- 
ments évacuateurs.  Nous  avons  insisté  sur  les  services  qu'elles 
peuvent  vous  rendre  dans  les  rétentions  qui  reconnaissent 
pour  cause  les  rétrécissements  de  l'urèthre  ;  nous  n'y  revien- 
drons pas  et  nous  nous  occuperons  seulement  des  sondes. 

Ces  instruments  d'évacuation  peuvent  être  métalliques  ou 
non  naétalliques;  leurs  formes,  leurs  dimensions,  leurs  cour- 
bures, sont  fort  variées.  Les  uns  et  les  autres  peuvent,  suivant 
les  cas,  rendre  des  services  ;  fl  est  des  circonstances  où  l'in- 
strument de  métal  sera  nécessaire  à  la  réussite  d'une  manœuvre 
qui  n'a  cependant  pour  but  que  l'évacuation  de  l'urine.  Mais 
d'une  &çon  générale,  la  pratique  nous  apprend  que  les  instru- 
ments non  métalliques,  ont  des  avantages  incontestables  et 
qu'il  convient  de  leur  accorder  la  préférence. 

Avec  les  instruments  flexibles,  même  les  plus  doux,  vous 
n*ètes  certainement  pas  complètement  à  l'abri  des  accidents. 
Nous  voyons  trop  souvent  degraves  lésions  qui  ne  reconnaissent 
pas  d'autre  origine  que  l'emploi  des  sondes  en  gomme  non  mu- 
nies de  mandrin.  11  est  cependant  incontestable  que  la  sou- 
plesse de  l'instrument  est  une  garantie  pour  le  canal  et  que  des 
manoeuvres  mal  dirigées,  avec  un  instrument  métallique, 
deviendront  bien  plus  fatalement  offensives,  que  celles  qui 
auront  été  malheureusement  conduites,  avec  des  instruments 
non  métalliques. 

La  main  du  chirui^en  est  la  principale  et  la  première  de 
tontes  les  garanties. 
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Mais,  quelle  que  soit  l'habileté  de  Topératenr,  le  secours  qui 
lui  vient  d'un  bon  instrument,  bien  approprié  au  cas  particulier, 
ne  peut  jamais  être  négligé.  La  douceur  de  l'instrument  s'ajoute 
à  la  douceur  de  la  main,  pour  éviter  au  canal,  non  plus  seule- 
ment les  blessures,  mais  encore  les  petites  lésions  si  faciles  à 
produire  dans  toute  l'étendue  du  canal  et,  en  particulier,  dans 
une  prostate  vascularisée,  ramollie,  qui  saigne  sous  le  moindre 
contact.  Ces  garanties  instrumentales,  vous  les  trouverez  sur- 
tout, nous  le  répétons,  dans  les  instruments  flexibles,  et,  par 
conséquent,  non  métalliques. 

Ces  instruments  sont  dits  en  gomme  ou  en  caoutchouc  vul- 
canisé, suivant  la  nature  de  leur  tissu.  Le  tissu  de  gomme 
est,  en  réalité,  constitué  par  une  charpente  de  soie  de  très 
bonne  qualité,  dont  le  tissage  détermine  la  forme  de  la  sonde 
à  construire.  Ce  que  Ton  appelle  la  gomme  est  un  mélange 
siccatif  que  l'on  dépose  couche  par  couche  sur  ce  tissu  et 
dont  chaque  couche  doit  être  soumise  à  une  dessiccation 
lente  et  régulière. 

La  gomme  et  la  soie  doivent  constituer  un  tout  homogène 
parfaitement  flexible  et  résistant.  Vous  ne  sauriez  trop  vous 
préoccuper  de  la  qualité  des  instruments  que  vous  employez. 
Il  convient  de  les  vérifier  non  seulement  en  les  achetant, 
mais  chaque  fois  que  vous  vous  en  servez.  On  ne  saurait  se 
douter  si  on  ne  l'a  pas  éprouvé,  combien  sous  les  apparences 
de  l'état  le  plus  normal,  le  plus  parfait,  une  sonde  peut  deve- 
nir friable,  lorsqu'elle  est  de  mauvaise  fabrication. 

Les  sondes  en  caoutchouc  vulcanisé,  dites  en  caoutchouc 
rouge,  sont  d'une  flexibilité  absolue  et  parfaitement  résis- 
tantes. 11  faut  cependant  savoir  qu'en  vieillissant  et  sous  l'in- 
fluence d'une  température  très  basse,  le  caoutchouc  peut 
devenir  friable.  L'huile  modifie  quelque  peu  le  caoutchouc; 
elle  le  fait  gonfler,  si  bien  qu'au  bout  d'un  certain  temps 
une  sonde  n°  1 6,  par  exemple,  acquiert  \en^  4  7  ou  1 8.  Mais 
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et  iocoayénieDt  ne  se  produit  qu*à  la  longue,  et  je  vous 
r.'i.^e  à  graisser  les  sondes  de  caoutchouc  comme  toutes  les 
autres  avec  de  Thuile.  La  glycérine  que  vous  conseillent  inva- 
riablement tous  les  fabricants,  est  un  mauvsds  moyen  qui  ne 
ionne  pas  à  Tinstrument  le  glissant  nécessaire  pour  une 
:tnétration  facile.  Ces  sondes  ont  des  parois  épaisses,  une 
:imière  étroite  et  un  œil  peu  ouvert.  Elles  ne  sauraient,  à  cet 
^^rd,  être  comparées  aux  instruments  en  gomme  dont  la 
:aroi  est  mince,  le  calibre  intérieur  presqu'aussi  lai^e  que 
:^luJ  d'une  sonde  de  métal  de  même  numéro,  et  l'œil  de  grande 
'ÛDension.  Mais  la  souplesse  absolue  de  l'instrument  de 
^^outchouc  fournit  des  garanties  d'innocuité  qui  ne  se 
>etrou?ent  dans  aucun  autre.  On  le^  a  souvent  exagérées, 
-ais  elles  sont  réelles. 

Les  instruments  de  caoutchouc  sont  droits  et  cylindriques, 
^  Américains  en  fabriquent  de  coudés;  nous  n'avons  pas  à 
'us  occuper  de  leur  forme,  parce  qu'ils  ne  peuvent  être 
l-'-igés.  Les  instruments  en  gomme  sont  droits,  coudés  ou 
ourbés.  Chacune  de  ces  espèces  offre  des  variétés  qu'il  est 
^cessaire  de  connaître. 

Les  instruments  droits  sont  cylindriques  ou  coniques.  Les 
'^truments  cylindriques  droits  ne  doivent  avoir  d* autre  qualité 
Qe  leur  parfaite  régularité.  H  y  en  a  deux  variétés.  Les  uns, 
nnés  à  Tune  de  leurs  extrémités,  sont  munis  d'un  ou  de  deux 
<ls latéraux,  les  autres  sont  ouverts  aux  deux  bouts.  C'est  ce 
Je  Ton  appelle  les  sondes  à  bouts  coupés  qui  servent  à  opérer 
cathétérisme  sur  conducteur.  Bien  qu'ouvertes  à  leur 
^trémité  vésicale,  elles  doivent,  pour  être  bien  faites,  être 
luaies  d'œils  latéraux.  Les  instruments  coniques  doivent, 
mme  les  bougies  de  même  forme,  être  munis  d'une  olive 
rminale  bien  formée  et  d'un  col  à  la  fois  souple  et  résistant, 
but,  en  effet,  que  leur  col  puisse  s'insinuer  sans  accrocher  et 
^rvir  de  guide.  Pour  cela,  l'olive  terminale  est  bien  supérieure 
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à  la  pointe  qui  accroche  si  aisément  les  parois  de  Turèthre;  la 
souplesse  et  la  résistance  du  col  un  peu  allongé,  qui  supporte 
l'olive,  permet  à  cette  partie  de  l'instrument  de  contourner  un 
obstacle  ou  de  s'engager  dans  un  défilé  sans  se  couder,  et  sans 
que  le  chirurgien  coure  le  risque  de  voir  l'extrémité  de  son 
instrument  se  replier  sur  elle-même. 

Les  instruments  coudés  présentent  aussi  deux  variétés, 
vous  avez  les  sondes  à  coudure  simple,  dites  sondes  béquilles 
et  les  sondes  bi-coudées.  Ces  instruments  sont  ceux  qui  vous 
rendront  le  plus  de  services  pour  la  bonne  exécution  du  cathé- 
térisme  évacuateur.  C'est  une  des  précieuses  acquisitions 
dues  à  la  chirurgie  française,  à  laquelle  le  traitement  des 
affections  des  voies  urinaires  est  d'une  façon  générale  si  rede- 
vable. La  sonde  coudée  en  gomme  n'est  que  la  reproduction 
de  la  sonde  coudée  métallique,  imaginée  par  M.  Mercier  dès 
1836.  La  sonde  exploratrice  de  cet  auteur  est,  comme  je  vous 
l'ai  dit,  coudée  à  angle  droit  et  présente  un  talon  à  forte 
saillie.  Les  sondes  béquilles  doivent,  au  contraire,  présenter 
un  talon  adouci,  émoussê,  et,  pour  arriver  à  ce  résultat,  il 
suffit  que  la  coudure  de  l'instrument  soit  établie  à  angle 
obtus.  D'après  M.  Mercier,  le  bec  de  ces  sondes  ne  doit  pas 
avoir  plus  de  1 0  à  1 2  millimètres  de  longueur.  Il  faut  qu'il 
fasse,  avec  la  tige,  un  angle  de  30  degrés,  ce  qui  n'empêcba 
pas,  ajoute  avec  raison  ce  chirurgien  si  conipétent,  d'en  faire 
à  angles  plus  ou  moins  ouverts.  En  pratique  il  est,  en  effet, 
utile  d'avoir  à  sa  disposition  des  becs  de  forme  un  peu  diffé- 
rente. Cependant,  la  fabrication,  souvent  défectueuse  dans  la 
forme,  se  livre  à  cet  égard  à  des  écarts  beaucoup  trop  consi- 
dérables et  s'éloigne  avec  trop  de  laisser-aller  de  la  forme 
type  que  nous  venons  de  rappeler.  Les  sondes  bi-coudéeSjqnt 
nous  devons  également  à  M.  Mercier,  diffèrent  des  précédentes 
par  un  second  coude  placé  à  quelques  centimètres  en  arrière 
du  premier.  Ce  second  coude  surélève,  pour  ainsi  dire,  Tex- 
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trt^mité  vésicale  de  rinstrument  en  le  portant  forcément  en 
bauL  La  sonde  bi-coudée  rend  de  très  grands  services  dans 
les  cas  difficiles,  elle  s'adapte  très  bien  à  la  forme  du  canal 
prostatique,  modiâé  par  l'hypertrophie  totale  des  trois  lobes, 
et  souvent  vous  observerez  que  les  sondes  coudées  simples, 
'}ui  ont  longtemps  servi  ou  qui  ont  séjourné  à  demeure, 
prennent  une  forme  qui  rappelle  beaucoup  celle  des  instru- 
ments bi-coudés. 

Les  sondes  béquilles  et  les  sondes  bi-coudées  peuvent  être 
extemporanément  construites  par  le  chirurgien  ;  il  en  est  de 
même  des  sondes  courbes,  dont  nous  allons  parler.  11  suffit 
pour  cela  d'introduire  dans  une  sonde  cylindrique  droite  un 
mandrin  de  forme  appropriée.  Mais  l'introduction  du  mandrin 
)  précisément  pour  résultat  de  transformer  l'instrument  sou- 
ple en  instrument  rigide.  11  ne  change  pas  seulement  sa 
lonne,  il  lui  enlève  les  qualités  particulières  qui  le  recom* 
mandent  et  modifie  complètement  sa  manœuvre.  L'usage  du 
mandrin  peut  cependant  rendre  de  véritables  services,  mais 
les  instruments  munis  de  mandrins  diffèrent  trop  de  ceux 
que  le  Êibricant  vous  livre  avec  une  courbure  fixe  pour  ne 
pas  les  étudier  isolément. 

Les  sondes  courbes  non  métalliques,  reçoivent  souvent  le 
nom  de  sondes  à  courbures  fixes.  Elles  sont  cylindriques,  ou 
:oniques  à  extrémité  olivaire.  Les  courbures  fournies  par  les 
Eid>ricants  sont  fort  variables.  Elles  sont  d'un  usage  infiniment 
moins  sûr  que  les  sondes  coudées  ou  bi-coudées.  Elles  peuvent 
[^pendant  être  utilisées  dans  quelques  circonstances.  Conune 
les  sondes  béquilles,  ces  instruments  sont  souples  jusqu  à 
ieur  courbure,  où  se  trouve  le  point  fixe,  leur  extrémité  peut 
rester  flexible.  Nous  aurons  bientôt  à  nous  expliquer  sur  la 
gestion  des  courbures,  lorsque  nous  vous  parlerons  des  son- 
ies  à  courbures  véritablement  fixes,  c^est-à*dire  des  sondes 
métalliques.  Nous  nous  contenterons  à  présent  de  dire  que 
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les  sondes  non  métalliques,  dites  à  courbure  fixe,  ne  gardent 
bien  leur  forme  que  lorsque  la  courbe  est  peu  étendue  et  ne 
s'éloigne  pas  trop  des  dimensions  de  la  sonde  coudée.  C'est 
donc  en  arrondissant  complètement  le  talon  et  en  allongeant 
un  peu  le  bec,  en  doublant  tout  au  plus  sa  longueur,  que 
Ton  peut  fabriquer  des  sondes  en  gomme  avec  une  courbure 
suffisamment  fixe,  capables  de  suppléer  les  sondes  coudi-es 
ou  bi-coudées.  Pour  peu  que  la  courbure  des  fabricants  ai^ 
une  certaine  étendue,  soyez  certains  que  l'extrémité  sera re- 
tiligne  ou  à  peu  près,  et  que,  dans  tous  les  cas,  elle  ne  corr6>- 
pondra  pas  à  l'axe  de  courbure,  ce  qui  vous  fournira  un  mau- 
vais instrument. 

Le  chirurgien  ou  le  malade  peuvent,  il  est  vrai,  imprim;. 
des  courbures  aux  instruments  en  gomme,  mais  elles  n  •  r: 
de  fixité  que  lorsqu'elles  ont  été  préparées  longtemps 
l'avance,  et  encore  cette  fixité  est- elle  tout  à  fait  teraporair 
Les  sondes  parfaitement  flexibles  sont  en  vain  placées  per- 
dant des  semaines  sur  \in  mandrin  courbe  ou  dans  une  k  :' 
ronde.  Les  sondes  moins  parfaites  que  nous  fournit  la  fabt 
cation  anglaise,  ou  les  moins  souples  de  nos  sondes  français.: 
sont  au  contraire  susceptibles  de  prendre  une  forme  ré: 
lière,  qu'elles  garderont  suffisamment  pour  avcir  le  ten 
d'accomplir  la  manœuvre  du  cathélérisme.  Vous  devez  al 
chercher  les  grandes  courbures  et  placer  dans  la  sonde  i 
mandrin  courbé,  même  au  delà  du  nécessaire.  Le  modèl 
plus  grand  des  courbes  de  Gély  vous  donne  un  moule  par 
que  vous  pouvez  utiliser,  soit  sous  forme  d'étui  métalliqi: 
soit  sous  forme  de  mandrin  pour  les  cas  où  les  insti^uniei 
coudés  ne  vous  fourniront  pas  les  ressources  nécessaires. 
Les  instruments  métalliques  peuvent  aussi  être  d^oi^ 
coudés  ou  courbes.  Les  instruments  métalliques  droits  soi 
destinés  à  permettre  certaines  manœuvres  intra-vésicale: 
que  l'adoption  des  instruments  coudés  a  fait  justement  aban- 
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donner.  Ce  n*est  pas  avec  de  pareils  iDStniments  que  vous 
songerez  à  évacuer  rurine;  aussi  aurions-nous  pu  nous  dis- 
penser de  vous  en  parler,  si  M.  Bigelow,  de  Boston,  n'avait 
rvcemment  donné  la  préférence  à  la  forme  droite  pour  son 
tube  évacuateur  des  graviers.  Je  ne  négligerai  donc  pas 
i'.ccasion  de  vous  indiquer  les  règles  de  Tintroduction  des 
instruments  droits.  Je  n'aurai  pas  à  revenir  sur  celles  des 
instruments  métalliques  coudés,  vous  savez  que  ce  sont  des 
instruments  qui  permettent  Texploration  de  la  vessie  ou  les 
manœuvres  de  la  lithotritie.  Mais  les  instruments  métalliques 
:  >udés  ne  sont  pas  de  bons  évacuateurs.  Cependant  la  petite 
r!  brusque  courbure  permet  des  manœuvres  si  précises, 
juelle  pourra  être  utilisée  pour  certains  cathétérismes diffi- 
iles.  En  adaptant  un  mandrin  coudé  à  une  sonde  cylindrique 
d)  gomme,  ou  a  une  sonde  béquille,  vous  pourrez  vous  assu- 
rer les  avantages  de  la  sonde  coudée  au  point  de  vue  de  la 
manœuvre  et  conserver  ceux  que  vous  donnent  les  sondes 
iiexibles  pour  l'évacuation.  Les  sondes  courbes,  au  contraire, 
s<'nt  des  instruments  d'évacuation  :  c'est  le  seul  rôle  qui  leur 
-M  réservé  depuis  l'introduction  dans  la  pratique  des  instru- 
inents  métalliques  coudés.  Ce  rôle  est  lui-même  assez  res- 
tr'^int  ainsi  que  je  vous  l'ai  déjà  dit,  il  importe  cependant 
4u  il  soit  nettement  défini.  11  est  pour  cela  nécessaire  de 
s'occuper  de  leur  courbure  et  d'étudier  les  règles  de  leur 
introduction. 

Aucun  auteur  n'a  abordé  cette  question  avec  plus  de  saga- 
-  ité  et  de  science  que  l'un  de  mes  premiers  maîtres  en  chi- 
rurgie, Gély,  de  Nantes.  Dans  un  très  important  mémoire  que 
1  auteur,  gravement  atteint  dans  sa  santé,  m'avait  chargé  de 
publier,  et  qui  n'a  paru  que  quelques  mois  après  sa  mort, 
en  1861.  le  chirurgien  de  l'Hôtel-Dieu  de  Nantes  reprend, 
'iê<  son  origine,  l'histoire  du  cathétérisme.  Il  consacre  à 
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Télude  du  cathétérisme  curviligne  et  à  l'emploi  d'une  nouvelle 
sonde  dans  le  cathétérisme  évacuateur,  toutes  les  ressources 
d'une  érudition  et  d'une  expérience  exceptionnelles.  Comme 
tous  les  chirurgiens  habiles,  Gély  avait  conscience  des  difS- 
cultes  que  peut  offrir  la  pratique  de  Tart  ;  bien  que,  plus  que 
personne,  il  eût  le  droit  de  se  fier  à  la  dextérité  remarquable 
de  sa  main,  il  savait  combien  il  importe  que  la  main  soit  aidée 
par  un  bon  instrument. 

Après  avoir  démontré  que  si  les  auteurs  sont  d*accord  pour 
indiquer  la  possibilité  de  nombreuses  entraves  à  la  marche 
de  la  sonde,  ils  diffèrent  complètement  lorsqu'ils  veulent  en 
démontrer  la  nature,  la  situation,  et  donner  les  moyens  de  les 
vaincre  ;  Gély  se  demande  si  la  raison  de  cette  insuffisance  de 
l'art  ne  devait  pas  être  simplement  cherchée  dans  un  défaut 
d'harmonie  entre  la  forme  de  la  sonde  et  celle  du  canal.  C'est 
à  établir  cette  concordance  que  tendent  tous  ses  efforts. 

Je  n'ai  pas  besoin  de  vous  rappeler  que  l'harmonie  entre  la 
forme  du  canal  et  celle  de  l'instrument  n'est  pas  la  condition 
nécessaire  du  cathétérisme.  Le  canal,  fort  heureusement,  se 
prête  aux  exigences  de  la  pratique  et  reçoit  des  instruments 
de  formes  très  variées.  On  ne  peut  donc  pas  s'étonner  que 
Ton  ne  soit  pas  toujours  préoccupé  de  se  conformer  absolu- 
ment aux  données  de  Tanatomie  lorsqu'il  s'est  agi  de  créer 
des  instruments,  et  que  la  courbure  des  sondes  en  particu- 
lier, varie  de  telle  sorte  que  l'on  ait  pu  accuser  le  caprice  de^^ 
chirurgiens  d'avoir  favorisé  cette  sorte  d'anarchie. 

En  réagissant  contre  cet  état  de  choses,  Gély  se  garde  bien 
de  déclarer  qu'en  dehors  de  l'harmonie  du  canal  et  de  la 
sonde  il  n'y  ait  pas  de  salut  pour  le  malade.  Mais  il  établit  très 
péremptoirement  que,  dans  les  conditions  pathologiques  que 
créent  les  déformations  de  la  prostate,  il  ne  peut  être  indiffé- 
rent de  ne  plus  rien  livrer  au  hasard,  ni  même  à  la  seule 
habileté  de  la  main.  Sans  doute  l'urèthre  se  prête  à  ce  que 
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Ton  peut  appeler  la  déformation  chirurgicale.  Mais  cette 
déformation  ne  saurait  s'accomplir  sans  tiraillements  ni  sans 
pressions.  Et  s'il  est  possible,  s'il  est  nécessaire  de  cependant 
imposer  aux  organes  ces  tiraillements  et  ces  pressions,  pour 
aboutir  à  un  but  thérapeutique,  qui  a  le  plus  souvent  pour 
•objectif  une  manœuvre  intra-vésicale,  est-il  légitime  de 
S'jumettre  à  ces  tiraillements  ccmiplexes  un  urèthre  déformé, 
alors  qu'aux  difficultés  créées  par  ses  déformations,  se 
jjint  l'état  de  souffrance,  l'état  d'érétbisme  qui  accom- 
pagnent la  rétention  d'urine?  La  contraction  exagérée  des 
muscles  du  plancher  périnéal,  de  l'appareil  musculaire  de 
furètbre,  la  congestion  intense  de  la  prostate  changent  sin- 
gulièrement les  conditions  dans  lesquelles  le  chirui^ien  est 
appelé  à  agir.  Si  l'on  peut  imposer  sans  trop  de  difficultés 
et  d'inconvénients  la  déformation  chirurgicale  à  un  urèthre 
pathologiquement  modifié,  lorsque  Ton  agit  en  plein  calme 
vésical,  il  n'en  est  certainement  plus  de  même  lorsque  le 
malade  est  en  lutte  contre  une  rétention  aiguë. 

C'est  par  ces  raisons  que  se  démontre  la  supériorité  d'in- 
struments flexibles  qui  s'accommodent  aux  inflexions  du 
canal,  ne  lui  demandent  que  le  passage  sans  exiger  des 
modifications  destinées  à  assurer  leur  cheminement.  Mais 
malgré  leur  souplesse  et  quelquefois  même  à  cause  de  leur 
souplesse,  les  instruments  non  métalliques  ou  qui  ne  sont  pas 
munis  de  mandrin  sont  arrêtés.  C'est  alors  que  le  praticien 
se  trouve  en  présence  de  toutes  les  difficultés  et  de  tous  les 
dangers  du  cathétérisme  évacuateur.  Et  lorsque  l'on  cherche 
à  résoudre  de  semblables  problèmes  de  pratique,  on  ne  sau- 
rait trop  s'entourer  de  tout  ce  qui  peut  efficacement  venir 
^D  aide.  Or,  la  question  de  la  courbure  des  instruments 
rigides,  que  ce  soient  des  mandrins  ou  des  sondes,  se  présente 
60  première  ligne.  La  concordance  aussi  parfaite  que  possible 
^nire  Turèthre  et  eux,  est  la  condition  qui  permettra  à  la 
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main  d'an  chirurgien  habile  de  pénétrer  dans  la  vessie  sans 
avoir  violenté  ni  blessé  le  canal  qu'il  faut  si  délicatement  par- 
courir. 

Gély  a  conclu  d'une  étude  anatomique  et  clinique  appro- 
fondie, que  la  partie  profonde  de  la  courbe  uréthrale  se  rap- 
portant à  une  circonférence  de  1 2  centimètres  de  diamètre, 
tandis  que  la  partie  antérieure  moins  concave  appartient  à  un 
plus  grand  cercle,  on  pouvait,  sans  inconvénient,  négliger  la 
forme  spéciale  de  la  première  partie  delà  courbure  qui  est  la 
plus  souple  et  la  plus  mobile,  pour  prendre  pour  base  de  la 
disposition  à  donner  à  la  sonde,  la  courbe  habituelle  de  la 
partie  profonde  et  fixe  de  l'urèthre.  Il  arrive  donc  à  admettre 
que  la  sonde  évacuatrice  devra  présenter:  tm  arc  emprunté  à 
un  cercle  de  \2  centimètres  de.  diamètre;  mais  pour  que  cet 
arc  ait  une  suffisante  longueur  pour  occuper  à  la  fois  les  deux 
parties  de  la  courbure,  et  avoir  en  même  temps  une  partie  de 
son  extrémité  engagée  dans  la  vessie,  il  devra  représenter 
assez  exactement  :  le  tiers  du  cercle. 

Cette  sonde  que  Gély  qualifie  de  nouvelle,  existait  déjà,  et 
c'est  lui-même  qui  nous  l'apprend  en  décrivant  la  sonde 
d'Âmussat:  dite  des  vieillards.  Cette  sonde  représente  sensi- 
blement le  1  /3  d'un  cercle  de  1 2  centimètres  de  diamètre, 
celle  du  chirurgien  de  Nantes  représente  exactement  ces 
dimensions  et  cette  forme.  Mais  si  Gély  indique  et  reconnaît 
lui-même  qu'il  a  été  devancé,  puisque  la  pratique  avait  révélé 
les  avantages  de  cette  courbure,  il  lui  reste  le  grand  et  incon- 
testable mérite  d'avoir  révélé  les  causes  qui  permettent  de 
triompher  méthodiquement  des  difficultés  du  cathétérisme 
évacuateur,  avec  ces  grandes  courbures  instinctivement 
recherchées  et  rencontrées. 

Le  grand  mérite  de  la  réforme  proposée  par  Gély,  n'est  pas 
seulement  de  permettre  :  «  la  réalisation  du  mécanisme  de 
deux  arcs  de  même  forme,  glissant  facilement  Tun  sur  l'autre.  >» 
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C'est,  à  notre  avis,  d'assurer  la  possibilité  de  conduire  l'instru- 

meDt  le  long  de  la  paroi  supérieure. 

Cest  en  effet,  vous  ne  l'avez  pas  oublié,  la  paroi  supé- 
Heure  qui  représente  et  conserve  la  forme  normale  de 
rurëthre.  Gély  n'a  pu  manquer,  dans  sa  consciencieuse  étude, 
d  opposer  la  forme  irrégulière  de  la  paroi  inférieure  à  la  forme 
régulière  de  la  paroi  opposée.  Mais  il  s'est  préoccupé  de 
déterminer  Taxe  du  canal,  et  la  mesuré  en  se  plaçant  à  égale 
distance  des  deux  parois.  C'est  oublier  que  le  canal  n'a  pas 
de  cavité  ou  du  moins  qu'il  n'a  qu'une  cavité  virtuelle  qui  se 
forme  sous  la  pression  de  la  colonne  urinaire,  ou  sous  celle  de 
riostrument.  L'instrument  a  toujours  besoin  d'être  appuyé, 
fl  De  voyage  pas  dans  le  vide,  mais  au  contact  des  parois  et 
vrlon  qu'il  prend  son  point  d'appui  plus  fortement  sur  l'une 
ju  sur  l'autre,  il  est  conduit  par  celle  avec  laquelle  il  est  le 
;:'!us  intimement  au  contact.  C'est  la  paroi  supérieure  de 
riostrument  qui  glisse  le  long  de  la  paroi  supérieure  du 
canal  dans  le  cathétérisme  curviligne,  et  c'est  l'axe  de  cour- 
bure de  cette  paroi,  qui  doit  déterminer  l'axe  de  courbure  de 
riostrument,  pour  qu'une  concordance  exacte  s'établisse  entre 
es  deux  arcs  de  même  forme  qui  glissent  l'un  sur  Tautre. 

Lorsque  le  canal  se  déforqie  sous  l'influence  des  progrès 
le  l'âge,  vous  savez  que  c'est  la  paroi  inférieure  seule  qui  se 
modifie.  Â  la  terminaison  de  Turèthre  antérieur  c'est  le  cul- 
le-sac  du  bulbe  qui  se  creuse,  à  la  terminaison  de  la  r^ion 
»ro>tatique,  c'est  ce  que  Ton  peut  aussi  appeler  le  cul-de-sac 
le  la  prostate,  c'est  aussi  le  coude  accentué  dû  au  développe- 
neot  du  lobe  moyen.  Â  toutes  ces  modifications  de  forme,  de 
jngueur,  de  largeur,  la  paroi  supérieure  demeure  indifié- 
ente.  Elle  peut,  sans  hyperbole,  être  comparée  à  un  pont  jeté 
ur  les  obstacles  semés  le  long  de  la  paroi  inférieure. 

Posséder  l'instrument  et  connaître  la  manœuvre  qui  permet 
le  marcher  d'un  pas  égal  et  sûr,  le  long  de  cette  voie  con- 
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ductrice,  constitue  un  avantage  aussi  favorable  au  malade 
qu'au  chirurgien .  Il  ne  faut  pas  croire,  en  effet,  qu*il  dépend 
absolument  de  l'habileté  de  la  main  de  toujours  bien  suivre  la 
paroi  supérieure.  Sans  doute,  la  direction  imprimée  est  pour 
beaucoup  dans  le  succès  de  cette  manœuvre  opératoire.  Mais 
sans  un  instrument  de  forme  appropriée,  toute  l'habileté  du 
chirurgien  pourra  être  mise  en  œuvre  en  pure  perte,  ou 
n'aboutir  au  succès  qu'en  froissant  ou  même  en  blessant  la 
paroi  inférieure  du  canal.  Elle  courra  grand  risque  d'être 
complètement  en  défaut  avec  ces  instruments  prétendus 
courbes,  dans  lesquels  l'extrémité  de  la  sonde  ne  concorde 
pas  avec  l'axe  de  courbure  de  son  talon,  et  forme  une  ligne 
plus  ou  moins  droite  à  l'extrémité  de  la  courbe. 

Ces  instruments  défectueux  vous  seront  offerts  sous  forme 
de  sondes  ou  de  mandrins,  car  le  plus  grand  arbitraire  règne 
dans  leur  fabrication  faute  de  règles  précises.  Et  cependant 
Chopart  voulait  déjà  que  la  courbure,  née  insensiblement  de 
la  partie  droite  de  la  sonde,  s'étendtt  jusqu'au  bec  de  la  sonde 
inclusivement.  Il  faut,  en  effet,  que  la  courbure  soit  égale 
dans  toute  son  étendue,  c'est-à-dire  que  toutes  ses  parties 
s'incurvent  au  naême  degré.  C'est  à  cette  condition  que  vous 
pourrez,  avec  sécurité  et  avec  succès,  diriger  votre  instrument 
au  contact  de  la  paroi  supérieure  et  l'y  maintenir,  et  si! 
fallait  déroger  à  cette  règle,  ce  serait  en  exagérant  un  peu  la 
courbure  de  l'extrémité  pour  la  relever  en  la  portant  un  peu 
plus  en  haut. 

Les  instruments  de  Gély  m'ont  souvent  permis  de  pénétrer 
dans  la  vessie,  dans  les  cas  de  grande  déformation  de  la  région 
prostatique  de  l'urèthre.  Je  dois  cependant  reconnaître  que 
c'est  plutôt  en  me  tenant  en  deçà  qu'en  allant  au  delà  de  la 
courbure  mesurée  par  l'arc  de  cercle  de  1 2  centimètres  de 
diamètre.  Gély  a  cependant  proposé  pour  les  grands  canaui 
une  sonde  dont  la  courbe  répondait  à  une  circonférence  de 
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i3  centiinètres  de  diamètre.  II  réserve  pour  les  moyens 
canaux,  des  courbes  de  1 1  et  1 2  centimètres  de  diamètre,  et 
:/ennet,  pour  les  petits  canaux,  de  ne  se  servir  que  de 

10  centimètres. 

Gély,  en  mesurant  Taxe  du  canal  et  non  l'axe  de  la  paroi 
supérieure  a,  par  cela  même,  un  peu  exagéré  ce  qu'il  croit 
être  la  courbe  normale  de  la  portion  fixe  de  lurëthre;  aussi 
a-t-îl  été  amené  par  la  pratique,  à  diminuer  son  rayon  de 
courbure.  U  croit,  il  est  vrai,  que  la  courbure  doit  être  pro- 
portionnée au  développement  des  organes  génitaux,  et  trouve 
une  relation  entre  ce  dévelopj^ement  et  la  taille  des  malades. 

11  est  certain  qu'en  pratique  vous  trouverez  des  différences 
sensibles  dans  la  longueur  de  Turèthre,  mais  vous  savez 
qu'elles  portent  exclusivement  —  au  moins  pour  les  diflTé- 
rences  pathologiques  qui  doivent  surtout  nous  occuper  — 
SUT  la  paroi  inférieure.  Vous  n'avez  donc  pas  à  en  tenir  un 
compte  rigoureux  pour  la  confection  d'instruments  qui,  en 
s'adaptant  à  la  paroi  supérieure,  suivent  le  chemin  le  plus 
court  pour  arriver  à  la  vessie. 

Dans  les  cas  difficiles,  alors  que  vous  aurez  échoué  avec 
les  sondes  coudées  et  bi- coudées,  je  vous  engage  à  recourir 
à  une  courbure  de  Gély,  ou  du  moins  à  ses  moyennes 
courbures.  Dans  les  cas  où,  sans  être  difficile,  le  cathétérisme 
évacuateur  s'accomplit  cependant  mieux  avec  une  sonde 
métallique  ou  un  mandrin,  qu'avec  une  sonde  flexible,  la 
courbe  qui  répond  à  une  circonférence  de  1 0  centimètres 
de  diamètre  est  certainement  suffisante,  à  la  condition  que  la 
combe  soit  toujours  à  peu  près  égale  au  tiers  de  la  circonfé- 
rence. 

Pour  la  fabrication  des  sondes,  la  longueur  de  la  courbe  a 
une  importance  égale  à  sa  profondeur.  Sur  les  deux  prépa- 
rations que  nous  avons  prises  pour  types,  vous  avez  vu  que, 
malgré  la  différence  très  considérable  des  diamètres  de  la 
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courbure,  la  longueur  de  ces  courbures  est  égale  au  tiers  de 
la  circonférence  où  elles  sont  inscrites.  Si  la  courbe  de  votre 
instrument  n'a  pas  une  longueur  suffisante  pour  que  le  déga- 
gement à  travers  le  col  se  fasse  de  lui- môme,  vous  serez 
obligés  à  une  manœuvre  d'abaissement  et  de  propulsion 
combinés,  pendant  laquelle  vous  pouvez  abandonner  la 
paroi  conductrice  pour  heurter  la  paroi  inférieure  et  y  être 
arrêtés . 

C'est  ce  qui  pourra,  par  exemple,  vous  arriver  quelquefois, 
avec  un  instrument  dont  l'introduction  est,  en  général,  régu- 
lière et  facile.  La  sonde  à  évacuation  des  fragments  lithotri- 
tiés,  dont  j'aurai  bientôt  à  vous  reparler,  a  une  courbure  dont 
le  diamètre  répond  à  une  circonférence  de  53  millimètres  de 
rayon.  Gela  vous  donne  donc  un  diamètre  de  1 0  à  1 1  centimè- 
tres et  réalise  un  très  bon  degré  de  courbure.  Mais  la  longueur 
de  cette  courbe  ne  mesure  que  le  quart  de  la  circonférence. 
Il  y  a  à  cela  des  avantages,  au  point  de  vue  des  manœuvres 
nécessaires  à  l'expulsion  des  graviers,  mais,  par  contre,  des 
difficultés  d'introduction  quand  la  prostate  est  volumineuse. 

Les  bougies  métalliques  dites  «  Béniqué  »  ont  46  milli- 
mètres de  rayon  dans  leur  courbe,  soit  un  diamètre  d'un  peu 
plus  de  9  centimètres.  La  longueur  de  cette  courbure  dé- 
passe notablement  le  quart  de  la  circonférence  sans  en  at- 
teindre le  tiers.  Vous  savez  que  ces  instruments  parcourent 
avec  une  admirable  facilité  la  plupart  des  canaux  ;  malgré 
que  leur  courbure  soit  peu  profonde,  ils  vous  permettront, 
grâce  à  sa  longueur,  de  franchir  des  obstacles  prostatiques. 
Ils  ne  vous  mettront  cependant  pas  à  l'abri  d'échecs  lorsque 
l'hypertrophie  est  très  prononcée. 

A  plus  forte  raison  devrez-vous  vous  tenir  en  méfiance 
contre  la  sonde  de  trousse  lorsque  vous  avez  affaire  à  une 
rétention  d'urine  chez  un  prostatique.  Afin  sans  doute  de 
pouvoir  être  commodément  placée  dans  le  portefeuille,  cette 
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sonde  n'a  que  8  centimètres  de  diamètre  dans  sa  courbure, 
qui  ne  mesure  même  pas  le  quart  de  la  circonférence  dans 
laquelle  elle  est  inscrite.  Aussi  a-t-elle,  à  juste  titre,  la  répu- 
tation d'être  un  mauvais  instrument,  et  sa  défectuosité  tient, 
à  notre  avis,  plus  encore  au  manque  de  longueur  de  sa  cour- 
bure qu'à  son  peu  de  profondeur.  Avec  une  prostate  volumi- 
ceuse,  cet  instrument  expose  à  un  échec  ou  à  une  fausse 
route. 

C'est  en  effet  à  propos  de  la  rétention  d'urine  des  vieillards 
que  les  questions  d'instrument  ont  une  importance  capitale. 
A  propos  de  la  courbe  des  sondes  métalliques,  nous  pou- 
vons conclure  en  disant  :  qu'il  faut  une  courbure  moyenne 
répondant  à  une  circonférence  de  1 0  à  1 1  centimètres  de  dia- 
mètre, dont  la  longueur  égale  le  tiers  de  cette  circonférence. 
Nous  répéterons  enfin  que  la  courbe  des  instruments  doit 
être  régulière;  si  une  dérogation  à  cette  règle  pouvait  être 
admise,  ce  serait  pour  que  le  bec  de  la  sonde  fût  un  peu 
relevé  :  dans  aucun  cas  il  n'y  a  avantage  à  l'abaisser. 

Je  vous  ai  longuement  entretenus  de  la  question  de  la  cour- 
bure des  instruments  métalliques,  et  cependant  je  vous  ai 
averti  qu'en  somme,  ce  n'était  pas  aux  instruments  rigides 
que  vous  auriez  le  plus  souvent  recours  pour  mener  à  bien  le 
cathétérisme  évacuateur.  Mais  il  suffit  que  ces  cas,  peu  nom- 
breux, représentent  les  cas  les  plus  difficiles  pour  que  mon 
msistance  soit  justifiée. 

Les  instruments  rigides  à  grande  courbure  ne  sont  pas, 
en  effet,  les  seuls  moyens  dont  vous  puissiez  faire  usage  en 
présence  des  grandes  difficultés  du  cathétérisme  évacuateur. 
Les  instruments  bi-coudés  vous  fourniront,  à  cet  égard, 
une  excellente  ressource;  vous  le  comprendrez  d'autant 
mieux  que  vous  n'oublierez  pas,  que  le  canal  déformé  par 
l'hypertrophie  de  la  prostate  est  le  plus  souvent  un  canal 
coudé.  Les  sondes  bi-coudées  de  M.  Mercier  passeront  souvent 
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avec  facilité  là  ou  vous  aurez  échoué  avec  la  sonde  coudée 
simple,  ou  avec  d'autres  instruments.  Mais  cette  sonde,  telle 
que  vous  la  livrent  les  fabricants,  est  une  sonde  souple  dans 
toute  sa  tige,  c'est-à-dire  dans  la  longue  partie  qui  est  en 
.avant  des  coudures.  Il  vous  est,  par  cela  même,  difBcile  de 
la  diriger.  Aussi,  suis-je  arrivé  depuis  quelques  années  à  con- 
struire moi-même  des  sondes  bi-coudées.  Vous  m'en  voyez 
journellement  faire  usage  dans  les  cathétérismes  qui  présen- 
tent de  moyennes  ou  de  grandes  difficultés. 

Je  prends  une  sonde  coudée  ordinaire  et  j'y  introduis  un 
mandrin  également  coudé.  Ces  mandrins  sont  de  forme 
exactement  semblable  à  celle  de  la  sonde  coudée  sur  laquelle 
ils  sont  calqués.  Je  me  garde  cependant  de  profiter  de  cette 
concordance  pour  enfoncer  le  mandrin  jusqu'à  l'extrémité  de 
la  sonde.  Je  l'arrête  à  quelques  centimètres  de  la  première 
coudure,  La  sonde  présente  dès  lors  une  double  coudure,  elle 
est  bi-coudée.  La  première  coudure  est  celle  que  le  fabricant 
lui  avait  donnée,  la  seconde  est  celle  que  l'on  crée  extempo- 
ranément  en  faisant  pénétrer  le  mandrin  et  en  l'arrêtant  à 
quelque  distance  de  la  coudure  fixe.  L'extrémité  de  Tinstni- 
ment  garde  donc  une  certaine  souplesse,  mais  il  garde  surtout 
une  mobilité  dont  le  chirurgien  peut  disposer  à  son  gré.  C'est 
dans  cette  disposition  que  git  surtout  l'avantage  de  cet 
instrument  de  fabrication  chirurgicale. 

Vous  savez  tous  que  l'on  a  proposé,  pour  parer  aux  diffi- 
cultés du  calhétérisme  évacuateur  dans  certains  cas  difficiles, 
de  retirer  le  mandrin  de  quelques  centimètres  tout  en  conti- 
nuant à  pousser  la  sonde,  et  l'on  parvient  ainsi  quelquefois  à 
surmonter  l'obstacle.  Ce  procédé  est  attribué  à  Hey;  Dupuy- 
tren  en  faisait  usage,  et  tous  les  chirurgiens  y  ont  eu  recours. 
Il  était,  bien  entendu,  mis  en  œuvre  avec  un  mandrin  courbe, 
qui  est  le  seul  dont  on  se  serve  en  général  pour  le  cathété* 
risme  évacuateun 
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Si  VOUS  regardez  ce  qui  se  passe  lorsque  vous  retirez  un 
mandrin  courbe  en  arrière,  vous  voyez  que  Textrémité  de 
la  sonde  se  relève  et  se  courbe.  La  courbure  est   donc 
modifiée,  et,  en  même  temps,  l'extrémité  de  la  sonde,  en  se 
p*3rtant  en  haut,  tend  à  gagner  la  paroi  supérieure  ;  elle  s'y 
applique  étroitement  sans  s'y  arc-bouter.  Un  phénomène 
analogue  se  produit  lorsque  vous  retirez  en  arrière  le  man- 
drin coudé  introduit  dans  la  sonde  coudée.  Vous  voyez 
ia  première  coudure  se  porter  en  haut,  et  ce  mouvement 
s'exagérer  d'autant  plus,  que  vous  éloignez  davantage  la  cou- 
dore  mobile,  de  la  coudure  fixe  due  à  la  fabrication  de  la  cou- 
dure  fiiite  parle  mandrin.  Vous  pouvez  ainsi,  à  volonté,  impri* 
mer  à  l'extrémité  de  votre  instrument  des  mouvements  qui 
tendent  à  le  d^ager  des  obstacles  qu'il  a  pu  rencontrer  sur  la 
paroi  inférieure  et  à  lui  permettre  de  les  franchir.  Si,  en  effet, 
TOUS  combinez  un  mouvement  de  propulsion  avec  celui  qui 
résulte  du  retrait  du  mandrin,  l'extrémité  de  votre  sonde  dé- 
gagée et  portée  en  haut  passera  par-dessus  l'obstacle;  on  peut 
dire  qu'elle  le  franchira.  C'est,  en  effet,  ce  qui  se  passe  pendant 
le  cathétérisme.  Hais  l'instrument  bi-coudé  avec  le  mandrin, 
ne  permet  pas  seulement  de  ramener  et  de  maintenir  l'extré- 
mité de  l'instrument  le  long  de  la  paroi  supérieure  pendant  la 
traversée  de  Turèthre  profond.  Pouvant  être  aisément  con- 
duit le  long  de  la  paroi  supérieure  pendant  qu'il  traverse  la 
première  portion  de  Turèthre,  il  permet  aussi  d'éviter  le  cul- 
de-sac  du  bulbe  et  rend  souvent  de  grands  services  dans  les 
cas  où  l'obstacle  se  trouve  dans  cette  région  périlleuse» 

Nous  connaissons  maintenant,  Messieurs,  Fensemble  des 
moyens  dont  nous  pouvons  disposer  pour  le  cathétérisme 
évacuateur.  Il  faut  les  mettre  en  œuvre.  Mais  une  question 
préalable  se  pose,  et  vous  avez  le  droit  de  me  demander  com- 
ment vous  ferez  votre  choix  «  Ce  n'est  certainement  pas  ail  hasard 
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qu'il  vous  faudra  prendre  une  sonde  droite  ou  une  sonde  coudée, 
une  sonde  molle  ou  une  sonde  rigide.  Il  est  heureusement  très 
facile  de  VOUS  répondre,  etje  pourrais  même  dire,  qu*à  plusieurs 
reprises,  nous  avons  déjà  résolu  la  question  dans  ces  entretiens, 
notamment  en  vous  parlant  de  la  rétention  d  urine.  Je  n'hésite 
cependant  pas  à  me  répéter,  car  le  sujet  en  vaut  la  peine. 

Pour  choisir  en  toute  connaissance  de  cause  l'instrument 
évacuateur  qui  conviendra  au  cas  particulier  qui  se  présente, 
vous  examinez  le  canal  avec  l'explorateur  olivaire.  Vous  exami- 
nerez, avec  un  soin  égal,  ses  deux  portions.  Vous  pouvez,  en 
effet,  trouver  des  obstacles  dans  le  canal  antérieur.  Vous 
savez  qu'un  certain  nombre  de  vieillards  sont  porteurs  de 
rétrécissements  qui  ont  passé  plus  ou  moins  inaperçus  jus- 
qu'au jour  où  naissent  les  troubles  de  la  miction  d'origine 
prostatique.  Quelques  lointains  que  puissent  être  les  souve- 
nirs, il  faut  vous  informer  des  antécédents  du  canal,  ou  du 
moins  vous  réserver  de  poser  ces  questions;  l'âge  des  malades 
vous  oblige  à  une  grande  discrétion  dans  l'interrogatoire, 
mais  un  incident  d'exploration  peut  rendre  ces  renseigne- 
ments nécessaires. 

Il  se  peut,  en  effet,  que  votre  boule  exploratrice  soit  arrê- 
tée et  ne  puisse  pas  pénétrer  dans  la  région  membraneuse. 
Trois  causes  peuvent  expliquer  cet  arrêt.  Un  rétrécissement, 
un  spasme,  ou  la  dépression  du  cul-de-sac,  dans  lequel  se 
coiffe  votre  instrument  et  dans  lequel  il  se  coiffera  presque 
infailliblement,  si  vous  ne  le  conduisez  pas  avec  la  plus  grande 
légèreté  de  main. 

11  est  dès  lors  nécessaire  de  savoir  s'il  n'y  a  pas  eu  de 
blennorrhagie  ou  de  traumatisme.  Une  réponse  négative  vous 
permet,  eu  effet,  de  complètement  mettre  de  côté  une  des 
trois  hypothèses,  celle  du  rétrécissement  et  de  manœuvre 
en  conséquence.  Ce  que  vous  aurez  à  faire  est  alors  parfaite- 
ment défini,  et  la  règle  de  conduite  sera  la  même,  qu'il  s'agisse 
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•fuD  spasme  ou  d'an  obstacle  dû  au  cul- de-sac  du  bulbe. 
Il  faut,  en  effet,  arriver  à  presser  directement  sur  l'ouverture 
membraneuse,  et  je  ne  connais  pas  de  plus  sûr  moyen  de 
ùire  le  diagnostic  en  pareil  cas  que  la  manœuvre  méthodique 
ie  la  sonde  exploratrice,  que  je  vous  ai  reconunandée  en 
étudiant  le  catbétérisme  explorateur. 

Pour  éviter  à  votre  malade  une  succession  de  manœuvres, 
^ous  pourrez  recourir  à  la  sonde  bi-coudée  ou  à  la  sonde 
i'^^uilley  et  vous  pourrez  ainsi,  après  avoir  franchi  le  premier 
obstacle,  vous  présenter  à  l'urèthre  profond  pour  le  traverser. 
Vous  pourriez  encore  insinuer  une  bougie  et  faire  un  cathé- 
Urisme  à  la  suite  ou  sur  conducteur.  Nous  ne  £ûsons  que 
Toos  indiquer  ces  manœuvres,  que  nous  allons  étudier  tout  à 
rneure  dans  leurs  détails  essentiels. 

Le  plus  habituellement  vous  ne  rencontrez  pas  d'obstacle 
lans  Turèthre  antérieur,  votre  boule  franchit  Touverture  de 
^urêthre  postérieur  et  bientôt  s'engage  dans  la  prostate.  Elle 
f  est  quelquefois  arrêtée  assez  vite  pour  qu'un  chirurgien, 
jeu  Ëuniliarisé  avec  les  sensations  que  fournit  le  parcours 
lu  canal,  puisse  croire  qu'il  est  beaucoup  moins  profon- 
lément  engagé  et  que,  par  conséquent,  ce  n'est  pas  une 
hypertrophie  prostatique,  mais  un  rétrécissement  qui  lui  fait 
obstacle. 

Je  vous  disais»  il  y  a  un  instant,  que  les  vieillards  peuvent 
Ire  en  possession  d'un  rétrécissement  qu'ils  ignorent.  Mais 
s  dois  syouter  que,  bien  souvent,  on  les  gratifie  de  rétrécisse- 
aents  qu'ils  n'ont  pas.  On  les  accuse  volontiers  toutes  les  fois 
[ue  rinstrument  s'arrête  et  ne  peut  pas  passer.  Je  viens  de 
ous  parier  de  l'arrêt  qui  peut  se  produire  à  la  fin  de  l'urèthre 
pHjngieux  et  de  vous  indiquer  les  moyens  de  reconnsdtre  la 
laiure  de  l'arrêt.  Il  est  beaucoup  plus  simple  encore  de  savoir 
i  Ton  a  affaire  à  la  prostate  ou  à  un  rétrécissement.  11  suffit 
^introduire  le  doigt  dans  le  rectum.  S'il  s'agit  d'un  rétrécis- 
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sèment,  l'obstacle  est,  certainement,  situé  dans  Turèthre 
antérieur,  et  vous  ne  pouvez  pas  sentir  votre  instrument  par 
le  toucher  rectal,  cpii  ne  permet  d'explorer  que  l'urèthre  pro- 
fond. Il  suffit  donc  que  vous  reconnaissiez  la  boule  explora- 
trice à  travers  la  paroi  rectale  pour  trancher  la  question,  et 
vous  la  reconnaissez  très  facilement  en  lui  imprimant  quel- 
ques mouvements  de  va-et-vient. 

Mais  ce  n'est  pas  simplement  à  la  constatation  d'un 
obstacle  que  se  réduit  l'exploration  de  la  région  prostatique 
du  canal.  Vous  savez,  car  je  vous  l'ai  récemment  exposé,  que 
vous  pouvez  vous  rendre  compte  de  ses  dimensions  en  lon- 
gueur et  en  largeur. 

Le  choix  de  l'instrument  évacuateur  dépend  complèlemeiit 
du  résultat  de  l'exploration. 

Si  vous  avez  facilement  passé  dans  toutes  les  parties  du 
canal  et  n'avez  pas  constaté  l'allongement  de  la  portion  prosta^ 
tique,  vous  pouvez  presque  indifféremment  faire  usage 
toutes  les  variétés  de  sondes  souples. 

Cette  complète  facilité  de  pénétration  doit  vous  engager  à 
donner  la  préférence  à  la  plus  souple  de  toutes,  à  la  sonde  es 
caoutchouc  vulcanisé. 

Lorsque  vous  constatez  que  le  passage  est  libre  dans 
l'urèthre  antérieur,  mais  que  l'urèthre  postérieur  est  modi- 
fié, bien  que  cependant  facilement  perméable,  vous  pouvez 
encore  recourir  à  la  sonde  de  caoutchouc,  mais  la  sonde 
béquille  vous  offrira  plus  de  garanties.  Cependant,  ce  ne  serait 
qu'à  défaut  de  réussite  avec  la  sonde  en  caoutchouc  que  vous 
auriez  recours  à  la  sonde  béquille.  Vous  donneriez,  dans  tous 
les  cas,  la  préférence  à  cette  sonde  sur  les  sondes  en  gonnae 
de  forme  droite. 

Si  vous  rencontrez  un  obstacle  dans  la  région  prostatique 
et  que  votre  boule  exploratrice  ait  pu  le  contourner,  vous 
aurez,  sans  hésitation,  recours  à  la  sonde  béquille.  La  sonde 
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eo  caoutchouc  passerait  peut-être  ?  Mais  vous  serez,  avec  la 

ioûde  béquille,  assuré  d'un  succès  facile. 

Si  Fobstacle  n'a  pu  être  tourné  par  Tolive,  il  est  à  craindre 
que  la  sonde  béquille  n'échoue.  C'est  cependant  à  elle  que 
TOUS  devez  recourir  tout  d'abord,  mais  mieux  vaudrait  s'adres- 
ser de  préférence  à  la  sonde  bi-coudée  souple,  c'est-à-^lire 
oon  munie  de  mandrin. 

En  cas  d'échec  avec  les  sondes  coudées  et  bi-coudées  con- 
duites avec  la  plus  grande  mesure,  vous  recourez  aux  sondes 
bi-coudées  munies  d'un  mandrin  ou  aux  sondes  à  grande 
courbure  du  modèle  de  Gély.  Il  est  rare  qu'une  manœuvre 
bien  conduite,  avec  l'un  ou  l'autre  de  ces  instruments,  ne  vous 
donne  pas  le  succès. 

Cependant,  l'indication  de  la  sonde  à  demeure  peut  naître 
les  difficultés  que  vous  avez  eu  à  vaincre  ou  de  manœuvres 
Ultérieurement  tentées.  Il  vaut  donc  mieux  se  servir  de  sondes 
m  gomme  rendues  rigides  et  courbes  par  un  mandrin  appro- 
>rié  que  de  sondes  métalliques. 

Dans  cette  énumération,  nous  n'avons  pas  donné  place  aux 
ondes  droites  en  gomme  cylindriques  ou  coniques.  Elles 
savent  cependant, dans  bien  des  cas,  être  heureusement  intro- 
luîtes,  mais  elles  ne  vous  offriront  pas  les  garanties  que  donnent 
»  instruments  en  caoutchouc  ou  les  instruments  coudés  pour 
ss  cas  simples  ou  pour  les  cas  de  difficultés  moyennes.  Elles 
[)Dt  absolument  contre-indiquées  dans  les  cas  où  de  sérieuses 
ifficultés  se  présentent.  Il  nous  sera  facile  de  vous  le  faire 
3mprendre  en  étudiant  le  mécanisme  de  leur  introduction. 

Nous  ne  nous  sommes  préoccupés,  jusqu'à  présent,  que  des 
i^truments  dont  vous  avez  à  faire  choix  pour  traverser,  dans 
s  bonnes  conditions,  la  partie  profonde  de  l'urèthre.  i  1  est  tout 
issi  nécessaire  de  régler  celui  des  instruments  qui  pourront 
>us  permettre  de  vaincre  les  difficultés  offertes  |)ar  l'urè- 
ire  antérieur. 
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En  cas  de  rétrécissement  prononcé,  vous  ne  pouvez  utile- 
ment recourir  qu'à  l'introduction  de  bougies  de  petit  calibre. 
Elles  favorisent  l'évacuation  alors  même  que  des  obstacles 
prostatiques  s'ajoutent  à  ceux  que  crée  le  rétrécissement. 

Si  le  rétrécissement  n'est  pas  très  prononcé  et  qu'il  puisse, 
par  exemple,  recevoir  un  instrument  d'un  calibre  égal  ou 
supérieur  aux  n°^  9  ou  10,  c'est-à-dire  de  trois  millimètres  de 
diamètre  au  moins,  vous  avez  recours  aux  sondes  coniques 
droites  à  extrémité  olivaire.  C'est,  dans  ces  cas,  l'instrument 
qui  convient  le  mieux.  Il  ne  faut  pas  oublier,  cependant,  que 
de  petites  sondes  béquilles  peuvent  aussi  être  introduites. 
L'état  de  la  région  prostatique  du  canal  peut  rendre  fort  utile 
l'usage  d'une  sonde  béquille.  Il  est  donc  bon  d'être  inslruil 
de  la  possibilité  que  je  vous  signale. 

Lorsque  vous  êtes  arrêtés  par  un  état  spasmodique,  la 
sonde  conique  olivaire  peut  également  convenir,  mais  si  sa 
forme  est  parfaitement  appropriée  au  passage  à  travers  la 
portion  membraneuse  contracturée,  elle  peut,  comme  tous 
les  instruments  droits,  entrer  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe 
Vous  pouvez  donc  être  obligés  de  recourir,  dans  ces  cas,  à  h 
sonde  béquille  souple,  à  la  sonde  bi-coudée  sur  mandrin,  ou  à 
la  sonde  coudée  simple,  mais  rendue  complètement  rigide  par 
le  mandrin,  ce  qui  permet  de  la  manœuvrer  comme  rinslrii- 
ment  explorateur  métallique  à  petite  courbure. 

L'élargissement  du  cul -de-sac  du  bulbe  réclame  le  chou 
des  mêmes  instruments,  puisqu'il  exige  les  mêmes  manœu- 
vres ;  c'est  donc  aux  sondes  coudées  ou  bi-coudées,  avec  ou 
sans  mandrin,  que  vous  aurez  recours  suivant  les  circoD- 
stances. 

L'étude  des  manœuvres  de  ces  divers  instruments  va  vous 
donner  la  raison  du  choix  que  nous  n'avons  jusqu'à  préseot 
basé  que  sur  les  résultats  de  l'exploration  de  l'urèthre.  Cette 
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étade  teminerait  Thistoire  da  cathétérisme  évacuateur  s'O 
ne  convenait  d'y  ajouter  Tindication  de  manœuvres  exception- 
nelles qui  peuvent,  dans  des  cas  difficiles,  vous  venir  en  aide. 
Nons  ne  saurions  oublier  de  particulièrement  insister,  en  ter- 
minant, sur  la  conduite  que  vous  avez  à  tenir  dans  les  cas  si 
malheureux  où  des  manœuvres  irrégulières  ont  ajouté  aux 
obstacles  pathologiques  ces  obstacles  traumatiques,  que  nous 
désignons  sous  la  dénomination  de  fausses  routes. 

Nous  commencerons  par  l'étude  delà  manœuvre  des  instru- 
ments non  métalliques,  et  nous  devrons  distinguer,  pour  l'étu- 
dier à  part,  celle  des  instruments  droits,  celle  des  instruments 
coudés  et  celle  des  instruments  courbes. 

Les  instruments  droits  suivent  invariablement  la  paroi 
inférieure,  ils  s'y  appliquent  dès  qu'ils  commencent  à  chemi- 
ner et  sont  en  réalité  conduits  par  elle.  La  dépressibilité  si 
marquée  de  cette  paroi,  dans  l'état  le  plus  normal,  vous 
oblige  donc  à  de  grandes  précautions  si  vous  ne  voulez  voir 
votre  instrument  s'égarer  dans  la  partie  la  plus  dépressible 
de  cette  paroi,  c'est-à-dire  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe.  Vous 
devrez  donc  les  conduire  avec  la  plus  grande  douceur,  gra- 
duellement et  lentement,  de  manière  à  ne  pas  appuyer  sur  la 
paroi  conductrice,  mais  à  glisser  sur  elle.  J'ai  déjà  insisté 
sur  ces  règles  indispensables  en  vous  parlant  de  l'introduc- 
tion de  l'explorateur  olivaire  souple.  Une  fois  la  portion  mem- 
braneuse franchie,  vous  êtes  sur  un  terrain  plus  solide,  et 
s'il  n'y  a  pas  de  déformation  prostatique,  la  fin  du  voyage 
s*accomplit  sans  encombre. 

Vous  devez,  même  pour  l'introduction  de  la  sonde  en 
caoutchouc,  suivre  ces  précautions,  et  c'est  parce  que  les 
malades  les  négligent,  que,  souvent,  il  leur  arrive  d'enrouler 
l'extrémité  de  leur  sonde  dans  la  dépression  bulbaire. 

Viniroduction  de  la  sonde  en  caoutchouc  exige  en  outre 
une  petite  manœuvre  spéciale  que  vous  impose  son  extrême 
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flexibilité  :  vous  devez  toujours  la  tenir  presque  au  contact  du 
méat,  n'écartant  guère  vos  doigts  de  cet  orifice  que  d'un  ou 
deux  centimètres  pour  avancer  et  continuer  la  propulsion. 

Vous  pouvez  de  plus  loin  guider  les  sondes  en  gomme  de 
forme  droite  que  vous  devez,  ainsi  que  je  vous  l'ai  dit,  présen- 
ter au  canal  avec  assez  de  délicatesse  pour  trouver  sous  le  con- 
tact de  la  paroi  inférieure  un  guide  qui  sera  parfaitement  sûr, 
si  vous  n'abaissez  pas  son  niveau  par  une  pression  intempes- 
tive. Au  cas  où  il  vous  arriverait  de  manquer  l'entrée  de  l'ori- 
fice membraneux,  reculez  de  quelques  centimètres  et  avancez 
avec  de  nouvelles  précautions,  glissez  aussi  légèrement  que 
possible.  Gela  vaut  mieux  que  de  demeurer  sur  place  et  de 
vous  livrer  à  des  tâtonnements  plus  ou  moins  impatients  qui 
n'aboutissent  ordinairement  qu'à  vous  faire  heurter  contre  le 
cul-de-sac  bulbaire  et  à  le  déprimer. 

Les  instruments  coudés  souples^  c'est-ù-dire   les  sondes 
béquilles^  doivent  être  introduits  en  suivant  exactement  les 
mêmes  précautions  et  les  mêmes  règles  que  celles  que  nous 
venons  de  vous  signaler  et  de  vous  recommander  à  propos 
des  instruments  droits  non  métalliques.  Ce  serait  vous  prépa- 
rer de  graves  mécomptes  que  d'essayer,  avec  ces  instruments, 
la  manœuvre  si  précieuse  que  l'instrument  coudé  métallique 
accomplit  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe.  La  tige  souple  est 
incapable  de  transmettre  à  l'extrémité  coudée  une  impulsion 
régulière  suffisante,  pour  soutendre  le  cul-de-sac  et  pivoter  sur 
place.  En  essayant  semblable  manœuvre  avec  un  instrument 
flexible,  vous  devez  nécessairement  rester  embarrassés  et  per- 
dus dans  le  cul-de-sac,  où  vous  vous  serez  aventureusement 
engagés,  vous  n'aboutirez  qu'à  le  déprimer.  11  faut  donc 
dès  le  départ,  c'est-à-dire  dès  le  méat,  présenter  votre  in- 
strument à  la  paroi  supérieure  et  l'y  maintenir  soigneu- 
sement. Vous  transmettez   l'impulsion  douce  et  régulière 
que  je  vous  recommande  avec  plus  d'instances  que  jamais; 
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et  bien  que  le  talon  de  votre  instrument  distende  la  paroi 
inférieure,  il  opère  cette  distension  assez  régulièrement  et 
tissez  peu  violemment,  même  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe, 
pour  que  le  bec,  continuant  à  glisser  sur  la  paroi  supérieure, 
arrive  sans  obstacle  à  l'orifice  sous-pubien  et  que  vous  ayez 
l'agréable  sensation  de  l'y  sentir  pénétrer.  Si  vous  le  manquez, 
vous  devez,  sans  appuyer  davantage^  et  en  restant  sur  place, 
doucement  incliner,  par  une  petite  reptation,  le  bec  de  votre 
béquille  à  droite  ou  à  gauche,  et  bientôt  vous  sentez  que  l'in- 
strument demande  à  avancer.  Si  vous  ne  réussissez  pas  en 
manœuvrant  sur  place,  vous  reculez  franchement  de  quelques 
centimètres  et  vous  recommencez  avec  la  plus  extrême  atten- 
tion la  manœuvre  du  glissement  continu  pendant  laquelle  le 
talon  s'appuie  à  la  paroi  inférieure,  tandis  que  le  bec  ne  quitte 
pas  l'axe  médian  de  la  paroi  supérieure.  Si  le  cathétérisme 
est  difficile,  imitez  les  malades  et  placez  un  index  qui  vous 
permette  de  toujours  savoir  comment  est  tourné  votre  instru- 
ment. Un  bouton  de  cire  à  cacheter  ou  plus  simplement  une 
section  oblique  du  bout  de  la  sonde  vous  serviront  de  repère. 
Il  n'est  pas  indifférent,  vous  le  voyez,  que  le  bec  de  l'instru- 
ment ne  soit  pas  trop  long,  pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  distension 
exagérée  de  la  paroi  inférieure.  1 1  faut  aussi  que  le  bec  soit 
exactement  dans  la  direction  de  l'axe  de  la  tige  de  l'instru- 
ment. Vous  ne  sauriez  donc  choisir  avec  trop  de  soin  ces 
précieux  instruments  et  exiger  une  trop  régulière  fabrication. 
Enfin,  pendant  toute  cette  première  partie  de  l'opération, 
vous  tendez  fortement  la  verge  en  la  redressant  et  en  l'atti- 
rant même  au  contact  de  la  paroi  abdominale. 

C'est  surtout  dans  la  région  prostatique  que  la  sonde 
béquille,  régulièrement  construite,  est  appelée  à  rendre  des 
services.  Elle  continue  à  marcher  le  talon  appuyé  à  la  paroi 
inférieure  et  le  bec  tangent  à  la  paroi  supérieure.  Elle  offre 
donc  à  la  paroi  inférieure  une  véritable  surface  de  glissement, 


ar* 


>f 


872  SIONB8  PHYSIQUES. 

que  représente  Tangle  arrondi  de  son  lalon.  La  dépressibllité 
de  cette  paroi  n'est  pas  assez  grande  pour  qu'il  puisse  asstfz 
la  refouler  pour  que  son  bec  vienne  s'y  accrocher.  Elle 
déplisse  et  refoule  le  cul -de-sac  prostatique  et  passe  ainsi  par- 
dessus la  lèvre  inférieure  du  col.  Si  un  obstacle  en  relief  s^ 
rencontre,  elle  se  présente  à  lui  par  une  face,  éL  non  par  unt 
extrémité.  C'est  en  efifel  le  talon  de  la  sonde  et  la  face  posté- 
rieure de  son  bec  qui  appuient  contre  l'obstacle.  Vous  pouvez 
aisément  vous  en  rendre  compte  dans  les  autopsies  de  pro- 
statiques, en  présentant  la  sonde  coudée  dans  un  canal  ouver 
le  long  de  sa  paroi  supérieure.  Cette  heureuse  manière  de 
présenter  à  l'obstacle  nous  permet  d'y  appuyer  quelque  peu 
sans  craindre  de  blesser  le  canal,  et,  grâce  à  la  flexibilité  d 
la  tige,  vous  sentez  bientôt  que  votre  instrument  se  dégai' . 
11  a  contourné  Tobstacle  ou  passé  par-dessus. 

L'introduction  des  sondes  à  courbures  fixes,  non  muni 
de  mandrins,  se  fait  suivant  les  mêmes  règles  que  celle  d 
sondes  coudées.  Je  vous  ai  averti  que,  seules,  les  petites 
courbures  régulières,  à  peu  près  analogues  à  celles  de  Texpliv 
rateur  d'argent,  devaient  être  utilisées.  Ces  sondes  peuvent 
être  coniques  olivaires  ou  cylindriques,  les  unes  et  les  autres 
sont  d'un  bon  usage.  Il  est,  en  général,  nécessaire  de  relever 
leur  pointe  au  moment  de  s'en  servir,  car  elle  tend  toujou^^ 
à  s'abaisser.  Lorsque  la  courbure  est  quelque  peu  étendue. 
ce  défaut  est  irrémédiable,  et  vous  n'avez  à  votre  dispositinc 
que  ces  sondes  fort  détestables,  dont  l'extrémité  droite  fait 
suite  à  une  partie  plus  ou  moins  courbe. 

Lorsque  vous  introduisez  des  instruments  souples,  yom 
êtes  plus  conduit  que  vous  n'êtes  conducteur.  L'introduction 
des  instruments  métalliques  ou  rigides  modifie  certaioernent 
votre  rôle,  vous  avez  plus  d'influence  sur  la  direction  de  h 
manœuvre,  mais  n'oubliez  pas  que  vous  devez  encore  vou> 
laisser  conduire,  c'est-à-dire  obéir  bien  strictement  à  vos 
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sensations,  n'agir  qu'après  en  avoir  reçu  à  la  fois  l'avertisse- 
meot,  rt,  si  j'ose  dire  ainsi  :  la  permission. 

VmtrfHfuctîon  des  instniments  métalliques  courbes  doit 
seule  nous  occuper.  Nous  nous  sommes  longuement  expliqués 
SOT  rintroduction  des  instruments  métalliques  coudés.  A  vrai 
dire,  dans  beaucoup  d'articles  sur  le  cathétérisme,  c'est  rin- 
troduction des  instruments  métalliques  courbes  qui  est  prise 
pour  type.  Quelquefois  même  c'est  à  elle  que  se  réduit 
Fétude  du  cathétérisme.  Je  n'ai  pas  à  vous  démontrer  que 
cette  manière  d'envisager  le  cathétérisme  est  tout  à  fait 
défectueuse.  Si  les  mêmes  principes  doivent  toujours  dominer 
la  conduite  du  chirurgien  qui  pratique  cette  opération  déli- 
cate, si  ces  principes  sont  applicables  à  tous  les  instruments 
et  à  toutes  les  manœuvres,  il  n'en  est  plus  de  même  des  règles 
particulières  qui  ne  sont  applicables  qu'à  l'usage  de  chaque 
espèce  d'instrument. 

Létude  que  nous  poursuivons  a  dû,  je  l'espère,  vous  mon- 
trer Tabsolue  nécessité  de  ces  règles  spéciales.  C'est  la  clinique 
elle-même,  et  non  le  caprice  du  chinirgien  qui  les  impose. 
Ce  n'est  pas  pour  laisser  supposer  que  le  cathétérisme  est  une 
sorte  d'arche  sainte  à  laquelle  un  petit  nombre  de  mains 
peuvent  seules  toucher,  que  nous  vous  les  exposons  avec 
autant  de  soin.  C'est,  au  contraire,  pour  que  cette  opération, 
si  nécessaire  à  la  pratique  de  tous  les  chirurgiens,  soit  bien 
:  '-ellement  à  la  portée  de  ceux  qui  veulent  bien  m'écouter,  que 
je  m'efforce  de  vous  transmettre  intégralement  tout  ce  que 
la  pratique  journalière  ne  cesse  de  m'enseigner. 

L'introduction  des  instruments  courbes  en  métal  doit, 
comme  celle  des  instruments  coudés  de  même  nature,  s'efiec- 
tuer  en  trois  temps.  C'est  la  traversée  des  trois  sections  prin- 
cipales de  l'urëthre,  la  portion  spongieuse,  la  portion  mem- 
braneuse, et  la  portion  prostatique  qui  marquent  ces  trois 
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temps.  Si  nous  tenons  à  faire  un  temps  spécial  de  celui 
où  l'instrument  traverse  cette  très  courte  et  toujours  très 
régulière  partie  de  Turèthre  que  nous  appelons  la  portion 
membraneuse,  c'est  que  ce  second  temps  prépare  le  troisième. 
La  fin  du  premier  temps  qui  conduit  à  rentrée  de  Turèthre 
profond,  comme  la  fin  du  troisième  qui  conduit  à  l'entrée  de  la 
vessie,  peuvent  être  marqués  par  de  grandes  diffiicultés.  11  est 
naturel  qu'il  y  ait  entre  les  deux  temps  une  sorte  de  trait 
d'union.  Au  point  de  vue  chirurgical  comme  au  point  de  vue 
analomique  :  c'est  la  région  membraneuse  de  Turèthre  qui  joue 
ce  rôle. 

Le  cathétérisme  curviligne  peut  se  faire  dans  la  position 
verticale  ou  dans  la  position  horizontale.  Le  chirurgien  ue 
doit  le  pratiquer  sur  le  malade  debout,  que  lorsqu'il  n'y  a  pas 
de  difficultés  dans  la  manœuvre,  et,  dans  ces  cas,  ce  n'est  pas 
au  cathétérisme  métallique  qu'il  convient  de  recourir.  Nous 
aurions  donc  presque  le  droit  de  passer  sous  silence  une 
manœuvre  dont  on  ne  peut  expliquer  la  préférence  par  de 
bonnes  raisons  cliniques.  Il  est  cependant  des  malades  qui 
se  sondent  mieux  avec  les  sondes  métalliques  courbes  qu'avec 
les  sondes  flexibles.  Il  est,  par  cela  même,  nécessaire  de  con- 
naître la  manœuvre  du  cathétérisme  debout  pour  la  leur 
apprendre.  Nous  nous  en  occuperons  lorsque  nous  aurons 
étudié,  dans  tous  ses  détails,  le  cathétérisme  curviligne  pra- 
tiqué sur  le  sujet  couché. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  placer  un  coussin  sous  le  siège, 
cependant  si  le  cas  est  difficile,  nous  vous  engageons  à  pren- 
dre cette  précaution.  Lorsque  le  siège  du  malade  est  un  peu 
surélevé  et  parfaitement  fixe,  lorsque  ses  jambes  sont  bien 
posées,  la  manœuvre  devient  plus  aisée. 

Le  chirurgien  se  place  à  gauche.  Il  n'a,  en  effet,  aucune 
manœuvre  intra-vésicale  à  accomplir.  En  se  plaçant  de  ce 
côté  il  aura  la  libre  disposition  de  la  main  gauche  pour  agir, 
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s'il  est  nécessaire,  sur  le  périnée  ou  dans  le  rectum,  sans  être 
obUgé  de  changer  de  main  au  cas  où  une  manœuvre  intra- 
rectale  deviendrait  nécessaire.  Cette  règle  n'est  d'ailleurs  pas 
absolue,  et  un  chirurgien  habitué  an  cathétérisme  peut  indif- 
férramient  accqMer  de  se  placer  à  la  droite  ou  la  gauche  de 
son  malade. 

La  Terge  est  saisie  de  la  main  gauche,  et  l'instrument  tenu 
de  la  main  droite  comme  une  plume  à  écrire.  Il  est  présenté 
parallèlement  à  Taine  gauche,  et  la  verge  doucement  attirée 
de  ce  côté  est  préparée  à  le  recevoir  par  l'écartement  du 
méat.  L'instrument  est  alors  introduit  et  doucement  poussé 
dans  la  partie  pénienne.  A  mesure  qu'il  s'y  enfonce,  il  est 
doucement  ramené  vers  l'abdomen  de  façon  à  être  déjà 
parallèle  à  la  ligne  médiane,  au  moment  où  il  plonge  dans  la 
portion  périnéale.  La  verge  et  l'instrument  ont  accompli  la 
même  évolution,  et  à  mesure  que  l'instrument  a  pénétré  dans 
le  canal,  la  verge  a  été  doucement  étendue  sur  l'instrument. 
Lorsque  le  bec  de  la  sonde  se  rapproche  de  l'ouverture  sous* 
pubienne,  la  tension  de  l'urèthre  sur  l'instrument  doit  être  à 
son  maximum.  La  verge  est  alors  plus  ou  moins  couchée  sur 
Fabdomen.  Les  sensations  perçues  par  le  chirurgien  règlent  le 
degré  de  ce  relèvement  et  de  la  tension  nécessaire. 

C'est  alors  qu'est  indispensable  le  consensus  des  deux 
mains  et  celui  du  canal. 

La  manœuvre  a  non  seulement  pour  but  de  placer  l'in- 
strument, de  le  mettre  dans  la  position  qui  va  lui  per- 
mettre d'arriver  directement  à  Torifice  sous-pubien;  elle  doit 
encore  le  &ire  avancer.  Le  mouvement  de  propulsion  est  en 
effet  continu,  et,  s'il  est  lent  et  graduel,  il  ne  faut  pas  qu'il  soit 
interrompu.  C'est  pendant  que  la  verge  est  ainsi  tendue  et 
ramenée  sur  l'abdomen,  que  doit  s'effectuer  l'entrée  du  bec  de 
la  sonde  dans  l'orifice  membraneux,  et  c'est  alors,  seulement 
oléjrs,  que  commence  le  mouvement  d'abaissement  La  sensa- 
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tion  éprouvée  est  très  particulière/ on  sent  fort  bien  que  pour 
avancer  davantage  il  faut  que  la  position  de  Tinstrument  soit 
modifiée.  Tout  à  l'heure  vous  aviez  le  sentiment  que,  pour 
arriver  à  la  profondeur  désirable,  il  était  nécessaire  de  tirer  la 
verge  et  de  l'élever,  vous  percevez  non  moins  exactement 
maintenant,  la  nécessité  d'obéir  à  une  autre  impulsion  qui 
vous  vient  de  Tinstrument,  il  doit  alors  franchir  la  portion  la 
plus  courbe  et  la  plus  fixe  de  l'urèthre.  Le  premier  temps  est 
dès  lors  terminé,  et  avec  le  mouvement  d'abaissement 
commence  le  second. 

Ainsi,  le  mouvement  d'abaissement  n'a  pas  pour  but  et  ne 
peut  avoir  pour  effet  de  vous  engager  dans  l'orifice  de  l'urèthre 
profond,  il  va  vous  permettre  de  le  parcourir,  mais  il  n'est  pas 
nécessaire  pour  vous  le  faire  atteindre.  En  vous  en  référant  à  ces 
règles  vous  ne  risquerez  pas  de  commencer  trop  tôt  le  mou- 
vement d'abaissement,  vous  ne  demanderez  pas  à  un  hasard, 
dont  votre  adresse  peut  seule  réduire  les  chances,  de  vous 
introduire,  par  une  sorte  de  projection  en  avant,  dans  l'orince 
membraneux  ;  vous  vous  y  rendez  en  suivant  pas  à  pas  la  voie 
normale,  c'est-à-dire  la  paroi  supérieure. 

Lorsque  le  mouvement  d'abaissement  commence,  la  main 
gauche  abandonne  la  verge.  Devenue  libre,  elle  est  placée  au- 
devant  du  périnée  prête  à  agir  si  les  circonstances  l'exigent 
Le  refoulement  des  parties  molles  du  pubis  n'est  pas  néces- 
saire. La  continuation  du  mouvement  d'abaissement  a 
bientôt  permis  au  second  temps  de  s'accomplir.  La  seule 
recommandation  nécessaire  pour  l'exécution  de  cette  partie 
de  la  manœuvre,  est  de  procéder  avec  une  très  grande  lenteur 
en  poussant  à  peine  l'instrument,  en  ne  l'abaissant  que  dans 
une  mesure  parfaitement  fixée  par  les  sensations  perçues, 
c'est-à-dire  au  degré  qui  permet  de  suivre  sans  effort  la  pro- 
gression de  la  sonde. 

Si  la  région  prostatique  n'est  pas  trop  déformée,  ou  si  vous 
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D*avez  pas  quitté  le  chemin  toujours  régulier  de  la  paroi 
supérieure,  vous  pourrez  voir  se  confondre  le  second  et  le 
troiâème  temps.  C'est  à  peine  si  vous  vous  serez  aperçus  du 
passage  à  travers  la  r^on  prostatique  et  déjà  vous  serez  dans 
la  vessie. 

Pour  accomplir  normalement  le  troisième  temps,  il  suffit, 
en  efiTet,  de  continuer  à  accomplir  le  mouvement  d'abaisse- 
ment dans  les  conditions  que  nous  venons  de  réclamer.  Si  la 
mancsavre  a  été  heureuse,  vous  devez  avoir  pénétré  dans  la 
vessie  non  seulement  sans  avoir  ressenti  ce  fameux  sentiment 
de  résistance  vaincue,  au  sujet  duquel  nous  nous  sommes 
déjà  expliqués,  mais  sans  avoir  perçu  le  moindre  frottement 
de  la  sonde  contre  les  parties  au  contact  desquelles  elle 
chemine. 

Ces  conditions  sont  réalisées  au  plus  haut  point  par  l'em* 
ploi  des  grandes  et  régulières  courbures,  et  Gély  avait  raison 
d'insister  sur  h  Ëtcifité  avec  laquelle  s'accomplit  la  pénétration 
de  son  instrument  alors  qu'il  a  dépassé  l'aponévrose  moyenne, 
c'estrà-dire  alors  qu'il  a  pénétré  dans  la  portion  membra- 
neuse et  qu'il  n'a  plus  à  firanchir  que  la  région  prostatique. 
Le  dernier  temps  ducathétérisme  s'accomplit  en  quelque  sorte 
de  lui-même,  il  suffît  de  la  plus  légère  pression  exercée  sur  le 
pavillon.  D  convient  moins  que  jamais,  avec  de  semblables 
instruments,  de  transformer  le  mouvement  lent  et  régulier 
d'abaissement  en  une  manœuvre  brusque  qui  en  fait  un  mou- 
vement de  levier. 

Cette  facilité  de  manœuvres  est  loin  d'être  aussi  sûrement 
rencontrée,  lorsqu'il  s'agit  de  conduire  la  sonde  à  grande 
courbure  dans  l'orifice  pubien,  c'est-à-dire  d'exécuter  le  pre- 
mier temps. 

11  Ëtut  d'ailleurs  vous  bien  convaincre  que  les  grandes  diffi- 
cultés du  cathétérisme  ne  sont  pas  réservées  à  la  région 
prostatique.  Aussi,  devons-nous  revenir  sur  quelques  points 


878  SIGNBS  PHYSIQUES. 

du  manuel  opératoire,  relatifs  à  la  fin  du  premier  temps  et  à  la 
fin  du  troisième,  c'est-à-dire  à  ces  moments  du  cathétérisme 
que  l'on  pourrait  qualifier  de  psychologiques^  où  l'instrument 
doit  éviter  les  périls  du  cul-de-sac  bulbaire  et  ceux  de  la 
région  prostatique. 

En  ce  qui  conce|['ne  les  grandes  courbures,  vous  pourrez 
être  assez  embarrassés  pour  les  accommoder  à  Turëthre  spon- 
gieux, si  elles  sont  d'un  trop  grand  modèle  et,  par  cela  même, 
vous  ne  pourrez  pas  très  méthodiquement  les  amener  vers 
l'orifice  sous-pubien.  C'est  une  des  raisons  qui  nous  font  pré- 
férer la  courbure  de  1 0  à  i  1  centimètres. Vous  pouvez  d'ailleurs 
éluder  les  embarras  que  vous  donne  la  trop  grande  disten- 
sion de  la  portion  pénienne  de  l'urèthre,  en  présentant  la 
sonde  très  obliquement  sur  Taine,  et  même  en  toui*nant  tout 
d'abord  la  courbure  en  bas,  comme  pour  le  premier  temps 
du  tour  de  mattre. 

La  main  gauche  peut  devenir  le  très  utile  auxiliaire  de  la 
pénétration  de  la  sonde  dans  la  région  membraneuse.  On 
conseille  d'appuyer  les  doigts  de  cette  main  sur  la  convexité 
de  la  sonde  et  de  profiter  de  ce  point  d'appui  pour  faire  pivo- 
ter l'instrument  à  la  manière  d'un  levier  du  premier  genre. 
Vous  ne  vous  étonnerez  pas  de  ne  pas  m'entendre  vous 
recommander  cette  manœuvre.  En  procédant  ainsi,  vous 
exécutez  un  mouvement  brusque,  véritable  mouvement  de 
bascule,  qui,  à  mon  avis,  ne  peut  à  aucun  degré  être  accepté. 
Mais  les  doigts  de  la  main  gauche  peuvent  vous  rendre  de 
tout  autres  services.  Us  soutiennent  la  sonde,  contribuent  à  la 
maintenir  contre  la  paroi  supérieure,  à  l'empêcher  de  des- 
cendre dans  le  cul-de-sac  du  bulbe,  et,  si  elle  y  était  perdue, 
à  la  dégager  en  la  repoussant  légèrement  en  haut  ;  elle  unit 
d'ailleurs  complètement  son  action  à  celle  de  la  main  droite, 
tout  en  soutenant  la  sonde  et  en  contribuant  à  la  diriger, 
elle  favorise  sa  pénétration  par  une  petite  propulsion  qu  elle 
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loi  imprime  directement  en  la  poussant  pour  ainsi  dire  vers 
l'orifice  sous-pubien. 

Cest  pour  surprendre  en  quelque  sorte  le  passage  que  la 
manœuvre  dite  du  tour  de  Maître  paraît  avoir  été  instituée. 
Cette  manœuvre  diffère  du  cathétérisme  ordinaire,  en  ce  que 
la  sonde  est  enfoncée  dans  lurèthre  jusqu'au  cul-de-sac  du 
bulbe  dans  une  position  teUe,  que  sa  concavité  regarde 
directement  en  bas.  EUe  accroche  en  quelque  sorte  toute 
rétendue  de  la  paroi  inférieure  de  Turèthre  spongieux  y  com- 
pris le  cul-de-sac  du  bulbe.  L'instrument  était  alors  ramené 
au  devant  de  l'abdomen  dans  la  position  qu'il  doit  avoir  au- 
premier  temps,  et  les  chirurgiens  qui  exécutaient  brillam- 
ment le  procédé,  combinaient  en  quelque  sorte  le  mouvement 
de  rotation  qui  ramène  la  sonde  vers  l'abdomen  en  tour- 
nant sa  concavité  eu  bas  et  le  mouvement  d'abaissement  qui 
la  conduisait  dans  la  vessie. 

Cette  sorte  d'escamotage  habile  ne  s'adressait  pas  seule- 
ment, vous  le  voyez,  aux  difficultés  de  la  fin  du  premier  temps, 
il  avait  encore  la  prétention  d'éluder  les  difficultés  qui  accom- 
pagnent  la  fin  du  troisième  dans  les  cas  difficiles.  A  côté  de 
ceux  qui  réussissaient,  il  est  donc  naturel  de  prévoir  qu'il  se 
trouvait  des  chirurgiens  qui,  loin  de  réussir  à  pénétrer  dans 
la  vessie,  bless^aient  dangereusement  l'urèthre.  Aussi,  les  chi- 
rurgiens ont-ils,  avec  juste  raison,  délaissé  ce  procédé. 

Les  avantages  qu'il  peut  offrir  pour  favoriser  la  pénétration 
de  l'instrument  sous  le  pubis,  ne  doivent  peut-être  pas  être  si 
complètement  négligés.  11  m'est  quelquefois  arrivé  de  m'en 
servir  en  me  conformant,  il  est  vrai,  aux  préceptes  de 
J.-L.  Petit.  <c  Si  je  suivais  leur  méthode,  dit  cet  illustre  chinir^ 
gien,  je  voudrais  au  moins  laisser  une  distance  entre  ces  deux 
mouvements;  de  sorte  qu'après  avoir  tourné  la  sonde,  je  ten- 
terais de  la  pousser  avec  douceur  vers  le  col  de  la  vessie  pour 
l'y  fiadre  entrer.  » 
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Si  Ton  cherche  à  se  rendre  compte  de  la  manœuvre,  on 
arrive  à  penser  qu'elle  ne  doit  réussir  que  lorsque  Ton  sou- 
tend  convenablement  le  cul-de-sac  du  bulbe  et  qu'on  se  laisse 
guider  pendant  le  mouvement  de  rotation  qui  ramène  la  con- 
cavité de  l'instrument  en  haut,  par  la  paroi  inférieure  de 
l'urèthre  bulbaire  rendue  fixe  par  sa  tension.  On  comprend 
qu'au  bout  de  cette  évolution  l'instrument,  ramené  en  posi- 
tion normale,  puisse  spontanément  glisser  dans  l'orifice  sous- 
pubien  comme  le  fait  l'instrument  à  petite  courbure  dans  la 
manœuvre  que  je  vous  ai  décrite  et  recommandée. 

Je  désigne  quelquefois  cette  manœuvre  en  disant  que  :  c'est 
le  tour  de  maître  du  bulbe.  11  n'y  a  cependant  pas  d'assimila- 
tion complète  à  établir  entre  ce  procédé  où  l'évolution  du  bec 
de  l'instrument  se  réduit  à  un  quart  ou  à  un  tiers  de  cercle 
et  se  rapporte  à  une  très  petite  circonférence,  dans  une 
région  régulièrement  et  sûrement  tendue,  grâce  à  la  forme  et 
à  la  position  de  l'instrument,  et  le  tour  de  maître  des  anciens, 
où  la  tension  du  bulbe  ne  peut  aisément  et  complètement 
être  obtenue,  et  dans  laquelle  le  mouvement  de  rotation 
auquel    le  bec  de  la  sonde   sert   d'axe,  représente  une 
demi-circonférence  d'un  diamètre  considérable.  Le  tour  de 
maître  des  anciens  ne  peut  donc  offrir  ces  conditions  de 
régularité  absolue  qui  caractérise  les  bonnes  manœuvres. 
Mais  comme  vous  pourriez,  dans  certains  cas,  être  à  court  de 
ressources  pour  pénétrer  dans  l'orifice  de  l'urèthre  profond, 
j'ai  pensé  qu'il  pourrait  vous  être  utile  de  savoir  dans  quelles 
limites  il  vous  est  permis  de  compter  sur  la  manœuvre  que 
les  lithotomistes  du  dix-huitième  siècle  ont  rendue  célèbre. 

C'est  encore  la  main  gauche  qui  peut  vous  venir  en  aide 
lorsque  vous  êtes  arrêté  dans  la  région  prostatique.  Le  tou- 
cher rectal,  c'est-à-dire  l'introduction  du  doigt  dans  l'anus 
est  la  condition  nécessaire  de  son  action  auxiliaire.  Le  doigt 
doit  être  placé  de  façon  à  se  mettre  bien  en  rapport  par  sa 
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pulpe  avec  la  portion  membranease.  11  n'a  pas,  en  effet,  pour 
rôle  d'aller  directement  dégager  le  bec  de  l'instrument  en  le 
soulevant,  il  doit  le  guider  de  &çon  à  l'empêcher  de  rencon- 
trer les  obstacles  qui  l'ont  arrêté.  Lorsque  le  doigt  est  introduit, 
le  bec  de  Tinstrument  est  donc  ramené  en  arrière;  il  s^arrête 
dans  la  région  membraneuse  sans  l'abandonner.  Dès  lors  le 
doigt  rectal  est  mis  en  rapport  avec  l'instrument,  et  le  mouve- 
ment en  avant  recommence.  Le  doigt  soutient  la  §onde  pen- 
dant qu'elle  progresse  et  lui  permet  de  pivoter  de  telle 
nanière,  que  son  bec  demeure  au  contact  de  la  paroi  supé- 
rieure et  passe  par-dessus  les  obstacles.  Si  la  manœuvre  ne 
réussissait  pas,  l'instrument  serait  de  nouveau  ramené  dans 
la  région  membraneuse  et  le  doigt,  qui  ne  cesserait  pas  de 
le  soutenir,  s'avancerait  en  môme  temps  que  lui,  de  façon 
à  le  porter  en  quelque  sorte  à  sa  destination.  Cette  pnn 
gression  simultanée  du  doigt  et  de  l'instrument  est  une  des 
manœuvres  qui  vous  permettront  le  mieux  de  triompher  des 
obstacles  que  présente  trop  souvent  la  région  prostatique  de 
l'urèLhre. 

J'ai  à  peine  besoin  de  vous  dire  que  les  manœuvres  que 
nous  venons  d'étudier,  conviennent  aussi  bien  à  l'usage  des 
mandrins  qu'à  celui  des  sondes  métalliques.  Il  est  néanmoins 
nécessaire  de  vous  entretenir  de  la  manière  dont  vous  aurez 
à  faire  usage  des  mandrins  et  d'insister  sur  la  manœuvre  du 
mandrin  coudé. 

Les  mandrins  doivent  faire  exactement  corps  avec  la  sonde. 
Les  simples  fils  de  fer  dont  on  fait  habituellement  usage  rem- 
plissent imparfaitement  cette  condition  fondamentale.  Voille- 
mier  a  proposé  de  construire  des  mandrins  en  métal  dont  le 
talon  est  conique  dans  retendue  de  3  à  4  centimètres  et  garni 
d'une  plaque.  Cette  portion  conique,  entrant  à  frottement  dans 
la  sonde  et  ne  faisant  qu'un  avec  elle,  l'empêche  de  vaciller 
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et  de  reculer.  La  plaque  sert  non  seulement  à  tenir  l'instru* 
ment  plus  solidement,  mais  joue  le  môme  rôle  que  la  plaque 
du  cathéter  en  renseignant  l'opérateur  sur  la  direction  du  bec 
de  la  sonde. 

Il  y  a  certainement  grand  bénéfice  à  suivre  les  indications 
fournies  par  Yoillemier.  Outre  les  avantages  que  vous  indique 
ce  chirurgien^  vous  aurez  celui  de  ne  pas  craindre  le  déga- 
gement de^l'extrémité  de  votre  mandrin  et  sa  saillie  à  travers 
Tun  des  yeux  de  la  sonde.  Cette  union  intime  de  la  sonde  et 
du  mandrin  ne  vous  empêchera  d'ailleurs  pas  de  le  retirer  en 
arrière  si  vous  le  jugez  utile,  selon  le  procédé  que  l'on  attribue 
à  Hey  (de  Leeds). 

Ce  procédé  qui,  ainsi  que  je  vous  l'ai  dit,  n'a  été  mis  en 
œuvre  qu'avec  des  instruments  courbes^  diffère  sous  beaucoup 
de  rapports  de  celui  que  je  préconise.  Ce  procédé  consiste, 
vous  le  savez,  à  bi-couder  extemporanémentune  sonde  coudée 
simple»  et  à  lui  donner,  non  seulement  une  forme  nouvelle, 
mais  des  qualités  toutes  spéciales,  qui  résultent  de  la  facilité 
avec  laquelle  cette  forme  peut  être  modifiée,  au  gré  du  chi- 
rurgien. La  mobilité  de  la  bi-coudure  que  l'on  met  en  jeu 
par  le  retrait  du  mandrin  est,  enefiet»  la  condition  qui  assure 
à  cet  instrument  les  avantages  que  je  vous  ai  fait  bien  des  fois 
constater  dans  les  cas  de  difficultés  prostatiques. 

Cet  instrument  franchit  aisément  le  cul^de-sac  du  bulbe 
sans  s'y  accrocher.  Pour  le  conduire  dans  la  portion  mem- 
braneuse, vous  suivrez  exactement  les  règles  que  nous  venons 
de  vous  tracer  pour  l'emploi  des  instruments  courbes.  Plus 
que  jamais  il  est  utile  de  vous  rendre  bien  compte  de  la  posi* 
tion  anatomique  du  bec  de  l'instrument  et  de  conserver,  au 
second  temps,  la  mission  particulière  de  préparer  le  troisième. 
Il  faut,  en  effet,  que  le  troisième  temps,  pendant  que  l'extré- 
mité de  l'instrument  va  être  mobilisée  de  façon  à  franchir  les 
obstacles  prostatiques,  soit  accompli  à  un  moment  très  préds. 
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La  pénétration  de  rinstrument  dans  la  vessie  ne  doit  pas 
s'accomplir  par  propulsion  directe,  mais  grâce  à  la  manœuvre 
ia  mandrin,  et  il  fiiut  alors  combiner  votre  action  de  telle 
sorte  que  la  sonde  s'avance  en  même  temps  que  son  extré- 
mité s'élève. 

C'est  d'un  seul  coup,  f  allais  dire  d'un  seul  bond,  qu'elle 
accomplit  son  trajet  et  qu'elle  arrive  dans  la  vessie.  La  manoeuvre 
]iii  doit  Ty  conduire  doit  être  exécutée  aussitôt  que  la  sonde  a 
îranchi  la  partie  membraneuse,  c'est-à-dire  à  son  entrée  dans 
la  prostate.  Si  vous  n'avez  pas  eu  de  sensations  assez  précises 
pour  juger  de  sa  situation,  vous  pratiquerez  le  toucher  rectal 
^•our  vous  en  assurer.  Je  pourrais  également  vous  fixer  comme 
'/mt  de  repère,  indiquant  que  vous  avez  à  commencer  la 
sianoeuvre ,  la  sensation  que  vous  donnera  l'obstacle  prosta- 
uque.  Vous  réussirez  dans  bien  des  cas  en  ne  commençant  la 
manonivre  qu'en  ce  moment,  mais  dans  les  cas  graves  et,  en 
particulier,  lorsque  le  canal  a  été  soumis  à  d'infructueuses 
tentatives,  vous  courrez  risque,  en  introduisant  trop  profon- 
dément l'instrument,  d'accrocher  son  extrémité,  de  l'enga* 
?er  même  dans  une  fausse  voie.  Vous  ferez  alors  en  vain  la 
manœuvre  d'entrée,  et  vous  n'obtiendrez  pas  le  d^agement 
<ie  votre  instrument. 

C'est  donc  au  sortir  de  la  portion  membraneuse  que  je 
TOUS  engage  à  commencer  à  agir  sur  le  mandrin.  La  sonde 
^t,  à  ce  moment,  bien  fixement  maintenue  sur  la  ligne 
Uiédiane.  La  main  gauche  a  saisi  son  extrémité  et  la  plaque  du 
mandrin  est  maintenue  de  la  main  droite.  Vos  deux  mains 
Joi vent  agir  avpc  un  accord  absolu.  Tandis  que  la  main  droite 
tire  doucement  sur  le  mandrin,  la  main  gauche  imprime  i 
la  sonde  un  mouvement  de  propulsion  très  modéré.  Cette 
première  partie  de  la  manœuvre  doucement  conduite,  vous 
permet  de  tâter  le  terrain.  Vous  sentez  de  suite  que  l'instru- 
meot  est  libre,  qu'il  demande  à  avancer;  vous  tirez  alors  sur 
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le  mandrin  avec  plus  de  rapidité  et  de  force  tandis  que  vous 
achevez,  de  la  main  gauche,  de  pousser  la  sonde  dans  la  vessie. 
Le  sentiment  de  liberté  complet,  qui  est  le  critérium  de  la 
bonne  introduction  et  en  même  temps  Tissue  de  Turine,  vous 
indiquent  que  votre  opération  a  été  heureusement  accomplie. 
S'il  vous  arrive  d'échouer,  vous  devez  vous  résigner  à  recom- 
mencer toute  la  manœuvre.  Il  est,  en  effet,  nécessaire  de  reti- 
rer complètement  la  sonde  de  Furèthre  pour  replacer  le  man- 
drin dans  une  position  convenable.  Vous  profitez  de  cette 
nécessité  pour  modifier  un  peu  la  bi-coudure  en  lui  don- 
nant un  peu  plus  de  longueur  ;  vous  élevez,  par  cela  même, 
le  bec  de  Tinstrument.  Vous  prenez  surtout  grand  soin  de 
commencer  à  propos  le  troisième  temps,  c'est-à-dire  le  retrait 
du  mandrin.  Les  échecs  sont,  en  général,  dus  à  ce  que  la  sonde 
est  trop  engagée  dans  la  prostate,  lorsqu'on  communique  i 
son  extrémité  le  mouvement  qui  doit  la  conduire  dans  la 
vessie. 

Le  mandrin  coudé  peut  vous  rendre  d'autres  services. 
Employé  de  façon  à  rendre  rigide  la  sonde  béquille  sans 
modifier  sa  forme,  il  peut  vous  permettre  de  manœuvrer  dans 
le  cul-de-sac  du  bulbe  selon  les  règles  que  vous  connaissez, 
et,  par  conséquent,  de  surmonter  les  obstacles  de  la  fin  du 
premier  temps.  Il  peut  aussi  devenir  le  moyen  qui  vous  permet- 
tra de  franchir  la  prostate  en  manœuvrant  comme  déjà  nous 
l'avons  indiqué  à  propos  des  difficultés  que  la  sonde  coudée 
peut  rencontrer  dans  le  troisième  temps. 

Nous  ne  pouvons  abandonner  cette  partie  de  notre  entre- 
tien, qui  nous  a  directement  mis  en  face  des  grandes  difficul- 
tés du  cathétérisme  évacuateur,  sans  vous  parler  des  moyens 
exceptionnels  auxquels  vous  pourrez  recourir,  lorsque  vous 
n'aurez  pas  trouvé  le  succès  dans  le  méthodique  emploi  de 
ceux  que  nous  venons  de  vous  rappeler. 
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Doe  première  question  se  présente,  elle  est  relative  au 
calibre  et  au  poids  des  instruments.  On  a  souvent  professé 
'|ue  des  instruments  plus  gros  passaient  mieux  dans  la 
lirostate,  que  des  instruments  plus  lourds  pénétraient  plus 
facilement.  On  a  généralement  négligé  de  remarquer  que  les 
instruments  plus  gros  étaient  en  même  temps  des  instruments 
pins  courbes  et  plus  lourds.  C'est,  en  effet,  avec  les  sondes 
Je  Mayor,  que  les  succès  qui  ont  fait  la  réputation  des  gros 
instruments  ont  été  obtenus.  Or,  ces  sondes  sont  construites 
en  étain,  ce  qui  les  rend  lourdes,  et  elles  ont  une  grande 
courbure,  ce  qui  peut  contribuer  à  expliquer  leur  succès. 

La  sonde  d'étain  n*est  pas  d'ailleurs  une  bonne  sonde 
métallique,  parce  que  la  malléabilité  de  l'étain  rend  la  cour- 
bure variable  et  la  livre  trop  au  caprice  du  moment.  Le 
succès  dans  la  pénétration  dépend,  avant  tout,  delà  régularité 
•les  manœuvres  et  de  la  bonne  conformation  des  instruments. 
Nous  n'avons  pas  à  nous  oppdser  à  l'emploi  d'une  grosse 
sonde,  mais  nous  ne  pouvons  lui  reconnaître  une  vertu  spé- 
ciale, par  ce  seul  fait  qu'elle  est  grosse.  Pas  plus  que  nous  ne 
pouvons  nous  fier  à  des  facilités  particulières  de  pénétration, 
parce  qu'elle  est  lourde.  11  est  cependant  facile  de  comprendre 
qu'une  sonde  lourde  pénètre  souvent  mieux  qu'une  sonde 
légère.  Lorsque  l'on  se  fie  à  la  pesanteur  pour  obtenir  la 
pénétration  d'un  instrument  à  travers  l'urèthre,  on  est,  par 
cela  même,  disposé  à  s'abandonner  à  la  direction  du  canal, 
c'est-à^re  à  surveiller  attentivement  les  sensations,  à  suivre 
rinstrument  dans  son  évolution,  et  non  plus  à  lui  imprimer 
d'autorité,  des  mouvements  pour  lesquels  le  consentement  du 
canal  n'a  pas  été  demandé.  On  applique  donc  les  véritables 
principes  du  cathétérisme,  et  pour  peu  que  Tinstrument  ait 
une  bonne  courbure,  il  pénétrera  facilement. 

Le  poids  des  instruments  n'est  certainement  pas  à  dédai- 
gner, et  je  Tutilise,  pour  ma  part,  dans  bien  des  circonstances. 
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Mais  les  instruments  lourds  n'ont  de  vertu  qu'à  la  condition 
d'être  à  la  fois  bien  obéis  et  bien  dirigés.  Ce  n'est  pas  seule* 
ment  aux  lois  de  la  pesanteur  qu'il  faut  faire  honneur  de  leurs 
succès.  Ce  qui  vous  empêchera  d'en  faire  usage  dans  le  cathé- 
térisme  évacuateur,  c'est  que  les  instruments  creux  d'un  poids 
au-dessus  de  l'ordinaire,  sont  des  instruments  dont  la  forme 
est  susceptible  de  se  modifier,  et  qu'il  n'y  a  pas  à  hésiter  entre 
les  qualités  que  vous  assure  la  forme  régulière,  et  celles  que 
pourrait  peut-être  vous  procurer  le  poids  de  l'instrument. 

Au  nombre  des  moyens  que  vous  pourrez  mettre  en  œuvre, 
doit  être  placé,  en  première  ligne,  le  cathétérisme  sur  con- 
ducteur et  le  cathétérisme  à  la  suite. 

Le  cathétérisme  sur  conducteur  a  pour  principe  l'introduc- 
tion préalable  d'un  instrument  de  petites  dimensions,  qui 
permettra  de  passer  par-dessus  lui  un  instrument  de  calibre 
suffisant  pour  assurer  l'évacuation.  La  bougie  conductrice 
armée,  une  tige  métallique  t)ouvant  se  visser  sur  la  bougie, 
des  sondes  à  bouts  coupés,  en  gomme^  tels  sont  les  instru- 
ment) nécessaires. 

La  bougie  est  introduite,  et  lorsque  Ton  a  le  sentiment  de 
sa  pénétration  dans  la  vessie,  on  visse  la  tige  de  métal  à  son 
extrémité,  avant  d'aller  plus  loin,  on  pousse  la  bougie  avec  la 
tige  de  métal,  et  l'on  s'assure  qu'elle  plonge  avec  la  plus  grande 
liberté  en  avançant  pour  ainsi  dire  dans  le  vide.  On  peut  alors 
être  certain  qu'elle  est  dans  le  bon  chemm.  On  l'attire  alors 
doucement  jusqu'à  ce  que  son  armature  paraisse  au  méat,  ou 
tout  au  moins  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  à  son  voisinage.  On 
confie  dès  lors  la  tige  à  un  aide,  on  trempe  dans  l'huile  la 
sonde  à  bout  coupé,  que  l'on  fera  bien  d'assouplir,  au  préa- 
lable, en  la  trempant  dans  l'eau  chaude  ou  en  la  malaxant 
entre  les  doigts.  On  l'introduit  le  long  de  la  tige,  et  avant  de 
commencer  à  la  pousser  dans  le  canal,  on  confie  à  l'aide 
l'extrémité  de  la  tige  en  lui  recommandant  de  la  tenir  bien 
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perpendiculairement  et  sur  la  ligne  médiane.  11  faut  donc 
que  la  tige  soit  plus  longue  que  la  sonde,  et  c'est  là  ce  que  les 
fabricants  ne  comprennent  pas  toujours.  Pendant  que  Taide 
tient  solidement  la  tige,  le  chirurgien  tend  la  verge  de  la 
main  gauche  et  se  prépare  à  pousser  la  sonde  de  la  main 
droite.  Le  mouvement  de  propulsion  doit  être  direct,  la  sonde 
est,  en  effet,  conduite  par  la  bougie,  il  doit  être  graduel  et 
s'accomplir  sans  effort.  Si  un  obstacle  est  rencontré,  c'est  en 
pressant  d'une  façon  un  peu  continue  que  Ton  parvient  A  le 
contourner  ou  à  l'écarter. 

Le  cathétérisme  à  la  suite,  diffère  du  précédent  en  ce  que 
la  bougie  précède  la  sonde  et  s'enroule  dans  la  vessie  pen- 
dant que  celle-ci  la  suit,  il  est  donc  nécessaire  que  des  sondes 
années,  pouvant  être  vissées  sur  la  bougie,  soient  spécialement 
construites.  Les  sondes  coniqi*''s  servent  de  préférence  à  cet 
usage.  La  bougie  peut  être  retirée  avec  la  sonde  après  l'éva-» 
cuation,  ou  bien  être  laissée  à  demeure  pour  garder  la  voie  et 
assurer  l'accomplissement  descathétérismes  suivants. 

Il  serait  injuste  de  parler  de  ces  modes  de  cathétérisme,  et 
surtout  du  cathétérisme  à  la  suite,  sans  vous  rappeler  le  nom 
•iu  chirurgien  habile  qui  a  fait  faire  de  si  sérieux  progrès  à 
luréthrotomie  en  imaginant  la  bougie  conductrice,  et  par 
contre,  le  cathétérisme  à  la  suite.  C'est  à  juste  raison  que 
la  bougie  armée  porte  le  nom  de  Maisonneuve. 

II  peut  être  difficile  ou  impossible  d'introduire  une  bougie 
à  travers  une  prostate  déformée.  Âmussat,  et  M.  JuUiard,  de 
Genève,  l'un  des  anciens  internes  de  cet  hôpital,  ont  imaginé 
des  instruments  que  je  vous  présente,  et  qui  pourront,  dans 
certains  cas,  vous  rendre  des  services.  La  courbe  de  l'instru- 
ment  de  M.  Julliard  doit  être  modifiée,  car  elle  n'est  pas 
régulière.  Je  me  suis  une  fois  trouvé  fort  heureux  d'avoir  à  ma 
disposition  Tinstrument  du  chirurgien  de  Genève  \ 

1.  La  soQde  de  Julliard  est  couslruite  de  telle  sorte  qu'elle  peut  faci- 
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Il  est  maintenant  possible  d*aborder  la  question  du  cathé- 
térisme  dans  les  cas  de  fausses  rouies. 

Les  blessures  chirurgicales  de  l'urèthre  dont  notre  collec- 
tion particulière  vous  présente  de  beaux  spécimens»  affectent 
à  peu  près  exclusivement  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre.  Il 
n*est  sans  doute  pas  impossible  que  la  paroi  supérieure  soil 
atteinte.  Je  n'en  ai  pas,  jusqu'à  présent,  vu  d'exemples.  Vous 
ne  pouvez  d'ailleurs  vous  étonner  qu'il  en  soit  ainsi.  11  suffit, 
pour  le  comprendre,  de  se  rappeler  où  se  rencontrent  les 
obstacles  qui  rendent  le  cathétérisme  évacuateur  difficile  ou 
impossible,  Vous  ne  devez  pas  davantage  être  surpris  de  voir 
sur  ces  pièces,  que  c'est  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe  et  dans 
la  région  prostatique,  que  se  distribuent  les  fausses  routes. 

Il  est  par  conséquent  logique  d'appliquer  au  cathétérisme^ 
dans  les  cas  de  fausses  routes,  les  instruments  et  les  préceptes 
que  nous  vous  avons,  avec  tous  les  chirurgiens,  conseillé 
d'utiliser  dans  les  cas  de  cathétérisme  évacuateur  difficiles.  Il 
faut  seulement  agir  avec  plus  de  circonspection  et  avec  plus 
de  méthode  que  jamais.  U  faut  aussi,  par  Tintroduction  préa- 


lement,  après  introductioa,  être  ouverte  à  ses  deux  bouts.  On  introduit 
alors  UD  long  mandrin  d'argent  sur  le  trajet  duquel  un  point  de  repère 
indique  la  profondeur  de  la  pénétration;  on  retire  la  sende  et  Ton  glis?t 
sur  le  mandrin  laissé  en  place  une  sonde  à  bout  coupé.  La  courbure  de 
cet  ingénieux  instrument  n*a  pas  été  régulièrement  établie;  il  est  cepen- 
dant indispensable  qu'une  sonde  destinée  aux  cas  dirticiles,  réponde  i 
cet  égard  à  toutes  les  conditions  qui  favorisent  sa  pénétration.  Nous  nous 
servons  d'un  instrument  plus  simple  que  nous  avons  fait  construire  par 
M.  Collin.  Notre  sonde  est  ouverte  aux  deux  bouts,  elle  répond  au  d<>  20 
de  la  ûlière  Charrière.  Sa  courbe  est  de  10  centimètres  de  diamètre  et 
mesure,  comme  longueur,  le  tiers  de  la  circonférence  de  ce  cercle.  Celte 
courbe  peut  d'ailleurs  être  allongée  à  l'aide  du  mandrin  articulé  qui 
ferme  l'extrémité  vésicale  de  l'instrument,  et  cet  allongement  peut  èirc 
calculé.  Quand  la  sonde  a  pénétré,  le  mandrin  est  retiré  et  remplace 
par  une  bougie  armée  sur  laquelle  est  vissée  une  tige  en  baleine;  le 
tube  d*argent  est  alors  retiré  et  la  sonde  à  bout  coupé  poussée  sur  le 
conducteur  qui,  pénétrant  profondément  dans  la  vessie,  ne  peut  se  dé- 
placer. 
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lable  de  l'explorateur  olivaire,  avoir  reconnu  le  siège  exact  de 
la  fausse  route.  Avec  cet  instrument,  vous  saurez  si  eUe  siège 
au  niveau  du  bulbe  ou  dans  la  portion  prostatique  de 
Turèthre, 

En  général,  vous  devez  craindre  (pi'il  n'y  ait  fausse  route 
lorsque  le  cathétérisme  a  provoqué  une  abondante  hématurie 
ûu  une  abondante  uréthrorrhagie,  chez  un  individu  qui  ne 
perd  pas  habituellement  de  sang  par  les  voies  urinaires. 

L'explorateur  peut  cependant  passer  et  nous  donner,  par 
conséquent,  dans  ces  cas  malheureusement  exceptionnels,  des 
renseignements  négatifs.  Vous  pouvez  alors  admettre  que  la 
paroi  inférieure  suivie  sans  obstacle  par  l'explorateur  est 
intacte,  et  conclure  que,  s'il  y  a  fausse  route,  elle  peut  être  sur 
la  paroi  supérieure.  Quoiqu'il  en  soit,  votre  ligne  de  conduite 
est  dès  lors  toute  tracée  ;  vous  introduirez  un  instrument 
qui,  de  même  que  l'explorateur,  suivra  la  paroi  inférieure, 
c  est-à-dire  un  instrument  droit  et  souple. 

Ce  sont  là  les  cas  simples,  mais  ce  sont  aussi  les  cas  rares. 
Le  plus  souvent,  votre  explorateur  sera  arrêté  net  ;  vous  sau- 
rez où  en  est  Tobstacle,  mais  vous  aurez  encore  tout  à  Êdre 
pour  le  franchir.  Les  difficultés  que  vous  aurez  à  vaincre 
seront  presque  toujours  considérables  :  elles  pourront  même 
être  insurmontables.  Aussi  devez-vous,  en  principe,  vous  im- 
poser l'étroite  obligation  de  ne  pas  pousser  vos  manœuvres 
à  1  extrême.  Après  avoir  méthodiquement  mis  en  œuvre  les 
moyens  appropriés,  vous  n'hésiterez  pas  à  abandonner  le 
cathétérisme  pour  recourir  à  la  ponction  capillaire  aspira- 
trice,  qui  vous  permettra  tout  au  moins  de  gagner  du  temps. 
Dans  plus  d'une  circonstance,  j'ai  dû  à  cette  opération  le 
salut  des  malades,  qu'il  eût  été  téméraire  de  continuer  à  sou* 
mettre  à  des  tentatives  infructueuses  de  cathétérisme,  et  qui, 
à  quelques  jours  de  là,  après  repos  complet  de  l'urèthre,  ont 
pu  être  facilement  sondés. 
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Il  est  même  très  remarquable  d'observer  ches  les  malades 
blessés  par  le  cathétérisme  et  chez  lesquels  on  recourt  à  la 
ponction^  en  supprimant  par  cela  même  toutes  les  fonctions 
du  canal,  il  est  remarquable,  dis-je,  de  voir  ces  malades  gra- 
vement atteints,  le  plus  souvent  apyrétiques.  L'observation 
de  faits  semblables  est  bien  de  nature  à  vous  engager  à  recou- 
rir sans  hésitation  à  la  ponction  capillaire  avec  aspiration, 
toutes  les  fois  que  vous  êtes  appelés  après  de  laborieuses  ten- 
tatives de  cathétérisme,  surtout  lorsque  Turèthre  a  saigné 
et  que  les  angoisses  de  la  rétention  sont  très  prononcées. 

La  ponction  n'est  cependant  qu'un  expédient  qui  ne  saurait 
vous  dispenser  de  pénétrer  dans  la  vessie  par  les  voies  natu- 
relles. Il  est  donc  indispensable  de  rechercher  dans  quelles 
conditions  doit  être  pratiqué  le  cathétérisme  lorsqu'un 
obstacle  traumatique  est  ajouté  aux  obstacles  pathologiques. 

Il  est  tout  d'abord  nécessaire  de  vous  avertir  que  ce  n'est 
pas  toujours  en  présence  d'une  fausse  route  accomplie  que 
vous  vous  trouverez,  môme  chez  un  malade  qui  a  subi  d'in- 
fructueuses et  assez  longues  tentatives.  Il  vous  arrivera  sou- 
vent d'être  appelé  dans  le  cas  suivant  :  une  rétention  d'urine 
était  survenue,  le  cathétérisme  avait  été  heureusement  et  régu- 
lièrement pratiqué  ;  cela  durait  ainsi  depuis  plusieurs  jours, 
lorsque,  tout  à  coup,  le  sondage  devient  impossible,  alors  que 
l'on  avait  fait  usage  des  mêmes  instruments  et  suivi  les  mêmes 
règles. 

On  a,  en  semblable  circonstance,  coutume  d'accuser  le 
spasme.  C'est  en  effet  dans  la  région  la  plus  profonde  de 
Turèthre  antérieur,  immédiatement  en  avant  de  la  portion 
membraneuse,  que  l'on  est  arrêté.  Cela  ne  suffit  cependant 
pas  pour  justifier  le  diagnostic,  et  si  nous  en  référons  aux 
enseignements  de  l'anatomie  et  de  la  clinique,  nous  dirons  : 
que  le  cul-de-sac  du  bulbe  a  été  déprimé. 

Il  n'y  a  pas  encore  de  fausse  route,  mais  il  existe  déjà  une 
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fausse  direction  qui  la  prépare,  et  bientôt  elle  sera  Êdte,  si 
TOUS  ne  manœuvrez  pas  de  manière  à  éviter  de  plonger  dans 
la  dépression  du  cul-de-sac  du  bulbe. 

Vous  verrez  souvent  se  produire  sous  vos  yeux,  ou  plutôt 
sous  vos  doigts,  cette  dépression  du  eul-de-sac  du  bulbe,  si 
TOUS  n*êtes  pas  bien  pénétrés  de  la  facilité  avec  laquelle  s'éta^ 
blit  cette  déformation  chez  les  vieillards,  alors  même  qu'ils 
sont  depuis  plus  ou  moins  de  temps  habitués  au  cathétérisme. 
J'insiste  d'autant  plus  sur  cet  accident  que  vous  le  verres 
souvent  se  produire  chez  des  malades  qui  se  sondent  eux** 
mêmes,  et  que  c'est  là  que  doit  tout  d'abord  se  porter  votre 
attention,  lorsque  vous  êtes  en  présence  d'accidents  sem- 
blables à  celui  que  je  vous  signale  et  que  je  vous  définis  à 
nouveau  en  disant  :  cathétérisme  habituel  et  facile,  devenant 
tout  à  coup  difficile  ou  impossible,  alors  que,  cependant, 
rien  n'indique  que  l'urèthre  ait  été  lésé. 

Quand  le  cul*<le-sac  du  bulbe  a  été  une  première  fois  dé- 
primé par  une  fausse  manœuvre,  il  est  bien  rare  que  l'on  ne 
s'y  perde  pas  à  nouveau  et  que  l'on  n'augmente  pas  la  dépres- 
sion.  Il  est  donc  indispensable  de  recourir  d'emblée,  ou 
après  quelques  essais  très  modérés,  à  un  mode  différent  de 
cathétérisme.  Les  instruments  métalliques  vous  fourniront 
les  meilleures  garanties.  Yous  savez,  en  effet,  qu'il  est  possible 
et  facile  de  les  diriger  de  &çon  à  presser  directement  sur 
Torifice  membraneux  sans  coiffer  leur  extrémité  dans  un  pli 
de  la  paroi  inférieure.  Que  vous  u^ez  de  la  sonde  coudée  ou 
de  la  sonde  à  grande  courbure,  vous  devez  plus  que  jamais 
^ous  soumettre  aux  règles  précises  que  nous  vous  avons 
exposées.  Je  vous  rappellerai  avec  insistance  que,  pour  les 
instruments  à  grande  courbure,  le  vrai  moyen  de  bien  rester 
le  long  de  la  paroi  supérieure  au  moment  décisif,  c'est-à» 
dire  lorsque  l'on  va  se  présenter  à  la  portion  membraneuse 
et  y  pénétrer,  c'est  à  la  fois  de  bien  tendre  la  verge  et  de  la 
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bien  attirer  contre  le  ventre.  11  faut,  en  effet,  que  Tinstrument 
reste  très  oblique,  ou  tout  à  fait  parallèle  à  la  paroi  abdomi- 
nale, ou  mieux  à  la  ligne  blanche,  jusqu'au  moment  où 
rabaissement  va  pouvoir  régulièrement  commencer,  c'est- 
à-dire  jusqu'à  ce  que  le  bec  soit  engagé  dans  la  portion  mem- 
braneuse et  demande  à  avancer. 

Vous  pouvez  encore,  dans  ces  cas,  recourir  à  la  bougie 
tortillée  et  faire  le  cathétérisme  sur  conducteur.  Vous  choi- 
sissez une  bougie  à  olive  bien  formée,  du  n^  6  au  mînimuin. 
Vous  la  conduisez  très  légèrement  avec  la  plus  grande  délica- 
tesse, en  glissant  sur  la  paroi  uréthrale.  Le  meilleur  moyen 
de  réussir,  quand  il  s'agit  de  franchir  avec  une  bougie  un 
obstacle  situé  dans  l'urèthre  antérieur,  c'est  de  mesurer  ses 
mouvements  de  telle  sorte,  que  l'on  arrive  à  ne  pas  exercer 
de  pression  avec  l'extrémité  de  l'instrument. 

On  a  dit,  et  Ton  répétera,  que  les  bougies  tortillées  permet- 
tent la  pénétration  lorsque  la  lumière  de  Tobstacle,  d'un  ré- 
trécissement, par  exemple,  est  excentrique.  En  réalité,  l'in- 
ilexion  artificielle  de  l'extrémité  des  bougies  leur  permet  de 
s'éloigner  et  de  se  dégager  de  la  paroi  inrérieure. 

Dans  les  cas  où  vous  avez  affaire,  non  plus  à  une  fausse 
direction,  mais  à  une  fausse  route,  l'usage  de  la  bougie  ne 
vous  donne  que  peu  de  chances  de  réussite.  Elle  s'engage 
très  facilement  dans  la  déchirure  uréthrale  et  d'autant  plus 
facilement  qu'elle  siège  dans  la  région  prostatique.  Dans  les 
obstacles  de  cette  région,  d'une  façon  générale,  la  bougie  tor- 
tillée est  d'un  médiocre  secours,  et  il  est  rare  qu'elle  puisse  se 
dégager  des  reliefs  qui  déforment  l'entrée  de  la  vessie. 

Pour  les  fausses  routes  qui  siègent  dans  la  partie  profonde 
de  l'urèthre,  l'instrument  métallique,  et  en  particulier  la  sonde 
métallique  à  grande  et  longue  courbure,  est  l'instrument  qui 
vous  offrira  le  plus  de  garantie,  parce  que  vous  pouvez  mé- 
thodiquement le  conduire  le  long  de  la  paroi  supérieure  et 
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le  dégager  pour  ainsi  dire  sans  manœuvre  d*abaissement  à 
travers  le  col  de  la  vessie.  L'instniment  métallique  a  cepen- 
dant une  grande  infériorité  dans  ces  cas.  11  est  en  effet  diffi- 
cile de  le  laisser  à  demeure,  et  cependant  la  sonde  à  demeure 
est  Fappareil  inamovible  qui  vous  permettra  de  mettre  au 
complet  repos  et  dans  une  véritable  immobilité  les  plaies  que 
vous  avez  à  guérir.  G*est  pour  cela  que  j'ai  fait  construire  la 
sonde  dont  je  vous  ai  donné  la  description  ;  elle  permet,  vous 
le  savez,  de  lui  substituer  facilement  une  sonde  à  bout  coupé 
en  gomme  que  vous  laissez  à  demeure. 

Sondes  à  demeure.  —  La  sonde  à  demeure  constitue  l'une 
des  ressources  dont  peut  disposer  le  chirurgien  pour  assurer, 
dans  de  régulières  conditions,  l'évacuation  de  la  vessie. 

J'ai  déjà  eu  l'occasion,  en  vous  parlant  de  la  rétention 
d'urine  (p.  137),  d'étudier  les  indications  de  la  sonde  ^ 
demeure  dans  le  traitement  de  cette  affection.  L'une  de  ces 
indications  naît  de  la  nécessité  d'assurer  à  la  fois  la  sortie  des 
uriaes  et  de  permettre  la  cicatrisation  des  plaies  de  l'urèthre 
dans  les  cas  de  manœuvres  difficiles  ou  irrégulières. 

La  sonde  à  demeure  agit,  en  effet,  dans  ces  cas,  à  la  manière 
des  pansements  protecteurs  et  des  appareils  qui  inunobilisent 
la  partie  lésée.  Les  opérations  que  l'on  pratique  si  fréquem- 
ment de  nos  jours,  sur  l'urèthre,  ont  bien  mis  en  lumière  les 
incontestables  avantages  de  la  protection  continue  de  la  sonde. 
J'y  ai  insisté  à  propos  delà  fièvre  urineuse  (p.  502).  Je  n'ai 
pas,  en  ce  moment,  à  poser  des  indications,  ni  à  démontrer 
les  avantages  de  ce  mode  d'évacuation.  J'ajouterai,  cependant, 
à  ce  que  j'ai  écrit  à  propos  de  l'emploi  de  la  sonde  à  demeure 
chez  les  prostatiques,  que  de  nombreuses  observations  m'ont 
démontré  que,  sous  l'influence  du  séjour  de  la  soude,  le  che- 
min qui  mène  à  la  vessie  devient  souvent  facile  à  parcourir. 
11  ne  peut,  dans  ces  cas,  s'agir  d'une  dilatation.  Mais  la  sonde 
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a  occupé  dans  la  région  prostatique  une  position  qui  trace 
en  quelque  sorte  la  route  où  vont  désormais  cheminer  les 
sondes  molles  ou  souples  dont  vous  ferez  usage. 

Je  ne  reviendrai  pas  davantage  sur  les  reproches  et  les  cri- 
tiques adressées  à  ce  mode  d'intervention.  Mais  je  ne  saurais 
oublier  que  les  inconvénients  et  les  dangers  de  la  sonde  à 
demeure,  ont  été,  avec  juste  raison  et  en  parfaite  connaissance 
du  sujet,  signalés  avec  toute  Tau  ton  té  désirable.  Je  dois  donc, 
en  vous  entretenant  de  la  pratique  même  de  la  sonde  à 
demeure,  m'attacher  à  définir  exactement  les  règles  et  les 
précautions  qui  en  atténuent  les  inconvénients  et  garantissent 
contre  les  dangers.  Aucun  mode  de  l'intervention  chirurgi- 
cale, je  vous  le  répéterai  sans  cesse,  n'est  indifférent  au  point 
de  vue  de  ses  conséquences.  Tous  peuvent  devenir  l'occasion 
d'un  danger.  Il  faut  donc,  comme  nous  cherchons  à  le  faire 
dans  cet  enseignement,  déterminer  les  indications  de  l'inter- 
vention et  préciser  les  conditions  de  son  action . 

Le  principe  absolu  qui  vous  servira  à  régler  les  conditions 
de  l'emploi  de  la  sonde  à  demeure,  peut  être  ainsi  formulé. 

L'instrument  dont  vous  ferez  usage  ne  doit  exercer  aucune 
pression  sur  aucun  point  de  l'urèthre  ou  de  la  vessie. 

Nous  vous  disons  que  ce  principe  est  absolu.  H  faut,  en 
effet,  lorsqu'une  sonde,  quelle  qu'elle  âoit,  doit  séjourner  au 
contact  des  organes,  qu'elle  n'appuie  à  aucun  degré  sur  aucune 
des  parties  qu'elle  touche.  C'est  toujours  lorsque  ce  principe 
a  été  transgressé  que  l'on  a  pu  observer  et  décrire  des  lésions 
graves  au  niveau  même  des  points  soumis  à  la  pression  coq- 
tinue.  Les  ulcérations,  les  perforations  du  canal  ou  de  la  vessie, 
les  infiltrations  d'urine,  les  gangrènes  qui  succèdent  parfois  à 
l'usage  de  la  sonde  à  demeure  sont,  de  toute  évidence,  le 
résultat  plus  ou  moins  prochain  d'une  application  défectueuse* 

Les  règles  de  Tapplication  de  la  sonde  à  demeure  sont, 
cependant,  fort  simples*  Elles  se  rapportent  :  au  choix  de 
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rinstnuneot  dont  la  consistance,  la  forme,  la  structure  rt  sur- 
tout le  Yolume  devront  être  soigneusement  examinés  ;  à  la 
manière  de  le  placer  dans  la  vessie,  à  la  Suçon  de  le  fixer,  à 
la  position  qu'il  convient  de  donner  à  la  verge,  au  mode  sui- 
vant lequel  devra  se  faire  Févacuation,  aux  précautions  qui 
devront  être  imposées  au  malade. 

Â  moins  de  circonstances  exceptionnelles,  vous  ne  laisse* 
rez  pas  à  demeure  d'instruments  métalliques.  Si  vous  y  éties 
obligés,  ce  séjour  ne  devrait  être  que  temporaire,  vingt*quatre 
heures  au  plus  ;  mais  vous  devrez  tout  Sûre  pour  éviter  sem- 
blable obligation.  C'est  aux  instruments  en  gomme  ou  en 
caoutchouc  qu'il  convient  de  recourir.  La  souplesse  parfaite 
des  sondes  en  caoutchouc  rouge  est  de  nature  à  leur  faire 
accorder  la  préférence.  Plusieurs  chirui^ens  les  préconisenL 
Je  suis  cependant  obligé  de  vous  avertir  que  leur  usage  vous 
occasioanera  plus  d'un  mécompte.  Elles  sont  difficiles  à 
maintenir  et,  de  leur  déplacement  incomplet  ou  complet,  naî- 
tront des  inconvénients  qui  vous  empêcheront  de  vous  fier  & 
leur  réguUère  action  évacuatrice.  J'ai  eu  recours  à  bien  des 
artifices  pour  assurer  leur  maintien,  aucun  ne  m'a  satis&it. 
Je  reconnais,  cependant,  qu'elles  peuvent  rester  en  place,  lors- 
qu'elles remplissent  complètement  un  canal  un  peu  rigide 
comme  celui  de  certains  vieux  fistuleux.  Mais  je  me  suis  arrêté 
ï  Fnsage  des  sondes  en  gomme,  parce  que  leur  emploi  est  à 
b  fois  sûr  et  exempt  d'inconvénients,  lorsqu'elles  sont  régu* 
ièrement  appliquées. 

Ces  sondes  peuvent  être  de  formes  variées,  cependant  elles 
•ioivent  être  construites  de  telle  sorte  que  les  yeux  soient  peu 
^'loignés  de  leur  extrémité;  certaines  sondes  bougies  à  extré- 
Biité  longue  ne  sauraient  convenir  en  raison  de  l'éloignement 
de  l'extrémité,  de  la  partie  oculaire.  Les  sondes  cylindriques 
ou  mieux  encore  les  sondes  béquilles,  sont  celles  qui  con- 
viennent surtout. 
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Vous  les  choisirez  souples  et  solides,  vous  préférerez  celles 
qui  portent  deux  œils  et,  plus  que  jamais,  vous  ne  vous  servi- 
rez que  d'instruments  dont  les  œils  très  réguliers  et  larges  ne 
pourront,  [par  leurs  irrégularités,  favoriser  rincrustation  ou 
la  cassure  de  la  sonde.  La  portion  oculaire  devra  donc  être 
parfaitement  régulière  et  lisse,  ne  donner  au  doigt  aucune 
sensation  dure,  ne  pas  se  fléchir  au  niveau  de  ses  ouvertures 
lorsque  Ton  appuie  sur  le  bec  de  l'instrument. 

Le  volume  de  l'instrument  ne  saurait  être  déterminé  à 
priori^  c'est  le  point  que  vous  aurez  à  étudier  avec  le  plus  de 
soin  pour  chacun  de  vos  malades.  Après  un  examen  métho- 
dique du  canal,  il  vous  est  toujours  facile  de  choisir,  en  toute 
connaissance  de  cause,  le  numéro  qui  convient  au  cas  parti- 
culier. La  règle  est  d'introduire  un  instrument  qui  entre  sans 
aucune  espèce  de  frottement.  Cette  règle  est  aussi  absolue 
lorsque  vous  placez  la  sonde  à  demeure  dans  un  canal  blessé 
ou  incisé,  que  dansun  urèthre  qui  n'a  pas  subi  de  traumatismes. 
Il  faut  que  la  sonde  joue  librement  dans  le  canal  où  elle  va 
demeurer.  Ne  vous  préoccupez  en  aucune  façon  du  passage 
possible  de  l'urine  entre  la  sonde  et  le  canal..  Le  contact  de 
l'unne  n'a  aucun  inconvénient.  Sa  pénétration  dans  les  tissus 
est  seule  dangereuse.  Et  cette  pénétration  ne  pourrait  s'effec- 
tuer que  si  le  liquide  poussé  par  la  vessie  ne  trouvait  pas  un  facile 
passage  entre  la  sonde  et  le  canal.  J'ai  insisté  sur  ces  faiL< 
importants  lorsque  je  vous  ai  parlé  de  la  fièvre  à  la  suite  de 
l'uréthrotomie.  Je  n'y  reviens  que  pour  pouvoir  vous  démon- 
trer que  rien  ne  justifie  la  pression  de  la  sonde  sur  le  canal 
et  qu'en  aucune  circonstance  vous  n'aurez  le  droit  d'exposer 
vos  malades  à  ses  fâcheuses  conséquences. 

A  ce  même  point  de  vue  de  la  pression,  la  manière  dont 
vous  placerez  la  sonde  dans  la  vessie  doit  attirer  toute  votre 
attention.  Une  sonde  poussée  trop  en  avant  dans  le  réservoir 
aurait  le  double  inconvénient  de  l'évacuer  imparfaitement  et 
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de  permettre  à  l'extrémité  de  l'iDstniment  d'appuyer  smr  mi 
poiDt  de  ses  parois.  Je  tous  ai  déjà  Êiit  remarquer  que  l'on 
n'évacuait  complètement  la  yessie  des  rétentionnistes  qu'en 
attirant  peu  à  peu  la  sonde  yers  le  col  ;  si  l'on  ne  prend  cette 
précaution,  la  sonde  passe  comme  un  pont  au-dessus  du  bas- 
fond,  elle  y  laisse  stagner  Turine.  Vous  devez,  par  conséquent, 
placer  l'extrémité  oculaire  de  votre  sonde  de  telle  sorte  qu'elle 
£isse  seulement  dans  la  vessie  la  saillie  nécessaire  pour  ne 
pas  l'exposer  à  en  sortir  sous  l'influence  du  moindre  mouve- 
ment, n  suffit  pour  cela,  pendant  que  l'urine  s'échappe,  d'at- 
tirer doucement  la  sonde  jusqu'au  moment  où  elle  cessera 
de  couler.  Vous  êtes  alors  en  deçà  du  col,  dans  la  région  pro- 
statique. Vous  enfoncez  alors  l'instrument,  l'urine  recom- 
mence à  s'écouler  dès  que  vous  avez  franchi  l'orifice  profond 
de  l'urèthre.  Si  vous  vous  arrêtiez  là,  vous  risqueriez  de  voir 
la  partie  oculaire  rentrer  dans  l'urèthre  prostatique,  et  le 
malade  serait  obligé,  pour  uriner,  de  la  repousser  dans  la 
vessie.  Yous  l'enfoncez  donc  encore  de  deux  travers  de  doigts 
environ  et  vous  avez  ainsi  fait  la  part  nécessaire  aux  deux 
conditions  que  vous  avez  à  remplir.  Vous  ne  courez  pas  le 
risque  d'arc^bouter  la  sonde  contre  la  paroi  postérieure  de  la 
vessie  et  vous  ne  vous  exposez  pas  à  la  voir  quitter  le  réservoir. 
La  sonde  à  demeure  doit  être  maintenue  immobile,  ou 
tont  au  moins  bien  fixe,  dans  la  position  que  vous  avez  choi- 
sie. Sa  fixation  au  pénis  est  encore  ce  qui  réalise  le  mieux  ce 
résultat.  Yous  me  voyez,  cependant,  fixer  habituellement  les 
sondes  à  demeure  des  uréthrotomisés  aux  poils  du  pubis.  Ce 
procédé,  qui  appartient  à  M.  Thompson  est,  en  effet,  fort 
Dtile.  Mais  quand  le  séjour  de  la  sonde  doit  se  prolonger,  il 
levient  insuffisant  et  je  suis  revenu  pour  ces  cas  à  l'usage  de 
'antique  bandelette  de  diachylon  K 

f .  ProcidH  de  fixation. 

Pour  fixer  la  sonde  aux  poils,  il  faut,  après  avoir  assujetti  le  lien  par 

GUTOll.  —  vous  UBIN.  57 
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Ce  n'est  pas  tout,  la  position  que  vous  donnerez  à  la  verge 
aune  grande  importance.  Si  vous  n*y  preniez  garde,  toutes 
les  précautions  que  vous  avez  prises  pour  éviter  la  pression 
intra-uréthrale  pourraient  être  illusoires.  K  la  verge  est  aban- 
donnée et  plus  encore  si  vous  la  placez  dans  un  urinoir,  la 
flexion  de  la  partie  pénienne  ne  pourra  se  produire,  sans  qu'à 
la  racine  du  membre  et  même  dans  la  portion  périnéale,  la  tige 
de  l'instrument,  attirée  en  bas  par  son  extrémité,  ne  fasse  en 
quelque  sorte  levier  et  n'appuie  sur  une  plus  ou  moins  grande 
surface  de  Turèthre.  J'ai  observé,  à  la  suite  de  cette  posi- 
tion vicieuse  fâcheusement  prolongée,  une  fistule  pénienne 
à  la  racine  même  de  la  vei^e.  Il  faut  recommander  au  nia- 
lade  de  faire  reposer  la  verge  sur  la  cuisse  gauche,  au  besoin 
la  soutenir  et  la  soulever  légèrement  avec  une  serviette  pla- 
cée entre  les  jambes  ou  étendue  d'une  cuisse  à  lautre.  11  ne 


son  milieu,  à  quelque  distance  de  rextrémité  de  riostrument,  faire  une 
première  anse  autour  de  la  verge,  au  niveau  de  la  base  du  gland.  Pour 
établir  cette  anse  on  fait  d'abord  un  nœud  sur  la  continuité  du  lies 
double,  on  peut  alors  entourer  la  verge  par  une  anse  ua  peu  large  q<J' 
ferme  un  second  nœud.  Le  lien  est  de  nouveau  saisi  en  double  et  din>^ 
▼ers  les  poils  où  il  va  être  fixé.  Un  nouveau  nœud  est  fait  à  la  long^iear 
nécessaire,  il  permet  de  saisir  entre  les  chefs  un  bouquet  de  poils  sor 
lequel  ou  les  noue  solidement.  Il  est  indispensable,  pour  que  la  ûxatico 
soit  sûre,  de  replier  la  touffe  de  poils  sur  elle-même,  à  la  manière  dW 
papillote,  et  de  la  saisir  à  nouveau  entre  les  chefs.  La  sonde  ainsi  Ose** 
par  un  seul  lien,  pourrait  suffisamment  tenir,  mais  il  est  plus  sûr  de  faj^ 
sur  le  côté  opposé,  le  même  petit  travail  de  fixation.  —  La  fixation  avtt 
la  petite  cravate  de  diachylon  est  plus  simple;  deux  liens  sont  attache? 
par  leur  centre  à  quelque  distance  de  Textrémité  de  la  sonde,  les  quat^ 
chefs  qui  en  résultent  sont  symétriquement  disposés  autour  de  la  ver.> 
et  saisis  dans  les  tours  de  la  bandelette  de  diachylon.  Cette  bandeielk 
doit  avoir  environ  deux  centimètres  de  large  et  faire  trois  ou  quatr 
tours  ;  on  peut  saisir  quelques  touffes  de  poils  dans  le  dernier  tour,  fo 
les  ramenant  sur  la  base  de  la  verge.  La  bandelette  ne  doit  pas  exerce 
de  striction.  —  Les  bougies  fines  doivent  «être  fixées  à  la  base  du  giac~ 
derrière  la  couronne;  on  peut  cependant  les  attacher  à  la  verge a>' 
une  petite  bandelette  ;  la  fixation  aux  poils  se  fait  trop  loin  de  iei/ 
extrémité,  la  bougie  se  replie  sur  elle-même  et  tend  à  s'échapper. 
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faut,  à  aucun  prix,  permettre  que  la  verge  soit  maintenue 
dans  Turinoir. 

A  la  suite  de  Turéthrotomie,  vous  voyez  cependant  suivre 
cette  pratique  dans  mes  salles.  La  sonde  reste  ouverte  et, 
par  conséquent,  la  vei^e  est  placée  dans  le  goulot  de  Turi- 
Doir.  Mais,  dans  ces  cas,  le  séjour  de  la  sonde  est  temporaire 
et  ne  se  prolonge  que  vingt-quatre  à  trente-six  heures,  la 
sonde  est,  d'ailleurs,  souple  et  peu  volumineuse,  et  cette  posi- 
tion, qui  p^met  l'évacuation  continue  du  réservoir,  est  alors 
sans  inconvénients. 

D  n'en  est  plus  de  même  chez  un  malade  qui  va  garder  la 
sonde  poidant  plusieurs  jours.  Et,  d'ailleurs,  chez  ce  malade, 
révacuation  continue  est  contre-indiquée.  Dans  les  vessies 
distendues  vous  savez,  en  effet,  combien  il  est  fréquent  d'ob- 
server une  exhalation  sanguine  souvent  abondante  sous  la 
seule  influence  de  la  vacuité  complète.  De  plus,  cette  évacua- 
tion incessante,  en  permettant  aux  parois  de  la  vessie  de  reve- 
nir peu  à  peu  sur  elles-mêmes,  et,  par  conséquent,  vers  le 
col,  favoriserait  à  un  haut  degré  la  pression  de  l'extrémité 
résicale  de  la  sonde. 

L'évacuation  de  la  vessie  doit  être  réglée.  Vous  autorisez  à 
a  pratiquer  en  moyenne  toutes  les  deux,  trois  ou  quatre  heures, 
fous  tenez  compte,  à  cet  égard,  des  demandes  de  la  vessie, 
:'esl-à-diredes  besoins  d'uriner,  mais  il  convientde  ne  pas  obéir 
î  toutes  les  sommations.  11  faut,  au  besoin,  calmer  la  sensibi- 
ité  du  malade  par  les  opiacés  employés  en  lavement  et  mieux 
ncore  en  injections  sous-cutanées,  afin  d'obtenir  la  tolérance 
le  l'instrument  et  de  l'urine,  ce  qui  ne  se  fait  pas  toujours 
'emblée.  Mais  l'on  peut  aisément  y  arriver,  même  en  cas 
Intolérance,  grâce  aux  injections  hypodermiques  de  mor- 
hine. 

Ces  moyens  sont  d'autant  mieux  de  mise,  que  l'emploi  de 
t  sonde  à  demeure,  ne  trouvant  ses  indications  que  dans  des 
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circonstances  toujours  sérieuses,  le  malade  est  sévèremei 
maintenu  au  lit.  Gela  est  rigoureux  pour  les  premiers  joun 
cela  est  encore  exigible  alors  que  Ton  s'éloigne  des  acciden 
du  début  et  que  la  situation  est  favorable.  Vous  pouvez  au  toi 
ser  le  changement  de  lit,  mais  presque  toujours  vous  aur 
à  regretter  plus  large  permission. 

Le  changement  de  sonde  peut  devenir  nécessaire  apn 
peu  de  jours  si  l'instrument  se  détériore,  se  boursoufle 
l'extérieur,  s'il  ne  fonctionne  pas  facilement.  En  général  ui 
sonde  en  gomme  de  bonne  qualité  peut  demeurer  sans  incoi 
vénient  une  huitaine  de  jours  et  quelquefois  plus.  Le  momei 
où  elle  doit  être  complètement  abandonnée  est  délicat  à  juger 
Nous  vous  avons  entretenus  de  ce  point  de  pratique  à  propo 
du  traitement  de  la  rétention  d'urine  (p.  141). 

A  ces  règles  qui  ne  doivent  jamais  être  négligées,  von 
ajouterez  toutes  les  recommandations  nécessaires  pour  entre 
tenir  dans  un  bon  état  de  propreté  l'extrémité  de  la  verge  ( 
la  sonde.  Le  gland  et  le  prépuce  doivent  être  soigneusemea 
lavés.  La  sonde  elle-même  doit  être  bien  entretenue.  I^ 
lavages  sont  toujours  nécessaires  lorsque  vous  laissez  lasoiuil 
à  demeure  :  ils  s'adressent  surtout  à  la  vessie,  mais  les  soiii 
de  la  sonde  elle-même  les  exigent  dans  tous  les  cas. 

Cathéiérisme   curviligne  pratiqué  sur   le  sujet  <fc 
Nous  devons  encore,  avant  de  terminer  l'étude  du  calh 
risme  évacuateur ,  vous  indiquer  les  règles  à  suivre  p 
introduire  la  sonde   métallique  dans  la  position  de 
C'est  une  opération  que  vous  devez  savoir  bien  exé 
ter,  plus  encore  pour  l'enseigner  aux  malades  que 
en  faire  vous-mêmes  usage.  Je  vous  ai  déjà  déclaré 
pour  ma  part,  je  ne  trouvais  aucun  avantage  à  la  position 
ticale  pour  favoriser  l'évacuation  avec  les  instruments  né 
liques  courbes.  Je  devrai  même,  en  vous  entretenant  tout 
l'heure  des  évacuations  pratiquées  à  l'aide  d'injections,  v 
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qne  lorsque  Ton  fait  usage  de  sondes  courbes  on 
oaii  an  succès  de  l'évacuation  en  plaçant  le  malade  debout, 
ou  ce  qui  revient  au  même  au  point  de  vue  de  la  sonde,  en  le 
plaçant  sur  les  genoux. 

La  manœuvre,  comme  bien  vous  le  pensez,  ne  diffère  pas 
essentidlement  de  celle  que  vous  pratiquez  chez  le  malade 
rouché.  Les  principes  et  les  règles  générales  sont  exactanent 
les  mêmes.  D  &ut  surtout  avoir  bien  présents  à  l'esprit  les 
changements  que  la  station  debout  apporte  dans  la  position 
du  bassin.  Ainsi  que  vous  le  voyez  sur  la  figure  41  (p.  665)» 
ia  bce  antérieure  du  pubis  se  rapproche  de  Thorizontale  et 
regarde  obliquement  en  bas.  Ce  changement  de  position  vous 
oblige,  pour  parvenir  dans  la  vessie,  à  exagérer  le  mouvement 
d  abaissement.  Le  pavillon  doit  regarder  presque  directe- 
meut  en  bas  et  se  trouver  placé  entre  les  cuisses  du  malade 
pour  que  la  pénétration  soit  complète.  En  raison  même  de  sa 
coortiure^  l'extrémité  oculaire  de  l'instrument  tend  à  se  rap- 
procher de  la  paroi  supérieure  et  laisse  au-dessous  d'elle  le 
bas-fond  vésical. 

Les  autres  temps  se  pratiquent  suivant  les  règles  habituelles, 
le  malade  doit  être  appuyé  le  long  d'un  mur  ou  d'un  meuble, 
^oir  les  jambes  moyennement  écartées,  il  doit  éviter  de  se 
poicher  en  avant,  si  ce  n'est  dans  la  mesure  du  nécessaire 
lorsqu'il  pratique  lui-même  le  cathétérisme.  Le  chiruipen 
s'asseoit  en  face  de  lui,  saisit  la  sonde  et  la  verge,  à  l'ordinaire 
oe  conunence  son  mouvement  d'abaissement  que  lorsqu'il  a 
tÂen  senti  l'engagement  de  Tinstrument  dans  la  portion  mem* 
Crâneuse  et  complète  alors,  dans  les  limites  nécessaires, 
rabaissement  du  pavillon  qu'il  bouche  avec  le  doigt  et  main- 
^t  bouché  jusqu'au  moment  où  il  sent  le  choc  de  la  colonne 
<forine. 

Cathétérisme  pratiqué  avec  une  sonde  métallique  droite. 
^  division  toute  clinique  que  nous  ayons  suivie  pour  vous 


faire  riiistoire  dn  calhéférisme,  m'ûbti^e  à  mt  was  parler  qu'à 
ce  moment  àa  albèbènsme  droîL  Celle  auDiBifie  qui,  à 
rheure  où  ciiea  été  rontroduite  dans  b  pratîqae  paff  Amnssat, 
était  derenoe  le  prâîminaire  de  manoevnres  ialn-Téskaies 
destinées  à  pomettre  de  Inoyo*  la  pierre,  n^est  pins  utilisée, 
dans  ce  bot,  depuis  rheareose  appticalîoii  des  iostninieiits 
coudés.  Les  récents  et  très  remarquables  travaux  de  B^ow, 
de  Boston,  sor  Faspîration,  <Hit  rappdé  Fatteotion  sur  fosage 
des  sondes  droites  éL  démontré  qu'elles  peuvent  être  utilisées 
pour  Fénu^uaiion.  D  est  donc  naturel  que  nous  donnions 
placea  Fétnde  de  la  manœufre  des  instruments  droits  en  nous 
occupant  du  cathétérisme  évacuateur. 

Amussat  recommandait  de  £ûre  aseoir  le  malade  sur  le 
bord  de  son  lit^  le  tronc  fléchi  ai  avanL  les  cuisses  fléchies 
sur  le  tronc  et  les  pieds  appuyés  sur  deux  chaises,  CfUe  ppâ- 
tion  est  inutile,  ei  yous  tous  trouvem  bien  de  recourir  encore 
à  la  position  horizontale  en  rdevant  le  siège  a?ec  un  coussin. 
Le  chinupen  se  tient  debout  à  la  drwte  du  lit,  malade  et 
diirurgira  sont  donc  placés  comme  pour  Fop&ation  de  la 


Les  préceptes  que  je  tous  ai  donnés  en  tous  parlant  de 
Fintroduction  des  instruments  coudés  sont  ici  en  partie  appli- 
cables. Dans  un  premier  temps  tous  conduises  Finstnunent 
dans  le  cul-de-sac  du  bulbe  que  tous  reconnaissez  exacte- 
ment, Finstnunent  cessant  forcément  d'aTaneer  lorsqu'il  est 
à  son  contact  Le  second  temps  doit  être  commencé  dès  lors. 
Vous  ne  pouTCz,  en  effet,  prétendre  à  déterminer  Fengage- 
ment  de  Totre  instrument  dans  la  portion  membraneuse  en 
le  maintenant  dans  la  position  Tcrticale.  D  but  de  toute 
nécessité  Fabaisser.  Cette  mancniTre  doit  être  commencée 
en  tenant  la  Tei^e  tendue  le  long  de  la  sonde  et  en  main- 
tenant son  bec  au  contact  du  cul-de-sac  sans  cepen- 
dant y  appuyer  de  façon  à  le  déprimer.  Yous  êtes  obli- 
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gés  de  conduire  l'abaissemeDt  presqu'à  Thonzontale,  et  3  peut 
de?eiiir  utile  d'allonger  dès  lors  le  ligament  suspenseur  à 
l'aide  de  la  pression  et  du  refoulement  exercé  au  niveau  du 
pubis  par  la  main  gauche.  La  verge  peut  donc  être  abandon- 
née avant  que  la  portion  membraneuse  ait  reçu  l'extrémité 
de  l'instrumenL  Les  sensations  bien  nettes  de  déplacement  et 
de  pénétration  de  cette  extrémité  qui  demande  à  avancer  vous 
avertit  que  le  troisième  temps  reste  à  accomplir.  Il  ne  peut 
être  mené  à  bonne  fin  qu'à  la  condition  d'abaisser  encore  le 
pavillon  de  la  sonde  qui  arrive  à  l'horizontale  et  même  un  peu 
aa-dessous  au  moment  de  la  pénétration. 

Ce  cathétérisme  n'ofiEre  pas  en  général  de  difficultés  très 
sérieuses,  mais  il  est  certainement  beaucoup  moins  facile  à 
exécuter  que  celui  qui  se  pratique  avec  les  instruments  cou- 
dés. L*engagement  de  la  sonde  dans  la  portion  membra* 
Dense  en  constitue  la  principale  ou  du  moins  la  plus  con- 
stante difficulté;  les  obstacles  dus  à  la  saillie  du  lobe  moyen 
de  la  prostate  peuvent  le  rendre  impossible.  L'arrêt  contre 
cette  barrière  nécessite  l'emploi  de  la  manœuvre  d'Âmussat 
qni  conseillait  de  ramener  doucement  la  sonde  en  arrière  puis 
d'abaisser  à  nouveau  le  pavillon  pour  permettre  au  bec  de 
I  instrument  de  passer  par-dessus  l'obstade. 


\TNGT-NEUVIÈME  LEÇON 

CATHÉTÉRISME    THÉRAPEUTIQUE    {Suite) 

CATHÉTéBISXE  MODUICATECR 

I.  Inj^tiaru  mira-uréthrales.  —  Dans  Turèthre  antérieur.  —  Dans  Turèthre 
postérieur.  —  Instiliateur.  —  Instillations  dans  lurethre  profond  et  dans 
1  urèthre  antérieur. 

n.  InjectioTU  intra-vésicaln.  — La  vessie  n'est  jamais  indifférente  aux  injections. 
—  Variations  dans  la  capacité  de  la  vessie.  —  Diminution  extrême  et  perma- 
nente dans  certains  cas.  ^  Impuissance  de  la  dilatation  mécanique.  —  Injec- 
tions de  lavage.  —*  Injections  expultrices.  —  Flocons  glaireux,  caillots,  détritus 
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phosphatiques,  fragments  calculeux.  —  Évacuation  spontanée.  —  Évacua- 
tion par  grands  lavages;  par  injections  à  double  courant;  par  aspiration.  — 
Règles  générales  de  ces  opérations.  —  Injections  modificatrices.  —  Elles  ne 
doivent  pas  être  faites  pendant  la  période  aiguë.  —  Exception  pour  la  solution 
de  nitrate  d'argent.  —  Mode  d'emploi.  —  Injections  localisées.  —  Injections 
totales.  —  Acide  borique  et  autres  substances  modificatrices. 

III.  Cathétérisme  modificateur.  —  Effets  physiologiques  du  cathétérisme  dans 
Turèthre normal  et  dans  lurèthre  pathologique.  —  Leur  action  modificatrice 
permet  et  explique  leur  emploi  thérapeutique.  —  De  leur  étude  découlent  les 
principes  et  les  règles  de  la  dilatation.  —  Action  et  effets  du  contact  suivant 
son  degré  et  sa  durée.  —  Effets  prochains  et  éloignés  des  pressions.  —  Pres- 
sions prolongées.  —  Pressions  temporaires.  —  La  pression  intra-uréthrale 
doit  être  douce  et  mesurée  pour  rester  dans  les  limites  de  son  action  phy- 
siologique. —  Utilité  des  doses  faibles.  —  Action  différente  des  instruments 
en  gomme  et  des  instruments  métalliques.  —  Conclusions. 

Injections  intra-uréthrales  et  intra-yésicales.  — 
I.  Injections  intra-uréthrales.  —  Les  injections  que  le  chi- 
rurgien pratique  dans  la  vessie  nécessitent  l'emploi  d'instru- 
ments divers  dont  vous  devez  connaître  le  maniement.  Cette 
étude  est  le  complément  nécessaire  de  celle  que  nous  venons 
de  poursuivre,  il  est  donc  indispensable  qu'elle  prenne  place 
à  la  suite  de  l'histoire  du  cathétérisme  évacuateur. 

Il  ne  nous  a  pas  paru  inutile  de  vous  parler  tout  d'abord  des 
injections  intra-uréthrales.  Celles  qui  se  pratiquent  dans 
l'urèthre  postérieur  et  que  l'on  désigne  sous  la  dénomination 
générique  d'injections  profondes,  réclament  l'emploi  d'instru- 
ments que  le  chirurgien  seul  doit  manier.  Elles  diffèrent 
essentiellement  de  celles  qui  se  font  dans  l'urèthre  antérieur 
et  il  importe  qu'elles  en  restent  absolument  distinctes.  Il  ne 
faut  pas  que  les  malades  puissent  croire  que  l'on  peut  impu- 
nément pousser  une  injection  qui  franchisse  Turèthre  anté- 
rieur et  pénètre  de  force  le  canal  postérieur.  Pareille  manière 
de  faire  a  de  graves  inconvénients,  je  vous  en  fournirai  la 
preuve  en  étudiant  les  uréthrites  et  les  prostatites.  Il  ne  m'a 
donc  pas  semblé  inutile  de  vous  dire  dès  maintenant  quelles 
sont  les  conditions  à  exiger  des  malades  auxquels  vous  con- 
seillez des  injections  intra-uréthrales. 

Ces  injections,  nous  venons  de  vous  le  dire,  ne  doivent  pas 
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la  portion  membraneuse.  Le  moyen  le  plus  simple 
pour  obtenir  cette  limitation  nécessaire  est  de  modérer  la 
pression  et  de  ne  permettre  que  l'introduction  d'une  quan- 
iilé  déterminée  de  liquide.  La  smngue  à  injection  vulgaire,  la 
seringue  en  verre  peut  parfiiitement  être  utilisée.  Vous  pres- 
crirez au  malade  de  fermer  le  méat  en  le  pressant  sur  la 
canule  bien  introduite,  de  tenir  la  verge  redressée  dans  la 
position  du  premier  temps  du  cathétérisme  et  de  doucemrat 
pousser  la  moitié  de  la  seringue.  Gela  suffit  pour  que  le 
liquide  descende  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe.  Grâce  à  la 
petite  quantité  injectée  et  à  la  fiûble  pression  exercée,  lurëthre 
antérieur  tout  entier  aura  été  soumis  au  contact  du  liquide 
modificateur,  mais  celui-ci  n'aura  pu  franchir  l'entrée  de 
rorëthre  postérieur.  Je  recommande  de  laisser  immédiate- 
ment s'édiapper  cette  première  dose  qui  lave  l'urèthre  et 
(finjecter  de  suite  après  la  seconde.  Celle-ci,  après  avoir  été 
poussée  de  la  même  manière,  est  conservée  pendant  quelques 
minutes. 

Les  injections  que  l'on  pratique  dans  l'urèthre  profond, 
peuvent  être  Êdtes  et  ont  été  faites  par  plusieurs  chirurgiens 
à  l'aide  de  sondes  ordinaires  conduites  directement  dans  la 
partie  prostatique  du  canal,  ou  ramenées  d'arrière  en  avant 
dans  cette  région  après  avoir  au  préalable  été  conduites  dans 
la  vessie.  Cette  manière  de  procéder  ne  permet  ni  de  plac^ 
très  exactement  l'oôl  de  la  sonde  dans  le  point  le  plus 
convenable,  ni  de  calculer  la  quantité  de  liquide  à  injec- 
ter. C'est  une  simple  modification  de  l'injection  intra-vési- 
cale  qui  peut  être  utilisée  et  que  j'aurai  bientôt  l'occasion  de 
vous  conseiller  de  combiner  avec  l'injection  dans  la  vessie. 
Ce  procédé  d'injections  profondes  ne  saurait  donc  être  assi- 
mile  à  celui  que  j*ai  fait  connaître  en  1868  et  que  j'em(doie 
depuis  cette  époque  sous  le  nom  :  (TinstUlations. 

Mon  but,  en  imaginant  ce  procédé,  a  été  de  substituer  à 
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l'action  fort  peu  mesurée  des  porter-caustiques  un  moyen  qui 
permette  au  chirurgien  d'atteindre  facilement  et  sûrement  les 
différentes  parties  de  Turèthre  et,  en  particulier,  sa  partie 
profonde,  de  mettre  d'une  &Qon  douce  et  mesurée  sur  les 
points  qu'il  juge  convenable  de  modifier,  la  quantité  de 
liquide  nécessaire,  et  de  méthodiser  l'emploi  de  solutions 
caustiques  ou  autres,  très  régulièrement  dosées  et  très  régu- 
lièrement administrées. 

L'appareil  instrumental  est  fort  simple.  Il  se  compose 
d'une  seringue  compte-gouttes  pouvant  contenir  quelques 
grammes  de  Hquide  et  d'un  explorateur  à  olive  perforée.  La 
seringue  doit  être  munie  d'une  canule  conique  à  pas  de  vis 
extérieur,  la  perforation  de  l'olive  doit  être  centrale  et  très 
fine.  Le  piston  de  la  seringue  doit  être  mû  comme  celui  de 
l'ancienne  seringue  de  Pravaz  par  tours  de  vis  successids  et 
non  par  pression.  C'est  à  tort  que  les  fabricants  appliquent 
à  la  seringue  à  instillation  cette  modification  utilement  appor- 
tée à  la  seringue  à  injection  hypodermique.  La  seringue  est 
remplie  de  la  solution  choisie,  puis  vissée  sur  l'extrémité  de 
la  tige  de  l'explorateur  auquel  elle  doit  être  intimement  unie. 
Avant  de  l'introduire  dans  l'urèthre,  l'appareil  doit  être 
amorcé,  la  tige  de  l'explorateur  retient,  en  effet,  une  cer- 
taine quantité  de  liquide.  On  le  remplit  exactement,  de 
telle  sorte  qu'à  chaque  demi-tour  de  vis  on  voit  s'échapper, 
par  la  petite  perforation  de  l'olive,  une  goutte  de  solution.  Si 
l'union  de  l'explorateur  et  de  la  canule  est  parfaitement 
intime,  le  liquide  ne  peut  s'échapper  que  lorsque  le  piston  est 
mis  en  mouvement;  c'est  pour  bien  assurer  ce  résultat  que 
la  canule  est  conique  et  armée  à  l'extérieur  d'un  pas  de  vis. 

En  vous  parlant  de  la  physiologie  de  l'urèthre  (p.  715),  je 
vous  ai  déjà  dit  quels  étaient  les  résultats  expérimentaux 
fournis  par  la  pratique  des  instillations.  L'étude  physiolo- 
gique à  laquelle  je  fais  allusion  et  l'étude  anatomique  expo- 
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séedans  les  pages  précédentes  permet  de  se  rendre  très  &ci- 
lement  compte  de  ces  petites  mais  intéressantes  expériences. 
Je  n'ai  pas  à  revenir  sœ*  ces  détails,  qu'il  me  sufiOse  de  préci- 
ser le  modus  faciendi  et  le  but  thérapeutique  des  instillations. 

La  boule  exploratrice  a  reconnu  et  franchi  la  portion 
membraneuse,  en  supposant  que  vous  conserviez  le  moindre 
doute  sur  sa  position  actuelle,  vous  la  ramenez  doucement 
et  vous  sentez  que  son  talon  appuie  contre  le  sphincter  anté- 
rieur qui  le  retient.  La  perforation  centrale  regarde  donc 
directement  l'entrée  de  la  région  prostatique.  Rien  de  plus  facile 
dès  lors  que  de  verser  à  coup  sûr  dans  l'urèthre  prostatique 
ie  nombre  de  gouttes  que  vous  jugerez  convenable  d'instiller. 
Ces  gouttes  descendront  nécessairement  vers  la  vessie,  mais 
elles  sont  momentanément  retenues  par  le  sphincter  du  col 
normalement  fermé,  tant  que  ne  se  produisent  pas  de  contrac- 
tions du  muscle  vésical. 

Cependant,  cet  orifice  est  certainement  franchi,  les  petits 
flocons  de  précipité  de  chlorure  d'argent  rendus  par  les  ma- 
lades, lorsque  l'on  a  recours  à  cet  agent,  en  témoignent  très 
Ddtement. 

D'ailleurs,  l'action  est  différente,  suivant  que  vous  agissez 
après  avoir  fait  vider  la  vessie  ou  à  l'entrée  d'une  vessie  con- 
tenant de  l'urine.  Dans  le  premier  cas,  la  cuisson  est  bien 
phis  vivement  perçue,  parce  que  F  urine  n'est  plus  là  pour 
neutraliser  le  Uquide  cathérétique.  Nous  avons  pu  de  la  sorte 
\ik&  positivement  reconnaître  que  la  sensibilité  de  la  région 
prostatique  de  lurèthre  est  très  inférieure  à  celle  de  la  vessie; 
c'est  la  partie  la  moins  sensible  de  l'urèthre.  La  portion  an- 
térieure perçoit  bien  plus  vivement  les  sensations  que  la  por- 
tion prostatique,  et  la  portion  membraneuse  plus  que  toute 
autre.  Vous  pouvez  faire  usage  dans  le  canal  prostatique  de 
solutions  caustiques,  facilement  tolérées  et  qui  ne  sauraient 
être  acceptées  par  la  vessie.  11  est  donc  fort  utile  d'avoir  à 
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sa  disposition  un  procédé  qui  permet  de  localiser  très  exacte* 
ment  l'action  des  liquides  modificateurs,  il  est  également 
utile  de  savoir  que  selon  que  vous  agissez  chez  un  individu 
dont  la  vessie  est  vide  ou  contient  de  l'urine,  vous  pouvez 
à  volonté  étendre  ou  limiter  l'action  cathérétique  ou  caus- 
tique. 

Il  est,  en  effet,  facile  d'exercer,  à  l'aide  des  instillations, 
une  action  caustique  dans  Turèthre  prostatique,  et  c'est 
parce  que  j'avais  été  frappé  de  la  défectuosité  de  l'instrument 
de  Lallemand  que  je  fus  conduit  à  imaginer  le  procédé  des 
instillations.  La  cuvette  du  porte-caustique,  lorsqu'elle  a  été 
conduite  dans  la  portion  prostatique  de  l'urèthre,  doit,  en 
effet,  être  mise  à  nu,  puis  retournée  pour  que  la  cautérisation 
atteigne  les  parties  malades.  La  localisation  de  l'action  caus- 
tique peut  être  obtenue,  mais  on  nous  accordera  que  des 
erreurs  de  lieu  puissent  aussi  être  commises.  De  plus,  rien 
ne  peut  permettre  de  savoir  quel  est  le  degré  de  la  cautérisa- 
tion. Une  solution  titrée,  versée  par  gouttes,  par  une  manœuvre 
simple  non  offensive,  vous  donne  à  la  fois  la  possibilité  de 
localiser  Faction  caustique  et  de  la  mesurer,  elle  n'ajoute 
à  cette  action  aucune  influence  traumatique.  Aussi,  les  effets 
immédiats  de  la  cautérisation  avec  l'instillateur  et  ceux  du 
porte-caustique  sont-ils  essentiellement  différents.  Je  n'ai 
jamais  observé  de  saignement,  de  dysurie  ou  de  rétention 
d'urine,  encore  moins  d'accès  fébrile.  Je  n'ai  jamais  déterminé 
de  prostatite,  et  Ton  sait  que  l'emploi  du  porte-caustique  peut 
provoquer  la  suppuration  de  la  prostate. 

Les  instillations  peuvent  aussi  se  faire  dans  l'urèthre  anté- 
rieur. L'olive  perforée  doit  alors  être  assez  volumineuse  pour 
retenir  les  gouttes  sur  le  point  où  on  les  a  déposées,  car  l'expé- 
rience montre  que  la  plus  petite  quantité  de  liquide  déposée 
dans  la  partie  la  plus  profonde  de  l'urèthre  antérieur  remonte 
très  rapidement  jusqu'au  méat.  Une  olive  du  n^  1 8  à  21  rem- 
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plit  très  bien  le  bot.  Cest,  en  génâral,  dans  le  col-de-sac  du 
bulbe  qu'il  convient  de  localiser  surtout  Vaction  médicamen- 
teose.  Quelques  gouttes  de  liquide  sont  mstillées  et,  mainte- 
nues par  la  présence  de  la  boule,  dles  ne  quitteront  la  région 
où  vous  les  avez  déposées  que  lorsque  vous  ramènerez  la 
boule,  mais  elles  la  suivront  immédiatanent  et  vous  les  verrez 
sortir  du  méat  derrière  elle.  L'urètfare,  grâce  à  son  élasticité, 
Tewient  au  fur  et  àmesure  sur  lui-même  et  applique  étroitement 
sa  paroi  inférieure  à  sa  paroi  supérieure.  Dans  un  seul  point, 
dans  celui  qui  est  le  plus  dépressible  et  le  plus  large,  peut  se 
former  une  sorte  de  cavité  qui  sert  le  plus  souvent  de  récep- 
tacle aux  sécrétions  pathologiques,  c'est  là  que  séjournent 
surtout  les  produits  de  la  sécrétion  blennorrhagique  aiguë  ou 
chronique.  Aussi  est-ce  dans  ce  point,  que  vous  m'entendez 
qudqurfois  appeler  :  le  cul-de^sac  vaginal  postérieur  des 
hommes^  que  s'accumulent  et  se  perpétuent  les  lésions* 

Ces  considérations  trouveront  mieux  leur  place  dans  Télude 
des  uréthrites.  Il  me  suffit  de  vous  avoir  montré  que  vous 
pouvez  facilement  et  sûrement  agir  avec  méthode  et  avec 
mesure  sur  toute  l'étendue  du  canal;  dès  maintenant,  il 
convient  d'aborder  le  sujet  principal,  que  nous  devons  actuel- 
lement poursuivre. 

II.  Injections  intrar-véskales.  —  Les  injections  intra- 
vésicales  permettent  au  chirui^en  d  exercer  une  action 
mécanique  sur  les  parois  de  la  vessie  et  sur  son  contenu,  ou 
d'agir  sur  ses  parois  et  son  contenu  d'une  &çon  modifica- 
trice. 

Â  Taide  des  injections,  la  vessie  peut  être  soumise  à  une 
véritable  dilatation;  —  l'action  d'un  courant  de  hquide  peut 
servir  à  entraîner  les  sécrétions  pathologiques  ou  les  corps 
étrangers  qui  y  sont  contenus  ;  —  la  membrane  muqueuse 
malade  peut  être  mise  directement  au  contact  de  substances 
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médicamenteuses  ;  —  la  couche  musculaire  peut  être  modifiée 
dans  sa  vitalité  par  Faction  physique  des  liquides  introduits  ; — 
enfin  le  chirurgien  peut  tenter  de  modifier  directement  la 
qualité  des  urines  contenues  dans  le  réservoir  vésical. 

La  vessie  n  est  jamais  indifférente  aux  injections.  Vous  en 
aurez  en  particulier  la  preuve  en  suivant  les  effets  des  con- 
tacts exercés  sur  Turëthre  et  la  vessie  des  calculeux.  Dans  la 
préparation  à  la  lithotritie,  l'introduction  des  bougies  est 
presque  toujours  facilement  tolérée.  Les  injections  intra-vési- 
cales  sont,  au  contraire,  l'occasion  de  douleurs  et  peuvent 
déterminer  des  cystites.  Aussi,  à  moins  d'indications  particu- 
lières, ai-je  depuis  longtemps  renoncé  aux  injections  dites 
préparatoires. 

Qu'elles  agissent  par  leurs  propriétés  physiques  ou  par  leurs 
propriétés  chimiques,  elles  peuvent  déterminer  des  réactions 
locales  et  générales  qui  justifient  tout  le  mal  que  l'on  en  a  pu 
dire.  Elles  peuvent,  par  contre,  rendre  de  véritables  services 
qui  ont  permis  à  leurs  partisans  d'en  montrer  les  bons  effets. 

L'observation  des  phénomènes  physiologiques  et  patholo- 
giques montre  que  la  capacité  du  réservoir  peut  singulière- 
ment varier.  Vous  pouvez  tous  juger  par  exemple  de  cette 
faculté  de  distension,  qui  vous  permet  de  dormir  sans  inter- 
ruption vos  heures  de  sommeil.  Mais  cette  heureuse  propriété 
est  à  la  merci  du  premier  état  pathologique.  Vous  n'avez  pas 
oublié  que  sous  l'influence  des  lésions  qui  atteignent  la 
prostate  ou  la  vessie,  la  fréquence  des  mictions  augmente  et 
que  les  besoins  nocturnes  ne  tardent  pas  à  se  faire  sentir.  La 
limitation  de  la  capacité  et  de  la  tolérance  du  réservoir  vésical 
est  une  des  conséquences  les  plus  habituelles  de  son  état  mor- 
bide ;  cette  désagréable  tendance  dure  aussi  longtemps  que 
la  lésion  elle-même,  elle  lui  survivra  si  la  guérison  s'est  fait 
trop  attendre.  Le  réservoir  vésical  qui  peut  tellement  s'am- 
plifier dans  certaines  circonstances,  peut^  en  effet,  subir  des 
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dîimDutioDs  définitives,  et  ces  diminutions  sont  telles,  dans 
quelques  cas,  qu'on  les  jugerait  invraisemblables  si  Tanatomie 
pathologique  n'en  fournissait  pas  la  démonstration  ^ 

L'intolérance  du  réservoir,  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  lésion 
appréciable,  soit  de  Tappareil  urinaire,  soit  de  la  moelle, 
mérite,  à  juste  titre,  toutes  vos  réserves.  Je  n'ai,  pour  ma  part, 
observé  que  trois  fois  cette  intolérance  fonctionnelle,  sans 
avoir  pu  la  rattacher  à  une  lésion  définissable.  Les  sujets  de 
ces  trois  observations  étaient  des  femmes.  Une  seule  était 
mariée.  La  seconde  était  demoiselle  d'âge  mâr,  et  la  troiaème 
fort  jeune  encore,  était  manifestement  hystérique. 

Chez  les  deux  premières,  j'essayai  avec  persévérance  la  dila- 
tation vésicale  par  l'injeclion.  Ce  que  j'observai  suffit  pour 
Êdre  comprendre  qu'elle  puisse  être  préconisée.  11  y  eut  tout 
d'abord  de  l'amélioration,  la  vessie  recevait  une  plus  grande 
quantité  de  liquide.  Elle  conservait  un  peu  plus  longtanps 
les  urines,  mais,  de  ce  côté,  Famélioration  n'était  pas,  à  beau- 
coup près,  proportionnelle  à  ce  que  la  capacité,  en  apparence 
reconquise,  aurait  pu  faire  espérer.  Chez  l'une  et  chez  Fautre, 
la  dilatation  fut  tentée  successivement  à  l'aide  d'injections 
doucement  poussées  avec  la  seringue  à  anneaux,  puis  à  l'aide 

1.  C'est  chei  îes  malades  porteurs  d'anciens  rétrécissements  et  surtont 
chez  ceux  qui  ont  à  la  fois  des  réiréeUsemenis  et  des  fistules^  que  Ton 
observe  la  diminution  de  capacité  de  la  vessie.  Voici  quelques  mesures 
prises  sur  des  pièces  de  ma  collection  :  Longueur,  c*e8t-à--dirc  diamètre 
antéro-postérieur  de  la  vessie  ouverte  sur  sa  paroi  supérieure,  4  centi- 
mètres ;  largeur,  25  millimètres  ;  —  longueur,  4  centimètres  et  demi  ;  lar- 
geur, 3  centimètres  ;  —  longueur,  4  centimètres  et  demi  ;  largeur,  3  centi- 
mètres; —longueur  o  centimètres  ;  largeur  35  millimètres.  —  Ces  quatre 
exemples  montrent  à  quel  degré  peut  être  réduite  la  capacité  de  la 
vessie;  il  ne  faut  donc  pas  s'étonner  de  voir,  chez  certains  malades,  per- 
sister inévitablement  la  fréquence  extrême  des  mictions.  La  rencontre 
presque  immédiate  de  la  paroi  pos^rieure  par  les  explorateurs  permet 
de  faire  sur  le  vivant  le  diagnostic  de  ces  états  pathologiques,  par  la 
mensuration  du  diamètre  antéro-postérieur  qui,  on  Ta  vu,  est  le  grand 
diamètre» 
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d'un  bocal  exactement  gradué,  élevé  modérément  et  armé 
d'un  ajutage  qui  permettait  de  régler  l'entrée  du  liquide  que 
nous  laissions  lentement  pénétrer,  afin  de  très  graduellement 
distendre.  Néanmoins»  dans  l'un  et  l'autre  cas,  l'amélio- 
ration ne  s'accentua  ni  ne  dura,  et  bientôt  des  attemtes 
répétées  de  cystite  m'obligèrent  à  renoncer  à  ce  traitement 
mécanique. 

Il  est  donc  difficile,  même  dans  les  circonstances  qui 
paraissent  les  plus  favorables,  d'obtenir  la  dilatation  gra- 
duelle du  réservoir  vésical.  Ce  qui  est  difficile  dans  ces  con- 
ditions devient  impossible  dans  les  états  pathologiques  fran- 
chement définis.  La  vessie  a  si  bien  pris  l'habitude  de  la 
résistance  que,  même  sous  le  chloroforme,  vous  ne  sauriez  en 
triompher  complètement.  Vous  pourrez,  ainsi  que  je  vous  le 
démontrerai,  obtenir  une  tolérance  passagère  et  mesurée  qui, 
même  à  ce  degré,  favorise  grandement  l'opération,  mais  vous 
ne  pourrez  aller  bien  loin.  Toutes  les  tentatives  de  distension 
faites  pour  favoriser  l'incision  de  la  vessie  dans  la  taiUe  hypo- 
gastrique,  ne  fournissent  jamais  que  des  résultats  partiels  ou 
n'en  donnent  aucun,  si  l'intolérance  pathologique  est  très 
accentuée. 

Le  chirurgien  est  donc  exposé  à  subir  bien  des  échecs 
lorsqu'il  tentera,  d'une  façon  directe,  de  rendre  à  la  vessie  sa 
capacité.  Mais  le  malade  sera,  de  son  côté,  exposé  à  des  acci- 
dents et  à  de  véritables  dangers,  pour  peu  que  les  tentatives 
soient  poussées  trop  loin  ou  trop  répétées. 

Quand  on  injecte  dans  une  vessie  disposée  cependant  à 
recevoir  et  à  contenir  du  liquide,  une  trop  grande  quantité  à 
la  fois,  on  détermine,  le  plus  souvent,  une  réaction  locale  ou 
générale.  Le  malade  souffre  plus  ou  moins  longtemps  et  peut 
être  pris  de  fièvre.  Lorsque  l'on  veut  forcer  à  se  distendre 
une  vessie  qui,  sous  l'influence  pathologique,  en  a  perdu 
l'habitude,  la  réponse  morbide  est  à  peu  près  inévitable.  II 
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iBt,  d'ailleurs,  de  réfléchir  un  seul  instant  à  Tinégale  résis- 
Dce  des  divers  points  de  la  surface  d'une  vessie  patholo- 
]ue  pour  comprendre  que  la  distension  exagérée  ne  pour* 
it  avoir  d'autre  résultat  que  de  forcer  les  points  faibles  de 
paroi  et  peut*être  de  les  rompre.  Ne  savons-nous  pas  que 
us  la  seule  influence  des  stagnations  d'urine,  se  font  des 
imies  de  la  muqueuse  entre  les  faisceaux  de  la  couche  mus^ 
lieuse,  que  c'est  là  le  mécanisme  de  la  formation  des  cel- 
les et  le  point  de  départ  des  perforations  spontanées. 
Ce  n'est  donc  pas  à  l'aide  de  l'action  mécanique  que  le 
linirgien  pourra  déterminer  l'amplification  du  réservoir 
îsical.  Il  lui  est  cependant  donné  de  l'obtenir,  mais  ce  résul- 
t  est  toujours  dû  à  la  guérison  de  la  lésion  provocatrice.  U 
)Qvient,  en  bonne  chirui^e,  de  diriger  le  traitement  contre 
cause  et  de  ne  l'entreprendre  que  lorsqu'un  bon  diagnostic 
ira  permis  de  la  définir  avec  exactitude. 
De  ces  considérations  sur  la  résistance  habituelle  des  ves- 
es  pathologiques  à  la  distention  artificielle,  nous  devrons 
tenir  que,  dans  la  pratique  habituelle  des  injections,  un  pre- 
ier  principe  doit  être  observé  :  n'employer  à  la  fois  que  des 
lantités  relativement  faibles  de  liquide. 
Les  instruments  dont  on  se  sert  pour  pratiquer  les  injec- 
iQs  de  lavage  doivent  être  gradués;  il  convient  tout  au 
iins  d'en  connaître  la  capacité.  Ce  n'est  cependant  pas  par 
I  chiffres  que  vous  réglerez  d'une  façon  absolue  la  quantité 
liquide  à  injecter  en  une  seule  fois.  Vous  consulterez  la 
lie  et  vous  vous  imposerez  comme  règle  de  vous  arrêter 
fUit  la  première  manifestation  de  sa  résistance.  Il  est 
be  préférable  de  ne  pas  la  mettre  en  jeu,  et  l'on  a  bien 
\  appris  quelle  était  la  quantité  de  liquide,  qui  peut  très 
lement  être  acceptée. 

In  ne  se  rend  bien  compte  de  ces  détails  importants  qu'en 
Int  usage  d'une  seringue  à  anneau,  dont  le  piston  glisse 
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aisément  et  dont  la  canole  n'est  pas  trop  étroite.  Cet  instru- 
ment, très  commode  pour  le  chiruipen,  Test  moins  pour  le 
malade,  et  l'on  est  obligé  le  plus  souvent  d'autoriser  les 
maladroits  à  se  servir  de  poires  en  caoutchouc  ou  d'irriga- 
teurs.  Ce  dernier  instrument  est  très  supérieur  à  la  poire  en 
caoutchouc,  il  n'a  d'inconvénients  que  lorsque  le  malade 
ouvre  trop  largement  le  robinet  et  laisse  pénétrer  trop  rapi* 
dément  une  trop  grande  quantité  de  liquide.  Mais  rien  n'est 
plus  simple  que  de  régler  ces  petits  détails  et  d'obtenir  une 
administration  méthodique  de  Tinjection. 

L'injection  que  nous  étudions  actuellement  dans  ses  effets 
mécaniques,  est  en  effet  un  agent  précieux  de  lavage. 

Le  principal  bénéfice  que  vous  retirerez  de  la  méthode 
des  injections  est  presque  tout  entier  contenu  dans  ce  mot. 
Malgré  que  le  lavage  agisse  d'une  façon  mécanique,  c*est  en 
réalité  un  agent  modificateur  d'une  réelle  puissance.  11  con- 
vient donc  de  savoir  l'exécuter  dans  de  bonnes  conditions. 

Nous  venons  de  vous  dire  que  les  injections  devaient  être 
faites  à  petits  coups  ;  l'état  pathologique  de  la  vessie  vous  y 
oblige  le  plus  souvent.  Mais  il  convient  d'ajouter  que  ces  \ 
injections,  que  vous  faites  à  petits  coups,  sont  précisément, 
celles  qui  assureront  le  mieux  les  résultats  mécaniques  du 
lavage.  N'est-ce  pas  ainsi  que  vous  vous  lavez  la  bouche; 
ne  prenez-vous  pas  par  fractions  le  liquide  que  vous  pro- 
menez vivement  dans  tous  les  recoins  de  la  cavité  et  que  vous 
expulsez  alors  qu'il  est  encore  soumis  à  l'agitation  que  voul 
lui  imprimez?  C'est  ainsi  qu'il  faut  entraîner  les  détritu^ 
alimentaires,  et  après  quelques  reprises  vous  voyez  le  liquidi^ 
malgré  son  agitation,  revenir  à  l'état  où  vous  l'avez  introduit 

Vous  ne  pouvez  dans  la  vessie  compter  sur  les  mouvemenM^ 
du  réservoir  qui,  cependant,  vous  aidera  par  ses  contractioii 
toujours  éveillées  à  un  certain  degré.  Mais  vous  devez,  avant 
tout,  provoquer  l'agitation  nécessaire  du  liquide  par  la  m^ 
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niëre  dont  vous  l'injectez  et  dont  vous  le  laissez  sortir.  Comme 
TOUS  n'en  poussez  à  la  fois  qu'une  Êdble  quantité,  vous 
pouvez,  sans  crainte  de  réagir  contre  les  parois  vésicales,  le 
pousser  avec  une  certaine  vivacité  qui,  bien  entendu,  exclut 
toute  violence.  Et  si  vous  avez  le  soin  d'ouvrir  immédiate-* 
m^t  la  sonde,  en  retirant  prestement  votre  canule,  le  liquide 
m  se  précipiter  au  dehors  alors  qu'il  est  encore  sous  l'in- 
fiuence  de  l'agitation,  du  tourbillonnement  qui  succède  à 
riotroduction.  H  s'échappera  par  cela  même  en  entraînant 
les  détritus  qu'il  a  soulevés  et  qui  n'ont  pas  pu  retomber. 
Cela  serait  infailliblement  arrivé,  au  contraire,  si,  au  lieu  de 
procéder  par  petits  coups  successifs,  vous  aviez  progressi- 
vement £aut  pénétrer  la  plus  grande  quantité  possible  de 
liquide.  Les  nécessités  de  la  manœuvre  sont  ici  bien  d'accord 
2Tec  les   nécessités  qu'imposent  les  dispositions  patholo- 
giques. 

Vous  pouvez  plus  ou  moins  prolonger  les  lavages,  suivant 
Tétât  de  la  vessie.  H  importe,  lorsque  la  muqueuse  est  très 
sensible,  de  les  faire  non  seulement  par  très  petits  coups, 
mais  de  les  foire  très  peu  durer.  Vous  pourrez,  au  conU'aire, 
vous  bien  trouver  des  lavages  à  grande  eau  qui  feront  passer 
dans  la  même  séance  deux  à  trois  litres  de  liquide  et  qui 
s  exécuteront  en  quelques  minutes.  Ces  injections  prolongées 
n'agissent  pas  seulement  comme  lavages,  dles  ont  une  action 
iQodificatrice  incontestable  ;  vous  voyez,  sous  leur  influence, 
s'atténuer  graduellement,  dans  bien  des  cas,  les  symptômes 
d^  inflammations  subaiguês  et  même  des  inflammations 
chroniques.  Vous  pourrez  quelquefois  les  répéter  chaque  jour, 
mais  il  est  rare  que  vous  trouviez  indication  à  les  renouveler 
ieux  fois  par  jour.  La  vessie,  je  vous  l'ai  déjà  fait  remarquer, 
A  l'appareil  urinaire  tout  entier  ne  sont  jamais  indifférents 
lox  injections.  D'une  façon  générale,  la  vessie  ne  s'accom* 
Qode  donc  pas  Êidlement  d'injections  trop  renouvelées  ni 
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par  trop  prolongées.  JTai,  pour  ma  part,  cessé  de  recourir  aux 
injections  continues  faites  avec  les  instruments  à  double  cou- 
rant. Le  courant  continu  est  un  très  médiocre  agent  de  lavage, 
et  son  action  modificatrice  peut  être  singulièrement  viciée  par 
la  prolongation  des  contacts  de  l'insUiunent  et  du  liquide.  Il 
est,  au  contraire,  aisé  de  calculer,  de  diriger,  et  en  quelque 
sortede  mesurer  l'action  modificatrice  des  injections  àgrande 
eau,  et  vous  savez  que  vous  pouvez  absolument  compter  sur 
leur  action  de  lavage. 

Les  lavages  simples  doivent  se  faire  avec  des  sondes  souples 
dont  le  calibre  intérieur  soit  aussi  large  que  possible,  en 
égard  au  diamètre  de  l'instrument,  et  les  œils  largement  et 
régulièrement  taillés.  La  sonde  béquille  convient  particu- 
lièrement, et  la  meilleure  position  est  la  verticale  ;  il  n'est 
cependant  pas  impossible  de  faire  de  très  exacts  lavages  dans 
le  lit,  si  l'on  a  soin  de  ne  pas  soulever  le  siège  et  de  faire 
asseoir  à  demi  en  appuyant  le  dos  sur  des  oreillers. 

Les  manœuvres  que  nous  venons  de  décrire,  suffiront  pour 
entraîner  les  produits  de  sécrétion  plus  ou  moins  modifiée 
que  contiennent  les  vessies  chroniquement  enflammées,  et 
que  l'on  désigne  sous  le  nom  générique  de  catharre.  Elles! 
dissocient  les  paquets  glaireux  qui  résultent  de  la  transfor- 1 
mation  ammoniacale  du  pus.  Elles  permettent  aussi  Texpul*  i 
sion  des  petits  caillots  de  sang,  des  petits  graviers  et  dei 
petits  détritus  phosphatiques.  Mais  elles  sont  certainement! 
insuffisantes  lorsqu'il  faut  évacuer  des  caillots  un  peu  to1u« 
mineux  ou  de  nombreux  fragments,  comme  il  est  souvent 
nécessaire  après  la  lithotritie* 

Déjà,  dans  le  chapitre  où  nous  avons  étudié  le  sang  dansj 
les  urines,  nous  vous  avons  dit  que  lorsqu'il  devenait  iodispeo 
sable  d'intervenir  dans  les  cas  d'hématurie,  les  injections  ^ 
pouvaient  pas  toujours  permettre  d'obtenir  la  sortie  des  cail-* 
lots.  L'aspiration  devient  alors  nécessaire  et  se  fait  avec  une 
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seringue  à  anneaux,  que  Ton  adapte  vide  et  à  frottement  sor  la 
soode.  D  &ut  exercer  une  yéri table  succion,  souvent  la  prolon- 
ger et  la  répéter  pour  obtenir  enfin  la  sortie  successive  des 
boQchons  cruoriques;  Ce  n'est  qu'après  que  ces  premiers 
et  indispensables  résultats  ont  été  obtenus  que  des  lavages 
peuvent  compléter  le  nettoyage  de  la  vessie,  si  toutefois  ils 
soDt  indiqués,  car  il  est  des  cas  où,  après  avoir  évacué  la 
vessie,  on  est  obligé  de  se  bien  garder  desnnouvements  qui 
pourraient  reproduire  Thémorragie. 

Lorsqu'il  s'agit  de  fragments  assez  réduits  pour  pouvoir 
être  évacués,  mais  relativement  volumineux  et  en  nombre, 
Dous  venons  de  vous  dire  que  la  méthode  évacuatrice  simple 
ne  pouvait  suflSre.  C'est  en  vain  que  vous  mettrez  le  malade 
debout;  les  fragments  se  précipiteront  en  masse  vers  la  partie 
oculaire  de  la  sonde  et,  malgré  les  coups  successif  de  l'in- 
jection, ne  sortiront  pas  parce  qu'ils  se  gêneront  lès  uns  les 
autres.  Il  en  est  de  la  position  debout,  dans  l'évacuation  arti- 
ficielle, conune  dans  l'évacuation  spontanée,  c'estri-dire  dans 
Tévacuation  abandonnée  au  simple  fonctionnement  de  la 
Tessie. 

Lorsque  vous  laissez  au  pouvoir  expulsif  des  organes  le 
soin  de  se  débarrasser  de  fragments  que  vous  avez  suffisam- 
ment broyés,  vous  avez  grand  soin  de  recommander  au  ma- 
lade de  ne  pas  uriner  debout  ni  à  genoux.  L'afflux  des  frag- 
ments vers  le  col  gène  non  seulement  leur  expulsion,  mais 
prépare  et  assure  ces  engagements  malheureux  qui  de- 
viennent un  des  principaux  accidents  de  la  lithotritie.  Lorsque 
TOUS  laissez,  au  contraire,  la  sortie  des  fragments  s'opérer 
graduellement,  ce  que  le  malade  obtient  en  urinant  couché 
sur  le  dos,  l'évacuation  spontanée  vous  assure  le  plus  souvent 
d'excellents  résultats.  Si  bien  que  les  enseignements  de  la 
dioique,  en  fait  d'évacuation  des  fragments,  vous  amènent  à 
constater  ce  fait  un  peu  inattendu  que  la  position  couchée 
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assure  mieux  l'ex  pulsion  régulière  des  fragments  que  la  posi- 
tion verticale.  Les  malades  que  vous  aurez  eu  tout  d'abord 
un  peu  de  peine  à  convaincre  ne  tarderont  pas  à  vous  faire 
remarquer,  que  c'est  dans  la  position  horizontale  qu'ils 
rendent  les  plus  gros  fragments  et  les  sentent  le  plus  facile- 
ment passer,  il  faut,  en  effet,  pour  qu'un  fragment  volumi- 
neux passe  régulièrement,  qu'un  flot  d'urine  suffisant  le  sou- 
lève, le  protège  et  Tenveloppe  pendant  toute  la  durée  de  son 
long  parcoui^s.  Il  est,  par  cela  même,  facile  de  comprendre 
qu'il  ne  convient  pas  d'ajouter  l'action  de  la  pesanteur  à  celle 
qui  résulte  des  contractions  vésicales.  Chez  le  malade  de* 
bout,  les  contractions  vésicales  trop  tôt  excitées  s'exerceront 
sur  une  trop  petite  quantité  d'urine,  l'engagement  de  gra- 
viers dans  le  col  ne  sera  pas  pour  cela  évité,  car  ils  seront  à 
la  fois  sollicités  par  la  pesanteur  et  par  le  courant  de  l'urine, 
mais  ce  courant  ne  sera  pas  assez  abondant  pour  pouvoir  les 
flotter  jusqu'à  l'issue  de  l'urètbre;  aussi  restent-ils  engagés. 

L'évacuation  des  fragments  après  la  lithotritie  ne  peut 
d'ailleurs  se  faire  avec  des  instruments  en  gomme.  On  ne 
peut  obtenir,  avec  ce  genre  de  sondes,  ni  des  œils  sufSsaro- 
ment  larges  et  convenablement  placés,  ni  un  calibre  intérieur 
comparable  à  celui  que  fournit  un  instrument  métallique  de 
mômes  dimensions. 

La  question  de  l'évacuation  des  fragments  après  la  litho- 
tritie ne  saurait  être  traitée  incidemment.  Ce  n'est  pas,  i 
beaucoup  près,  une  simple  affaire  de  mécanique  instrument- 
taie  plus  ou  moins  perfectionnée.  Il  faut  soigneusement  dis- 
tinguer la  question  des  manœuvres  et  celle  de  leurs  indica- 
tions. C'est  de  la  première  de  ces  questions  seulement  que 
nous  pouvons  nous  occuper  actuellement  ;  il  serait  néces- 
saire d'envisager  dans  son  ensemble,  non  seulement  l'opif^ 
tion  de  la  lithotritie,  mais  le  traitement  des  calculeux  par  le 
broiement  de  la  pierre,  pour  discuter  la  seconde. 
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Au  point  de  vue  puremeqt  mécanique»  Févacuation  des 
fragments  peut  être  obtenue  par  les  injections  simples,  par 
les  injections  à  double  courant»  par  les  injections  avec  aspi- 
ration. 

Les  injections  simples  que  vous  faites  après  les  séances  de 
lithotritie  ne  différent  pas»  dans  leur  prindpe,  de  celles  que 
nous  avons  déjà  étudiées.  Les  règles  de  leur  application  sont 
cependant  modifiées.  Je  vous  ai  déjà  prévenu  qu'un  instru* 
ment  métallique  était  nécessaire.  On  en  a  imaginé  de  diverses 
formes,  mais  je  ne  vous  parlerai  que  de  celui  qui  a  pris  droit 
de  domicile  dans  la  pratique,  parce  qu*il  est  le  plus  simple  et 
qm  est  utilisé  par  la  plupart  des  chirui^ens.  Cet  instrument 
a  été  imaginé  par  le  baron  Heurteloup,  qui  lui  avait  donné  le 
nom  significatif  de  videur.  Cet  appareil  se  compose  d'une 
grosse  sonde  en  argent»  à  parois  minces»  et  d'un  mandrin. 

La  sonde  doit  avoir  de  7  à  8  imllimètres  de  diamètre.  Sa 
courbure  est  celle  d'un  cercle  de  près  de  1 1  centimètres  de 
diamètre  (1 0  centim.  et  6  millim.)»  elle  est  donc  profonde» 
mais  est  assez  courte»  car  die  ne  mesure  que  le  quart  de  la 
circonférence  où  elle  est  inscrite.  Les  œils  sont  placés  à 
2  centimètres  5  de  Textrémité  ;  ils  sont  allongés»  larges  et 
ouverts  vis-à-vis  l'un  de  l'autre.  Cette  disposition  n^est  pas 
sans  importance»  car  elle  assure  le  fonctionnement  simultané 
des  deux  ouvertures  et»  lorsque  l'urine  ou  le  liquide  s'échappe» 
on  peut  être  assuré  que  toute  la  portion  oculaire  de  la  sonde 
Gt  bien  dans  la  vessie;  mais  la  disposition  parallèle  des 
œik  permet  à  certains  fragments  de  se  placer  en  travers  et 
<f obturer  incomplètement  la  sonde.  Je  fais  habituellement 
usage  d'un  modèle  dont  l'un  des  oeils  est  très  rapproché  de 
Feitrémité»  et  le  second»  placé  du  côté  opposé»  empiète  quel- 
que peu  sur  le  premier.  La  portion  oculaire  n*a  que  quatre 
centimètres  de  longueur»  elle  peut  facilement  être  dirigée  vers 
la  partie  la  plus  profonde  et  la  plus  déclive  de  la  vessie  sans 
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s^éloigner  du  col,  être  au  besoin  inclinée  à  droite  ou  à  gauche, 
si  la  disposition  du  bas-fond  l'exige.  Le  mandrin  entre  à  frot- 
tement et  remplit  exactement  la  sonde;  il  est  terminé  par 
une  extrémité  plane  armée  de  dents  quadrillées  qui  permet- 
tent d'agir  sur  les  fragments;  pour  que  le  mandrin  puisse  pé- 
nétrer complètement  la  sonde  courbe,  son  tiers  inférieur  est 
articulé. 

Ce  mandrin  est  destiné  à  diviser  les  débris  calculeux  qui, 
s'engageant  dans  l'œil  de  la  sonde  et  ne  pénétrant  pas  com- 
plètement dans  sa  cavité,  empêcheraient  de  retirer  Tinstra- 
ment  ou  exposeraient  à  déchirer  le  canal.  Rien  de  plus  simple 
que  la  manœuvre,  qui  consiste  à  réintroduire  le  mandrin, 
mais  il  est  exceptionnel  que  cette  nécessité  se  présente. 

Il  est  d'ailleurs  une  règle  que  vous  devez  appliquer  à 
toutes  les  injections  de  lavage  et  qui  est  pour  celles-ci  tout  à 
fait  obligatoire.  Retirer  à  la  fois  la  seringue  et  la  sonde  et, 
pendant  que  vous  en  conduisez  l'extrémité  vésicale  au  méat, 
pousser  doucement  la  petite  quantité  de  liquide  que  vous  avez 
^  dessein  gardé  dans  la  seringue.  En  procédant  ainsi,  vous 
lavez  le  canal  dans  toute  son  étendue  et  vous  le  protégea 
contre  les  contacts  de  l'instrument.  Vous  avez  d'ailleurs  soin, 
avant  de  retirer  votre  sonde,  de  vous  assurer  qu'elle  s'engage 
très  facilement.  Si  vous  éprouvez  la  moindre  difficulté,  vous 
poussez  un  peu  vivement  le  liquide,  vous  attirez  alors  la 
sonde,  qui,  ordinairement,  s'engage  très  aisément.  Si  elle 
résistait,  vous  auriez  recours  au  mandrin.  Cela  vaudrait 
mieux  que  de  tenter  l'extraction  simultanée  de  la  sonde  et 
du  gravier.  11  vous  arrivera  sans  doute  de  le  faire  involon- 
tairement et,  grâce  au  courant  d'eau,  d'arriver  à  l'extérieur, 
l'un  portant  l'autre,  sans  avoir  lésé  le  canal.  Mais  il  est  beau- 
coup plus  sûr  de  ne  pas  vous  exposer,  car  il  pourrait  vous 
arriver  de  léser  le  canal,  ce  qui  peut  être  grave,  ou  de  laisser 
le  gravier  en  route,  ce  qui  est  toujours  fâcheux. 
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En  Tons  parlant,  pins  hant,  de  rintrodoction  des  sondes 
couiiies  dans  la  position  debout,  je  vons  ai  fiiit  remarquer 
que  leur  portion  oculaire  n'était  pas  foyorablement  pla- 
cée. Mais,  alors  même  que  vous  feriez  usage  d'instruments 
coudés  ou  droits,  la  position  debout  ne  conyiendrait  pas 
davantage  pour  Tévacuation  de  firagments  nombreux;  je  vous 
en  ai  dit  en  partie  les  raisons. 

Vous  en  tirerez  bénéfice  cependant  à  la  fin  du  traitement 
et  en  faisant  usage  de  grosses  sondes  souples;  tous  yous  en 
servirez  aussi  avec  grand  profit  lorsque  vous  prescrirez  les 
lavages  préservateurs  qui  doivent  prendre  place  dans  Fhy- 
giène  de  beaucoup  de  calculeux. 

Je  ne  veux  donc  pas  que  vous  alliez  plus  loin  que  ma  pen- 
sée el  que  vous  veniez  à  complètement  éliminer  la  position 
debout  comme  adjuvant  de  Tévacuation;  mais,  alors  qu'il 
s'agit  d'obtenir  une  abondante  évacuation,  cette  position,  qui 
cependant  a  été  préconisée,  est^  pour  plusieurs  raisons,  la 
moins  &vorable. 

Les  chirurgiens  que  recommande  le  plus  leur  complète 
expérience.  Font  reconnu  bien  avant  moi.  C'est  ainsi  que 
vous  pourrez  lire  dans  un  mémoire  conununiqué  à  l'Académie 
des  sciences,  le  22  juin  1842,  par  M.  Mercier  *  : 

€  La  position  verticale  est  quelquefois,  surtout  pour  cer- 
tains malades,  difficile  à  garder;  en  outre,  comme  la  vessie 
se  vide  aussitôt  que  le  canal  est  ouvert,  sa  paroi  postérieure, 
pressée  par  les  viscères  abdominaux,  s'applique  sur  le  bec  de 
la  pièce  mâle,  ce  qui  peut  occasionner  des  douleurs,  surtout 
quand  cet  organe  est  enflammé  ;  toutefois,  je  n'en  ai  pas  vu 
résulter  d'autres  inconvénients.  En  sonune,  bien  que  ce  pro- 
cédé (position  verticale),  qui  est  le  premier  que  j'aie  em- 


I.  L.-Aug.  Mercier,  Mémoire  sur  un  nouveau  moyen  d'extraire  les  ftOQ' 
menis  après  la  lUhotritie^  dans  les  cas  compliqués  de  rétention  burine. 
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ployéy  Tait  été  avec  succès,  je  ne  tardai  pas  à  m'apercevoir 
des  difficultés  qu'il  présente  et  je  cherchai  à  y  remédier  ;  il 
m'a  suf/i  pour  cela  de  laisser  le  tnalade  étendu  sur  son  lit.  » 

Le  malade  devra,  en  effet,  être  étendu  sur  son  lit.  Gela  est 
d'autant  plus  indiqué  qu'ainsi  que  nous  vous  le  dirons  plus 
loin,  il  y  a  grand  avantage  à  faire  la  lithotritie  sous  le  chloro- 
forme, et  qu'au  moment  de  l'évacuation  on  ne  laisse  le  ma- 
lade qu'imparfaitement  se  réveiller. 

On  a  bien  soin  de  faire  enlever  le  coussin  qui  soulevait  le 
bassin,  et  l'on  passe  un  oreiller  qui  s'avance  franchement 
sous  les  épaules.  La  sonde  est  alors  introduite  et  presque 
toujours  avec  la  plus  parfaite  facilité.  Le  pavillon  n'est  pas 
absûssé  jusqu'à  l'horizontale  afin  que  la  partie  oculaire  re- 
garde bien  directement  le  bas-fond;  il  n'est  pas  nécessaire  de 
l'y  appuyer,  il  suffit  de  l'affleurer  ;  dans  la  plupart  des  cas,  il 
est  inutile  de  l'incliner.  Dès  que  le  mandrin  est  retiré,  il 
s'échappe  un  flot  d'urine  chargée  de  matières  calculeuses. 
On  introduit  immédiatement  une  seringue  à  très  large 
canule  (il  suffit,  pour  avoir  assez  de  largeur,  de  dévisser  le 
bout  mobile  des  canules),  et  l'on  pousse  assez  vivement  tout 
ou  partie  du  contenu.  On  se  guide  à  cet  égard  sur  la  réponse 
de  la  vessie,  qu'il  faut  bien  interroger  pour  juger  du  degré 
auquel  elle  consent  à  entrer  en  collaboration  avec  vous.  11 
faut,  en  effet,  qu'elle  se  contracte,  et  sa  contraction  est  facile- 
ment obtenue,  dans  le  demi-sommeil,  par  l'excitation  que 
produit  le  contact,  cependant  tiède,  du  liquide  injecté.  Si  la 
contraction  n'est  pas  réveillée  par  une  pleine  seringue  n®  4 
(150  gr.),  il  ne  faut  pas  pour  cela  songer  à  augmenter  la 
distension.  Il  suffit  d'attendre  la  contraction  qui  bientôt  se 
manifestera.  On  bouche  la  lumière  de  la  sonde  avec  le  doigt 
et,  en  le  déplaçant  brusquement,  on  constate  que  la  colonne 
liquide  est  bien  lancée  dans  le  réservoir.  Elle  peut  même 
être  poussée  un  peu  plus  loin  qu'on  ne  le  désire,  aussi  faut-il 
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que  le  lit  soit  siifiBsaminent  garnL  U  peut  m&ne  être  néces- 
saire, lorsque  Ton  a  affiûre  à  une  vessie  très  excitable,  de 
eontinuer  Tadmimstration  du  chloroforme  pendant  toute  la 
durée  de  Tévacuation.  Les  injections  devant  être  faites  coup 
sur  coup,  il  est  fort  utile  d'avoir  à  sa  disposition  deux  serin- 
gues, qu'un  aide  vous  remplit  successivement  et  ne  vous  pré- 
sente qu'après  les  avoir  bien  purgées  d'air. 

L'évacuation  est  continuée  tant  que  le  liquide  charrie,  ou 
ne  revient  pas  parfaitement  propre.  On  peut  sans  inconvé- 
nient Êdre  ainsi  passer  dans  la  vessie  d'un  sujet  endormi  plu- 
sieurs litres  de  liquide.  En  réalité  les  premières  injections 
sont  seules.productives,  les  dernières  servent  plutôt  à  nettoyer 
ia  vessie  qu*à  évacuer  les  graviers;  la  séance  d'évacuation 
ne  dure  guère  que  quelques  minutés.  Rien  n'indique  que 
la  vessie  puisse  en  souffrir,  l'entrée  et  la  sortie  du  liquide 
s'opèrent  régulièrement,  il  est  à  peine  besoin  de  légèrement 
modifier  la  position  de  la  sonde  soit  en  élevant  soit  en  abais- 
sant l^èrement  son  pavillon  ou  en  l'inclinant  à  droite  ou  à 
gauche.  La  vessie  n'a  à  subir  que  le  seul  contact  du  liquide  qui 
peut  être  vivement  poussé,  mais  qui  ne  l'est  jamais  avec  vio- 
lence et  qui  n'est  pas  injecté  en  assez  grande  quantité  pour 
exercer  à  un  degré  quelconque  une  pression  exagérée  sur 
les  parois.  C'est  en  somme  le  lavage  simple  £ût  à  grande  eau 
et  avec  un  gros  instrument,  aussi  ai-ja  coutume,  conmie 
on  le  (ait  habituellement,  de  caractériser  ce  mode  d'évacua- 
tion par  la  dénomination  très  exacte  de  grand  lavage. 

Les  résultats  fournis  par  ce  mode  très  simple  d'évacuation 
sont  fort  importants.  J'ai  l'habitude  de  faire  peser  à  l'état 
humide,  l.es  détritus  calculeux  qu'il  permet  de  faire  immé- 
diatement rendre.  11  m'est  arrivé  de  recueillir  ainsi  en  quelques 
minutes  jusqu'à  45  grammes  de  fragments.  Ce  chiffre  n'a 
été,  il  est  vrai,  atteint  qu'une  fois,  et  le  chiffre  le  plus  élevé 
après  celui-ci  est  de  35.  Hais  j'ai  obtenu  les  chiffres  de  34, 
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de  33,  de  29,  de  25,  de  23,  de  22,  de  20,  de  1 6,  de  13,  de  1 1 , 
de  10,  de  9,  etc. 

Il  est  cependant  incontestable  que  Tévacuation  la  plus 
fructueuse  ne  donne  pas  en  général  issue  à  tous  les  fragments. 
J'ai  soin  de  faire  peser  à  part  les  fragments  rendus  spontané- 
ment et,  sauf  quelques  exceptions,  j'ai  constaté  que  les  malades 
rendaient  en  moyenne  6  à  8  grammes  de  fragments.  J'ai  pu 
néanmoins  débarrasser  ainsi  en  une  seule  séance,  un  certain 
nombres  d'opérés  porteurs  de  calculs  volumineux  et  fort  durs, 
parmi  lesquels  figure  Tun  de  ceux  dont  les  fragments  don- 
naient le  poids  de  34  grammes.  Je  suis  néanmoins  prêt  à 
répéter  que  les  grands  lavages  n'assurent  pas,  d'une  façon 
certaine,  la  totale  évacuation.  Mais  je  dois  immédiatement 
remarquer  que,  lorsque  le  broiement  a  été  bien  fait,  cela  n'a 
pas  d'inconvénient. 

Je  n'ai  pas  actuellement  à  discuter  la  question  de  savoir  si 
dans  le  traitement  des  calculeux  par  la  lithotritie,  il  ne  con- 
vient pas  de  se  contenter  de  résultats  qui,  bien  quMncomplets, 
permettent  cependant  de  très  rapidement  débarrasser  la  vessie, 
et  s'il  vaut  mieux  pousser  la  logique  de  l'évacuation  jusqu'à 
ses  dernières  limites  ;  c'est-à-dire  jusqu'à  ce  que  tous  les 
fragments  aient  été  immédiatement  extraits.  Je  me  contente- 
rai de  faire  observer  dès  maintenant,  que  les  résultats  que  je 
signale  sont  obtenus  par  des  moyens  très  simples,  faciles  à 
mettre  en  œuvre,  qui,  réduisant  au  minimum  la  somme  des 
contacts  imposés  à  la  vessie  et  le  temps  que  l'on  y  passe, 
obéissent  à  la  règle  fondamentale  qui  régit  les  actes  opéra- 
toires dont  nous  nous  occupons.  Ni  l'appareil  instrumental 
ni  sa  mise  en  œuvre  n'exigent  une  habileté  particulière  et  su^ 
tout  une  somme  d'efforts  non  compatible  avec  une  absolue 
sécurité  opératoire.  J'ajouterai  enfin,  en  terminant  ces  réfle- 
xions incidentes,  que  ce  qui  importe  par-dessus  tout  au  succès 
de  la  lithotritie  et  de  l'évacuation  des  fragments  en  parlicu- 
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Ker^  c'est  la  manière  dont  est  effectué  le  broiement.  11  Êmt 
que  chaque  fragment  et  diaqne  morcean  de  fragment,  soit 
pris  et  repris  entre  les  mors  de  Tinstmment  et  que  ces  ma- 
nœuvres répétées,  soient  malgré  leur  multiplicité,  accomjdies 
en  un  court  espace  de  temps.  Je  n'ai  jamais  £ût  de  séance 
de  broiement  atteignant  vingt  minutes  ;  le  plus  souvent  huit 
à  quinze  minutes  suffisent.  Aussi  est-ce  une  erreur  de  cnnre 
que  les  résultats  du  broiement  sont  en  raison  directe  du  vo- 
lume exagéré  des  instruments.  La  formule  contraire  se  rap- 
procherait davantage  de  la  vérité,  car,  nous  le  répétons,  il 
£mt  prradre  et  reprendre  les  fragments  et  rapidement  agir. 
Avec  des  instruments  trop  volumineux,  une  semblable  ma- 
nière de  £ure  serait  essentiellement  dangerrase.  Le  lavage 
simple  avec  le  videur  et  les  seringues  ne  dure  guère  que 
quatre  minutes  en  moyenne;  dans  un  seul  cas,  cas  fort 
grave,  f  ai  dû  le  prolonger  1 3  minutes  ;  il  est  rare  qu'il  Gaulle 
arriver  à  6.  0  n*en  est  pas  habituellement  de  même  avec  Tas- 
piratîon.  Hais,  pour  clore  ces  ranarques  et  ne  pas  nous 
éloigner  du  point  que  nous  avons  à  étudier,  je  résumerai  ce 
que  la  pratique  journalière  m'autorise  à  penser  des  procédés 
d'expulsion  des  fragments  chez  les  lithotritiés,  dans  cette 
simple  formule  :  L'évacuation,  c'est  le  broiement.  Gela  seul 
suffit  pour  expliquer  les  succès  des  lavages  simples. 

Les  instruments  qui  ont  été  créés  pour  perfectionner  l'éva- 
cuation par  grands  lavages  n'ont  pas  conquis  la  faveur  des 
chirurgiens,  ei  c'est  sans  doute  parce  qu'ils  étaient  à  la  fois 
moins  simples  et  pas  plus  eflScaces  qu'on  leur  a  préféré  le 
videur  du  baron  Heurteloup. 

Un  des  mieux  conçus  parmi  ces  instruments  que  je  ne 
veux  pas  passer  en  revue,  est  celui  que  M.  Mercier  a  proposé 
en  1 842.  Vous  en  trouverez  la  description  dans  le  mémoire 
que  je  vous  citais  tout  à  l'heure.  C'est  un  instrument  à 
double  courant.  Cet  évacuateur  est  assez  habilement  com- 
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biné  pour  éviter  le  défaut  principal  des  instruments  à  double 
courant,  à  savoir  :  la  petitesse  relative  du  compartiment  des- 
tiné à  révacuation.  A  volume  égal  on  n'arrivera  jamais  à 
offrir  aux  débris  calculeux  une  voie  de  sortie  équivalente 
à  celle  de  la  simple  sonde.  11  faut  donc  se  résigner  à  faire 
des  instruments  plus  volumineux.  Mais  y  a-t-il  du  moins  un 
avantage  dans  le  double  courant  pour  mieux  assurer  l'éva- 
cuation ?  Je  vous  avoue  que  je  ne  le  crois  pas  et  les  résul- 
tats pratiques  ne  peuvent  guère  contredire  cette  opinioD. 
Lorsque  vous  avez  soin  de  procéder  de  telle  sorte  que  le 
retour  du  liquide  vers  la  sonde  se  fasse  alors  que  ce  liquide 
est  encore  en  plein  mouvement,  que  les  fragments  soulevés 
sont  en  plein  tourbillonnement,  lorsque  vous  obtenez  de  plus 
le  concours  des  contractions  vésicales  qui  ajoute  une  impul- 
sion nouvelle  à  celle  que  déjà  vous  avez  imprimée  au  liquide 
en  le  lançant,  vous  n'avez  guère  à  vous  préoccuper  d'établir 
à  l'aide  d'un  instrument  compliqué  un  double  courant  que 
vous  pouvez  si  facilement  produire,  «fe  ne  dirais  pas  toute  ma 
pensée  si  je  n'ajoutais  que  je  crois  le  courant  de  retour,  pro- 
voqué par  le  maniement  convenable  de  la  seringue,  supérieur 
dans  ses  résultats  au  double  courant  que  permet  d'établir 
un  appareil  instrumental. 

L'évacuation  à  Taide  de  l'aspiration  est  récemment 
revenue  s'imposer  à  l'attention  des  chirurgiens.  Elle  mérite 
que  tous  ceux  qui  s'intéressent  sans  parti  pris  aux  progrès 
de  la  chirurgie,  prennent  ces  nouveaux  et  importants  essais 
en  très  grande  considération.  Je  n'ai  pas  besoin  de  vous  dire 
que  ridée  d'aspirer  les  débris  de  calculs  n'est  pas  nouvelle. 
Je  tiens  simplement  à  constater  qu'on  l'a  déjà  proposée  et 
abandonnée  à  plusieurs  reprises.  Mais  j'ajoute  que  cetaban^ 
don  a  eu  avant  tout  pour  cause  la  défectuosité  des  appareils 
autrefois  proposés  pour  l'exécuter. 

Ce  qui  fait  Toriginalité  et  l'importance  des  recherches 
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nouYelles  dont  l'aspiration  des  débris  calculeux  est  Tobjet, 
c'est  le  très  grand  perfectionnement  de  l'appareil  instru- 
mental et  l'étude  parTaitement  rationnelle  de  tous  les  temps 
de  la  manœuvre.  C'est  à  M.  Bigelow,  de  Boston,  que  nous 
devons  les  recherches  si  précises  dont  ce  mode  d'évacuation 
a  été  l'objet  Ce  chirurgien  a  consigné  les  résultats  de  ses 
études  dans  un  ouvrage  qu'il  intitule  :  Utholapaxy  ^ 

Pour  le  chirurgien  américain  l'aspiration  n'est,  en  effet, 
qu'un  des  moyens  dont  il  se  sert  pour  constituer  une  méthode 
nouvelle,  qui  a  pour  objet  de  débarrasser  en  une  seule  séance 
la  vessie  de  tous  les  calculeux  que  l'on  juge  aptes  à  subir  le 
broiement.  Â  cette  méthode  nouvelle  de  traitement  l'auteur 
donne  un  nom  nouveau. 

Je  vous  ai  déjà  avertis  que  je  ne  devais  en  ce  moment 
qu'examiner  en  elles-mêmes  les  manœuvres  de  l'évacuation, 
sans  me  prononcer  sur  leurs  indications.  Je  ne  saurais  par 
conséquent  discuter  la  valeur  de  la  méthode  de  Bigelow.  11 
faudrait  pour  cela  mettre  en  parallèle,  non  seulement  les 
résultats  de  la  lithotritie  répétée  et  lente  de  Giviale,  pratiquée 
jusqu'à  présent  par  la  majorité  des  chirurgiens,  mais  appré* 
cier  également  les  manœuvres  en  elles-mêmes  se  demander 
non  seulement,  si  tous  les  malades  peuvent  être  soumis  à 
la  lithotritie  en  une  séance,  mais  si  tous  les  chirui^ens  pour- 
raient exécuter  dans  les  conditions  voulues  un  ensemble  de 
manœuvres  opératoires  qui  ne  sont  certainement  pas  sans 
avantages,  mais  qui  peuvent  très  aisément  devenir  dange- 
reuses. Ce  serait  l'histoire  de  la  lithotritie  tout  entière. 

Je  ne  veux  cependant  pas  vous  taire  mon  sentiment,  et  je 
déclare  très  volontiers,  que  dans  bien  des  circonstances  on 
peut  avec  de  véritables  avantages  allonger  la  durée  des  séances, 
employer  des  instruments  qui  permettent  à  la  fois  un  broie- 

1.  Bigelow,  LUholapaxy  or  rapid  Lithotriiy  with  évacuation;  Boston, 
1878. 
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ment  puissant  rapidement  répété,  et  enfin,  provoquer  immé- 
diatement la  sortie  des  fragments. 

Nous  avons  tout  d'abord  à  rechercher  comment  doit  être 
faite  l'aspiration  pour  qu'elle  soit  complètement  efficace. 
Vous  savez  déjà  que  H.  Bigelow  auquel  nous  emprunterons 
ce  que  nous  avons  à  dire  des  manœuvres,  donne  la  préfé- 
rence aux  sondes  droites.    L'efficacité  de  l'aspiration  ne 
dépend  pas  seulement  de  la  forme  du  tube,  mais  de'  son  vo- 
lume. Le  calibre  28  est  au  moins  exigible,  le  calibre  30  ou  3 1 
est  préférable.  Le  tube  est  introduit  et  la  vessie  vidée,  quel- 
ques onces  d'eau  sont  introduites  sans  distendre  la  vessie. 
Bigelow  insiste  beaucoup  sur  la  partie  du  manuel  destinée  à 
protéger  la  vessie  contre  toute  pression  exagérée.  C'est  pour , 
cela  qu'il  calcule  avec  soin  la  quantité  de  liquide  que  pourn  [ 
suppoiter  la  vessie,  qu'il  vide  en  grande  partie  la  poire  avant 
de  l'introduire  et  qu'il  tient  à  ce  que  ce  réservoir,  qui 
tout  à  l'heure  sera  chargé,  se  trouve  au-dessous  du  niveau 
de  la  vessie.  On  laisse  la  poire  revenir  doucement  sur  elle, 
puis  on  la  presse  d'une  seule  main  en  évitant  d'employer  un . 
secousse  trop  forte.  11  faut  pour  que  les  fragments  soient  aspi- 
rés, que  le  chirurgien,  après  avoir  pressé  la  poire,  la  laisse 
immédiatement  se  distendre.  11  faut,  en  un  mot,  que  l'aspiiw- 
tion  se  fasse  alors  que  le  liquide  injecté  est  encore  en  mouve- 
ment et  pendant  que  les  fragments  y  tourbillonnent.  C'e^t. 
vous  le  voyez,  la  manœuvre  analogue  à  celle  que  je  vous  a: 
particulièrement  recommandée  pour  la  bonne  réussite  d 
l'évacuation  simple.  Pour  que  le  tube  ne  s'encombre  pas 
il  est  nécessaire,  en  conunençant  l'évacuation,  de  le  teuii 
juste  au-dessus  de  la  masse  des  fragments  qui  se  trouven 
au  fond  de  la  vessie,  aspirant  ainsi  ceux  qui  voltigent  dan 
le  liquide  en  mouvement.  Plus  tard,  le  tube  peut  descendre 
à  peu  près  au  contact  du  bas-fond,  être  ramené  de  plus  ei 
plus  à  la  pei*pendiculaire  pour  arriver  le  plus  près  possible 
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da  col  et  enfin  déprimer  le  bas-fond  afin  d'y  rassembler  les 
fragments.  On  favorise  rengagement  des  fragments  en  toor- 

-laot  doucement  le  tube  et  en  présentant  son  orifice  succès- 
iveinent  sur  les  côtés  et  en  avant.  Â  mesure  que  Ton 
Tance,  on  peut  modérer  le  mouvement  d'expansion,  ne 
lus  le  laisser  s'effectuer  brusquement,  afin  d*amener  {dus 
Irement  vers   l'orifice   les  quelques  fi'agments  qui  de- 

—  eurent,  en  évitant  de  les  Êdre  simplement  frapper  contre 

-  tube. 

-  Malgré  ces  précautions,  le  tube  peut  s'obstruer.  L'obstnic- 

-  ta  peut  se  faire  dans  le  conduit  élastique  qui  unit  la  poire 

-  -  tube,  le  plus  souvent,  c'est  dans  la  vessie,  à  l'orifice  même 
'-  '  Tévacuateur.  L'obstruction  peut  être  complète  ou  incom- 

-  -  te.  Lorsqu'elle  est  complète,  la  poire  ne  revient  pas  sur 

e-même,  parce  que  le  liquide  ne  passe  plus  ou  passe  très 

^  blement.  Lorsqu'elle  est  incomplète,  elle  est  due  à  un 

^  '"  gment  aplati  ou  anguleux  qui  ferme  le  passage  aux  autres 

^^^  "^ms,  mais  laisse  passer  le  liquide.  On  soupçonne  ce  fait  lor&- 

■^'r  3  Ton  ne  voit  pas  tomber  de  fragments  dans  le  récipient  et 

-  -  'on  les  entend  cependant  choquer  contre  le  tube.  Pour  faire 
l:.  >iser  l'obstruction,  il  faut  un  peu  élever  l'extrémité  du  tube 

>  '  très  vivement  comprimer  à  une  ou  plusieurs  reprises  la 
'^  -  ire,  afin  de  lancer  de  petites  colonnes  de  liquide  qui  déga- 
:>'  it  le  tube.  Si  cette  manœuvre  est  insu£Bsante,  on  intro- 
;^  it  une  baguette,  ce  que  le  tube  droi(  permet  de  faire  d'une 
^^^-  on  complète,  et  ce  qu'une  autre  forme  d'instrument  ren- 
^^^  'lit  beaucoup  moins  simple. 

'^  ^^-Mais  il  est  une  autre  cause  d'obstruction  que  Bigelow  re- 
^'"  "^mait  être  des  plus  communes  et  qui  toujours  a  été  signalée 
^  ^  J3  tous  les  essais  d'aspiration.  Il  s'agit  de  la  succion  de  la 
•^"""roi  vésicale  qui  s'applique  étroitement  contre  l'orifice  du 
'^  ^.  On  y  remédie,  il  est  vrai,  aisément  en  changeant  sim* 
o^ment  la  position  du  tube;  mais  l'on  est  le  plus  souvent 

flUTON.  —  vous  DRm.  59 
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gêné  dans  la  manœuvre  par  cet  incident,  qui  se  répète  fré- 
quemment et  s'oppose  au  libre  jeu  de  la  poire. 

Il  ne  faut  pas  s'étonner  que  Taspiration  soit  douloureuse; 
les  malades  auxquels  je  l'ai  pratiquée  autrefois  avec  les  appa- 
reils de  Glovcr  ou  de  Nélaton,  sans  recourir  au  chloroforme, 
n'établissaient  aucune  comparaison  entre  les  douleurs  de  la 
séance  et  celles  de  l'évacuation. 

11  est,  en  effet,  nécessaire  de  recourir  au  chloroforme  pour 
se  servir  de  l'aspiration.  Cela  est  nécessaire,  non  seulement 
parce  que  l'aspiration  est  douloureuse,  niais  en  raison  de  la 
longueur  et  de  la  répétition  des  manœuvres. 

Les  démonstrations  expérimentales  faites  par  Bigelow  en 
septembre  i  878  devant  la  Société  de  chirurgie,  expériences 
que  cet  éminent  chirurgien  a  bien  voulu  renouveler  devant 
moi ,  celles  que  j'ai  faites  et  qui  ont  été  faites  à  mon  instiga- 
tion sur  le  cadavre  par  M.  le  docteur  Coutinho  et  M.  le  docteur 
Henriet  démontrent  que  l'on  peut  obtenir  l'évacuation  totale 
de  la  vessie  lorsque  l'on  emploie  un  tube  de  grosseur  suffisante. 
que  Ton  exécute  très  régulièrement  les  manœuvres,  qu'on  le^ 
répète  à  plusieurs  reprises  et  qu'on  y  met  le  temps  nécessaire. 

Les  opérations  sur  le  vivant  ne  m'ont  pas  donné  de  résul- 
tats aussi  décisifs,  et  ce  n'est  jamais  en  une  seule  séance  que 
j'ai  pu  obtenir  l'évacuation  totale.  J'ai  surtout  été  frappé  de 
la  différence  des  manœuvres,  du  temps  plus  long  qui  est  né- 
cessaire, et  je  ne  l'ai  pas  été  de  la  différence  des  résultats. 
Avec  l'aspiration,  j'ai  également  fait  de  belles  récoltes  de 
fragments,  mais  je  n'ai  pas  dépassé  ni  même  égalé  ce  que 
j'obtiens  avec  les  lavages  à  la  seringue. 

Aussi  ne  puis-je  penser  que  l'aspiration  soit  destinée  à  de- 
venir le  seul  mode  d'évacuation  des  fragments  après  la  litho- 
tritie.  Les  cliniciens  auront  certainement  recours  encore  aui 
grîinds  lavages  simples  que  leur  recommanderont  toujours  la 
fiimplicité  et  l'efficacité,  et  je  puis  ajouter  l'innocuité  des  ma- 
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nœurres  ;  Os  n'abandonneront  même  pas  les  très  utiles  res- 
sources de  Tévacuation  spontanée. 

L'aspiration  est  cependant  devenue  dès  aujourd'hui  une  véri- 
table méthode  chirurgicale.  Ce  ne  sont  pas  seulement  les  tra- 
vaux de  Bigelow,  mais  ce  sont  aussi  les  résultats  de  la  pratique 
de  Sir  Henry  Thompson  qui  en  auront  établi  la  valeur.  Cet  opé- 
rateur si  justement  célèbre  a  bien  voulu,  cette  année  même, 
opérer  dans  nos  salles  un  calculeux  auquel  il  a  pratiqué  l'aspi- 
ration à  l'aide  de  son  instrument  aspirateur  qui  diffère 
sensiblement  de  celui  de  Bigelow.  J'ai  dû  moi-même  Êûre 
i  ce  même  malade  de  nouveaux  broiements  et  de  nouvelles 
aspirations.  11  s'agissait  d'une  vessie  à  bas-fond  considérable, 
chaînée  de  phosphates  durs,  que  j'avais  déjà  deux  fois  opérée 
dans  les  années  précédentes.  Grâce  à  l'aspiration  répétée^ 
j'ai  pu,  avec  toute  certitude,  complètement  débarrasser  en 
plusieurs  séances  cette  vessie  particulièrement  disposée  pour 
cacher  et  receler  des  fragments,  et  je  sais  que  l'état  du  ma- 
lade est  des  plus  satisfaisants.  Ce  résultat  n'aurait  pas  été 
obtenu  avec  l'évacuation  simple,  et  encore  moins  avec  l'éva- 
cuation spontanée. 

Dans  des  cas  analogues,  l'évacuation  avec  aspiration  est 
certainement  supérieure  à  l'évacuation  faite  par  grands  lava- 
ges. Même  au  cours  des  premières  séances,  ce  dernier  mode 
d'évacuation  est  fort  peu  fructueux  et  il  ne  donne  rien  lors- 
qu'il ne  reste  plus  que  quelques  fragments.  Il  importe  cepen- 
dant plus  encore  que  jamais  de  les  extraire,  car  ces  malades 
n  ont  aucune  chance  de  les  rendre  spontanément. 

Je  ne  limite  pas  là  les  progrès  que  les  perfectionnements  de 
l'évacuation  par  aspiration  feront  faire  à  la  lithotritie,  et  je 
n'ai  surtout  pas  la  prétention  de  l'avoir  complètement  étu- 
diée.  Cette  étude,  je  le  répète,  ne  peut  être  séparée  de  celle 
de  la  lithotritie,  et  ce  n'est  pas  le  moment  de  la  faire.  Mais 
en  reconnaissant  et  en  signalant  les  importants  services  que 
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peut  rendre  l'aspiration  méthodique,  je  ne  voudrais  pas  que 
VOUS  puissiez  perdre  de  vue  qu'elle  exige  l'emploi  de  très 
gros  tubes  que  leur  volume  et  leur  forme  rendent  difficiles 
ou  impossibles  à  introduire,  que  ses  manœuvres  ne  sont  pas 
simples,  qu'elles  sont  longues  et  surtout  qu'elles  sont  infini- 
ment plus  pénibles  que  celles  des  lavages.  J'ajouterai  que 
ceux-ci  ne  font  pas  saigner  la  vessie,  ce  que  souvent  produit 
l'aspiration,  et  enfin  que  les  injections  répétées  à  la  seringue 
nettoient  complètement  la  muqueuse,  ce  que  ne  fait  pas 
l'aspiration  qui  use  du  même  liquide  pendant  toute  la  durée 
de  la  séance,  et  qui  doit,  pour  le  dire  en  passant,  être  ternii- 
née  par  un  lavage  de  propreté  fait  à  la  seringue.  Je  ne  plaide 
pas,  vous  le  voyez,  contre  l'aspiration,  mais  je  ne  suis  nulle- 
ment disposé  à  abandonner  les  grands  lavages. 

Injections  modificatrices.  Les  injections  de  lavage  ont  une 
aclion  modificatrice  des  plus  évidentes.  J'ai  eu  soin  de  vous 
l'indiquer.  Cette  action  s'exerce  donc  sans  que  la  qualité  du 
liquide  injecté  puisse  être  invoquée.  Aussi  de  tous  ceux  qui 
ont  été  proposés,  l'eau  tiède  est-elle  encore  le  liquide  dont  on 
fiût  le  plus  fréquent  et  le  meilleur  usage. 
.  Les  injections  de  lavage  agissent  à  la  fois  sur  la  muqueuse 
dont  elles  calment  l'inflammation  et  sur  la  musculeuse  dont 
elles  peuvent  favoriser  les  contractions.  Pour  obtenir  ce  ré- 
sultat, il  est  nécessaire  de  faire  entrer  en  jeu  un  nouveau 
facteur,  c'est-à-dire  la  température  du  liquide. 

L*eau  fraîche  a  été  souvent  conseillée  dans  les  cas  d'atonie 
vésicale,  et  nul  plus  que  Giviale  ne  Ta  préconisée.  En  usant  à 
la  fois  d'eau  à  température  de  1 2  à  1 5°  et  en  rendant  un  peu 
vive  la  projection  du  jet,  on  peut,  en  effet,  exciter  les  contrac- 
tions vésicales.  Mais  l'usage  du  froid  ne  saurait  être  conseillé 
qu'en  Tabsence  de  tout  phénomène  inflammatoire  aigu. 

Il  en  est  de  même  de  la  plupart  des  injections  chaiigées  de 
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substances  médicamenteuses  capables  de  modifier  Fétat  patho- 
logique de  la  muqueuse  vésicale.  Je  ne  connais,  pour  ma  part, 
d*exceptions  possibles  à  cette  r^le  que  pour  les  injections  de 
nitrate  d'argent,  fai  souvent  utilisé  la  solution  de  nitrate 
d'ai^ent  dans  les  cystites  blennorrhagiques  les  plus  franche- 
ment aiguës,  et  j'ai  toujours  eu  à  me  louer  de  leur  remar- 
quable  efficacité.  J^ai,  il  est  vrai,  employé  Finjection  par 
instillation  à  la  dose  de  vingt  à  trente  gouttes  pour  une  solu- 
tion au  50^. 

Les  injections  intra-vésicales  proprement  dites  ont  depuis 
longtemps  Êiit  leurs  preuves,  et  personne  plus  que  M.  Mercier 
n'a  démontré  leurs  avantages.  Cet  auteur  a  eu  le  mérite  de 
comprendre  combien  les  solutions  nitratées  devaient  être  su* 
périeures  aux  cautérisations  avec  le  nitrate  solide  que  Lalle- 
mant  passait  dans  la  vessie  avec  son  porte-caustique,  et  après 
avoir  dès  1 842,  employé  les  solutions  cathélériques,  il  a  depuis, 
par  bien  des  observations  et  des  travaux,  démontré  leur  très 
grande  valeur. 

Après  avoir  employé  tout  d'abord  le  nitrate  d'argent  à  la 
dose  de  50  centigrammes  par  gramme  et  proposé  de  le 
porter  même  à  0,75  par  gramme,  H.  Mercier  en  est  arrivé  à 
formuler  le  plus  souvent  l'injection  au  500*  (0,25  pour  1*25). 

L'expérience  devait  forcément  démontrer  que  la  vessie  ne 
supporte  pas  les  fortes  doses  de  nitrate,  que  le  col  tolère  cepen- 
dant avec  facilité.  Pour  ma  part,  je  ne  me  sers  de  solutions 
très  concentrées  que  par  le  procédé  des  instillations,  en  ver- 
sant le  liquide  dans  la  région  prostatique  sans  avoir  vidé  la 
vessie.  L'on  peut  ainsi  faire  usage  sans  nul  inconvénient  de 
solutions  à  8  et  1 0  grammes  pour  1 00,  à  la  dose  de  6  à  12 
à  1 5  et  20  gouttes,  et  modifier  des  états  chroniques  fort 
rebelles.  Dans  la  vessie,  vous  voyez  journellement  faire  usage 
dans  nos  salles  de  la  solution  au  500^.  11  nous  arrive  d'aug- 
menter la  dose  et  de  faire,  dans  la  vessie  vide,  des  injections 
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ETec  une  solution  à  1  et  2  p.  1 00.  A  cette  dose,  elle  est  fort 
douloureuse,  mais  exempte  d'inconvénients.  Tai  souvent 
remarqué  que  la  vessie  de  la  femme  supportait  plus  aisément 
que  celle  de  Thomme  les  solutions  fortes,  et,  chez  elle,  j'em  - 
ploie  très  fréquemment  t  p.  100. 

Les  injections  directement  faites  dans  la  vessie  vide  agissent 
différemment,  suivant  leur  quantité.  Vous  ferez  assez  facile- 
ment supporter  un  gramme  ou  deux  de  solution  forte  et  vous 
ne  pourrez,  sans  inconvénient  ou  sans  douleur  extrême,  em- 
ployer une  injection  de  30  et  même  de  60  grammes.  L'action 
modificatrice  répétée  et  localisée  a  d'ailleurs  souvent  plus  de 
résultats  que  l'injection  totale. 

D'une  manière  générale,  les  petites  injections  à  hautes 
doses  doivent  être  faites  par  instillation  dans  la  région  pros- 
tatique, mais  souvent  aussi,  et  en  particulier  chez  la  femme, 
elles  peuvent  être  faites  à  l'entrée  de  la  vessie  et  poussées  soit 
par  gouttes,  soit  par  un  jet  très  mesuré,  à  la  dose  de  1  à  2, 
ou  même  3  et  4  grammes,  avec  une  solution  à  2  et  à  3  et 
même  à  4  p.  1 00. 

Le  modus  facxendi  des  grandes  injections  nitratées  à 
doses  faibles  est  des  plus  simples.  Il  est  utile  de  faire  à 
l'avance  un  lavage  de  la  vessie  à  l'eau  tiède,  l'injection  ni- 
tratée  chauffée  au  bain-marie  est  alors  poussée  et  Ton  emploie 
tout  d'abord  la  moitié  de  la  quantité,  plus  haut  formulée 
(0,25,  125),  on  la  laisse  échapper  après  une  ou  deux  minutes 
et  Ton  injecte  la  seconde  moitié  qui  est  laissée  dans  la  vessie 
pendant  deux  ou  trois  minutes.  Il  est  utile,  pour  que  tous  les 
points  rlu  réservoir  soient  impressionnés,  d'imprimer  au  bas- 
sin du  malade  des  mouvements  de  latéralité  qui  établissent 
une  sorte  de  va-et-vient  de  droite  à  gauche  et  de  gauche  à 
droite.  Il  peut  être  utile  après  avoir  laissé  l'injection  s'échap- 
per, de  laver  de  nouveau  la  vessie  à  l'eau  tiède  lorsque  Tim- 
pression  a  été  prononcée. 


SIGNES  PHYSIQUES.  935 

Je  pratique  souvent  ces  injections  après  avoir  ramené  la 
sonde  dans  la  portion  prostatique,  de  telle  sorte  que  le  liquide 
modificateur  baigne  largement  Turèthre  prostatique  et  le  col 
avant  d'arriver  dans  le  réservoir.  Cette  petite  manœuvre  est 
d'ailleurs  applicable  à  toutes  les  injections  modificatrices. 

Je  ne  chercherai  pas  à  passer  en  revue  toutes  les  substances 
employées.  Il  n'en  est  en  somme  qu'un  petit  nombre  qui 
aient  fait  sérieusement  leurs  preuves  et,  quelles  que  soient 
celles  dont  on  fait  usage,  il  ne  faut  jamais  perdre  de  vue 
Textrème  impressionnabilité  du  réservoir  vésical  qui  toujours 
obligera  les  chirurgiens  soucieux  d'agir  avec  prudence,  de 
ne  recourir  qu'aux  doses  modérées. 

J'ai  déjà  eu  l'occasion  de  vous  signaler  les  bons  effets  de 
l'injection  au  tannin  dans  les  hémorragies  vésicales  et  de 
vous  engager  à  vous  en  servir  à  la  dose  de  1  à  2  p.  100. 
Je  ne  ferai  plus  que  vous  signaler  l'action  modificatrice 
du  sulfate  de  cuivre  et  du  borate  de  soude  dans  les  cystites 
chroniques.  Ces  substances  peuvent  être  employées  comme  le 
nitrate  d'argent  en  instillations  et  en  injections.  Le  borate  de 
soude  est  facilement  supporté  en  solutions  fortes  qui  varient 
de  un  à  cinq  pour  cinquante  grammes.  Le  sulfate  de  cuivre 
agit  suffisamment  à  la  dose  de  un  ou  deux  pour  cent. 

L'action  modificatrice  des  injections  peut  s'adresser  non 
seulement  aux  parois  vésicales  mais  à  l'urine,  et  depuis  que 
les  antiseptiques  ont  si  bien  marqué  la  part  très  importante  qui 
leur  est  due  dans  la  pratique  chirurgicale,  ils  ont  été  employés 
sous  diverses  formes  dans  la  vessie.  J'ai  déjà  eu  l'occasion  de 
vous  dire  que  l'on  s'était  souvent  heurté  aux  difficultés  que 
crée  l'impressionnabilité  de  la  muqueuse.  C'est  ainsi  que  les 
injections  chloratées  et  chloralées,  les  injections  de  silicate 
de  soude,  les  injections  d*acide  salycilique,  les  injections 
phéniquées  elles-mêmes  sont  difficilement  tolérées  à  doses 
suffisantes. 
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C'est  ce  qui  nous  a  conduit  à  adopter  l'acide  borique  que 
M.  Pasteur  a  bien  voulu  nous  engager  à  expérimenter  en  1876. 
L'action  modificatrice  de  l'acide  borique  sur  la  fermentaUoD 
ammoniacale  de  Turine  a  été  démontrée  par  Tillustre  chi- 
miste, c'est,  pour  ce  savant,  l'agent  qui  a  l'action  la  plus 
certaine  sur  le  ferment  de  Turée. 

Dans  la  pratique,  l'acide  borique  a  cet  immense  avantage  de 
pouvoir  être  employé  à  hautes  doses  (3  et  4  p.  100)  sans 
provoquer  la  moindre  douleur.  Aussi  la  solution  d'acide  bo- 
rique est-elle  devenue,  dans  notre  service,  l'agent  continuel- 
lement et  heureusement  employé  pour  les  injections  de  la- 
vage. C'est  aussi  à  la  solution  d'acide  borique  que  j'ai  recours 
pour  pratiquer  après  la  lithotritie  les  évacuations  par  grands 
lavages;  je  ne  fais  pas  une  seule  opération  de  broiement  sans 
avoir  recours  à  cet  agent  antiseptique,  et  je  ne  lave  jamais 
la  vessie  des  lithotritiés  avec  une  autre  substance .  J'ai  eu  aussi 
à  me  féliciter  de  laver  très  largement  la  vessie  des  taillés  et 
leur  plaie  avec  Tacide  borique.  Je  termine  toujours  l'opéra- 
tion par  des  irrigations  prolongées  faites  avec  la  solution  à 
3  ou 4p.  100. 

llf.  Câthétérisme  modificateur.  —  Le  cathétérisme  que 
nous  appelons  modificateur  est  particulièrement  destiné  à 
agir  sur  l'urëthre.  Le  contact  des  instruments  sur  la  surface 
interne  de  la  vessie  est  cependant  capable  d'imprimer  à  ses 
parois  certaines  modifications.  C'est  ainsi  que  l'action  du 
lithotriteur,  réveille  quelquefois  d'une  façon  durable  la  con- 
tractilité  du  réservoir.  Mais  l'on  ne  peut  obtenir  avec  le  seul 
secours  du  cathétérisme  un  contact  étendu  et  uniforme  ;  nous 
avons  vu  le  chirurgien  recourir,  pour  y  suppléer,  à  l'action 
physique  ou  chimique  de  liquides  injectés. 

De  semblables  moyens  sont  certainement  utilisables  dans 
le  canal,  mais  leur  action  modificatrice  ne  saurait  être  com- 
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parée  à  celle  du  cathétérisme.  Elle  en  diffère  à  beaucoup 
d'égards  et  c'est  Taction  toute  spéciale  des  sondes  sur  l'urè- 
thre  qu'il  convient,  au  point  de  vue  général  où  nous  nous 
plaçons,  d'étudier  et  de  définir. 

S'il  vous  est  arrivé  d'introduire,  dans  un  but  expérimental, 
une  bougie  ou  une  sonde  dans  votre  canal,  vous  avez  reconnu 
dès  les  premiers  contacts,  qu'il  se  développe  une  sensation 
cuisante  qui  bientôt  se  transforme  en  un  sentiment  de  cbalenr . 
Ce  sentiment  persiste  souvent  pendant  plusieurs  heures  ;  la 
première  miction  est  cuisante  et  celles  qui  lai  succèdent  ne 
sont  pas  exemptes  de  toute  sensation. 

Cette  expérience,  vous  la  voyez  journellement  renouvelée, 
lors  de  la  préparation  des  urèlhres  des  calculeux.  Chez  ces 
malades  vous  observez  également  les  effets  de  cathétérismes 
très  doucement  conduits  et,  vous  voyez  se  produire,  tout 
dabord,  les  phénomènes  d'irritation  passagère  que  je  viens 
de  vous  signaler.  Vous  ne  tardez  pas  cependant  à  remarquer 
que  ces  effets  immédiats  du  cathétérisme  s'atténuent  de  plus 
eo  plus,  alors  même  que  progressivement  vous  êtes  arrivé  à 
vous  servir  de  numéros  plus  élevés,  l'urèthre  se  laisse  parcourir 
et  déplisser  sans  résistance,  le  malade  manifeste  peu  de  sen- 
sibilité et  les  conséquences  de  la  manoeuvre  deviennent  de 
moins  en  moins  appréciables. 

Déjà,  à  propos  du  traitement  préventif  de  la  fièvre  urineuse, 
je  vous  ai  parlé  de  cette  préparation  du  canal  qui  l'ha- 
bitue aux  contacts.  L'analyse  physiologique  que  nous  faisons 
en  ce  moment,  démontre  que  l'introduction  méthodique  et 
mesurée  des  instruments  dans  Turèthre,  agit  manifestement 
sur  sa  sensibilité.  Elle  l'augmente  tout  d'abord,  et  bientôt 
Taccoutumance  à  l'application  d'un  agent  physique  se  traduit 
par  une  véritable  diminution  de  la  sensibilité  normale. 

Il  est  facile  de  prévoir  que  si  les  r^les  prudentes  aux- 
quelles vous  vous  soumettez  en  poursuivant  cette  préparation 
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du  canal,  étaient  transgressées,  vous  arriveriez  bientôt  à 
déterminer  une  véritable  uréthrite.  Des  introductions  faites 
sans  ménagements  suffisants,  ou  trop  répétées,  le  séjour  de 
l'instrument  dans  le  canal,  suffisent  pour  produire  semblables 
résultats. 

Ce  n'est  plus  seulement  la  sensibilité  de  Turëthre  qui  aug- 
mente et  demeure  plus  ou  moins  vive,  ce  sont  ses  sécrétions 
qui  se  modifient.  L'urétbrite  confirmée  ne  se  manifeste  pas 
seulement  par  la  persistance  de  la  sensation  douloureuse, 
mais  aussi  par  une  sécrétion  pathologique  plus  ou  moins 
abondante.  Vous  voyez  les  malades  qui  sont  obligés  de  se 
passer  plusieurs  fois  la  sonde  dans  les  vingt-quatre  heures 
pour  évacuer  leur  vessie,  inévitablement  arriver  à  cet  état 
d*uréthrite  confirmée.  Mais  chez  eux  encore  vous  observez  que 
la  sécrétion  diminue  au  bout  de  quelque  temps  malgré  la  ré- 
pétition des  cathétérismes,  et  qu'elle  finit  par  disparaître  ou 
par  s'atténuer  à  tel  point  qu'elle  passe  inaperçue. 

Nous  assistons  ici  à  des  phénomènes  analogues  à  ceux  que 
l'étude  des  modifications  de  la  sensibilité  nous  a  permis  de 
constater.  Nous  voyons  sous  l'influence  del'incitatîon  physique, 
se  développer  une  période  d'augment  à  laquelle  succédera  plus 
ou  moins  prochainement  une  période  d*atténuation  et  de  di- 
minution progressive.  Ces  phénomènes  sont  du  même  ordre, 
le  degré  du  processus  qui  les  détermine,  diffère  seul. 

L*étudedes  effets  modificateurs  du  cathétérisme  dans  l'urè- 
thre  pathologique  nous  permettra  de  relever  des  faits  encore 
plus  démonstratifs,  mettantpleinement  en  lumièrelaréellepuis- 
sauce  de  cet  agent  thérapeutique.  Les  modifications  observées 
dans  les  cas  de  rétrécissement  ne  portent  plus  seulement  sur 
la  sensibilité  de  la  muqueuse  ou  la  modalité  de  ses  sécrétions. 
Le  travail  physiologique,  déterminé  par  le  contact  des  instru- 
ments, s'étend  à  toute  l'épaisseur  des  parois  du  canal.  C'est 
au  sein  même  des  produits  pathologiques,  que  s'opèrent  ces 
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modifications  interstitielles,  qui  vont  profondément  changer 
leurs  propriétés  et  parallèlement  déterminer,  sans  doute,  des 
modifications  dans  leur  structure. 

L'observation  clinique  peut  seule  nous  servir  de  guide  ; 
elle  a  été  rigoureusement  faite,  et,  pour  notre  part,  nous 
ravons  poursuivie  dans  tous  ses  détaUs.  Elle  fournit  une 
somme  de  résultats  fort  intéressants  et  dont  la  haute  valeur 
pratique  nous  paraît  indiscutable.  Il  faut  cependant  regretter 
que  l'observation  anatomo-pathologique  nous  fasse  défaut. 
Il  est  difficile  en  effet  de  reproduire  eiperimentalement  et  de 
suivre  pas  à  pas  les  conditions  dans  lesquelles  s'établit  et  se 
constitue  un  rétrécissement  d'origine  inflammatoire  ;  de  se 
rendre  compte  de  Tenchainement  des  divers  processus  qui  se 
succèdent,  aussi  bien  lorsque  le  tissu  pathologique  se  con- 
stitue sous  une  influence  morbide,  que  lorsqu'il  se  modifie 
sous  une  influence  thérapeutique.  Et  cependant  Tanatomie 
et  la  physiologie  pathologique  des  rétrécissements  ne  sera 
iaîte,  que  lorsque  l'analyse  histologique  aura  déterminé  expé- 
rimentalement les  modifications  de  structure,  auxquelles  cor- 
respondent les  modifications  de  résistance  et  de  consistance, 
que  l'observation  clinique  nous  permet  de  constater  dans  le 
tissa  des  strictures. 

Sous  l'influence  d'un  agent  purement  physique,  — le  contact 
d'un  instrument, —  le  tissu  pathologique  qui  constitue  les  rétré* 
cissements  peut,  en  effet,  se  ramollir,  s*assouplir  de  telle  sorte, 
que  l'urèthredevienne  non  seulement  perméable  à  la  colonne 
d'urine  et  n'en  gêne  plus  l'expulsion  mais  se  laisse  parcourir 
par  des  instruments  volumineux.  C'est  sur  la  constatation  ré* 
pétée  de  ce  fait,  qu'a  été  basée  la  méthode  thérapeutique 
que  vous  connaissez  sous  le  nom  de  :  dilatation. 

Je  n'ai  pas  en  ce  moment  à  l'étudier  dans  ses  applications, 
mais  je  dois,  pour  remplir  notre  programme,  me  préoccuper 
de  ses  principes. 
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Ce  qui  fait  là  valeur  de  la  dilatation,  ce  qui  Ta  toujours 
maintenue  et  ce  qui  la  maintiendra  toujours  au  premier  rang 
des  méthodes  de  traitement  des  rétrécissements,  c'est  qu'elle 
a  une  action  profondément  modificatrice.  Et  c'est  de  l'étude 
des  conditions  dans  lesquelles  doit  s'exercer  régulièrement 
cette  action /ou/é?  physiologique  que  nous  devons  nous  occuper. 

11  est  facile  de  comprendre  ei/ir£on,  que  pour  que  cette  action 
modificatrice,  qui  est  la  raison  d'être  de  la  dilatation,  puisse 
régulièrement  s'exercer,  il  soit  nécessaire  que  les  processus 
déterminés  par  son  application  ne  dépassent  pas  la  limite 
physiologique,  au  delà  de  laquelle  les  tissus  ne  sont  plus  ni 
modifiés,  ni  transformés,  mais  détruits.  La  dilatation  n'est 
pas  et  ne  saurait  être  une  méthode  destructive  ;  toutes  les 
fois  que  l'on  a  voulu  lui  faire  jouer  ce  rôle,  on  l'a  rendue  à  la 
la  fois  inefficace  et  dangereuse. 

Les  résultats  qu'obtient  la  dilatation  sont  la  conséquence 
d'une  simple  action  de  contact,  et  ce  contact,  pour  qu'il  dé- 
termine dans  les  tissus  sous-jacents  de  profondes  modifica- 
tions, n'a  pas  besoin  de  s'exercer  avec  force,  d'appeler  à  son 
aide  une  pression  excentrique  tendant  à  écarter  les  parois  du 
conduit  dont  on  veut  amplifier  les  dimensions  trop  restreintes. 

Le  cathétérisme  dont  nous  étudions  le  mode  d'action  et  que 
nous  avons  qualifié  de  modificateur,  n*agit  pas  mécanique- 
ment, mais  dynamiquement.  Ce  n'est  pas  parce  que  la  sonde 
refoule,  écarte,  l'une  de  l'autre  les  parois  du  rétrécissement 
qu'elle  en  provoque  et  en  obtient  la  guérison,  c'est  parce  que 
sous  l'impression  de  son  contact  vont  entrer  en  jeu  les  actes 
organiques  nécessaires  à  la  transformation  du  tissu  patholo- 
gique. 

Kien  de  plus  démonstratif  que  les  résultats  de  l'observa- 
tion clinique.  La  pratique  de  Desault,  de  Chopart,  de  Dupuy- 
tren,  a  depuis  longtemps  prouvé  qu'un  rétrécissement  pouvait 
être  modifié  dans  toute  son  étendue,  alors  même  qu'il  n'était 
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pas  franchi.  Il  peut,  en  effet,  suflBre  de  mettre  au  contact  de 
l'entrée  d'un  rétrécissement  l'extrémité  d'une  sonde  pour 
qu'âne  coarctation  primitivement  infranchissable  se  laisse 
aisément  parcourir  par  un  instrument  relativement  vo* 
lumineux.  Dupuytren,  qui  avait  fréquemment  recours  à 
cet  artifice  dans  les  cas  difficiles,  réservait  même  à 
ce  procédé  de  dilatation  la  dénomination  de  Vitale  ';  il 
qualifiait  de  Mécanique  la  dilatation  qui  se  fait  après  engage- 
ment complet  de  la  bougie  ou  de  la  sonde  dans  le  rétrécisse- 
ment. 

11  est  cependant  facile  de  prouver  que  rien  n'est  moins 
mécanique  que  l'action  exercée  par  la  bougie  sur  toute  l'éten- 
due d'un  rétrécissement  régulièrement  et  complètement 
franchi.  Vous  voyez  chaque  jour,  dans  nos  salles  des  malades 
porteurs  de  rétrécissements  étroits,  durs,  plus  ou  moins  dif- 
ficiles à  franchir,  auxquels  nous  laissons  pendant  quelques 
jours  une  bougie  à  demeure.  Après  trois  ou  quatre  jours, 
lorsque  nous  retirons  cette  petite  bougie,  nous  constatons 
que  le  canal  s'est  dilaté  sous  sa  seule  influence,  dans  des 
proportions  qui  sont  bien  loin  d'être  en  accord  avec  le  diamè- 
tre de  l'agent  dilatateur.  Avant  même  que  la  bougie  ne  soit 
enlevée,  l'observation  attentive  du  malade  peut  permettre 
d'affirmer  qu'il  s'est  fait  une  dilatation  importante.  Vous 
voyez,  en  effet,  pendant  les  premières  heures  et  même  pen- 
dant la  première  journée  le  malade  uriner  avec  peu  de  facilité. 
Vous  Ten  avez  prévenu,  car  la  bougie  que  vous  avez  fait  pé- 
nétrer est  bien  au  contact  des  parois  de  la  partie  rétrécie, 
elle  ne  les  distend  pas,  mais  y  trouve  juste  sa  place.  Bientôt 
elle  joue  librement,  l'urine  passe  avec  facilité  entre  la  bougie 
et  le  canal,  et  dans  les  quarante-huit  heures,  le  malade  sou- 
lagé vous  témoigne  sa  satisfaction.  11  urine  plus  facilement 

I.  Dopuytren,  Leçons  cliniques,  t.  IV,  p.  175. 
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qu'il  n'a  pu  le  faire  depuis  longtemps,  il  vide  sa  vessie,  se  sent 
soulagé  et  croirait  presque  à  sa  guérison. 

L'introduction  de  bougies  plus  volumineuses  est  devenue 
facile,  et  vous  démontre  que  le  canal  a  gagné  un,  deui  mil- 
limètres de  diamètre  et  quelquefois  davantage.  Vous  entrez 
et  vous  sortez  aisément,  l'élargissement  est  réel;  il  semble 
qu'il  n'y  ait  plus  qu'un  petit  effort  à  faire  pour  le  compléter, 
n  ne  faut  pas  prendre  ces  résultats  pour  la  guérison,  car  s'ils 
ont  été  rapidement  obtenus  ils  ne  sont  en  général  pas  durables, 
mais  leur  signification  est  bien  nette.  Ils  sont  bien  dus  au  con- 
tact, au  contact  prolongé,  mais  au  contact  seul,  nous  avons 
même  le  droit  de  dire  à  un  contact  à  distance,  car  bientôt  la 
bougie  entrée  à  frottement  touche  à  peine  les  parois  qui  tout 
d'abord  l'enserraient.  Il  n'y  a  en  vérité,  rien  de  mécanique 
dans  ce  mode  d'action,  qui  cependant  fournit  les  dilatations 
les  plus  rapides.  C'est  si  bien  sous  Tinfluence  du  contact 
simple,  du  contact  sans  pression,  que  vous  obtenez  ces  résul- 
tats, que  tout  autres  sont  ceux  que  fournissent  les  applications 
d'instrument  à  demeure  agissant  par  pression. 

Hunter  a  préconisé  et  a  couvert  de  son  grand  nom  un 
procédé  qui  consiste  à  exercer  sur  le  rétrécissement  une 
forte  pression;  il  conseillait  d'appliquer  cette  pression  sur  les 
parois  du  rétrécissement  lorsqu'il  pouvait  être  franchi,  ou 
seulement  sur  son  entrée  lorsqu'il  ne  pouvait  recevoir  la 
bougie.  Rien  de  moins  semblable  aux  résultats  de  la  dilatation 
que  les  destructions  dues  à  ce  procédé  incontestablement  mé- 
canique. M.  Yoillemier  a  parfaitement  montré  ses  dangers  et 
fait  voir  que  des  fausses  routes  ou  des  destructions  ulcérative:^ 
des  parois  uréthrales,  des  infiltrations  d'urine  en  étaient  les 
conséquences  à  peu  près  obligées.  Les  résultats  éloignés  sont 
mauvais,  car  l'ulcération  est  l'occasion  de  la  formation  d'une 
cicatrice  rétractile,  les  résultats  immédiats  sont  souvent 
désastreux.  L'habile  chirurgien  que  nous  citons  rapporte 
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trois  cas  de  morts  survenus  après  les  plus  graves  désordres 
locaux^ 

n  est  beaucoup  d'autres  faits  qui  démontreut  Tinfluence 
âcheuse  de  ia  pression  eiercée  sur  le  canal  par  les  instru- 
ments à  demeure.  C'est  à  ce  mode  vicieux  d'application  qu'il 
iaut  attribuer  la  majeure  partie  des  mélaits  dont  on  a  accusé 
la  sonde  à  demeure. 

Vous  pouvez  considérer  comme  une  règle  de  saine  prar 
tique  de  proscrire  le  séjour  à  demeure  de  tout  instrument 
volumineux,  c'est-à-dire  d'un  instrument  qui  entre  à  frotte- 
ment dans  le  canal  :  quel  que  soit  le  but  que  vous  poursuivez, 
que  ce  soit  la  modification  des  parois,  d'un  rétrécissement, 
que  ce  soit  Tévacuation  du  contenu  de  la  vessie,  que  ce  soit 
même  la  compression  d'une  plaie  qui  fournit  une  hémor- 
ragie, vous  ne  sauriez  trop  vous  mettre  en  garde  contre  les 
effets  prochains  ou  retardés,  d'une  pression  prolongée  des 
parois  de  l'urèthre. 

Ces  inconvénients  sont- ils  aussi  sérieux  lorsque  cette 
pression  exagérée  est  temporaire  ;  —  les  effets  du  contact 
passager,  ont-ils  la  puissance  modificatrice  que  nous  fournit 
le  contact  simple  et  prolongé?  Ce  sont  les  questions  qu'il  nous 
reste  à  étudier. 

La  seconde  de  ces  questions  méritera  surtout  de  retenir 
notre  attention.  La  pression  exagérée  exercée  sur  un  rétréds- 
semenl  est  depuis  longtemps  condamnée.  L'observation  atten- 
tive établit  en  effet  que  ses  résultats  n'ont  chance  d'être 
durables  que  lorsqu'il  y  a  eu  déchirure.  Lorsque  l'on  Eut 
simplement  céder  la  portion  rétrécie  du  canal  sous  l'influence 
d'une  pression  excentrique,  on  constate  invariablement  qu'à 
rinstant  même  l'urèthre  revient  sur  lui-même  et  résiste  à  un 
égal  degré.  C'est  ainsi  qu'il  vous  arrivera,  après  avoir  introduit 

» 

I.  VoUlemier,  Traité  des  mal.  des  voies  urinaires,  Paris,  1868,  l.  I*',p.  173. 
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avec  difficulté,  mais  très  graduellement,  une  bougie  métallique, 
de  ne  pouvoir  faire  passer  une  bougie  souple  de  trois  ou 
quatre  numéros  inférieure. 

La  pression  exagérée  n*a  pas  seulement  Tinconvénient 
d'être  incapable  de  modifier  mécaniquement  les  strictures, 
elle  peut  être  suivie  d'accidents  graves.  Ces  accidents  sont 
surtout  de  haute  gravité  lorsqu'il  y  a  déchirure  incomplète. 
La  méthode  de  Perrève,  qui  cependant  a  donné  naissance  à  la 
divulsion,  a  été  l'occasion  de  véritables  désastres.  Il  y  a  en 
effet  une  différence  absolue,  entre  les  déchirures  franches  et 
complètes  de  la  divulsion,  qui  supprime  d'un  seul  coup 
l'obstacle  apporté  par  le  rétrécissement  au  cours  de  l'urine, 
et  la  distension  imparfaite,  qui  lèse  le  canal  sans  permettre  le 
facile  écoulement  de  l'urine. 

Dans  le  premier  cas  l'urine,  en  admettant  que  Ton  néglige  la 
sonde  à  demeure,  n'est  retenue  par  aucune  barrière,  elle  passe 
au  contact  des  plaies  ou  des  déchirures,  elle  n'y  pénètre  pas. 
Dans  le  second,  retenue  par  un  rétrécissement  incomplète- 
ment détruit,  elle  s'infiltre  forcément  sous  l'influence  de  la 
pression  subie;  c'est  alors  que  naissent  et  se  développent  ces 
grands  accès  urineux  à  allures  pernicieuses,  ou  des  infil- 
trations d'urine. 

Vous  n'avez  pas  oublié  que  la  théorie  qui  admet  la  péné- 
tration directe  de  l'urine  dans  le  sang,  est  bien  celle  qui  peut 
expliquer  les  accès  de  fièvre  qui  succèdent  à  une  blessui*e  de 
l'urèthre.  Je  vous  ai  fait  remarquer,  en  étudiant  la  fièvre  un- 
neuse  ou  mieux  Tempoisonuement  urineux,  que  la  gravité  de 
l'accès  était  en  raison  même  de  la  dose  de  l'agent  toxique.  Or 
quelle  disposition  peut  mieux  favoriser  l'empoisonnement  uri- 
neux à  haute  dose  que  la  présence  d'une  ou  plusieurs  déchi- 
rures, au  niveau  ou  en  arrière,  d'une  stricture  qui  résiste  en- 
core et  contre  laquelle  s'accumulent  les  effets  de  la  pression 
subie  par  la  colonne  d'urine  qui  cherche  sa  voie  pour  être 
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laDcéeàrextériear.Lesconditionscrééespar  cesdemi-trauma- 
lismes  sont  d'autant  plus  daugereuses,  que  la  vessie  des  sujets 
porteurs  de  rétrédssements  est  en  général  très  puissante. 

Les  chirurgiens  qui  recourent  encore  aujourd'hui  à  une 
pression  forte  pour  combattre  les  rétrécissements,  ontl'inten- 
tioû  bien  arrêtée  de  ne  pas  déchirer  l'urèthre.  Je  n'ai  pas  à 
m'eoquérir  pour  le  moment  s'ils  y  réussissent  toujours.  Je 
me  contente  de  constater  que  d'un  commun  accord,  on  ne 
met  actuellement  en  œuvre  la  distension  brusque,  sans  calcul 
de  la  force  employée,  que  lorsque  l'on  veut  de  propos  délibéré 
opérer  par  la  divulsion.  L'urèthre  rétréci  n'est  pas  alors 
modifié  dans  ses  propriétés,  la  stricture  est  divisée  par  la 
violence  de  la  pression  au  lieu  de  l'être  par  l'incision,  c'est 
Que  uréthrotomie  interne  par  déchirure. 

L'action  mécanique  que  l'on  exerce  avec  force  sur  un 
urèthre  rétréci ,  n'a  donc  de  chances  d'agir  d'une  façon  efficace 
el  non  offensive  qu*à  la  condition  de  diviser  la  stricture,  de 
la  diviser  en  une  seule  séance  et  assez  complètement  pour 
que  le  passage  des  urines  puisse  très  facilement  s'effectuer. 
De  toute  nécessité,  il  faut  renoncer  à  un  mode  d'agir  qui 
aurait  la  prétention  d'être  à  la  fois  violent  et  progressif  et  ne 
pas  oublier,  que  toutes  les  fois  que  l'on  a  recours  à  la  force,  il 
faut  être  décidé  à  aller  jusqu'au  bout  et  avoir  prévu  qu'on  le 
pourra.  U  faut  aussi,  nous  ne  saurions  le  trop  redire,  renoncer 
absolument  à  l'action  continue  de  la  pression,  alors  même 
qu'elle  paraît  relativement  modérée. 

Les  principes  que  nous  cherchons  à  définir  sont  ceux  qui 
dirigent  le  chirurgien,  lorsqu'il  doit  mettre  en  œuvre  un  degré 
de  pression  qui  ne  se  mesure  qu'à  la  résistance  de  Tobstacle; 
nous  savons  quels  sont  les  résultats  à  craindre  et  ceux  aux- 
quels il  est  Intime  de  prétendre.  Nous  nous  sommes  jusqu'à 
présent  contenté  de  constater  que  le  résultat  immédiat  de  la 
distension  sans  déchirure  était  tout  à  fait  illusoire.  Le  résul- 
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tat  deviendrait-ir  plus  réel,  si  les  efforts  exercés  contre  la 
résistance  des  parois  pathologiques  étaient  méthodiquement 
répétés?  L'emploi  modéré  et  mesuré  de  la  pression  n'a-t-il 
pas  d'autres  effets  que  ceux  que  nous  venons  de  vous  signaler? 

À  de  semblables  questions  la  clinique  répond  par  l'affir- 
mative. Oui,  il  n^est  douteux  pour  aucun  chirurgien,  que 
sous  l'influence  de  pressions  mesurées  et  répétées  les  rétré- 
cissements ne  se  dilatent.  Sur  ce  fait  il  n'y  a  pas  de  discussion 
possible,  les  résultats  sont  plus  ou  moins  bons,  mais  ils 
existent.  Seule  l'interprétation  de  semblables  phénomènes 
prête  à  la  discussion,  et  nous  ne  saurions  l'éluder,  car  elle 
est  indispensable  à  l'objet  même  de  l'étude  que  nous  poursui- 
vons. 

Est-ce  en  épuisant  mécaniquement,  par  des  distensions 
répétées,  la  rétractilité  du  tissu  pathologique,  ou  bien  est-ce 
en  le  modifiant  dans  sa  structure,  et  non  pas  simplement 
dans  ses  propriétés,  qu'agit  la  pression  ?  Faut-il  s'en  remettre 
à  son  action  mécanique  et  en  user  en  conséquence  ou  comp- 
ter sur  son  action  dynamique  7 

Nous  nous  garderons  bien  de  faire  à  ces  questions  une 
réponse  théorique,  et  c'est  aux  résultats  de  l'expérimentation 
clinique  que  nous  allons  recourir  pour  chercher  la  solution 
de  ce  problème  important  de  pratique  chii*urgicale.  11  faut, 
pour  apprécier  l'action  d'une  pression  temporaire  et  mesurée, 
se  rendre  compte  des  effets  physiologiques  déterminés  par 
le  passage  d'une  bougie  dans  un  urèthre  rétréci. 

Âpres  le  retrait  de  l'instrument,  il  se  produit  toujours  un 
resserrement  qui  se  manifeste  plus  ou  moins  vite.  La  pre- 
mière miction  est,  en  général,  satisfaisante  ;  mais  à  peine  le 
malade  vous  a-t-il  quitté  depuis  deux  à  trois  heures,  qu  il 
urine  plus  péniblement.  Il  ne  se  plaint  pas  de  cuissons  au 
passage  de  l'urine,  mais  de  difficultés  pour  l'émettre.  Cela 
peut  se  prolonger  quelques  heures  et  môme  un  jour  entier. 
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A  ce  premier  effet  fâcheux  en  succède  un  second  de  nature 
bien  différente.  La  miction  devient  graduellement  plus  facile 
et  le  malade  peut  constater  un  bénéfice  véritable.  Il  urine 
mieui  qu'avant  la  séance  et  ce  bénéfice  est  durable.  Il  n'est 
pas  rare  de  le  voir  persister  deux  et  trois  jours  et,  lorsque  le 
traitement  est  déjà  mis  en  train,  que  plusieurs  passages  ont 
été  effectués,  il  peut  se  prolonger  pendant  cinq,  six,  huit 
jours  et  plus.  Si  bien  que  cet  heureux  effet  devient  souvent 
l'occasion  de  négligences  qui,  nécessairement,  conduisent  à 
perdre  ce  qui  avait  été  gagné. 

Mais  il  arrive  que  ce  second  effet  est  en  vain  attendu.  Les 
difficultés  premières  ne  s'amendent  pas,  la  détente  se  fait  tou- 
jours désirer  et  le  malade  arrive  jusqu'à  l'empêchement  d'uri- 
ner. Cette  rétention  est  habituellement  temporaire.  Elle  cède 
au  repos,  aux  émollients  et  surtout  à  l'opium.  Ce  n'est  pas 
tout,  à  côté  des  effets  locaux  peuvent  se  manifester  des  troubles 
généraux,  tels  que  la  céphalalgie,  l'embarras  gastrique  et 
même  des  accès  fébriles. 

Ainsi,  l'effet  constant  et  inévitable  du  passage  d'une  bougie 
dans  un  urèthre  rétréci  se  caractérise  à  la  fois  par  une  réac- 
tion plus  ou  moins  durable,  plus  ou  moins  sérieuse,  qui 
aboutit  à  la  difficulté  et  même  à  l'impossibilité  temporaire 
d'uriner.  Ce  n'est  que  consécutivement  à  ce  premier  effet  que 
s'établit  la  détente,  qui  assure  les  bons  résultats  de  1  action 
chirurgicale.  Vous  observerez  cet  enchaînement  de  phéno- 
mènes pendant  toute  la  durée  du  traitement.  Un  urèthre  déjà 
fort  élargi  n'est  pas  le  moins  du  monde  à  l'abri  de  ces  réac- 
tions qui  peuvent  aboutir  à  la  rétention.  Mais  vous  ne  tarde- 
rez pas  à  découvrir,  pour  peu  que  vous  observiez  avec  soin, 
que  la  réaction  a  des  causes  très  appréciables  et  qu'il  y  a  un 
très  exact  rapport,  entre  ces  causes  et  les  effets  qu'elles  en- 
traînent. 

Les  troubles  de  la  miction  consécutifs  aux  pressions  peuvent 
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être  pour  ainsi  dire  expérimentalement  accrus  dans  leurs 
manifestations.  Il  suflSt  d'augmenter  la  pression  pour  les  voir 
s^accentuer;  ils  deviennent  menaçants  si  la  pression  s'exa- 
gère. Tons  les  auteurs  ont  insisté  sur  les  dangers  de  la  for- 
cure  des  points  rétrécis.  Us  ont  fait  voir  qu'alors  même  que 
rinsignifiance  du  saignement  permettait  de  repousser  Fbypo* 
thèse  d  une  déchirure,  le  malade,  sous  l'influence  d'une  réac- 
tion locale  exagérée,  était  soumis  à  toutes  les  éventuabtés 
qui  en  résultent,  et  en  particulier  aux  accidoits  graves  de 
Tempoisonnement  urineux.  Ajoutons,  pour  ne  pas  nous  éloi- 
gner de  Tétude  des  effets  locaux  des  pressions  exagâ^, 
qu'après  de  semblables  manifestations  il  n'y  a  pas  à  compter 
sur  la  détente  salutaire  qui  succède  aux  troubles  passagers  et 
purement  physiologiques  de  la  pression  exercée  dans  une 
mesure  véritablement  thérapeutique.  La  pression  exagérée 
ne  donne  aucun  bénéfice,  elle  paît  exposer  à  des  accidents 
ou  à  des  dangers. 

Il  en  est  de  la  pression  intra-uréthrale  comme  des  médica- 
ments, dont  un  thérapeutiste  habile  veut  utiliser  les  effets 
physiologiques,  en  les  administrant  de  telle  sorte,  qu'il  n'élève 
jamais  leur  action  jusqu'à  la  limite  où  leurs  propriétés 
toxiques  se  peuvent  exercer.  La  pression  intra-uréthrale  veut 
être  dosée. 

Elle  doit  l'être,  non  seulement  pour  ne  pas  devenir  dange- 
reuse, mais  pour  rester  enfermée  dans  les  limites  de  son 
action  physiologique.  Il  ne  faut  ni  doses  trop  massives,  ni 
doses  accumulées.  Et  c'est  pour  cela  que  vous  voyez  devenir 
nuisibles  des  séances  de  dilatation  où  les  instruments  sont 
introduits  avec  trop  de  force  ou  en  trop  grand  nombre.  C'est 
pour  cette  même  raison  que  vous  constatez  qu'un  instrument 
qui  remplit  bien  exactement  le  canal,  mais  qui  entre  et  sort 
sans  difficultés,  détermine  de  bons  effets  lorsqu'il  ne  séfoume 
pas  trop  longtemps,  ou  lorsqu'il  n*est  pas  trop  souvent  intro* 
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doit,  tandis  qu'il  fournit  de  mauvais  résultats  dans  des  con- 
ditions opposées. 

Si  vous  avez  le  soin  de  scrupuleusement  noter  ce  qui  se 
passe  entre  les  séances,  de  bien  interroger  vos  malades  sur  les 
résultats  de  votre  action  successive  et  de  vous  bien  rendre 
compte  de  ce  qui  se  produit  sous  votre  main  pendant  la 
séance,  vous  serez  frappés  de  la  puissance  relative  des  doses 
^les,  c'est-à-dire  des  Ëtibles  pressions. 

C'est  ainsi  que  vous  pourrez  constater  que  le  simple  pas- 
sage de  bougies  sans  frottement  dur  et  sans  séjour  suffît 
pour  assurer  la  régulière  dilatation  de  la  majorité  des  rétré- 
cissements. La  période  de  réaction  est  courte,  la  période  de 
détente  devient  de  plus  en  plus  manifeste  et  durable.  Après 
avoir  introduit  doucement  et  facilement  une  première  bougie, 
vous  êtes  tout  surpris  d'introduire  tout  aussi  facilement  une 
seconde  bougie  d'un  numéro  plus  élevé.  Et  ce  résultat  con- 
traste singulièrement  avec  celui  qui  vous  attend  si  votre  pre- 
mière bougie  a  été  placée  de  force. 

Ce  n'est  pas  tout,  vous  reconnaissez  tout  aussi  sûrement 
qu'il  n'est  pas  indifférent  d'élever  les  doses  sans  en  détermi- 
ner très  exactement  la  quotité.  Vous  êtes  et  vous  serez  tou- 
jours surpris  de  constater  qu*à  un  tiers  de  millimètre  près 
de  diamètre,  il  vous  faut  renoncer  à  pénétrer,  et  que  souvent 
même  l'emploi  de  la  force  ne  vous  le  permettrait  pas.  Aussi 
Êtut-il  très  scrupuleusement  accepter  les  gradations  consa- 
crées par  l'expérience.  La  filière  millimétrique  de  Charrière, 
divisée  par  tiers  de  millimètre,  représente  une  excellente 
graduation  pour  les  bougies  souples.  Elle  est  cependant  quel- 
quefois insuffisante,  et  vous  êtes  bien  aise  de  trouver  des 
numéros  faibles  qui  vous  servent  d'intermédiaires.  Aussi  la 
ffîère  graduée  par  sixième  de  millimètre,  imaginée  par  Bé* 
lûqué  pour  assurer  l'emploi  non  mécanique  de  ses  bougies 
d'étain,  4oîtrelle  être  conservée  dans  la  pratique.  C'est  la 
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seule  qui  convienne  lorsque  Ton  fait  usage  d  mstruments 
métalliques  comme  agents  de  dilatation. 

L'effet  immédiat  des  bougies  métalliques  courbes  est  même 
fort  intéressant.  Vous  constaterez,  en  effet,  que  le  mamement 
de  ces  instruments  permet  d'exclure  tout  emploi  de  la  force. 
Là  où,  avec  une  bougie  souple,  dans  un  canal  à  parois  résis- 
tantes, vous  étiez  arrêté  ou  obligé  de  passer  à  frottement,  vous 
passez  un  numéro  égal  ou  même  un  peu  supérieur,  sans  res- 
sentir la  moindre  difficulté. 

C'est  afin  d'utiliser  dans  une  plus  large  mesure  les  remar- 
quables propriétés  des  instruments  métalliques  courbes,  que 
j'ai  fait  adapter  à  ces  bougies  métalliques  un  écrou  qui  per- 
met de  les  visser  sur  la  bougie  conductrice  de  Haisonneuve. 
C'est  aussi  afin  de  ne  pas  les  transformer  en  agents  méca- 
niques s'introduisant  de  force,  grâce  à  leur  rigidité,  dans  la 
filière  rétrécie,  que  j'ai  conservé  à  ces  instrum^its  leur  ca- 
libre régulièrement  cylindrique,  au  lieu  de  leur  donner  les 

diamètres  graduellement  croissants  des  instruments  co- 
niques. Leur  extrémité  seule  est  légèrement  effilée  afin  de  oe 
pas  établir  un  ressaut  brusque  entre  le  talon  de  la  boupr 
et  le  bec  de  l'instrument. 

Cette  modification  permet  d'introduire  les  instruments  mé- 
talliques avec  plus  de  précision  et,  par  conséquent,  plus  de 
douceur,  sans  transgresser  les  règles  de  la  dilatation,  san5 
en  dénaturer  l'application  ;  de  progresser  un  peu  plus  rapi- 
dement et  de  s'attaquer,  sans  autre  secours,  à  des  rétrécisse- 
ments qui  auraient  résisté  à  la  seule  action  des  bougies  eo 
gomme. 

De  tout  ce  que  nous  apprend  l'étude  attentive  des  effets 
immédiats  et  secondaires  des  bougies  sur  le  canal  rétréci,  il 
résulte  bien  clairement  que  les  effets  de  la  dilatation  tempo- 
raire sont  d'autant  plus  certains,  que  l'on  a  fait  usage  des  in- 
struments dans  de  plus  simples  conditions.  Pour  dilater,  il 
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D'est  pas  nécessaii  e  de  péûiblement  les  introduire,  de  les 
laisser  longtemps  séjourner,  de  fréquemment  répéter  leur  in- 
troduction ou  de  les  multiplier  dans  la  même  séance.  Il  suffit 
de  passer  deux  bougies  souples  graduées  [à  un  tiers  de  milli- 
mètre ,  ou  quatres  bougies  métalliques  graduées  au  sixième, 
de  les  laisser  séjourner  quelques  minutes  ou  même  de  les  reti- 
rer immédiatement,  de  renouveler  les  séances  tous  les  deux 
jours  pour  mener  à  bien  le  traitement  d'un  rétrécissement 
dilatable,  c'est-à-dire  de  la  majorité  des  rétrécissements.  Les 
introductions  pénibles,  les  séjours  trop  prolongés,  les  séances 
trop  rapprochées  ne  vous  donneront  que  par  hasard  les 
résultats  que  vous  désirez,  et  feront  presque  invariablement 
naître  des  accidents  plus  ou  moins  sérieux. 

Nous  ne  pouvons  dans  cette  étude  générale  entrer  dans  de 
plus  grands  détails;  je  m'engage  volontiers  à  le  faire  en 
étudiant  le  traitement  des  rétrécissements  ;  mais,  au  point 
de  vue  de  cette  étude,  de  même  qu  au  point  de  vue  de  toutes 
les  applications  particulières  que  vous  êtes  destinés  à  faire,  il 
y  avait  utilité  à  ne  pas  craindre  d'aborder  les  généralités. 

L'expérience  de  chaque  jour  démontre  trop  clairement 
que  c'est  à  l'absence  de  principes  et  de  règles  générales,  à 
l'absence  d'une  étude  d'ensemble,  qui  seule  peut  aider  à 
coordonner  les  détails  et  à  n'en  négliger  aucun,  que  sont 
dues  la  plupart  des  fautes  de  la  pratique.  Ces  raisons  sont 
assez  décisives  pour  que  j*aie  cru  utile  de  retarder  le  moment 
où  vous  vous  placerez  en  face  du  fait  particulier.  Peut-être 
vous  aurai-je  évité  de  le  laisser  passer  sans  profit  pour  votre 
instruction,  sans  bénéfice  pour  le  malade,  alors  que  vous 
serez  anivé  à  supporter  la  responsabilité  du  traitement. 

Dans  Tespèce,  Tétude  clinique  du  cathétérisme  modifica- 
teur nous  conduit  à  admettre  que  ce  ne  sont  [>as  ses  effets 
mécaniques  qu'il  convient  de  rechercher  lorsque  l'on  veut  ob- 
tenir des  résultats  thérapeutiques  durables,  et  se  servir  sans 
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inconvénient  ou  sans  danger  des  instruments  nécessaires. 
Tout  nous  prouve  que  le  sinriple  contact  des  instruments,  que 
cette  action  purement  physique  et  sagement  limitée,  déter- 
mine dans  le  tissu  du  rétrécissement  des  modifications  que 
l'étude,  aujourd'hui  bien  faite,  de  la  physiologie  pathologique 
de  l'inflammation  nous  permet  de  comprendre.  Ce  que  l'on 
sait  de  l'influence  de  l'irritation,  sur  la  nutrition  et  les  trans- 
formations des  éléments  anatomiques,  permet  de  se  rendre 
aisément  compte  des  modifications  apportées  dans  le  tissu 
de  l'urëthre  pathologique,  par  le  contact  répété  des  instru- 
ments. On  ne  s*étonne  plus  de  la  persistance  des  effets  de 
ces  contacts  et  l'on  arrive  naturellement  à  éliminer  autant 
que  possible  l'action  purement  mécanique.  Elle  ne  peut  favo- 
riser la  régulière  succession  des  manifestations  physiolo- 
giques nécessaires  à  une  modification  réelle  des  tissus  patho- 
logiques; tout  démontre  qu'elle  peut  les  troubler.  Grâce  à  la 
notion  exacte  de  la  modalité  de  l'action  excitante  du  contact 
des  instruments  sur  l'urëthre,  nous  pouvons  à  la  fois  ration- 
nellement et  scientifiquement'tenter  : — de  modifier  sa  sensibi* 
hté  physiologique  ou  pathologique,—  ses  sécrétions  normales 
ou  pathologiques,  —  nous  pouvons  enfin  obtenir  de  pro- 
fondes et  précieuses  modifications  dans  la  constitution  des 
produits  pathologiques,  qui  changent  les  propriétés  physiques 
de  ses  parois  et  rétrécissent  ses  diamètres. 

En  excluant  par  l'étude  des  résultats  physiologiques  du 
cathétérisme  toute  préoccupation  empirique,  nous  arrivons 
donc  à  repousser  toute  manœuvre  qui  n'aurait  pas  pour  prin- 
cipe et  pour  but,  une  action  modificatrice  des  tissus  patholo- 
giques. 

Il  serait  puéril  de  soutenir  que  l'on  peut  absolument  se  pas- 
ser de  toute  action  mécanique.  Le  seul  fait  de  l'usage  d'instru- 
ments, de  quelque  manière  que  l'on  s'en  serve,  suffit  pour 
protester  contre  semblable  prétention. 
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Hais  noos  ne  désirons  empranter  à  l'action  mécanique 
que  ce  qui  est  nécessaire  pour  établir  le  contact. 

Ce  contact,  nous  pourrons  le  vouloir  plus  ou  moins  in- 
time^ plus  ou  moins  prolongé.  Il  pourra  être  nécessaire  de 
l'exercer  .avec  un  certain  degré  de  pression,  à  l'aide  d'instru- 
ments qui  augmentent  son  action  sans  rien  ajouter  à  la  force 
qui  le  met  en  œuvre,  et  c'est  ce  que  permettent  les  instru- 
ments métalliques. 

Mais,  à  aucun  degré,  nous  ne  ferons  usage  de  la  force, 
parce  que  nous  savons,  non  seulement  qu'elle  est  inutile  et 
dangereuse,  mais  surtout  parce  que  nous  avons  appris  qu'il 
ne  faut  pas  franchir  le  degré,  ne  pas  dépasser  la  dose  qui 
substitue  à  une  action  physiologique  régulière,  des  phéno- 
mènes pathologiques  dont  nous  ne  pouvons  calculer  les  effets. 
Nous  nous  y  exposerons  d'autant  moins,  que  nous  savons 
que  pour  provoquer  ces  phénomènes  physiologiques  salu- 
taires, il  suffit  de  faire  usage  d'excitations  physiques  mo- 
dérées et  que  le  résultat  du  travail  physiologique  provoqué, 
est  plus  assuré  lorsqu'il  est  graduellement  et  successivement 
établi,  que  lorsqu'il  est  d'emblée  trop  activement  sollicité. 

Et  c'est  pour  préciser  aussi  nettement  que  possible  ce  qu'il 
convient  de  faire  que  nous  vous  disons  :  pour  opérer  la  dila- 
tation, usez  dans  la  mesure  que  vous  jugerez  nécessaire  du 
contact  des  instruments,  mais  n'ayez  pas  recours  à  la  pression. 

Lorsque,  après  avoir  méthodiquement  mis  en  oeuvre  toutes 
les  ressources  modificatrices  du  contact,  vous  n'avez  pu  obte- 
nir de  dilatation  suffisante,  vous  n'avez  plus  qu'une  ressource, 
c'est  de  diviser  par  l'uréthrotomie  ou  de  complètement  déchi- 
rer à  l'aide  de  la  divulsion,  les  parties  rétrécies.  Les  enseigne- 
ments fournis  à  cet  égard  à  la  chiruipe  moderne,  ce  que  nons 
savons  de  l'action  mauvaise  des  pressions  et  du  résultat  très 
favorable  des  opérations  régulières,  vous  impose  l'étroite  obli* 
gation  de  ne  pas  hésiter  à  proscrire  la  pression. 
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TRENTIÈME   LEÇON 

EMPLOI   DU  CHLOROFORME  COMME  ADJUVANT  DES  MANŒUVRES 
INTRA-VÉSICALES  ET  INTRA-URETHRALES 

La  chirurgie  des  voies  urinaires  ne  se  sépare  pas  de  la  chirurgie  générale,  aa 
point  de  vue  de  remploi  du  chloroforme.  —  L'anesthésie  permet  d*agir  avec 
plus  de  douceur,  de  prudence  et  de  précision  dans  l'opération  de  la  Hthotritie. 

—  Par  cela  même  elle  diminue  les  chances  d'accidents  fébriles.  —  Elle  permet 
de  prolonger  le  contact  répété  des  instruments.  —'  Elle  ne  permet  pas  de  dis- 
tendre une  vessie  pathologiquement  contractée.  —  La  vessie,  chez  les  anesthé- 
siés,  cesse  momentanément  de  se  contracter  lorsque  la  non-perception  des 
contacts  supprime  Taction  réflexe.  ~  Cette  absence  de  contractilité  et  de  résis- 
tance n'est  pas  absolue.  —  Elle  est  essentiellement  temporaire  ;  mais,  dans  la 
majorité  des  cas,  elle  est  plus  que  suffisante  pour  assurer  le  succès  des  ma- 
nœuvres régulières.  —  L'insensibilité  du  malade  ne  saurait,  à  aucun  degré, 
autoriser  des  manœuvres  violentes.  —  Le  danger  des  traumatismes  chirurgi- 
caux reste  le  même  avec  ou  sans  anesthésie.  —  Il  est  des  cas  où  l'anesthésie 
est  contre-indiquée  par  la  contraction  répétée  de  la  vessie,  par  les  efforts  que 
fait  le  malade  malgré  la  bonne  administration  dn  chloroforme.  —  Dans  d'au- 
tres cas,  la  simplicité  et  la  répétition  nécessaire  des  séances,  excluent  l'anes- 
thésie. --  L'uréthrotomie  interne  et  le  cathétérisme  doivent  se  faire  sans 
chloroforme.  —  L'uréthrotomie  externe  sans  conducteur  réclame  l'anesthésie. 

—  Il  en  est  de  même  de  la  taille.  ~  Les  cathétérismes  difficiles  n'indiquent 
pas  par  eux-mêmes  l'anesthésie,  qui  n'est  pas  un  adjuvant.  —  Il  peut  cepen- 
dant être  utile  d'insensibiliser.  —  Les  maladies  des  reins  ne  contre-iadiquent 
pas  le  chloroforme. 

La  chirurgie  générale  bénéficie  trop  largement  des  admi- 
rables re^ources  que  lui  fournit  le  chloroforme,  pour  que 
tout  homme  habitué  à  la  pratique  des  grandes  opérations  et 
au  maniement  journalier  de  l'agent  anesthésique  par  excel- 
lence, ne  cherche  pas  ce  que  vaut  dans  la  partie  de  la  pratique 
chirurgicale  que  nous  étudions  actuellement,  ce  fidèle  et  pré- 
cieux auxiliaire* 

Nous  considérons,  pour  notre  part,  la  question  comme 
jugée  en  faveur  de  Tanesthésie,  au  moin^  en  ce  qui  se  rap- 
porte aux  opérations  qui  se  pratiquent  dans  la  vessie  ;  mais 
il  nous  parait  nécessaire  de  vous  dire  sur  quoi  repose  notre 
conviction.  11  y  a,  en  effet,  même  à  l'heure  actuelle,  des  ma- 
nières de  voir  différentes.   Si  plusieurs  chirurgiens  ont, 
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fraDchement  adopté,  avant  nous,  la  pratique  de  Tanes- 
thésie  pour  les  opérations  qui  ont  les  voies  uiinaires  pour 
théâtre,  il  en  est  d'autres  qui  émettent  encore  des  doutes  au 
sujet  de  son  utilité  et  de  son  efficacité.  En  vous  exposant  ce 
que  l'observation  nous  a  appris  à  cet  égard,  nous  n*avons 
d'autre  but  que  d'apporter  notre  contribution  personnelle  à 
Tétude  d'une  question  qui  mérite,  à  un  haut  degré,  toute 
l'attention  des  chirurgiens. 

Déjà  (p.  557)  nous  vous  avons  parlé  du  chloroforme  au 
point  de  vue  de  la  prophylaxie  des  accidents  fébriles.  Nous 
vous  avons  dit  que  nous  admettions  sans  hésitation  qu'il  est 
des  circonstances  où  l'anesthésîe  fournit  à  cet  égard  de  véri- 
tables garanties.  Nous  avions  alors  en  vue  l'opération  de  la 
lithotritie.  Nous  n'avions  pas  à  foire  allusion  à  la  taille  et  nous 
n'aurons  pas  à  nous  en  occuper  aujourd'hui,  car,  de  l'aveu 
de  tous  et  depuis  longtemps,  la  taille  doit  se  faire  et  se  fait  avec 
le  secours  du  chloroforme.  Tout  ce  que  nous  avons  observé 
depuis  lors  et  ce  que  nous  vous  mettons  à  même  d'observer 
fréquemment  en  employant  le  cblcMroforme  dans  toutes  les 
opérations  de  broiement  pratiquées  dans  notre  service,  nous 
confirme  dans  cette  opinion.  Nous  sommes  même  disposé 
à  aller  plus  loin  et  à  dire  que  d'une  foçon  générale  les  opéra- 
tions de  Uthotritie,  faites  sous  le  choroforme,  mettent  la  ma- 
jorité des  malades  à  Tabri  des  accidents  fébriles. 

Si  vous  vous  reportez  à  la  longue  étude  que  nous  avons 
faite  de  1  étiologie  des  accidents  fébriles  qui  suivent  les  opé- 
rations, vous  serez  amenés  à  penser  que  cette  innocuité  rela- 
tive des  manœuvres  instrumentales,  pratiquées  avec  l'aide  du 
chloroforme,  démontre  déjà  :  que  les  manœuvres  instrumen- 
tales sont  mieux  tolérées  par  les  organes,  et  plus  facilement 
exécutées  par  le  chirui^en.  Il  est  en  effet,  une  vérité  que 
nous  avons  le  devoir  de  ne  pas  perdre  de  vue  un  seul  ins- 
tant, c'est  que  le  degré  dii  iraumatisme  chirurgical  tient  en 
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grande  partie  sous  sa  dépendance,  les  suites  des  opérations 
pratiquées  dans  Turëthre  ou  dans  la  vessie. 

Sommes-nous  donc  en  mesure  de  démontrer  que  le  trau- 
matisme est  atténué  lorsque  l'opéré  est  soumis  à  l'anesthésie? 

Il  est  peu  de  questions  qui  démontrent  mieux  que  celle-ci 
l'indispensable  nécessité  de  l'observation  complète  et  réitérée 
des  faits,  en  dehors  de  toute  préoccupation  théorique.  C'est  à 
la  clinique  qu'il  appartiendra  toujours  de  fournir  la  solution 
d'un  problème  de  pratique  chirurgicale.  Les  résultats  qu'elle 
fournit  dans  l'espèce,  nous  ont  paru  très  décisifs. 

La  vessie,  comme  tous  les  viscères,  et  en  particulier  comme 
l'utérus,  pendant  la  parturition,  conserve  malgré  l'influence 
de  l'anestbésie  sa  puissance  contractile.  Aussi,  n'est-il  pas 
très  rare,  de  voir  les  calculeux  uriner  spontanément  pendant 
qu'on  les  endort.  Nous  savons  que  cela  est  au  contraire  excep- 
tionnel chez  les  malades  qui  n'ont  pas  d'affection  vésicale. 
Plus  habituellement  cette  expulsion  inconsciente,  succède 
immédiatement  à  l'introduction  de  la  sonde,  ou  à  vos  pre- 
mières tentatives  d'injection  intra-vésicale.  Ce  même  malade 
qui  eât  mis  toute  sa  bonne  volonté  pour  ne  pas  uriner  ou 
pour  ne  pas  expulser  le  liquide  injecté,  vide  sa  vessie,  alors 
qu'il  est  par  le  fait  même  de  l'anestbésie,  livré  à  son  seul 
instinct;  il  obéit  inconsciemment  aux  excitations  réflexes 
qu'il  perçoit  encore. 

Si  l'on  s'en  tient  à  ces  premiers  effets,  la  question  sera 
bientôt  tranchée  par  la  négative.  Rien  ne  paraîtra  plus  logi- 
que que  d'admettre  que  le  chloroforme,  loin  de  favoriser  les 
manœuvres  intra-vésicales,  les  rend  difficiles  ou  impossibles. 
Cette  conclusion  paraîtra  d'aotant  mieux  justifiée,  qu'elle  est 
d'accord  avec  les  faits  expérimentaux,  avec  Tétude  générale 
des  effets  physiologiques  du  chloroforme. 

11  suffit  cependant  d'attendre,  et  l'on  ne  tarde  pas  à  voir 
que  ce  qui  tout  à  l'heure  avait  paru  impossible  ou  dangereux, 
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devient  facile  et  doit  être  inoffensif.  Après  cette  première 
révolte,  qui  est  loin  d'être  constante,  la  vessie  se  soumet.  Il  vous 
est  loisible  de  recommencer  Tinjection,  elle  est  parfaitement 
acceptée  et  gardée  ;  mais  la  manœuvre  intra-vésicale  vous  ren- 
seignera bien  mieux  encore  sur  l'état  véritable  de  la  contrac- 
tion de  la  vessie,  chez  un  sujet  complètement  soumis  à 
Tanesthésie. 

11  est  bien  entendu  —  et  je  ne  puis  un  seul  instant  ad- 
mettre qu'il  en  soit  jamais  autrement  entre  les  mains  d'un 
chirurgien  —  il  est  bien  entendu  que  l'anesthésie  est  réelle, 
que  le  sujet  a  été  conduit  à  cet  état  de  tolérance sihien  étudié 
par  Ghassaignae.  C'est  malgré  cette  chloroformisation  vrai- 
ment chirurgicale,  que  les  premières  révoltes  ont  pu  s'établir, 
et  c'est  malgré  la  continuation  de  l'anesthésie,  maintenue  au 
même  degré,  que  se  produiront  inévitablement  des  réveils  de 
contraction. 

Vous  ne  pouvez,  en  effet,  avoir  la  prétention  antiphysiolo- 
giqiie  de  rendre  la  vessie  tout  à  fait  incapable  de  se  contrac- 
ter par  le  fait  de  Tinfluence  du  chloroforme.  Mais  si  le  pou- 
voir contractile  n'est  jamais  supprimé,  il  arrive  cependant  — 
rien  n'est  plus  manifeste  —  qu'il  cesse  de  s'exercer  sous  l'in- 
fluence de  l'insensibilité  dans  laquelle  est  plongé  le  patient. 
C'est  ce  qu'il  vous  est  donné  de  parfaitement  constater  avec 
le  lithotriteur. 

Vous  avez  éprouvé  en  entrant,  en  déployant  les  branches  de 
rinstrument,  en  faisant  vos  premières  prises,  un  certain  degré 
de  résistance,  qui  d'ailleurs,  ne  dépasse  pas  celui  que  vous 
éprouvez  en  opérant  sans  chloroforme  ;  tout  à  coup  vous  cessez 
pour  ainsi  dire  de  sentir  la  vessie,  vous  pénétrez  avec  la  plus 
grande  facilité  dans  tous  ses  recoins,  il  semble  qu'elle  se  soit 
livrée  et  vous  invite  à  agir.  Cet  état  de  coUapsus  vésical  peut 
être  momentanément  interrompu  par  des  retours  offensifs  de 
la  contractilité,  mais  ils  ne  reparaissent  tout  d'abord  que 
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pour  bientôt  s'éteindre.  Il  s'écoule  ainsi,  trois,  quatre,  cinq, 
six,  huit  minutes  et  souvent  davantage  sans  que  vous  soyez 
gênés  dans  votre  manœuvre. 

La  résolution  du  muscle  vésical  n'est  pas,  en  effet,  con- 
tinue. À  une  période  de  calme  parfait  succèdent  des  contrac- 
tions avec  lesquelles  il  faut  compter.  Cette  insubordination 
du  réservoir  de  l'urine  que  déjà  nous  avons  constatée  dans  les 
préliminaires  de  Tanesthésie,  peut,  en  effet,  se  renouveler  alors 
que  la  chloroformisation  est  vraiment  complète.  Mais  ce  sont 
là  des  phénomènes  passagers  qui  se  calment  d'eux-mêmes 
et  que  font  cesser  une  suspension  de  manœuvre  sans  retrait 
de  l'instrument,  ou,  s'il  le  faut,  la  sortie  du  lithotriteur. 
Presque  toujours  la  révolte  se  calme  par  la  seule  administra- 
tion d'une  dose  nouvelle  de  vapeurs.  En  réalité,  l'action  anes- 
thésique,  même  dans  la  chloroformisation  la  mieux  conduite, 
n'est  pas  absolument  continue.  Il  faut  bien  le  savoir  pour  ne 
pas  se  laisser  influencer  par  ces  difficultés  temporaires.  Elles 
ne  préjugent  pas  des  suites  immédiates  de  l'action  anesthé- 
siante  qui  bientôt  reprend  ses  droits.  Il  est  bien  difficile, 
sinon  impossible,  de  maintenir  au  même  degré  l'action  des 
agents  anesthésiques,  mais  il  est  facile  de  ramener  cette  action 
au  degré  nécessaire;  c'est  ce  qui  se  passe  journellement 
dans  toutes  les  opérations.  Cela  prouve  que  les  manifestations 
de  la  contractilité  vésicale  sont  en  rapport  très  direct  avec  la 
sensation  plus  ou  moins  consciemment  perçue.  On  en  a  la 
preuve  expérimentale  lorsqu'on  suspend  l'action  du  chloro- 
forme pendant  l'évacuation.  On  voit  la  vessie,  qui  tout  à 
l'heure  se  taisait  sous  le  contact  du  lithotriteur,  entrer  en 
contraction  quelquefois  violente  sous  la  seule  excitation  du 
liquide. 

11  est  des  cas  où  les  contractions  vésicales  se  répètent,  se 
renouvellent  malgré  le  chloroforme,  malgré  la  mesure  dans 
les  manœuvres  et  malgré  leur  suspension  momentanée.  Bien- 


SiaNBS  PHTSIQUB8.  959 

tôt  il  s'y  joint  des  efforts  expulsifs  et  les  moments  de  révolte 
dépassent  de  beaucoup  les  moments  de  calme.  Dans  ces  cas, 
heureusement  rares,  on  doit  se  soumettre  et  ne  pas  prolonger 
la  séance. 

U  ne  Êiut  pas,  parce  qu*on  a  le  chloroforme  pour  soi,  se 
cnûre  autorisé  à  déroger  aux  principes. 

Lorsque  le  chirurgien  manœuvre  dans  la  vessie,  que  ce 
soit  avec  le  chloroforme  ou  sans  le  secours  de  l'anesthésie,  le 
principe  absolu  est  encore  et  toujours,  de  subordonner  son 
action  à  la  tolérance  du  réservoir.  Jamais  il  n'est  permis 
d'entrer  en  lutte  avec  la  vessie  et  d'enlever  de  vive  force  les 
difficultés  qu'elle  vous  oppose.  Si  l'insensibilité  du  malade 
devait  conduire  à  des  actes  si  contraires  à  la  saine  doctrine 
opératoire,  ce  serait  la  condamnation  sans  appel  de  l'emploi 
du  chloroforme.  Mais,  nous  le  répétons,  les  contractions  per- 
sistantes et  répétées  de  la  vessie  sont  rares  pendant  l'anes- 
thésie, il  est  donc  facile  d'être  patient,  et  les  moments  où  le 
réservoir  se  livre  à  l'instrument  sont  assez  répétés  et  assez 
longs,  pour  qu'il  soit  possible,  pour  qu'il  soit  facile  de  manœu- 
vrer d*une  manière  pour  ainsi  dire  continue  et  avec  toute 
sécurité. 

La  constatation  répétée  de  semblables  phénomènes  ne  peut 
pas  laisser  de  doutes  aux  cliniciens.  L'explication  physiolo- 
gique ne  leurfeit  d'^leurs  pas  défaut. Vous  savez  tous  que 
pendant  la  période  de  tolérance  amslhésique  qui  correspond 
à  la  troisième  période  du  physiologiste,  l'action  du  chloro- 
forme sur  la  moelle,  abolit  ou  rend  difQciles  à  déterminer  la 
plupart  des  mouvements  réflexes.  Malgré  la  présence  prolon- 
gée des  instruments,  malgré  les  manœuvres,  la  sensibihté 
de  la  vessie  n'est  pas  mise  en  jai  et  l'action  rMexe  ne  se  pro- 
duisant pas,  la  contraction  ne  se  fait  pas  sentir.  Vous  serez 
frappés  de  voir  cette  torpeur  de  la  vessie  persister  après  le 
réveil,  car  vous  constaterez  que  chez  les  malades  que  vous 
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avez  endormis  Tenvie  d'uriner  n'est  pas  accusée  prématu- 
rémenty  comme  souvent  il  arrive  en  l'absence  du  chloro- 
forme. Cette  torpeur  de  la  vessie  peut  même  gêner  les  ma- 
nœuvres du  lavage  évacuateur.  La  vessie  ne  répond  pas  à  Tin- 
citation  du  liquide,  elle  ne  se  contracte  pas.  S'il  est  des  cas  où 
le  lavage  exige  la  continuation  du  chloroforme»  il  en  est  d'au- 
tres où  il  convient  de  suspendre  les  inhalations,  d'attendre 
quelque  peu  le  réveil  de  la  sensibilité,  qui  favorise  la  con- 
traction du  muscle  vésical. 

Il  est  facile  de  comprendre  que  dans  de  semblables  condi- 
tions vous  puissiez  opérer  en  atténuant  autant  que  possible 
les  effets  du  traumatisme. 

Rien  ne  peut  vous  empêcher  de  mesurer  vos  manœuvres, 
de  les  calculer  de  telle  sorte  qu'  elles  soient  toutes  effectives, 
de  ne  rien  livrer  au  hasard  et  d'arriver  par  cela  même,  après 
avoir  agi  sans  précipitation,  à  accomplir  une  très  fructueuse 
besogne.  Vous  aurez  réduit  le  traumatisme  opératoire  au  mi- 
nimum, mais  vous  aurez  fait  plus  encore  en  soustrayant  la 
vessie  aux  chances  du  traumatisme  des  fragments. 

Le  broiement  constitue  la  manœuvre  capitale  de  la  litbo- 
trilie  ;  il  y  a,  dans  la  majorité  des  cas,  avantage  incontestable 
à  le  conduire  aussi  loin  que  possible  et,  par  conséquent,  à 
multiplier  la  préhension  des  fragments*  à  les  réduire  par  des 
prises  successives,  rapidement  faites,  aux  dimensions  qui 
rendent  l'évacuation  facile  et  inoffensive.  Mais  il  faut  que  l'at- 
taque du  calcul,  les  prises  et  les  reprises  des  fragments,  soient 
exécutés  de  telle  sorte,  que  les  contacts  de  Tinstrument  avec 
la  vessie  soient  ménagés  avec  le  soin  le  plus  jaloux.  L'in- 
conscience du  malade  ne  doit  pas,  je  ne  saurais  trop  le  répé- 
ter, vous  encourager  aux  manœuvres  irrégulières. 

Malgré  que  la  douleur  ne  soit  pas  perçue,  le  traumatisme 
de  la  vessie  produira  toujours  ses  f&cheux  effets.  Vous  vous 
exposeriez  donc  à  voir  les  accidents  s'accumuler  à  la  suite 
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de  remploi  du  chloroforme,  au  lieu  de  les  voir  s'atténuer, 
si  VOUS  VOUS  laissiez  aller  à  dépasser  la  mesure  qui  doit  tou- 
jours limiter  et  régler  votre  action,  si  vous  ne  songiez  avant 
tout  à  ménager  à  la  vessie  toute  pression,  tout  choc  brusque, 
si  vous  n'analysiez  pas  chacune  de  vos  sensations  afin  de 
n'agir  qu'à  bon  escient. 

Le  chloroforme  ne  supplée  pas  à  l'expérience  nécessaire 
pour  la  bonne  et  rapide  exécution  des  manœuvres  ;  mais  il 
TOUS  placera  dans  les  conditions  les  meilleures,  il  vous  per- 
mettra d*opérer  avec  une  petite  quantité  de  liquide  dans  une 
vessie  qui  ne  se  contractera  pas  si  vous  savez  attendre  le 
moment  propice,  qui  vous  livrera  un  champ  opératoire  res- 
treint dans  lequel  vous  pourrez,  sans  obstacle,  rapidement 
répéter  les  prises  mullipliées  nécessaires  au  broiement  effi- 
cace, qui  constitue  les  séances  à  la  fois  les  plus  fructueuses 
et  les  plus  inoffensives. 

J'ai  eu  soin,  vous  avez  dû  le  remarquer,  de  préciser  ap- 
proximativement le  temps  pendant  lequel  la  vessie  se  livrait 
d'une  façon  complète.  C'est  en  effet,  la  montre  à  la  main, 
que  sont  suivis  tous  les  détails  des  manœuvres  que  j'exé- 
cute devant  vous,  sous  le  chloroforme.  Ce  n'est  pas  pour 
mesurer  mon  action  intra-vésicale  par  un  temps  déterminé^ 
que  je  consulte  de  temps  en  temps  l'aide  chargé  d'observer 
les  minutes  pendant  la  séance  et  de  compter  le  nombre 
des  prises.  C'est  tout  simplement  pour  établir  le  contrôle 
de  la  durée  de  la  tolérance  de  la  vessie  chez  un  sujet 
anesthésié.  Cette  tolérance  que  caractérise  l'absence  totale 
de  contraction  ou  l'apparition  passagère  de  contractions  peu 
durables,  pourrait  certainement  être  prolongée. 

J'ai  bien  des  fois  constaté  qu'en  retirant  l'instrument  de 
la  vessie  et  en  faisant  continuer  le  chloroforme,  on  retrouve 
le  réservoir  dans  un  état  favorable  qui  permet  les  réintro- 
ductions répétées.  Cependant  on  ne  tarde  pas  à  avoir  le  sen- 
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liment  que  les  réintroductions  répétées  ramènent  plus  facile- 
mentces  contractions  isolées,  qui  se  manifestent  même  pendant 
les  premières  manœuvres.  Ces  contractions,  qui  s'éteignent 
encore,  n'empêchent  pas  d'agir,  mais  elles  ne  permettent 
plus  ni  la  même  facilité,  ni  la  même  sécurité  dans  l'aclion. 
Cette  répétition  de  la  contraction  même  éphémère  devra  vous 
servir  de  critérium;  c'est,  à  mon  avis,  une  indication  à 
laquelle  il  est  sage  d'obéir.  Vous  cessez  d'ailleurs  sans  regret, 
car  déjà  vous  avez  conduit  fort  loin  Toeuvre  du  broiement. 

Je  m'explique  cependant  qu'au  delà  de  l'Atlantique,  des 
chirui^ens  éminents  aient  cru  pouvoir  pousser  la  logique 
opératoire  jusqu'à  vouloir  débarrasser  les  ealculeux  en  une 
seule  séance.  Le  professeur  Bigelow  a  rendu  aux  malades  et 
aux  chirui^iens  un  service  dont  ils  doivent  lui  être  recon- 
naissants, en  démontrant  péremptoirement  que  l'on  peut  faire, 
sans  danger,  des  manœuvres  beaucoup  plus  longues  que  celles 
que  nous  nous  croyions  permises.  Mais  bien  qu'il  m'arrive  fré- 
quemment d'obtenir  en  une  seule  séance  un  débarras  com- 
plet —  et  la  somme  des  fragments  immédiatement  évacué» 
dont  vous  connaissez  les  chiffres,  indique  clairement  que. 
même  avec  une  pierre  de  moyen  volume,  la  guérison  puisse 
être  ainsi  cherchée  —  je  ne  saurais  vous  conseiller  d'abuser  de 
l'influence  si  réelle  du  chloroforme  sur  les  manifestations  de 
la  contraction  vésicale. 

Tout  ce  que  je  sais,  tout  ce  que  j'ai  vu  et  tout  ce  que  je 
vois  sans  parti  pris,  me  démontre  que  si  les  séances  peuvent 
être  allongées,  elles  ne  doivent  pas  être  prolongées. 

Le  vieux  précepte  français  des  séances  courtes  peut  être 
et  doit  être  modifié,  mais  il  ne  doit  pas  être  oublié.  Et  d'ail- 
leurs, le  peu  de  durée  relative  n'exclut  pas,  ainsi  que  je  vous 
l'ai  déjà  fait  remarquer,  les  grands  résultats.  L'on  peut,  grâce 
au  chloroforme,  avoir  pour  objectif  de  débarrasser  la  grande 
majorité  des  malades  en  deux  ou  trois  séances.  La  premièft 
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suffit  à  la  réduction  presque  totale  de  la  pierre  et  à  Tévacua- 
tion  de  la  majeure  partie  des  fragments,  la  seconde  et  la  troi- 
sième servent  à  vérifier  Tétat  de  la  vessie  et  à  compléter,  s'il 
y  a  lieu,  le  broiement  des  derniers  débris. 

Nous  ne  terminerons  pas  cette  étude  des  effets  de  Fan- 
esthésie  sur  la  contractilité  de  la  vessie  sans  une  dernière  et 
intéressante  observation.  Le  chloroforme  ne  permet  pas  d'ob- 
tenir la  distension  de  la  cavité  vésicale.  C'est  en  vain  que  vous 
voudrez  profiter  de  Finsensibilité  du  malade  pour  augmenter 
la  capacité  de  sa  vessie.  Si  elle  est  patbologiquement  con- 
tractée, vous  n'aboutirez  qu'à  des  révoltes  ou  à  des  accidents. 
Cela  n'est  pas  en  contradiction  avec  ce  que  nous  avons 
observé  et  enseigné,  et  ne  peut  empêcher  de  comprendre  que 
l'anesthésie  favorise  les  manœuvres  de  la  lithotritie.  Hais 
cela  montre  une  fois  de  plus  combien  il  importe  de  ne  pas 
oublier  que  les  manifestations  de  la  puissance  contractUe  sont 
seulement  suspendues  et  qu'il  y  a  toujours  à  compter  avec 
elles.  Cela  nous  permet  de  répéter  que  si  le  chloroforme  faci- 
lite les  manœuvres  intra-vésicales,  il  n'autorise  pas  à  modi- 
fier leurs  règles  générales.  Au  point  de  vue  physiologique,  le 
résultat  que  nous  vous  signalons  établit  une  différence  très 
nette,  entre  les  effets  de  la  distension  et  ceux  des  contacts, 
sur  la  production  des  contractions  de  la  vessie. 

Nous  n'avons  pas  cessé  d'être  d'accord  avec  les  physiolo- 
gistes en  vous  montrant  que  la  vessie  suspend,  sous  le  chlo- 
roforme, les  manifestations  de  son  pouvoir  contractfle.  Nous 
ne  romprons  pas  davantage  cet  accord  toujours  désirable,  en 
vous  disant  maintenant  que,  bien  que  le  chloroforme  puisse 
agir  beaucoup  plus  directement  sur  la  région  musculeuse 
de  l'urèthre  que  sur  la  vessie,  les  services  qu'il  vous  rendra 
pour  les  opérations  intra-uréthrales  ne  peuvent  être  comparés 
à  ceux  que  vous  obtenez  de  lui  pour  l'opération  de  la  lithotritie. 
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Nous  devons  tout  d'abord  reproduire  le  meilleur  et  le  plus 
sérieux  argument  opposé  à  Tusage  du  chloroforme  dans  la 
chirurgie  des  voies  urinaires  :  c'est  son  inutilité. 

Cet  argument,  que  Ton  a  fait  souvent  valoir,  est  en  effet 
facile  à  défendre  pour  les  opérations  uréthrales.  Il  peut  même 
être  considéré  comme  encore  acceptable  en  ce  qui  concerne 
la  lithotritie.  Il  y  a  nombre  de  cas  simples,  il  y  a  surtout 
nombre  de  cas  où,  de  toute  nécessité,  vous  devrez  répéter 
des  séances  très  peu  douloureuses  et  fort  inoffensives  où  le 
chloroforme  est  certainement  inutile.  Quelle  que  soit  votre 
habitude  et  votre  habileté,  quels  que  soient  les  instruments 
évacuateurs  employés,  il  est  des  vessies  profondes,  irrégu- 
liëres,  appartenant  à  des  sujets  qui  se  sondent  depuis  long- 
temps et  ne  vident  pas  autrement  leur  réservoir,  que  vous 
n'arrivez  à  bien  débarrasser  qu'en  répétant  systématique- 
ment vos  recherches  avec  le  lithotriteur.  Rien  de  plus  licite 
d'ailleurs,  car  la  tolérance  de  ces  malades  est  souvent  si 
parfaite  que  la  séance  de  lithotritie  ne  compte  guère  plus 
pour  eux  que  leur  sondage  et  leur  lavage  habituel. 

De  plus,  la  lithotritie  sans  chloroforme,  à  séances  très 
courtes  et  répétées,  ce  que  l'on  peut  appeler  la  méthode 
française,  est  et  restera  pour  beaucoup  de  calculeux  autres 
que  ceux  auxquels  je  fais  allusion,  une  bonne  opération.  Je 
ne  saurais  trop  vous  engager  à  faire  vos  premières  armes  en 
suivant  cette  méthode,  et  en  l'appliquant  suivant  les  circon- 
stances, avec  ou  sans  chloroforme.  Nous  lui  devons,  pour 
notre  part,  la  guérison  d'un  grand  nombre  de  malades;  elle 
a  fait  ses  preuves  dans  beaucoup  d'autres  mains.  Néanmoins 
l'argument  de  l'inutilité,  ne  pourrait  aujourd'hui  sérieusement 
servir  aux  chirurgiens  non  partisans  de  l'anesthésie,  que  s'ils 
plaidaient  pour  l'urèthre. 

Â  moins  de  sensibilité  ou  de  pusillanimité  excessive,  le 
cathétérisme  évacuateur,  explorateur  ou  modificateur  pratiqué 
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dans  des  conditions  simples  ne  peut  permettre  de  poser 
rindication  de  l'anestbésie  ;  il  sera  toujours  difficile  de  prou- 
ver que  les  manœuvres  de  ces  différentes  espèces  de  cathé- 
térisme  se  font  mieux,  se  font  plus  sûrement  ou  plus  utile- 
ment sous  le  chloroforme;  mais  la  question  mérite  d'être 
examinée  en  ce  qui  concerne  Turéthrotomie  interne  et  externe, 
la  divulsion  et  les  cathétérismes  difficiles. 

Si  je  m'en  rapporte  à  ma  pratique  et  si  je  m'en  tiens  à  mon 
sentiment,  l'indication  du  chloroforme  ne  me  paraît  indis- 
cutable que  pour  l'opération  de  Furéthrotomie  externe  ou  tout 
au  moins  de  l'uréthrotomie  externe  sans  conducteur.  On  a,  il 
est  vrai,  conseillé  de  ne  pas  anesthésier  pour  permettre  au 
malade  d'aider  le  chirurgien,  à  un  moment  donné,  à  retrou- 
ver le  bout  postérieur.  On  peut,  en  effet,  demander  au  ma- 
lade de  pousser  et  d'uriner.  Mais  le  secours  que  l'on  peut 
attendre  de  cette  collaboration,  n'est  pas  assez  important  pour 
priver  le  patient  du  chloroforme,  pendant  les  longues  re- 
cherches que  souvent  nécessite  cette  opération  laborieuse. 

L'uréthrotomie  interne,  que  j'ai  pratiquée  un  grand  nombre 
de  fois,  est  si  peu  douloureuse,  si  rapidement  exécutée,  qu'il 
m'est  à  peine  arrivé  de  chloroformer  cinq  à  six  fois,  c'est- 
à-dire  à  peu  près  une  fois  pour  cent.  Le  chloroforme,  dans 
ces  cas,  n'est  pas  un  adjuvant  de  l'opération.  Il  peut  être 
indiqué  par  certaines  conditions  purement  individuelles,  il 
est  rare  qu'il  le  soit  par  l'opération.  11  a  un  inconvénient 
réel  lorsqu'il  occasionne  des  vomissements  répétés.  Sous  l'in- 
fluence des  effoils,  la  sonde  à  demeure  est  moins  bien  tolérée, 
devient  douloureuse  et  peut  se  déplacer. 


En  est-il  autrement  pour  les  cathétérismes  difficiles  ?  On 
Ta  proposé  pour  les  rétrécissements  difficiles  à  franchir,  et 
surtout  pour  les  cas  de  rétention  d'urine  sans  rétrécissement. 
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OÙ  le  spasme  vient  ajouter  ses  fôcheux  effets  aux  difficultés 
ordinaires  de  l'opération. 

Il  est  possible  d'admettre  qu'un  rétrécissement  très  dou- 
loureux, chez  un  sujet  hyperesthésique,  puisse  bénéficier  de 
l'anesthésie,  et  il  est  surtout  rationnel  de  penser  que  la  portion 
membraneuse,  si  largement  pourvue  de  fibres  striées,  puisse 
cesser  de  se  contracter  sous  l'influence  du  chloroforme.  J'ai 
déjà  eu  l'occasion  de  vous  dire,  à  propos  du  diagnostic  du 
spasme,  que  l'anesthésie  m'avait  toujours  paru  peu  propre  à  le 
débrouiller,  et  je  vous  en  ai  donné  les  raisons.  Je  vous 
demande  la  permission  d'ajouter  maintenant  que,  dans  tous 
les  cathétérismes  difficiles  que  j'ai 'pratiqués,  j'ai  eu,  comme 
tous  les  chirurgiens,  avant  tout  à  lutter  contre  l'engagement 
du  bec  de  la  sonde  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe,  ou  contre 
son  arrêt  et  son  enclavement  au  milieu  des  obstacles  prosta- 
tiques. À  semblables  inconvénients  le  chloroforme  ne  peut 
rien.  Seules  les  manœuvres  régulières  du  cathétérisme,  seuls 
les  instruments  de  forme  appropriée  pourront  permettre  de 
triompher  des  difficultés.  11  ne  s'agit  pas  de  vaincre  ou  de 
supprimer  un  obstacle;  il  faut  savoir  le  tourner,  pouvoir 
éviter  une  mauvaise  direction.  Il  importe  donc  de  ne  pas 
prendre  le  change  et  de  ne  pas  considérer  comme  spasme, 
le  fait  tout  mécanique  de  l'arrêt  de  l'extrémité  de  votre  instru- 
ment. Pour  ces  manœuvres,  qui  doivent  être  essentiellement 
patientes  et  douces,  le  chloroforme  ne  pourrait  être  un  ad-- 
juvant  que  si  le  malade,  pusillanime  ou  agité,  ne  savait  se 
soumettre  aux  nécessités  de  sa  situation.  Les  indications 
viennent  donc  encore  ici  des  circonstances,  elles  ne  sont 
pas  puisées  dans  les  nécessités  de  l'opération.  Dans  les  cas, 
heureusement  rares,  où  les  manœuvres  raisonnées  et  régu- 
lières du  cathétérisme  échouent,  il  est  avant  tout  rationnel 
de  recourir  à  la  ponction  capillaire  avec  aspiration  avec  ou 
sans  chloroforme  ;  cela  est  absolument  préférable  à  des  ma- 
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oœuYres  irrégulières,  à  des  manœuvres  trop  prolongées,  et 
surtout  à  des  manœuvres  violentes. 

S'il  fallait,  au  nom  de  Tanatomie  et  de  la  physiologie  nor- 
males, réduire  remploi  du  chloroforme  aux  opérations  sur 
rurèthre,  on  s'exposerait  à  n'utiliser  que  bien  rarement  cet 
auxiliaire,  cependant  si  précieux  lorsqu^il  s'agit  de  pratiquer 
la  lithotritie.  Et,  puisque  je  vous  reparle  encore  de  l'utilité 
du  chloroforme  pour  cette  opération,  j'ajouterai  que,  chez  les 
1res  nombreux  malades  que  j'ai  anesthésiés  pour  les  litho- 
tritier,  je  n'ai  que  très  rarement  observé,  bien  que  je  Taie 
cherché  avec  le  plus  grand  soin,  que  la  portion  membra- 
neuse se  comportât  différemment  devant  les  instruments, 
en  dehors  de  l'anesthésie  ou  sous  son  influence.  Le  spasme 
peut  gêner  le  cours  de  lurine,  il  peut  même  le  suspendre  ;  il 
ne  me  parait  pas  démontré  qu'il  puisse  faire  obstade  au 
passage  des  instruments  métalliques  régulièrement  dirigés. 

On  ne  peut  donc  accepter,  au  point  de  vue  pratique,  que 
le  chloroforme  supprime  les  difficultés  si  périlleuses  du  cathé- 
térisme  qui  se  présentent  au  moment  où  l'instrument  doit 
pénétrer  la  portion  membraneuse,  c'est-à-dire  à  la  fin  du 
premier  temps.  C'est  cependant  le  seul  moment  où  l'on  pour- 
rait rationnellement  compter  sur  lui.  Le  dégagement  des  ins- 
truments à  travers  la  région  prostatique  ou  le  col  de  la  vessie 
ne  peut,  à  aucun  degré,  être  facilité  par  la  résolution  muscu- 
laire. Ce  que  nous  vous  avons  exposé  à  propos  du  cathété- 
risme  dans  les  cas  de  fausses  routes,  montre  également  que 
ce  n'est  que  dans  la  régulière  application  d'instruments 
appropriés  qu'il  faut  chercher  le  salut  du  malade.  Je  suis 
loin  cependant  de  vous  déconseiller  d'insensibiliser  vos 
pauvres  patients,  si  vous  le  jugez  utile,  dans  certains  cas  de 
cathétérisme  laborieux;  mais  je  tenais  à  vous  avertir  que 
l'anesthésie  ne  fait  disparaître  aucune  de  leurs  difficultés  et 
qu'elle  n'éloigne  aucun  de  leurs  périls. 
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Les  résultats  que  m'a  fournis  une  observation  prolongée 
et  répétée  sont  assez  précis  pour  me  permettre  de  nette- 
ment conclure. 

Au  point  de  vue  de  l'emploi  du  chloroforme  comme  à 
beaucoup  d'autres,  la  chirurgie  des  voies  urinaires  ne  se 
sépare  pas  de  la  chirurgie  générale.  Elle  réclame  les  mêmes 
aptitudes,  la  même  expérience  et  les  mêmes  ressources.  Le 
chloroforme  est  l'une  des  plus  précieuses  ;  —  il  rend  au  chi- 
rurgien qui  pratique  l'opération  de  la  lithotritie  les  plus  grands 
services;  —  il  doit  toujours  être  employé  dans  l'opération  de  la 
taille,  à  moins  de  contre*indication  individuelle  ;  —  il  sera  le 
plus  souvent  nécessaire  pour  Turéthrotomie  externe  en  parti- 
culier lorsqu'elle  est  faite  sans  conducteur  ;  —  il  est  excep- 
tionnel que  l'uréthrotomie  interne  en  indique  l'usage;  — 
il  peut  être  utilisé  dans  les  cathétérismes  laborieux,  mais  il 
ne  supprime  pas  leurs  difficultés  et  leurs  dangers;  —  il  est 
inutile  d'y  avoir  recours  pour  les  cathétérismes  simples. 

Je  dirai  enfin  qu'il  n'y  a  pas  contre-indication  à  l'emploi 
du  chloroforme  dans  les  cas  où  les  altérations  rénales  sont 
évidentes  ou  avancées.  J'ai  fait  plusieurs  fois  la  taille  dans  ces 
conditions  et  je  dois  en  particulier  citer  à  l'appui  de  mon 
dire,  l'opération  de  l'uréthrotomie  externe  sans  conducteur. 
Malgré  sa  très  longue  durée  et  une  chloroformisation  conti- 
nuée pendant  toute  l'opération,  l'uréthrotomie  externe  faite 
chez  des  sujets  manifestement  atteints  de  lésions  rénales 
graves,  a  néanmoins  d'heureuses  suites,  et  l'on  n'obsene 
pas  chez  ces  malades  d'accidents  imputables  au  chloroforme. 
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tique. —  II.  Polyurie.  —  Quantité  d'urine  rendue.  —  Influence  du  lit;  la 
polyurie  des  urinaires  est  surtout  nocturne.  —  Aspect  des  urines;  urines 
claires,  urines  troubles.  ~  Composition  chimique.  —  Polyurie  passagère.  — 
Polyurie  intermittente-  ~  Polyurie  persistante.  —  Polyurie  de  la  rétention 
aiguë,  de  la  rétention  chronique,  de  la  tuberculose.  —  Diagnostic  de  la  po- 
lyurie. —  Pathogénie  et  pronostic 401 
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geslifs,  muguet,  troubles  respiratoires,  troubles  cardiaques.  —  Second  type 
de  la  forme  aiguë.  —  Sa  marche  sous  forme  d*accès  répétés  et  prolongés  ;  ses 
complications  digestives,  cérébrales,  cardio-pulmonaires,  rénales  ;  phlegmons 
et  suppuration  du  tissu  cellulaire  ;  manifestations  cutanées.  —  Durée  et  ter- 
minaison de  la  fièvre  urineuse  aiguë.  —  Température  au  moment  de  la  mort. 
—  Valeur  pronostique  de  l'élévation  thermométrique.  —  Forme  lente.  —  Tem- 
pérature peu  élevée,  mais  symptômes  généraux  très  marqués  :  troubles 
digestifs  ;  faciès  ;  pseudo-intermittence.  —  Valeur  pronostique 428 
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rie, prise  isolément,  ne  répond  à  tous  les  cas  cliuiques.  —  Opinion  de  Fau- 
teur       514 
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—  Après  l'opération  :  réchauffer  le  malade,  s'opposer  au  refroidissement  ;  ré- 
gler les  conditions  dans  lesquelles  devra  s'effectuer  la  miction.  —  B.  Traite- 
ment préventif  médical.  —  Il  s'adresse  aux  voies  digestives  (purgatifs,  salins, 
amers),  à  la  peau  (frictions,  bains),  à  Tétat  des  urines  (boissons  délayantes, 
acide  benzoïque>  acide  borique),  au  système  nerveux  (bromure  de  potassium, 
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curatif  médical.  —  Sudorifiques.  —  Évacuants.  —  Alcool.  —  Sulfate  de  qui- 
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de  la  lithotritie,  de  la  taille.  —  Observations 512 

Vingt  et  unième  Leçon.  —  Tro«fcl«i  ^gcrtlto.  —  Importance  et  fréquence 
de  ces  symptômes.  —  I.  Étude  générale.  —  Modification  de  la  cavité  buccale  : 
rougeur  et  sécheresse.  —  Enduits  de  la  langue.  —  Langue  urinaire.  —  Acidité 
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de  la  salive.  —  Fréquence  du  muguet.  —  Disphagie  buccale.  —  Valeur  séméio- 
logique  des  signes  tirés  de  l'examen  de  la  bouche.  —  Troubles  digestifs  com- 
plexes :  leurs  caractères  ;  leurs  rapports  avec  les  diverses  affections  urinaires. 
Cachexie  urinaire  :  son  évolution  ;  ses  rapports  avec  les  modifications  quan- 
titatives et  qualitatives  des  urines.  —  II.  Éhtde  particulière  des  formes 
simples,  —  Dyspepsie.  —  Migraine.  —  Diarrhée.  —  Vomissements.  —  Consti- 
pation. —  III.  Pathogénie  des  troubles  digestifs,  leurs  rapports  avec  la  fièvre 
urineuse.  —  Rôle  de  l'absorption  directe  de  l'urine.  —  Rôle  des  reins.  — 
Absence  de  lésions  anatomiques  du  côté  du  tube  digestif.  —  Expériences  phy- 
siologiques. —  Conclusion.  —  Valeur  diagnostique  et  pronostique.  —  IV.  Trai- 
tement et  indications  thérapeutiques,  —  Hygiène.  Alimentation..— Traitement 
chirurgical.  —  Traitement  médical.  —  Traitement  des  complications.     573 
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ViNGT-DEUXiÈiiË  Leçon.  —  Examen  direct*  —  L*examen  direct  décide  en  der- 
.  nier  ressort  du  diagnostic.  —  Il  comprend  Tinspection,  la  palpatîon,  la  per- 
cussion, le  cathétérisme.  —  L'inspection  est-elle  applicable  à  Fexamen  de 
l'urèthre  et  de  la  vessie?  —  Palpation  profonde  ou  cathétérisme  explorateur; 
ses  principes.  —  L'inspection  doit  porter  sur  les  flancs,  Thypogastre,  le  méat, 
le  prépuce,  la  verge,  le  scrotum,  le  périnée.  —  Des  taches  sur  le  linge.  —  Pal- 
pation des  flancs,  de  Thypogastre,  des  régions  iliaques,  du  scrotum,  du  pénis, 
du  périnée.  —  Ses  règles,  ses  résultats.  —  Toucher  rectal  ;  position  à  donner 
au  malade;  renseignements  fournis  sur  le  bas-fond  vésical,  la  prostate,  les 
vésicules  séminales,  Turèthre.  —  Combinaison  du  palper  hypogastrique  et 
du  toucher  rectal.  —  Toucher  vaginal.  —  Les  signes  fournis  par  la  percussion 
sont  souvent  entachés  d'erreur 620 


Vingt-troisième  Leçon.  —  Consldérattomi  «aatoml^nMi  et  phTsMo- 
gl^aes  sur  l'urèthre  de  l'homme.  —  Nécessité  de  cette  étude.  —  l.  Ana- 
tomie,  —  Division  de  Vurètht^  :  division  anatomique  ;  division  chirurgicale 
de  Velpeau,  de  M.  Richet  ;  division  de  Tautenr  en  régions  naviculaire,  pé- 
nienne,  scrotale,  périnéo-bulbaire,  membraneuse,  prostatique.  —  Direction  : 
courbe  normale;  possibilité  de  redressement;  mécanisme  de  ce  redressement; 
parties  fixes,  parties  mobiles.  Courbure  et  coudure.  Direction  et  forme  diffé- 
rentes des  parois  supérieure  et  inférieure  :  la  première  est  régulièrement 
courbe,  la  seconde  est  une  ligne  brisée.  —  Longueur  :  Influence  des  âges.  Les 
résultats  des  mensurations,  quoique  exacts,  ne  peuvent  servir  de  guide  pour 
apprécier  le  degré  de  pénétration  des  instruments 651 


Vingt-quatrième  Leçon.  —  Conaldératloiie 

glqaee  eur  raréthre  de  l'homme  (suite).  —  Calibre  :  Méat.  Fosse  na- 
viculaire. Portion  pénienne.  Cul-de-sac  du  bulbe  ;  recherches  de  l'auteur  poor 
montrer  le  mécanisme  de  sa  formation.  Portion  membraneuse.  Portion  pros- 
tatique. —  Mensuration  d'Otis,  de  M.  Sappey.  —  Il  existe  un  calibre  normal 
et  un  calibre  artificiel  obtenu  par  la  dilatation.  —  Recherches  de  l'auteur  sur 
la  dilatabilité  de  l'urèthre.  Siège  et  étendue  des  déchirures  par  éclatement. 

—  Les  chiffres  fournis  par  l'urèthre  sain  ne  peuvent  s  appliquer  à  l'urèUire 
malade.  -  Dilatabilité  du  col  vésical.  —  Surfaix  interne  de  Curèthre  :  Replia- 
Orifices.  —  Structure  de  Vurèthre  :  Muqueuse  (rôle  important  de  ses  ^res 
élastiques).  —  Couche  musculaire  sous-muqueuse.  —  Glandes  de  la  muqueuse. 

—  Glandes  bulbo-uréthrales.  —  Veines,  lymphatiques.  —  Organes  et  tissus 
qui  environnent  Turèthre  (prostate,  gaine  musculeuse  lisse  et  striée  de  la  por- 
tion membraneuse,  sphincter  uréthral,  tissu  érectile) ^^ 
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ViHGT-ciNoniftMB  Leçon.  —  Cmt^ÊfâérmOMmm  ■■■#•  tl^Mcwi  et  rlijriml» 

•N"«»  •■'  l"»rè€fcrc  de  rhoaune  {suite  et  fin),  —  Comparaison  entre 
Us  parois  supérieure  et  inférieure  :  Différence  d'élasticité  et  d'extensibilité, 
recherches  et  expériences.  —  Différence  de  longueur,  de  configuration,  de 
courbure,  de  fixité,  de  résistance.  —  Différences  de  structure,  de  rapports,  de 
Tascularité.  —  IL  Physiologie,  —  Le  sphincter  uréthral  est  contractile  et  sen- 
sible (exploration  avec  les  bougies  à  boule).  —  Dans  Tintervalle  des  mictions, 
il  ferme  l^urèthre  (expérience  des  instillations  antérieures  et  profondes).  —  Il 
est  éminemment  contractile  (électrisation  directe  du  canal  ;  difficultés  du  ca- 
thétérisme  sur  le  cadavre).  —  Le  sphincter  uréthral  établit  une  séparation 
des  plus  nettes  entre  Turèthre  profond  ei  l'urèthre  antérieur.  —  Au  point  de 
▼ue  physiologique,  anatomique  et  pathologique,  de  même  qu*au  point  de  vue 
chirurgical,  il  y  a  deux  urèthres.  —  Conséquences,  pour  Tétude  de  Turéthro- 
rhagie,  des  écoulements  de  la  partie  antérieure  et  de  la  partie  profonde,  de  la 
circulation  des  liquides  physiologiques  versés  par  les  différents  appareils 
glandulaires.  —  Le  sphincter  uréthral  complète  et  perfectionne  l'appareil 
sphinctérien  du  coi  de  la  vessie  qui  se  prolonge  jusqu'au  ligament  de  Carcas- 
sone.  Il  en  est  la  partie  la  plus  active,  la  seule  qui  obéisse  à  la  volonté  et 
puisse  activement  résister  aux  contractions  de  la  vessie.  —  Le  sphincter  de  la 
Tessie  n'est  suffisant  qu'en  l'absence  de  contractions  vésicaies.  —  Le  sphincter 
uréthral  est  le  siège  principal  des  contractures  et  des  spasmes  dits  du  col  de 
la  vessie.  —  Le  spasme  et  la  contracture  sont  toujours  symptomatiques.  — 
Les  obstacles  que  certains  états  de  l'urèthre  antérieur  apportent  à  la  miction 
peuvent  les  déterminer.  Ils  peuvent  dépendre  d'une  affection  des  reins,  de 
l'anus,  de  la  moelle.  —  Le  plus  souvent  ils  sont  la  conséquence  d'une  affection 
douloureuse  de  la  vessie.  ~  Vessieirritable "(M 

Vingt-sixième  Leçon.  —  CktliécéviiaM.  —  Définition,  principes  généraux 
nécessaires  pour  bien  pratiquer  le  «  toucher  profond.  »  —  Cathétérisme 
explorateur  chez  un  sujet  xain,  —  A.  Exploration  de  furéthre.  —  L'explora- 
tion se  fait  en  plusieurs  temps.  —  Des  points  de  repère  faciles  à  reconnaître 
indiquent  la  succession  de  ces  temps.  —  Explorateur  à  boule  olivaire.  —  Qua- 
lités nécessaires  à  un  bon  instrument.  —  Règles  de  l'introduction.  —  Sensa- 
tions perçues.  —  Arrêt  et  sensibilité  physiologiques  i  rentrée  de  la  portion 
membraneuse.  —  Association  du  toucher  à  l'exploration  pour  déterminer  les 
points  que  l'on  traverse.  —  B.  Exploration  de  la  vessie.  —  Du  choix  de  Tin- 
strument.  Explorateur  coudé  métallique;  conditions  quil  doit  remplir.  — 
Soins  préliminaires  :  position  du  malade  :  position  du  chirurgien  ;  ipjection 
préalable  (ses  avantages,  ses  inconvénients,   manière  de  la  pratiquer).  — 

—  Introduction  de  la  sonde  exploratrice;  tnjis  temps  successifs.  -  Points  de 
repère  qui  les  séparent.  —  Tour  de  maître  de  la  région  bulbaire.  —  Règles  des 
manœuvres  dans  la  vessie 730 

Vingt-septième  Leçon.  —  C^ahétérlnBe  (suite).  —  Exploration  des  voies 
urinaires  chez  un  sujet  malade,  —  A.  Exploration  de  Furéthre.  --  Dans 
Turéthrite  chronique.  —  Dans  les  rétrécissements;  exploration  avec 
l'explorateur  à  boule,  avec  la  bougée  conique.  —  Exploration  des  canaux 
indurés.  —  Spasme  de  l'urèthre;  s«jn  diagnostic.  —  Obstruction  par  cal- 
cul ou  fragment  de  calcul  :  sensation  de  frottement  ;  empreintes  sur  les  bougies 
de  cire.  —  Exploration  de  la  portion  prostatique  déformée  ou  dilatée;  néces- 
sité du  toucher  rectal:  exploration  avec  l'instrument  coudé,  pour  s'assurer 
qu'on  est  dans  la  vessie  et  non  dans  une  région  prostatique  largement  dilatée. 

—  B.  Exploration  de  la  vessie.  —  Du  but  qu'on  se  propose.  —  Instruments 
nécessaires  :  sonde  coudée,  lithotriteur.  —  Examen  des  différentes  régions 
de  la  vessie  :  corps,  col.  bas-fond.  —  Manière  de  manœuvrer  l'instrument, 
contact  par  glissement,  percussion  intra-vésîcale.  —  Diagnostic  des  produc- 
tions morbides  des  parois.  —  Recherche  de  la  sensibilité  vésicale.  —  Examen 
de  lacontractilité.  —  Des  entraves  apportées  à  l'exploration  par  unecontrac- 
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tilité  exagérée.  —  Recherche  des  corps  étrangers.  —  Avec  la  sonde  coudée,  avec 
le  lithotriteur  explorateur  (conditions  qu'il  doit  remplir,  manière  de  le  ma- 
nier), avec  les  instruments  non  métalliques,  tels  que  Texplorateur  à  boule,  les 
sondes  droites  ou  coudées.  —  On  détermine  :  le  nombre,  la  consistance  et  le 
volume  par  la  percussion  et  l'emploi  méthodique  du  lithotriteur.  —  Indica- 
tions du  lithotriteur  pour  certains  cas  délicats  et  difOciies.  —  Des  difficultés 
et  des  causes  d'erreur  dans  la  recherche  des  corps  étrangers.  —  Elles  peuvent 
tenir  à  la  forme  du  réservoir,  à  la  nature  de  la  pierre,  à  Tétat  des  parois  vési- 
cales.  —  1.  Relief  delà  prostate.  —  Irrégularité  de  la  cavité  vésicale.  —  Les 
vessies  dites  à  cellules  sont  surtout  des  vessies  à  contractions  irrégulières. 

—  Vessies  très  spacieuses  ;  recherche  du  corps  étranger  par  aspiration.  — 

—  Recherche  de  la  pierre  chez  la  femme,  chez  Tenfant.  —  2.  Pierres  poreuses, 
pierres  légères.  —  3.  Sensations  dures  fournies  par  les  parois  vésicales.  — 
Vessie  à  colonnes.  —  Incrustations  calcaires  ». 766 


Vingt-huitième  Leçon.  —  C^thétérl«me  chérapeatiqne.  —  A.  Cathétt- 
risme  évacuateur.  —  Étude  des  instruments  évacuateurs  dans  le  cas  d^hyper- 
trophie  prostatique.  —  Avantages  des  sondes  non  métalliques.  —  Sondes  en 
gomme  ;  leurs  différents  modèles  :  sondes  droites,  sondes  à  béquille,  sondes 
bi-coudées,  sondes  courbes.  —  Emploi  des  mandrins.  —  Instruments  métalli- 
ques. —  Sondes  à  grande  courbure  de  Gély,  leur  principe,  leurs  indications. 

—  Courbure  des  sondes.  —  Sonde  à  béquille  rendue  bi-coudée  par  l'intro- 
duction d'un  mandrin,  utilité  de  cet  instrument.  —  Étude  des  cas  cliniques 
qui  réclament  Tusage  de  tel  ou  tel  instrument.  —  Étude  des  instruments  éva- 
cuateurs dans  les  cas  de  rétrécissements^  de  spasme  de  turèthre.  —  Bougies. 

—  Sondes  olivaires.  —  Sondes  à  béquille  fines.  —  Sondes  métalliques.  —  Ma- 
nœuvres des  instruments  évacuateurs.  —  Sondes  en  caoutchouc.  —  Sondes  à 
béquille.  —  Sondes  en  gomme  à  grande  courbure.  —  Introduction  des  instru- 
ments rigides  courbes  :  trois  temps  répondant  aux  trois  portions  de  Turèthre. 

—  Procédé  du  «  tour  de  maître.  »  —  Manœuvre  des  sondes  sur  mandrin,  et 
particulièrement  de  la  soude  à  béquille  rendue  momentanément  bi-coudée.  - 
Moyens  évacuateurs  exceptionnels.  —  Sondes  en  étain  de  Mayor.  —  Sondes 
lourdes.  —  Gathétérisme  sur  conducteur.  —  Cathétérisme  à  la  suite.  —  Instru- 
ments d'Amussat,  de  JuUiard  de  Genève,  etc.  —  Cathétérisme  dans  les  cas  de 
fausses  routes.  —  Sondes  à  demeure.  —  Cathétérisme  avec  la  sonde  métal- 
lique droite, 845 

Vingt-neuvième  Leçon.  —  Cathétérisme  thérapentlqae  {suite).  —  Calhé- 
thérisme  modificateur.  —  I.  Injections  intra-uréthrales.  —  Dans  Turèthre  an- 
térieur. —  Dans  Turèthre  postérieur.  —  Instillateur.  —  Instillations  dans 
Turèthre  profond  et  dans  Turèthre  antérieur.  —  II.  Injections  intra-vésicales. 

—  La  vessie  n'est  jamais  indifférente  aux  injections.  —  Variations  dans  la 
capacité  de  la  vessie.  —  Diminution  extrême  et  permanente  dans  certains 
cas.  —  Impuissance  de  la  dilatation  mécanique.  —  Injections  de  lavage.  — 
Ii\jections  expultrices.  —  Flocons  glaireux,  caillots,  détritus  phosphatiques, 

—  Fragments  calculeux.  —  Évacuation  spontanée.  —  Évacuation  par  grands 
lavages;  par  injections  à  double  courant;  par  aspiration.  —  Règles  générales 
de  ces  opérations.  —  Injections  modificatrices.  —  Ne  doivent  pas  être  faites 
pendant  la  période  aiguë.  -  -  Exception  pour  la  solution  de  nitrate  d'argent. 

—  Mode  d'emploi.  —  Injections  localisées.  —  Injections  totales.  —  Acide  bo- 
rique et  autres  substances  modificatrices.  —  III.  Cathétérisme  modificateur. 

—  Effets  physiologiques  du  cathétérisme  dans  Turèthre  normal  et  dainsTarfe- 
thre  pathologique.  —  Leur  action  modificatrice  permet  et  explique  leur  eni- 
ploi  thérapeutique.  —  De  leur  étude  découlent  les  principes  et  les  règles  de 
la  dilatation.  —  Action  et  efi'ets  du  contact  suivant  son  degré  et  sa  durée.  — 
Effets  prochains  et  éloignés  des  pressions.  —  Pressions  prolongées.  —  Pres- 
sions temporaires.  —  La  pression  intra-uréthralc  doit  être  douce  pour  rester 
dans  les  limites  de  son  action  physiologique.  —  Utilité  des  doses  faibles.  — 
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Action  différente  des  instruments  en  gomme  et  des  instruments  métalliques. 
-  -  ODnclusions 903 


Trentième  LErx>.\.  —  finpl^l  du  eMoroioiie  conuMe  adfsTaat  ûi 
■■■«■■■€■  iatra-irésicalcs  et  faitm«vrétlinde««.  —  La  chirurgie  des 
voies  urioaires  ne  se  sépare  pas  de  la  chirurgie  générale,  au  point  de  Yue  de 
l'emploi  du  chloroforme.  —  L'anesthésie  permet  d*agir  avec  plus  de  douceur, 
de  prudence  et  de  précision  dans  l'opération  de  la  lithotritie.  —  Par  cela  même 
elle  diminue  les  chances  d  accidents  fébriles.  —  Elle  permet  de  prolonger  le 
contact  répété  des  instruments.  —  La  vessie,  chez  les  anesthésiés,  cesse  mo- 
mentanément de  se  contracter,  lorsque  la  non-perception  des  contacts  sup- 
prime faction  réflexe.  —  Cette  absence  de  contractilité  et  de  résistance  n'est 
pas  absolue.  —  Elle  est  essentiellement  temporaire;  mais,  dans  la  majorité 
des  cas,  elle  est  plus  que  suffisante  pour  assurer  le  succès  des  manœuvres 
régulières.  -  L'insensibilité  du  malade  ne  saurait,  à  aucun  degré,  autoriser 
des  roenœuvres  violentes.  —  Le  danger  des  traumatismes  chirurgicaux  reste 
le  même  avec  ou  sans  anesthésie.  —  11  est  des  cas  où  Tanesthésie  est  contre- 
indiquée  par  la  contraction  répétée  de  la  vessie,  par  les  efforts  que  fait  le 
malaide  maigre  la  bonne  administration  du  chloroforme.  —  Dans  d'autres  cas, 
la  simplicité  et  la  répétition  des  manœuvres,  excluent  Tanesthésie.  —  L'uré- 
throtomie  interne  et  le  cathétérisme  doivent  se  faire  sans  chloroforme.  — 
L'uréthrotomie  externe  sans  conducteur  réclame  l'anesthésie.  —  Il  eo  est 
de  même  de  la  taille.  —  Les  cathétérismes  difûciles  n'indiquent  pas  par  eux- 
rnêmes  l'anesthésie.  qui  n'est  pas  un  adjuvant.  -  -  Il  peut  cependant  être  utile 
d'insensibiliser.  -  -  Les  maladies  des  reins  ne  contre-indiquent  pas  le  chlo- 
roforme.  -.      954 
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Absorption  de  l'urine.  —  Phënomè- 
Des  différents  suivant  qu'il  y  a  ou  non 
pénétration  dans  les  tissus,  534,  89C. 

Albuminurie.  —  Rare  dans  les  mala- 
dies chirurgicales  des  voies  urinaires, 
228. 

Amaigrissement.  —  Symptôme  de  ca- 
chexie urinaire;  —  ses  caractères, 
462,  587. 

Ammoniacales  (urines).  —  Caractères 

physiques,    223^    344;    —    toujours 

mélangées  de  pus,  355. 

Relations  intimes  de  Télat   -—  avec 

la  cystite,  228,  348,  355,363,364, 

368. 

—  Dans  rétention  incomplète,  64, 
355. 

—  Observées  en  dehors  de  tout  catlié- 
térisme,  356. 

Cystite  Joue  le  rôle  de  ferment  ammo- 
niacal, 375. 

Résultent  de  la  putréfaction  et  de  la 
transformation  de  l'urée  en  carbo- 
nate d'ammoniaque,  248,  256. 

Rendent  miction  douloureuse,  48. 

Laissent  précipiter  sels  terreux  ;  — 
favorisent  formation  des  calculs, 
348,  35t. 

Influence  de  l'état  —  sur  les  opéra- 
tions, 388,  505,  536,  570,  600. 
Articulaires  (suppurations)  dans  2« 

type  de  forme  aiguë  de  flèvre  urineuse; 

—  peuvent  guérir,  449. 
Aspiration    des    fragments    calculeux 

après  lithotritie.  Etudiée  et  remise  en 
honneur  par  Bigelow  de  Boston,  927. 
Manuel  opératoire,  928;  —  ses  diffi- 
cultés :  obstruction  du  tube,  de 
l'oeil  de  la  sonde,  succion  de  la 
vessie,  929.  —  Ses  avantages,  ses 
résultats  comparés  à  ceux  du  lavage, 
930,941. 


Ses  accidents,  932;  —  nécessite  IV 
neslhésie,  930. 
Ataxie.  —   Cause  de  rétention  com- 
plète; 72,  82. 
D'incontinence,  105; 
De  mictions  fréquentes  et  douloureu- 
ses, 23. 
Atonie  de  la  vessie.  —  Traitement 
par  les  injections  fraîches,  932. 


B 


Bains^  —  Leurs  contre-indications  aprèi 

les  opérations,  559,  562,  745. 

Indication   dans  rétention   complète, 
36,   104  ;    —  dans  les  cas  d'ëré- 
thisme  nerveux,  562. 
Blennorrhagie.  —  Cause  de  rétrécir 

sèment,  10  et  pas$im. 
Borate  de  soude.  —  Son  inflaence 

sur  la  cystite  chronique,  935. 
BoYilQUfi  (acide).  —  Voir  Injections, 
BOUOIES.    —   Instruments    évacuateun 

dans   les  cas    de  rétrécissement  t^è^ 

étroit;   leurs  inconvénients  dans  ces 

cas,  500,  847,  868. 

—  à  demeure  dans  le  cas  de  corps  étran- 
gers de  l'urèthre,  194,  200,  n:. 

—  armées  tortillées  ;  leur  usage  àtm 
le  cas  de  dépressîbilité  du  cul-de- 
sac  du  bulbe,  de  fausse  roate  et 
d'obstacle  prostatique,  892. 

Leur  action  dilatatrice  sur  le  rétrécis- 
sement, 106,  940. 

Aecidents  :  perforation  de  la  muqueuse 
uréthrale  et  fausse  route,  690, 712. 

—  DE  CIRE.  —  Leur  usage  dans  \ts 
cas  de  calculs  engagea  dans  l'urè- 
thre,  197,  201,  784. 

-»-  CONIQUES.  —  Comme  complé- 
ment d'exploration  dans  les  rétrécis- 
sements, 774. 
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Bougies  exploratricbs.  —  Voir  Cake- 
tériâme  explorateur  de  Furéthre, 

BcLBB.  —  Voir  Cul-de-êoe  dm  àulbe^  Tour 
de  wttdtre. 


c 


Cachkxie  iFBiHAimE.  —  Set  earaelires, 

&87  i  SS9  ;  —  peut  eontre-iodiquer 

les  maDŒorrci  chirargicalea,  &89. 
Calcul   tésical.    —  Caractères,  fré- 

quence  reUtiTe,  ?64,  280.  284. 

S'ofaserte  scaveDl  ehei  goatteai  et 
rhnmatJMDU,  260. 

Symptômes:  hématurie  :  ses  caractères, 
inilaeoce  da  rcpoi  et  du  mouve- 
meot,  303  ;  —  dooleun  eo  dehors 
de  la  miction,  iofluenoe  da  repo:( 
et  da  mouvement,  39,  42.  50,  5?, 
194;  à  la  fin  de  la  miction,  32, 
49;  dans  le  cathétérUme.  819; 
doaleora  irradiées,  53  à  5à. 

Mietion  fréquente,  25  ;  —  arrêt  bnis- 
que  du  jetd*urine,  37  ;  —  périodes 
d*aecalmies,  808. 

Reconnu  par  instruments  souples  : 
explorateur  olivaire,  818,  sonde 
en  gomme,  19,  819. 

Sa  sîluation  derrière  le  col,  sur  le 
eOté  droit  de  la  Teuie,  814,  829, 
838. 

Exploration  avec  l'explorateur  métal- 
lique et  le  litbotriteur,  801,  817, 
826. 

Manuel  opératoire  de  IViploration  : 
toucher  et  percussion  ;  —  diajmoslic 
de  la  consistance,  du  roi  urne,  du 
nombre,  etc.  ;  —  double  choc  quand 
il  7  en  a  deux,  bruit  de  cliquetis 
quand  il  y  en  a  plusieurs,  8?l  à 
824. 

Facilité  de  diairnoslic  chez  la  femme 
elTrenfant,  64 G;  —  toucher  rectal 
et  vaginal,  650. 

Ses  difficultés  ches  la  femme  et  Ten- 
font  836:  dans  les  vessies  trop 
grandes.  839  ;  à  contractions  irrégu- 
lières,  810,  830,  832,  835. 

l'tilité  de  Taspiration,  841  à  843. 

Diagnostic  avec  les  colonnes  et  les  ta- 
meura  vésicales,  843. 

Diagnostic  des  enchatonnés  et  des  in- 
crustations calcaires  de  la  paroi  : 
leur  existence  problématique,  84  4. 

Cakuleux  sont  rarement  poljuriqucs. 
425; —  peuvent  être  atteints  de  la 


forme  chronique  de  la  lièvre  an- 
neuse,  438,  465. 

Leur  eut  général  variable,  497. 

Préparation  de  canal  facilement  sup- 
portée, 550,  910. 

Accidents  :  Rétention  complète  aiguC, 
rare  quand  l'urèthre  est  sain,  91, 
193,  202;  —  spasme  aiéthral,  78; 
—  engagement  des  ealeuls  dans  Ta- 
rèthre,  ses  conditions,  40,  917; 
peut  être  préreon  par  la  miction 
dans  la  position  eonebée,  200,  560. 

Le  ealeul  engagé  peat  s'arrêter  par- 
tout, 201;  —  dans  le  col  (petit 
calcul),  191,  217;  dans  la  fosse 
naviculaire;  son  extraction  facile  : 
débridement  du  méat,  1 97  :  — 
dans  Turèlbre  profond,  traitement 
par  le  refoulement  et  la  bougie  i 
demeure.  197,  201.  217;  —  dans 
Purèthre  antérieur  sain  :  extrac- 
tion avec  la  curette,  2 1 8  ;  —  indi- 
cation de  la  boutonnière  nréthrale, 
198. 

—  Engagé,  reconnu  par  douleur  à 
la  paipation,  jointe  aux  douleurs 
et  aux  difficulté  de  la  mietion,  6  40, 
703,  783  :  —  exploration  de  l'u- 
rèthre avec  la  ^  oogie  exploratrice, 
704  ;  la  bougie  de  cire,  785,  et  la 
bougie  fine  quand  le  canal  est  ré- 
tréci, 784. 

Dans  Turèthre  rétréci,  rengagement 
peut  donner  lien  k  Tinfiltration, 
198  ;  à  des  accès  de  fièvre,  201, 
3(i3,  511,  otfo;  —  traitement  dans 
ce  cas  par  bou?ie  à  demeure  et 
même  uréthrot.  interne,  200. 

—  Cbes  la  femme,  quelquefois,  per« 
foralion  de  la  paroi  vaginale  supé- 
rieure, 6S1. 

Traitement  préventif  des  caleols,  921. 
(Voir  LiihoiTvie.) 

Cancer  de  la  prostate.  Voir  Prottate. 

Cathéter ISME  appityé.  —  106,  voir 
Bougies, 

cathbtérisme  evacuatbcr.  —  Défini- 
tion. 7  33.  —  Doit  toujours  être  pré- 
cédé de  Finterrogatoire  et  de  Texplo- 
ration  de  l'urèthre,  86  i  :  —  instru- 
ments qu'il  né<'eftsite,  les  souples  sont 
préférables.  864. 
(VoirSondr*  et  Bonair*,) 
Causes  de  l'arrêt    devant  la   portion 
membraneuse  dépressibilité  du  col- 
de-sac  du  bulbe,  spasme,  rétréeisae- 
ment^  :  moyens  de  diagnostic,  864. 
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ladtcation  de  la  sonde  en  caoatchouc, 
866;  —  de  la  sonde  à  béquille, 
coudée  ou  bicoudée  avec  ou  sans 
mandrin,  131.  8G7  ;  ~  de  la  bou- 
gie une  ou  de  la  sonde-bougie,  lOG, 
847,  868. 

Manuel  opératoire  :  Avec  :  instru- 
ments droits,  869;  sonde -bé- 
quille, 870,  872;  sondes  courbes 
en  métal  ;  leur  introduction  se  fait 
en  trois  temps,  le  2«  est  le  plus 
important,  position  du  malade  et 
du  chirurgien,  875  à  877  ;  —  indi- 
cation de  la  sonde  à  grande  cour- 
bure de  Gely,  forme  et  dimension 
qu'elle  doit  avoir,  877. 

Moyens  adjuvants  du  cathétérisme  : 
propulsion  directe  de  la  sonde  à 
travers  le  périnée,  878,  892; 
à  travers  la  paroi  rectale,  650, 
881. 

Le  tour  de  maître  est  une  mauvaise 
manœuvre,  879;  —  manœuvre  du 
mandrin  coudé,  862,  883. 

Nécessité  de  suivre  la  paroi  supérieure, 
713. 

Indication  du  cathétérisme  sur  con- 
ducteur et  du  cathétérisme  à  la 
suite,  88,  134,  886,  89?. 

Cathùtcrismc  dans  les  cas  de  fausse 
route,  8G8,  ou  de  fausse  direction, 
890. 

Indications  du  caihétérisme  évacua- 
teur  :  ne  doit  pas  être  en  thèse  géné- 
rale un  moyen  d'exploration,  126, 
158,  821  ;  —  renseigne  seul  sur  la 
qualité  et  la  quantité  de  Turine  et 
la  contractilité  de  la  vessie . 

—  Indiqué  :  dans  rétention  incom- 
plète chronique,  sauf  quand  Télat 
cachectique  est  trop  avancé,  137, 
142,  161,  508,  535;  —  dans  les 
cas  de  ûèvre,  508  ;  —  dans  Tin- 
continence  desprotastiques,  222  ; — 
dans  les  ruptures  de  Turëthre,  158 
&  180,  187. 

Contre-indiqaé  dans  le  cas  de  vessie 
irritable,  223;  —  peu  après  ou 
pendant  Thématurie,  sauf  quand  il 
y  a  rétention  par  caillots,  196,  324, 
325,  376. 

Cal  h.  évac.  dans  les  cas  de  cystites  et 
de  proslatites,  143. 

L'évacuation  doit  être  lente,  508, 
535. 

Indication  de  l'anesthésie  pour  le  ca- 
thét.,  964,967. 


Phénomènes  physiologiques    dont  il 

s'accompagne,  937,  938. 
Accidents  :  uréthrite,  936  ;  rétention 

complète,   cystite  simple  et  blen- 

norrhagique,  80,  85,  tOO,  372. 
Polyurie  passagère  ;   —  ce  qu'il  faut 

penser   de  la  polyurie  ex  vacuo, 

421,  424. 
Exhalation  sanguine,  135,  306,  312; 

fièvre  surtout  ches  les  rétrécis,  506. 

946,  948. 

CATHBTÊRISlfE  DEBOUT,  900,  964. 

Cathétérisme  bx.ploratbur    de  u 

vessie.  —  G^est  le  toucher  profond 

de  la  vessie,  731. 

Se  fait  avec  instruments  métalliqaes 
coudés,  sonde  ou  brise-pierre,  800  ; 
-—  forme  et  dimension  de  rexpiora- 
leur;  variétés  applicables  à  cer- 
tains cas,*  744;  —  manuel  opéra- 
toire :  position  du  malade  746  i 
748  et  du  chirurgien,  753;  —  in- 
dication et  manuel  opératoire  de  Tin- 
Jeelion  préalable,  743,  748,  750  à 
752,  762,  839. 

Introduction  de  l'explorateur,  premier 
temps,  tour  do  maître  do  bulbe. 
754,  756,  769,  880;  —  2«  temps, 
abaidsement  des  parties  molles  du 
pubis  et  relâchement  do  ligameol 
suspenseur  de  la  verge,  761;  —  Z^ 
temps,  traversée  de  la  prostate, 
761,  791,  moyens  adjuvants  :  mou- 
vement de  reptation,  792;  pro- 
pulsion à  travers  la  paroi  rectale, 
793. 

Accidents  :  impossibilité  de  passer, 
on  recommence  ou  on  change 
d*instrument,  794,  ou  on  prépare 
mieux  le  canal,  794. 

Confusion  de  la  cavité  prostatique  et 
de  la  cavité  vésicale,  moyens  d'é- 
viter Terreur,  796  à  798. 

Point  sur  lequel  doit  surtout  porter 
l'exploration  (col  et  bas-fond),  ré- 
sultats de  l'exploration,  800  à  804, 
816,  820. 

L'exploration  se  fait  par  le  contact  on 
toucher  simple  et  par  la  percussion, 
806,  810;  —  gênée  parla  eootnc- 
tilité  extrême  de  la  vessie,  810; 
—  on  doit  y  joindre  le  cath.  éva- 
cualeur,  821. 

Soins  avant  et  après  l'exploration, 
repos  absolu,  545,  553,  745. 

Indications  :  dans  rétention  incom- 
plète chronique,   1 50  ;  —  dans  les 
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eas  d'héautarie,  320,  323,  324  ;— 
daiii  lei  cas  de  calcul,  327,  foD- 
giis,  328. 
Cathêtérismb  explorateur  de  l'u- 

RÊTHRB.  —  L'urèthre  s'explore  avec 

rexplonieor  à  boale,  sa   forme,  736 

à    737; — set  dimensions,  738,  7Tl. 

DéOnition,  548,  623,  733. 

Doit  toujours  être  précédé  de  l'iDler- 
rogatoire,  76 7. 

Manuel  opératoire,  545,  719,  768; 
—  précautions  à  prendre,  640, 
650  ;  —  doit  être  examiné  par  ré- 
gion et  non  par  centimètres.  9C, 
739,  741;  —  exploration  de  h 
portion  membraneuse,   715,  716. 

Exploration  de  la  portion  prostatique, 
106,  G48,  785,  789. 

Doit  toujours  précéder  le  eathét.  thé- 
rapeutique, 70,  74,  85,  92,  95, 
96,  105,  127,  132,  191,  734. 

Accidents  :  fièvre,  534,  556;  —  ré- 
tention aiguë,  80  ;  —  exploration 
de  l'urèthre  rélréci,  17 1  ;  sesrésul- 
UtJ,  771  à  773;  —  dans' le  cas 
d^engagement  du  calcul.  78  4. 

Explorateur  à     olive    perforée:    son 
usage   pour  les  iostillations,  906, 
908. 
CaTHÊTÉRESIIB  MODIPiCATEUB.  —  Voir 

Dilatation,  Injection. 
CaTHÉTÉRISME  RECTILIGNB,   903. 

Chancre.  —  Détermine  quelquefois 
une  atrésie  du  méat.   13,    627,   769. 

Chloral  (Injection  védicale  de)  est  mal 
supportée.  035. 

Chlorate  de  PoiAssif  (Injection  de) 
est  mal  supportée,  935. 

Chloroforme.  —  Son  influence  heu- 
reuse sur  les  accidents  fébriles,  559. 
809,955  à  960,  903.  969. 
Nécessaire     pour    faire    l'aspiration, 

930. 
Ses    indications   dans    la   lithotrilie, 
dans  le  cathélérisme  ;  son  influence 
dans   les  manœuvres  intra-vésica- 
les,  558,778,961,  965,  966. 

Chyle.  —  Voir  Urines, 

Circulatoires  (trourlks).  —  Dans 
le  premier  et  le  deuxième  tvpe  de 
forme  aiguë  de  la  fl^vre  urinousi:.  i.>0, 
439,  4i5;  —  d  ms  les  rélcntiouà 
complètes  franche.^  .417. 

Coït  (fausse  man(*:lvbe  dans  lk).  — 
Cause  de  r»Hentiun  pa2isa;;ère,   172. 
Cause  de  rétréciMcmenta,    97,    173, 
302. 


Col  de  la  vessie. 

Son  sphincter,  699. 

Rdle  du  sphincter,  735,  726. 

Son  diamètre  normal,  687  ;  sa  dilata- 
bilité, 687. 

Sensation  qu'il  donne  à  U  boule  explo- 
rathee,  687,  765. 

Ses  modifications  de  forme,  de  hauteur 
sous  Tinfluence  de  l'hyperirophie 
prostatique,  123  à  175,   768,  7  88. 

Son  influence  sur  rengagement  des 
calculs  et  sur  la  lithotritie,  38. 

Ses  relations  arec  le  bas -fond  de  la 
vessie,  800,  804,  828. 

Ses  défonnations  par  les  Talvules  de 
Mercier,  801  à  806  ;  par  U  tuber- 
culose, 2l8. 

Le  col  ne  peut  être  obatraé  que  par  des 
caillots  sanguins  on  de  petits  cal- 
culs, 191,  127. 

Sa  sensibilité  normale  et  pathologique, 
50,  715,  809. 

Ses  lésions  causent  quelquefois  le 
spasme  de  l'urèthre,  78. 

L'hématurie  venant  du  col  n'apparjft 
guère  qu'à  la  fin  de  la  miction,  312. 

Influence  du  col  sur  la  mietioo,  29, 
30. 

Sa  réaction  sous  l'influence  des  ins- 
tillations, 933,  934,  parallèle  avee 
celle  de  la  vessie. 
CoxMBXOR ATiFS .  —  Leur  importanee, 

6  et  paisim, 
(Constipation.  —    Est  la  rè^'le    dans 

la   rétention    incomplète    chronique, 

596  à  598.  Voir  Digetti/t  f trouble»). 
CooPER   (glandes  de).  — Leur  sécré* 

tion  est  confondue  avec   la  sécrélion 

prostatique,  696;  earactères  de  celte 

sécrétion,  720. 
CoHDE  (rupture   DE  la).  —  E&l  Une 

cause  de  rétention,    172,  et   de  ré- 
trécissement, 97. 
Corps  étrangers  de  l'urèthre. 

Nature,  forme,  provenance,  190. 

Régions  où  ils  s'arrêtent;  le  diapnos- 
tic  du  siè'^'e  se  fera  par  le  palper, 
par  la  douleur,  par  le  toucher  rec- 
tal, par  Texplorateur  olivâtre,  191; 
il  est  très  important.  Leur  influence 
sur  la  micliun  ;  leur  traitement  »ui- 
\ant  le  siège,  191  à  196. 

Corps  étrangers  dans  les  cas  de  rélré- 

ciitNements,    198,   201,   362,   511, 

I  560.  (Voir  Rétrécixsemetti  et  Calcul. ) 

J  Cul  de  sac  du  rulrb.  Réceptacle  des 

[      sécrétions     pathologiques,     comparé 
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floenee  des  urioei  immoniaeales, 
SOS;  —  danft  l'eiplomioa  de  la 
▼essie  el  de  rurètlire,  S34  ;  eathè- 
lérisme  évaeiialeiir,  S07,  SOS,  S3S  ; 
—  dans  U  UUiotnUe,  SOi),  S 12, 
SI  3:  inflaeoee  de  b  diir6e  des 
tèanees,  S09,  S12;  de  rengage- 
ment d'an  ealeal  on  de  fragments 
ealeuleax,  SU. 

Parallèle  de  la  fièrre  orineme  avee 
les  néphrites  primitives,  SIO,  M7; 
avee  la  néphrite  interstitielle  chro- 
nique primitire,  très  analogue  à  la 
forme  lente  de  l'empoisonnement 
nrineux,  SI 7;  arec  l'urémie  ehei 
les  urinaires,  S18,  S19;  avee  la 
flène  paludéenne,  S20,  S22. 

Rapports  de  la  fièrre  lurineuse  avee 
î'intoxieation ,  S23  ;  intoxication 
directe  ou  absorption,  intoxication 
indirecte,  S23. 

L'alMorptlon  explique  le  deuxième 
type  de  la  forme  aiguë,  S23  à  S42  ; 
eondilions  de  l'absoiption,  S3I, 
896. 

Influence  de  l'état  des  urines  sur  les 
phénomènes  de  l'intoxication  ;  leur 
valeur  pour  le  diagnostic  des  lé- 
sions des  reins,  S36,  S37. 

Traitement  chirurgical  préventif;  re- 
pos, douceur  et  brièveté  des  ma- 
nœuvres; influence  de  la  douleur 
sur  la  fièvre;  influence  de  l'anes- 
thësie,  SS7,  SS9,  809,  9SS,  9S7 . 

Traitement  médical  préventif,  s'adresse 
surtout  aux  troubles  digestifs,  560 
àS63. 

Traitement  médical  curatif:  suda- 
tion, SOS  ;  —  sulfate  de  quinine, 
S64  ;  —  lait,  purgaUfs,  SG7. 

Traitement  chirurgical  curatif  ;  indi- 
cations thérapeutiques  :  uréthro- 
tomie  interne,  493,  SOS,  S70; 
sonde  à  demeure,  S7 1  ;  lilliotritie, 
S70,  ST2  ;  contre-indications,  S7 2. 
Foie.  Ses  altérations  peuvent  engendrer 

l'urémie.  220. 
FONOOS  DB  LA  VESSIB. 

Symptômes  :  odeur  de  macération  des 
urines,  234  ;  hématuries,  leurs  ca- 
ractères, influence  du  repos,  de  la 
fktigue,  804  ;  ces  hématuries  pro- 
eèdent  par  accès,  314,318,  319. 

Diagnostic  du  fongus  bénin  d'avec  le 
malin,  318,  323  :  pas  de  tumeur, 
813,  douleurs  moins  intenses,  322. 

Dans  le  fongus  malin^  névralgie  scia- 


tique,  SO;   induration  du  haa^fond 
vésical,  bosselures.  646. 
Diagnostic  avee  la  cjsUle,  32  t. 
'  Influence  de  la  ejstite  sur  la  produe- 
tion  des  douleurs  de  vessie,  809.— 
Expulsion  de  fragments  de  tnmeor 
dans  le  fongus,  294.  —  UtiUté  de 
l'exploration  de   la   Tcssie ,    326  ; 
sensations  qu'elle  donne,  807. 
Diagnostic  avec  un  ealcui  ;  le  fongoi 
peut  s'encroûter  de  sels  calcaires, 
807  ;  grande  discrétion  dans  le  ca- 
th<itérisme.  807. 
Fractures  do  pubis.  —  Voir  Pubis. 
Frictions  sèches.  —  Leur  utilité  dans 
les  troubles  digestifs  des  Tieoi  uri- 
naires, S60,  S62. 
Frisson.  —  Yoyei  Fièwic  urinemu. 


Q 


Gland.  —  Est  souvent  le  siège  de  la 
douleur  chez  les  calculeux,  S3  ;  — 
quelquefois  siège  d'une  douleur  spon- 
tanée et  très  rebelle,  S4. 

Glandes  db  Cooper.  —  Voir  Cooper. 

Glycosurie.  —  Coïncidence  avee  dei 
lésions  des  voies  urinaires,  228 ,419. 

Goutte.  —  Néphrite  interstitielle  fré- 
quente cbes  les  goutteux,  1 3. 

Gravelle  uriqub  ;  son  traitement  par 
les  eaux  alcalines  et  la  lithine,  263; 
—  doit  être  redoutée  quand  il  y  a  des 
dépôts  d'urates  dans  les  urines,  263 
et  264. 


H 


HÉMATURIE.  —  Définition,  28S. 

Diagnostie  avec  l'uréthrorrhagie,  175, 
302  ;  causes  d*«rreur  :  sang  mens- 
truel, 288;  caillots  décolorés  prii 
pour  des  fragments  de  tumeur,  294. 
On  a  exceptionnellement  besoin  do 
microscope,  de  l'antljee  ehimiqoe, 
288,  289. 

Appartient  aux  lésions  situées  dans 
l'urèthre  profond  ou  ao-dcMU5, 
301,  719. 

Conditions  de  Thématurie  :  ulcération, 
exhalation  sanguine,  30S. 

Causes  :  traumatique,  inflammatoire  ei 
organique,  286,  299. 

Causes  el  caractères  de   l'hématarie 
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mieaiiiqae,  300,  303,  —  Inflmiiee 
de  réraenation  npide  d'ooe  reisie 
difteiidue,  13&.  306,  312,  899. 

Canelèret  de  rhémalDrie  en  général  ; 
quantité  et  qualité  du  sang,  290  ;  — 
■on  pouvoir  colorant,  296  ;  —  sa 
coloration  très  variable,  297  ;  -»  in- 
fluence du  mouvement,  304  ; — mo- 
ment de  la  miction  oà  l'hématorie 
se  produit,  importance  de  cette 
eoùftalation,  310,  312. 

Phénomènes  prodromiques,  192,  309, 
3tO. 

Influenee  de  rhématurie  nr  la  mic- 
tion, 192,  309,  310. 

Valeur   séméiologique   très    grande, 

La  forme  des  caillots  ne  peot  en  rien 
faire  préjuger  du  siège  de  la  lé- 
sion, 293.  —  Peu  d'importance  de 
la  coloration,  292,  et  de  l'intimilé 
du  mélange,  297. 

Ses  caractères  dans  les  cystites,  292, 
30&,  313,  321. 

-*  ehei  les  ealculeux,  304. 

-*  ebei  les  tuberculeux  ;  sa  flréqoeoee 
et  sa  spontanéité  ches  les  eaneéreox, 
304,314,  322,323. 

Ses  caractères  suivant  le  siège  : 

Lésions  :  de  l'urèthre  antérieur,  311; 

de  l'urèthre  profood  ou  au-dessus, 
312; 

delavessie,  312.314,318,  319,  323; 

du  col,  312. 

Importance  des  symptômes  locani  et 
généraux  concomitants;  utilité  de 
l'exploration, 3 18,  319,  321  à  323, 

325,  328. 

Danger  de  Texploratloo  pendant  l'hé- 
maturie, 324. 
Traitement  :  Injections   astringentes, 

326,  33S;  Aspiration,  326,  917. 
Hrmiplbgie.  —  Cause  de  rétention,  7 1 . 

Cause  d'incontinence,  205. 

HÉXOBRHOÎOES. —  Résultat  de  miction 
laborieuse,  32  ;  —  de  mictions  fré- 
quentes, 120. 

Hérédité»  —  Ganse  de  rineontinence 
inISuitile,  208. 

Htpebtrophib  de  la  prostate.  — 
Voir  Frottait, 

fivpocHO.NDRiE.  —  Caoso  de  minions 
fréquentes,  21. 

Htpogastriqub  (région).  —  Son  état 
dans  la  rétention  complète  ou  incom- 
plète, 625.  —  Dimculié  de  la  palpa- 
tion,  63&. 


Iluqub  (BBGioir).  ^  Importance  de  sa 
palpation,  638. 

Incision  du  périnée.  —  Dans  les  inttl- 
trations  d'urine,  1 1 1  ;  —  dans  la  rup- 
ture de  l'urèthre.  183,  184. 

ISCONTINEHCB  D*CRI!IE. 

Ineontinenee  vraie,  busse,  47,204. 

Incontinenee  d'origine  nerveuse  :  lé« 
sions  médullaires,  lièvres  graves, 
épilcpsie,  206,  208 . 

Incontinence  essentielle  on  nocturne 
des  enfants,  207  ;  —  ses  caractèrps, 
son  début,  sa  durée,  207 ,  208  ;  — 
son  diavoiostie  avec  l*ineontinenee 
d'origine  nerveuse,  208  ; — son  étio- 
logie,  207 ,  208  ;  «—  sa  patliogénie  : 
Opinion  de  Desanlt,  209;  —  de 
Trousseau,  2 1 0  ;  —  deCiviale,  2 1 1  ; 
—  de  Tanteur,  212,  724.  ^  Son 
traitement  par  l'électrisation  loea* 
Usée  ehes  les  garçons,  21 S  ;  —  sa 
durée,  21  S. 

Incontinence  essentielle  i;hex  l'adulte^ 
216. 

Souvent,  est  une  miction  par  regor- 
gement, 203,  21 9  ;  —  liés  aux  alté* 
rations  des  voies  arinaires,  203, 
20S,  219. 

Incontinenee  sans  rétention  :  par  un 
calcul  engagé,  218  ;  par  destruction 
ou  dilatation  forcée  du  col,  218;  à 
la  suite  delaUille,  218. 

Incontinence  avee  rétention,  219;  — 
ses  earactères  ebex  les  prostatiques, 
220»  221  ;  —  chex  les  rétrécis  ;  in- 
fluenee du  déeubitus,  220;  —  dia- 
gnostic avee  l'incontinence  firaiee, 
221;  traitement,  22t,  223. 
Irdurations  phlegmoneuses  du  tissu 

CELLULAIRE,  peuvent  être  observées 

dans  le  deuxième  type  de  forme  algue 

de  la  fièvre  urineuse  ;  suppurent  rare- 
ment, 447,  448. 
In'piltratioh  d'crine. 

Par  rupture  des  corps  cartmeum,  173; 
ou  de  la  région  périnéo-buitudre, 
179;^  par  calcul  engagé  dans  un 
rétréeiswment,  192  ;  —  par  appli- 
cation défectueuse  de  la  sonde  à 
demeure.  893. 

Ses  earactères,  son  début  dans  la  rup- 
ture de  l'urèthre  antérieur,  491.  — 
Frisson  du  début,  484  ;  eanietèrcs 
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de  la  fièvre,  Bon  parallèle  avec  la 
fièvre  urinease,  490,  491. 
Traitement.  Inciiiona,  171,  173,  177. 
Uréthrotomie  externe.  176. 
Réparation  rapide  de  la  plaie,  490. 
Pjrohémie  conséoutivey  492. 
Inguinale  (région).  —  Importance  de 

la  palpation,  638. 
Injections. 

I.  Injections  intra-uréthrales. — Dans 
i'urèthre  antérieur,  717,  905;  — 
dans  Turèthre  postérieur,  904. 

Causent  quelquefois  des  prostaUtes  et 
la  rétention  complète,  77,  904.  — 
Leur  parallèle  avec  les  instillations, 
90&. 

II.  Injections  inlra-vésicales  : 
Dilatatrices  de  la  vessie  ;  leur  action, 

leur  inutilité;  leur  nocuité,  cause 

de  cystite,  912,  913. 
Mécaniques  : 
Manière  de  les  pratiquer,  914, 915;  — 

quantité  que  Ton  doit  injecter,  917; 

—  instruments  qu'elles  nécessitent. 
914,  916;  —  position  du  malade, 
916  ;  —  Tinjection  dite  mécanique 
est  surtout  un  lavage,  914,  932;  — 
nombre  et  durée  des  lavages,  915  ; 

—  action  du  courant  continu,  916  ; 

—  action  des  injections  sur  les  urines 
ammoniacales,  917;  —  dans  la  li- 
thotritie,  917,  921;  (voir  Uthotri- 
tié)  et  dans  les  hématuries,  917. 

Leur  action  sur  la  muqueuse  et  la 
musculeuse  vésicale,  144,  932. 

Injections  fraîches,  932;  —  leurs 
contre-indications. 

Modificatrices  : 

Injections  de  nitrate  d'argent,  933  ;  — 
manière  de  les  pratiquer,  934, 935  ; 

—  influence  de  la  quantité  de  liquide 
et  de  la  dose  de  médicament,  934. 

Action  des  injections  sur  l'urine  ;  avan- 
tages de  Tacide  borique,  936. 
Pour   les  injections   vésicales.  avant 
Texploration  de  la  vessie,  et  avant 
la  lithotritie,  voir  Cathétirisme  ex- 
phrateur  de  la  vasie  et  Lithotritie» 
Inspection    directe  de    l'intérieur 
des  organes  drinaires. 
Son  parallèle  avec  le  toucher,  622. 
Inspection  externe  :  doit   porter  : 
]o  8ur  la  région  rénale,  2^  sur  l'hy- 
pogastre,  3*  sur  le  méat;  A^  sur  le 
prépuce;  5*  sur  le  périnée,  625  à 
630. 
Instillations.  —  Leur  aetion,  leur  pa- 


rallèle avec  les  injections  et  le  porte- 
caustique,  906,  908,  909,  923. 
Manuel   opératoire,  906,  907  :  dsiu 
Turèthre  antérieur,  909  ;  dans  Tu- 
rèthre  postérieur  et  la  vessie,  910. 
Intervention  chirurgicale.  — Hâte 
quelquefois  la  terminaison   fatale. 
Voir  Rétention  incomplète  avec  dit» 
temîon  eiFitvre  urineme. 


Jaunissement.  —  Sa  valeur  sèméiolo- 
gique  chei  les  urinaires,  462,  463, 
587. 

Jet  de  l'urine.  —  Forme  influencée 
par  rètat  de  plénitude  de  la  vessie  et 
réut  du  canal,  34.  —  ModifleaUcni 
chez  les  rétrécis,  35  ;  —  chex  les 
prostatiques,  36.  —  Arrêt  brusque 
chez  les  calculeux,  37  à  39;  efaex 
les  prostatiques,  36. 

Jour.  —  Influence  sur  la  polyurie  et  U 
fréquence  des  mictions  ehez  les  prw- 
Utiques,  23,  24,  28,  411;  —  sur  lei 
douleurs  des  calculeux,  28. . 


Kyesteine.  —  Sa  signification,    36S. 


Langue.  —  État  de  la  langue  :  u 
valeur  séméiologique,  437«  577.  Voir 
Digesiifê  {trouble*,) —  Langue  urinaire; 
ses  caractères,  579. 

Lavage  de  la  vrssk.  — ^  Voir  /»;*«- 
tiong, 

Litholapaxie*  —  Voir  Aspiration  et  U- 
thotritie, 

Lithotriteur.  —  Introduction  du  11- 
tbotrlteur.  (Voir  Cathéiérieme  ejÊftb- 
ratenr  de  la  vessie.)  —  Son  importsnee 
pour  l'exploration  vftieale,  860*  — 
Pour  la  recherche  des  corps  étrangers 
mous,  des  petits  calculs  phoephatiqoes, 
des  débris  calculeux,  826  ;  —  pour  sp- 
précier  le  nombre  et  le  volome  des  pier- 
res. 826. 

Lithotritir.  —  Précautions  prépara- 
toires, 546;—  dilataUoo  prèpsrs- 
toire,  550,  937  ;  —  inutiUté  des  ii^ee- 
lions  vésicales  préparatoires.  550,910. 
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^  Positioo  do  malade  ;  inlrodoetion 

da  lithotrilcur.  (Voir  Cathétérisme  ex- 
plorateur tU  la  veuie,) 

IdJmUod  Téaiole  «Taiil  l'optetiOD, 
■on  atilité,  fei  eontre-iodietliona, 
748  ;  —  nioditt  faeieiidÂ,  743,  748 
à  762. 

MaïueuTre  da  Ulhotritear,  814,815; 
—  ealeal  dana  le  ba»-rond,  816. 

Inlliienee  de  rèUt  de  la  reMie  for  la 
Aeilité  des  maoceoTree  :  veiaies 
grandct,  cootnetilee,  810,  817;  — 
▼eaiiei  petites,  839. 

Difficolté  de  U  lithotritie  ehes  la 
femme,  836,  837. 

Importanee  da  broiemeat  complet, 
960,  986  ;  —  iofloenee  du  volame 
des  instnmieDts  sur  le  broiement, 
926;  —  durée  des  manœuvres, 
662,  926  ;  —  iofloenee  du  ehloro- 
fume  sur  la  dorée  des  séances, 
963  ;  —  inutilité  du  chloroforme 
dans  certains  cas,  963  ;  —  sa  né- 
cessité, 658. 

Évacuation  des  fragments  par  des  in- 
jections simples;  videur  du  ba- 
ron Heorteloop,  919,  920.  —  ma- 
nuel opératoire,  922,  936;  — 
position  du  malade  ;  résultats  de 
révaeuation  par  lavages,  923  à  926; 
— ~  la  sonde  en  gomme  insofllsante 
pour  l'évacuaiion,  916,  918;  —  la 
■onde  &  double  courant  est  peu 
efllcace,  926;  —  avantages  de 
révaeuation  simple,  son  parallèle 
avee  l'aspiration,   930,  931,   932. 

Repos  an  lit  après  la  lithotritie,  917, 
919,921. 

Importanee  du  volume  et  de  la  con- 
sistance do  ealeal  pour  l'indication 
de  la  UthotriUe,  816. 

Accidents  :  evstite,  48  7«  667  ;  — 
fièvre;  influence  dn  chloroforme 
sur  la  fièvre,  609,  627,  667,  966; 
influence  dtâ  séances  sur  Tappari- 
tion  de  la  fièvre,  609  ;  caractères 
de  la  fièvre,  609;  moment  où 
elle  apparaît,  611,  612:  engage- 
mem  de  eaicaly  627  ;  indications  cl 
contre -indications  qu'elle  fournil 
pour  la  continuation  du  traite- 
ment, 668,  672. 

Indications  que  fournit  la  ejstite  à  la 
lithotritie,  669. 


M 


Mbat.  —  Dimensions  apparentes,  réel- 
les, 626.  —  L'atrésie  acquise  est  sou- 
vent la  conséquence  d'un  chancre, 
627,  769;  —  rouge  et  œdémateux 
dans  la  blennorrhagie,  627.  —  Est  le 
point  le  plus  étroit  dn  canal,  d'où  dé- 
bridement  pour  permettre  Tlntroduo- 
tion  et  la  manoeuvre  des  gros  instru- 
ments, 688,  ou  Textraction  des  corps 
étrangers,  197;  —  point  où  le  débri- 
dement  se  Ikit,  704. 

MÉNiifGiTB.  —  Canse  de  rétention,  71; 

—  d'incontinenee,  206. 
MicTiox  (tbooblbs  db  la). 

—  Lentb  :  N'a  pas  de  valeur,  28. 

—  Rbtabobb  :  Ches   les  prostatiques, 

28  ;  souvent  l'avant-courenr  d'une 
rétention  complète,  102;  —  tient 
à  la  résistance  dn  col,  28,  29. 

—  Labobibusb  :  D'origine  vésieale,  29, 
ou  uréthrale,  30,  31,  116,  178;  in- 
fluence d'excès  même  légen,  99.  A 
peu  de  valeur,  31. 

Cause  d'hémorrholdes,  3 1 . 
— DouLOiJREDSB  :  Au  début  cbezlcsproo- 
tatiqdes  et  les  eystiques,  47,  116;  — 
pendant  la  miction  ches  les  blennor- 
rfaagiquesy  '48  ;  —  à  la  An  surtout 
ehes  les  ealeuleux,  inflnenee  dn  re- 
pos ci  du  mouvement,  42,  44,  49; 

—  dans  les  cas  d'urines  ammonia- 
cales, 48  ;  —  dans  la  tuberculose  uri- 
naire,  49,  62;  —  influence  de  la 
diarrhée,  697; 

Ches  les  ataiiques,  22. 

—  Fréoubste  :  Par  le  fait  de  certains 
aliments  et  boissons,  de  certains  états 
digestifs,  19,  20;  —  par  le  fait  de 
l'hypoehondrie ,  névropathie,  conti- 
nence, ataxie,  21,  22  ;  —  de  la  ejs- 
tite,  26  :  ^  de  TéUt  de  laprosUte  et 
de  la  rétention  incomplète  chronique; 
cette  dernière  se  montre  surtout  la 
nuit,  24,  66,  166,  166. 

MiGRAiNB.  —  Quelquefois  intimement 
liée  aux  troubles  de  la  miction,  693. 

MouvEMBiiT.  —  Son  tnfloenee  sur  la 
fréquence  et  la  douleur  des  mictions, 
23,  24,26,42.60,  S2;— etsurl'b^ 
maturie,  surtout  celle  des  ealeuleux, 
303,  304. 

Mucus.  —  Sa  signification,  362. 

MuiiUBT.  —  Dans  le  premier  type  de 
forme  aignC  de  la  fièvre  nrinease 
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rare,  437;  —  dans  le  deuxième  type 
de  forme  aiguë  précoce,  fréquent  et 
abondant;  —  sa  valeur  pronostique, 
444,  581. 


N 


Néoplasmes  pelviens.  —  Cause  de  ré- 
tention^ 189. 

NÉPHRITE.  —  Voir  Rein, 

NÉVRALGIE  SCIATJQUE. —  \oirSeiatique, 

Névropâthie.  —  Cause  de  mictions 
fréquentes,  21  ;  —  do  rétention,  100; 
—  de  polyurie  passagère,  430. 

Nitrate  d'argent.  —  Do«es  auxquelles 
on  l'emploie  ;  la  Teasie  de  la  femme 
en  supporte  des  doses  plus  élevées  que 
celle  de  l'homme,  933.  —  Action  dif- 
férente suivant  la  quantité,  934. 

Nuit.  —  Augmente  la  fréquence  des 
mictions  et  la  polyurie  chez  les  pros- 
totiques,  23,  24,  28,  411  ;  —  dimi- 
nue les  douleurs  dos  calculeux,  28. 


o 


Odeur   urinbuse.    —   Dans  fa  fièvre 

urineuse;  sa  valeur,  446. 
Oligurib.  —  Relative  ou  absolue,  403. 
—  Chiffre  minimum  observé,  403. 
On  Pobserve  :  |o  dans  les  cas  de  lé- 
sions graves;   2*'  pendant  les  accès 
de  fièvre,  ses  caractères,  ses  causes, 

402,  406,  446  ;  3»  à  rapproche  de 
la  mort  et  à  Toccasion  d'opérations, 

403.  —  Prémonitoire  de  la  mort, 
403,  405.  —  Mode  d'apparition  et 
de  disparition,  403,  404. 

Valeur   diagnostique  faible,  408.  — 
Valeur  pronostique  grande,  408. 
Opium.  —  Son  utilité  dans  la  rétention 

complète  aiguë  d'origine  uréthrale,  8G , 

104. 
Oxalatb  de  chaux.  —  Voir  Urineg. 


Palpation  directe.  —  Sa  valeur  dia- 
gnostique dans  les  néphrites;  manière 
de  la  faire,  630,  632  ;  —  dans  la  ré- 
gion  hypogastrique  pour  l'exploration 
de  la  vessie  ;  manière  de  la  faire,  63G, 
637.  (Voir  palper  hypoqaurique,) 
Doit  porter:  1»  sur  les  régions  ilia- 


que et  inguinale,  638  ;  2«  sur  le  scro- 
tum et  répididyme,  638  ;  3*  sur  la 
région  périnéale  et  pénîenne.  640.  Sa 
valeur  dans  tous  ces  cas.  (Voir  Tou- 
cher,) 

Palper  hypogastrique.  —  Très  impor- 
tant ;  doit  toujours  être  combiné  au 
toucher  rectal,  126,  155  à  158,  636, 
637. 

Paludéenne  (fièvre).  —  Parallèle  avec 
l'accès  du  f  type  de  la  fièvre  uri- 
neuse, 464. 

Paraplégie.  —  Cause  de  rétention,  71  ; 
d*ineonlinenee,  205. 

Parotidite  suppurée.  —  Dans  le  2* 
type  de  la  forme  aiguë  de  la  fièvre  uri- 
neuse, 450. 

Percussion.  ~  Valeur  diagnostique 
faible,  652. 

PÉitiNÉALB  (tumeur).  —  Symptôme  de 
traumatisme^  uréthral,  78;  d'infil- 
tration sanguine;  peut  causer  la  ré- 
tention d'urine,  189. 

PÉRI  Nés.  —  L^existenoe  de  cieatrieei  à 
son  niveau  est  importante  à  constater, 
639. 

Sa  loge  inférieure  est  intéressée  daoi 
les  traumatismes  de  la  région  péri- 
néo-bulbaire,  174;  —  sa  loge 
moyenne  est  intéresséo  dans  les  trau- 
matismes de  la  portion  membra- 
neuse, 187.  (Voir/nmtoii.) 

PÉRITONITE.  —  Cause  de  rétention, 
73. 

Phabtnz.  —  Rouge  dès  le  début  daiu 
le  2«  type  de  forme  aigué,  444. 

Phbniqub  (acide),  (injection  vésiealede), 
est  mal  supporté,  935. 

Phosphates.  —  Voir  Urinei. 

Position  du  chirurgien  pour  l'explora- 
tion vésicale  et  la  lithotritie,  7S8; 
pour  le  cathétérisme  curviligne,  8 7  S. 

Pisseurs  de  pus.  —  Voir  Pus. 

POLYUBIK,  —  Ciaractères.  —  Sa  fré- 
quence chei  les  urinaires,  241;  — 
quantité  variable,  223,  409  ;  —  n'eit 
pas  proportionnelle  à  la  quantité  de 
boiMon  ingérée,  410.  —  Urine  dV- 
dinaire  acide.  D=  1,005  à  1,010; 
les  éléments  normaux  sont  en  propor- 
tion normale,  l'acide  urique  est  toa- 
jours  moindre,  413. 
Plutôt  nocturne  que  diurne,  influence 

de  la  prostate,  409,  425. 
Polyurie  nocturne  chex  la  femme,  411. 
Polyurie  trouble,  maximum  de  4  i  ^ 
litres;  ou  claire,  412,   413,  417. 
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Oufée,  414  :  en  rapport  direct  atee  la 
enfe,  41  f;  et  l'éUt  des  orines, 
414,  4ie. 

Aeeès  de  poljmrie  dans  la  tiibereolose 
arinaire,  4iS. 

Polynrie  dans  les  rétentions  complètes 
franches^  sa  coïncidence  atec  des 
troubles  circulatoires,  417. 

Valeur  séméiologique.  —  I>ott  être 
rechrrchée  toutes  les  fois  que  l'on 
constate  nn  étal  lactescent  de  Va- 
nne avec  diminution  de  densité, 
244,  380,  et  dans  les  cas  de  fré- 
quence nocturne  de  la  miction,  418. 
—  Tout  arinaire  poijorique  ne 
vide  pas  sa  ressie,  117.  418,  424, 
S87. 

Sa  coîncidenee  avec  des  troubles  di- 
gesUfs,  117,  &87. 

Est  nn  des  premiers  sympt^kraes  de 
rhypertrophie  prostatique,  41&. 

La  poUurie  persistante  appartient  aux 
Tieux  rétrécissements  et  aux  Ticilles 
hypertrophies  proniatiques  ;  dans 
ceux  ou  celles  de  date  récente  clic 
peut  être  transitoire,  41&  ;  —  gué- 
rison  ches  les  rétrécis  :  influence 
de  l'uréthrotomie  interne,  416. 

—  Rarechex  les  calculeux.  42S. 

La  polvurie  trouble  indique  lésions 
atancéesdes  urethères,  des  calices  et 
du  bassinet,  412,  417. 

Valeur  thérapeutique.  420. 

Diagnostic.  —  Facile,  ainsi  que  celui 
des  tari/' lés,  419; —  arec  la  po- 
Ijurie  gljcosurique,  419. 

Pathugénie.  Entraîne  Tidée  de  surac- 
tlTilé  rénale,  420. 

Le  montre  dans  trois  conditions  : 

2**  Excitation  douloureuse  de  la  par- 
tie proronde  de  Turèthre  ou  de  la 
moqueuse  vésicale,   420,  421. 

2*  Envies  répétées  d^uriner  pendant 
la  nuit,  420. 

3*  Rétention  d*urioe  complète  ou  in- 
complète, surtout  dans  les  cas  de 
distension  de  la  vessie,  420,  422, 
423,  421. 

Polyurie  persistante  éveille  Tidée 
d'une  lésion  durable  du  rein,  423. 

Poljurie    ex    racvo,    424.    Ce    qu'il 
faut  en  penser,  421,  425. 
PoxcTiON   DE  LA  VESSIE.  —  Voir  F«- 

9îe. 
PoBTB-CACSTiQCK    de    Lallcoiand.    — 

Cause  d'hématurie,  de  djsurie,  de  ré- 
tention  d'urine,   d'accès    réhril<^    et 


même  de    prostatites;    —  parallèle 
avec  les  instillations  caustiques,  908. 
Pouls  rectal.  —  Voir  ProstatUe» 
Pbépuce.  —  Diagnostic  de  son  atrësîe 
pour  le  diagnostic  du  diabète,  629. 
Prostate  (cahcer  de  la).  —  Sa  con- 
sisUoce  ligneuse  avec  bosselures  très 
dures,  648,  787.  —  Cause  de  névral- 
gie sciatique,  56. 
Prostate  (hypertrophie  de  la),  — 
Pent  être   totale,  atteindre  les   trois 
lobes,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  fré- 
quent, ou  un  seul  lobe,  soit  l'on  des 
latéraux,  soit  le  moyen,  123. 
Modifie  la  portion  prosUtique  de  Tu- 
rètlire.    —   La    paroi     supérieure 
n*est  jamais    altérée,    123,    134. 
126.    —  sui    la  paroi    inférieure 
existent  quelquefois  des  lacunes  ou 
sinus  assez  grands,  125,  710,  TSS, 
862,  884  ;  —  la  paroi  inlérieure 
dn  canal  est  surtout  modifiée,  698, 
709.  710,  78S,  867. 
Sécrétion  prostatique,  ses  carKtères, 

720,  722,  780. 
L' hypertrophie  de  la  prostate  peut 
être  comparée  à  l'hypertrophie 
amygdaiienne,  12S;  —  induration^ 
friabilité,  d'où  facilité  et  abondance 
des  hémorrhagies  dans  le  ca- 
thétérisme  et  facilité  des  fausses 
routes,  12S,  126,  qui  sont  reconnues 
par  l'exploration,  189.  —  Les  di- 
mensions de  la  prostote  sont  appré- 
ciées par  le  toucher  recUl,  15, 
126,  155,  158,  379,  et  par  la  bou- 
gie exploratrice,  127,  128,  648, 
787.  qui  est  le  meilleur  explorateur 
de  la  prostate. 
Les  instruments  métalliques  peuvent 
se  perdre  dans  U  lèvre  inférieure 
du  col.  127,  788,  866. 
Utilité  de  l'exploration  :1*  pour  prévoir 
les  difScultés  du  caihétérisme  et 
et  décider  du  choix  des  instruments, 
7  88  ;  (manœuvres  inira-uréthrales 
789);  —  2 o  pour  le  diagnostic  des 
cavités  d'abcès  :  aidée  par  le  toucher 
rectol,  790. 
Manœuvre  dans  la  prostate  malade 
avec  des  instruments  coudés  (sonde 
exploratrice); variétés  d'instruments. 
791,  794. 
Confusion  de  la  cavité  vésicale  avec 
la  cavité  prostatique,  moyens  d*évi- 
ter  l'erreur,  794  à  798. 
I..es  modifications    de   la   prostate  et 
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celles  du  bas-fond  vésical  sont  soli- 
daires, 800,  828. 

Influence  de  la  prostate  sur  la  recher- 
che et  la  préhension  de  la  pierre, 
8S7;  — sur  rengagement  des  cal- 
culs, 38,  123,  194. 

Influence  de  l'hypertrophie  sur  les 
manœuvres  du  lithotriteur  dans  la 
vessie,  802,  816. 

La  région  prostatique  n'est  jamais  le 
siège  de  rétrécissements,  96;  — 
les  fausses  routes  siègent  surtout 
sur  la  paroi  inférieure,  888  ;  — 
Sensibilité  de  la  région  prostatique 
comparée  à  celle  de  la  vessie,  907  ; 

—  Sphincter  prostatique  de  Sappey, 
700. 

Symptômes.  —  Un  des  premiers  est 
la  polyurie,  29,  114,  410,415; 
au  début  passagère,  plus  tard  per- 
sistante, 415. —  Miction  firéquente 
surtout  la  nuit,  24,  29,  93,  114, 

—  retardée  surtout  le  matin  au 
réveil  et  laborieuse,  20,  32,  93, 
1 1 4  :  —  force  de  projection  du  jet 
diminuée,  36,  37  ;  —  miction  sou- 
vent douloureuse  au  début,  47; 
•—  influence  de  la  nuit  et  du  repos, 
23,29,32,  93,   114. 

Quelquefois  incontinence,  47,220;  — 
Cause  prédisposante  de  la  rétention 
incomplète,  117  (voir  Rétetition 
incomplète),  de  Tempoisonnement 
urineux  t  fièvre,  dyspepsie,  troubles 
digestifs,  etc.,  590,  692;  —  fièvre 
précoce  relativement,  494.  —  Pous- 
sées congestives  ou  inflammatoires 
prostatiques,  vésicales,  115;  réna- 
les, 1 1 6  ;  —  rétention  complète  ai- 
guë, 69,  91^  113. 

L*hypertrophie  de  la  prostate  peut 
masquer  les  symptômes  d'un  rétré- 
cissement, 91,  113,  864. 

Cathétérismo  dans  1* hypertrophie  de 
la  prostate;  instruments  qu'elle 
nécessite;  indications  de  la  sonde 
en  caoutchouc,  132,  866,  867,  de 
la  sonde  coudée  avec  ou  sans  man- 
drin et  de  la  sonde  de  Gély, 
130,  132,  867.  ^-  Quand  on  em- 
ploie le  cathétérisme  répété,  on 
doit  le  faire  lant  que  la  miction 
est  laborieuse,  142.  (Voir  Rétention 
eomptète,  Polpurie,  Ftivre  urineuse,) 
PROSTATITB.  —  Causée  quelquefois  par 

injections  Intempestives  ou  mal  faites, 

77,  904. 


Cause  de  douleurs  ano-périnéales,  56; 
—  d'incontinence  fkusse,  204;  — 
de  dysurie  simple,  89  ;   —  de  ré- 
tention   complète    aiguë,    69,  77, 
84,  114;  —  sensibilité  vive  au  tou- 
cher rectal,  649. 
Terminaison  fl*équente  par  suppura- 
tion :  prostattte  phlegmoneuse  dif- 
fuse, 85,   87;  importance  du  tou- 
cher rectal,   85,  786;   —  Tabcès 
doit  6tre    ouvert  de  i>onne  heure 
par  le  reclum,  manuel  opératoire, 
pouls  rocUl,  87,  88,  649.  —  Ou- 
verture de  Taboès  du  côté  de  Turè- 
thre,  88»  333;  —  mode  d'écoule- 
ment du  pus,  722,  723.  —  toueher 
rectal  pour  reconnaître  Teiistence 
d'une  cavité  d'abcès,  787  ;    —  La 
prostatite  ne  eontre-indique  pas  le 
cathétérisme  dans  la  rétention  soit 
complète,  soit  incomplète,  143. 
Pubis  (fractures   du).  »  Cause  et 
complication   de   lésions  de    l'urè- 
thre,  97,  174,  186;  cause  de  réten- 
tion d'urine,  189. 
Pus,  Purulentes  (urines).    »  Fait 
presque  constant   dans  les    maladies 
des  voies  urinaires ,  832  ;  —  cause 
d'erreur  dans  la  balano-posthite,  la  va- 
ginite on  la  vulvlte,  332  ;  —  quelque- 
fois c'est  un  abcès  de  voisinage  ouvert 
dans  les  votes  urinaires.,  332  ;  —  lé- 
sions de  voisinage  retentissant   sur  la 
vessie,  333.  • 

Caraolères  du  pus  ;  ses  modifications. 
334,  335,  344;  — >  pyiue,  336;  — 
aspect  des  uripes  purulentes  sui- 
vant les  lésions,  filaments,  énéorème, 
dépôts  plus  ou  moins  épais,  339, 
340;  —  aspect  trouble,  337  à340; 
par  le  repos  deux  couches,  337  ;  — 
modification  des  dépôts  purulents, 
339,  341  ,'  — amas  de  cellules  du 
cancer,  341  ;  éut  ammoniacal,  345. 
État  de  l'urine  au-dessus  do  dépôt 
après  repos  ;  sa  valeur  diagnostique, 
342,  380. 
Diagnostic  des  dépôts  purulents  avec 
dépôts  d'urates,  347;  avec  sels  ter- 
reux dans  les  urines  ammoniacales, 
348. 
Valeur  séméiologique.  —  Pour  le 
diagnostic  du  sièîge  et  de  la  nalare 
des  lésions,  376;  —  pus  au  début 
delà  miction,  378,  379;  —  pus 
pendant  toute  la  miotîoo  ou  à  la  fin, 
380. 


TABLB  ANALYTIQUE  DBS  MATIBRBS. 


991 


ImporUoee   dei  MjmfHùinm 

Unti^asO,  3S1. 
ApfMrUioD  bmqpw  da  put,  382. 
Ds  pus  dans  Im  pyélitet,  381 ,  386. 
—  La  Yaleor  prooMtiqae  da  put 
dan»  les  urioM  dépend  de  son  abon- 
danee  et  de  sa  durée,  383.  QoeU 
qoelbîs,  l'ongine  da  pus  ne  peut  être 
sûremeol  diagnostiquée  (pisBeora  de 
pas),  386.  —  Sa  pfésenee  ne  eon- 
ire-indîqne  pas  les  opérations,  388, 
sauf  qmnd  les  nrîncs  ont  le  carae- 
tère  des  urines  rénales,  390,  392. 

POSTDIJIS.  —Voir  Érupiionê  pusiulemâes, 

Pteute.  —  Voir  Jl«ias. 

PrBU>-if  ÊPHRITB.  —  Voir  Reins, 

Pras.  —  VoirFn». 


QciNiHE.  —  Voir  Swifate  de  quimiae. 


Rectum.  —  Voir  Pauls  recud.  Tampon^ 

mewsemty  Tenesme,  ToMcker, 
RÈGLES  (le  sakg  DES).  —  Peut  faire 

croire  à  une  hématurie,  288. 
Rbiiks.  —  Néphrites  primitives.   (Voir 

Fîè»re  mrimeuse,) 

Possibilité  de  les  diagnostiquer,  635. 
—  Relation  des  lésions  anciennes 
des  reins  arec  la  forme  lente  de  la 
fièvre  urineyse,  461,  46S;  —  des 
lésions  aiguës  secondaires  avec  les 
primitives  et  le  deuxième  type  de  la 
forme  aiguë,  &I6. 

Causes  :  C>stite ,  rétention  com- 
plète; —  caractères  des  lésions 
chroniques,  103,  16S  et  patsim. 

Valeur  minime  de  l'eiamen  chimique 
ou  microscopique  de  Turine,  633. 

Importance  des  modifications  de  quan- 
tité et  d'aspect,  et  des  symptômes 
généraui,  I6S,  22S  et  passim. 

Polyurie  trouble  et  urines  rénales  dan» 
les  altérations  anciennes  des  reins, 
342,  412^  417.  —  RelaUon  de  la 
polyurie  avec  les  lésions  des  reins^ 
417.  —  Les  urines  rénales  ne  sont 
pas  ammoniacales,  381. 

Les  py élites  donnent  lieu  à  de  lon- 
gues suppurations  et  à  des  symp- 
tômes généraux  cachectiques,  38 1 , 
386,  quelquefois  à  des  hématuries, 
294. 


Daoleor  rénale  spontanée,    446  ;  — 
douleur  rénale  provoquée,  446  ;  sa 
grande  valeur  diagnostique,  632. 
Du  palper  et  de  la  perenasion  pour  le 
disgiMMtle  du    Tolnme   des  reins, 
630,  652.  —  Des  modifications  de 
forme  de  la  région  rénale,  625.  — 
L'existence  des  lésions  rénales  même 
avancées    ne    eontre-indiqne     pas 
remploi    du    chloroforme ,     967 , 
968. 
Lésions  organiques  des  reins  ;  —  leor 
diagnostic;  —  la  couleur  du  sang 
et  son  mélange  avec  Turine  ont  peu 
de  valeur,  294, 297.  —  Accès  d'hé- 
maturie  comparés  avec  ceux  d'ori- 
gine vésicale,  314,   317,  319;  — 
importance  des  symptAmes  eoneo- 
mlUnU,  319,  320. 
Tumeur  rénale  cause  de  varieocèle, 
317,  639. 
Repos.  —  Son  influence  sor  la  miction, 
23  et  suiv.;  sur  l'hématurie  des  cal- 
eolcox,  304. 
Respiratoires  (troubles).  —  Dans  la 
fièrre  uritieuse  ;  —  lenr  analogie  avec 
la  dyspnée  urémique,  438,  445. 
Ressaut  (seksatio.^  de)  par  l'explora- 
tour  olivaire.  —  Caractéristiqae  du  ré- 
trécissement, 96,  100,  771,  773.— 
Le  spasme  ne  donne  pas  cette  sensa- 
Uon,  773,  783. 
RÉTE!ITI0!l  COMPLETS. 

Causes  générales  :  Maladies  du  cer- 
Tcau ,  7 1  ;  de  la  colonne  verté- 
brale et  de  la  moelle,  ataxie,  72, 
17]; —  fièvre  typhoïde,  péritonite, 

73. 
Ganses  locales.  —  Poussées  inflamma- 
toires on  congestlves  de  l'arèthre, 
77,  84,  114.  172;—  injections, 
77;  —  exploraUon,  80;  —  snrdis- 
tension  de  Turèthre,  80  ;  —  dilaU- 
tion  des  rétrécissemenU,  100,  947, 
même  déjà  asaex  élargis; —  con- 
gestion prostatique.  81,  84,  102., 
118;  —  traumatismcs  aeeidentels 
on  chirurgicaux  de  Turèthre,  172, 
180;  —  lésions  mécaniques  de 
Turèthre  et  sa  compression,  frac- 
tures du  pubis,  189  ;  —  caillot  ou 
calcul  engagés  dans  Turèthre,  192, 

193, 202. 
Phénomènes   prodromiques   :  Relard 
dans  la  miction,  rétention  passa- 
gère,   91,    99;    —    incontinence 
fausse,  47, 204;  —  rétention  ineom- 
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plète^  75,    1 1 4.  —  Souvent  apy ré- 
tique,  68,  488. 

Symptômes  :  Globe  vêsical  ;  —  ré- 
tention ou  iaconlinence,  73,  62b  \ 
^-  aniiëté,  douleurs  ti^s  grandes^ 
74  ;  —  polyurie  constante,  421. 

Ses  caractères.  —  Diagnostic  avec 
l'anurie,  172,  41&,  417.  —  Son 
mode  de  début  chez  les  prostatiques, 
89,  118  ;— son  pronostic,  84, 113, 
119,  129. 

Traitement  de  la  rétention  complète 
d^origine  uréthrale  :  moyens  mé- 
dicaux, 86,  104,  946;  calhété- 
risme,  lOS,  106,  847,  8C8;  uré- 
throtomie  interne,  109;  ponc- 
tion de  la  vessie,  110,  148;  in- 
cision du  périnée,  111.—  Traite- 
ment chez  les  prostatiques  :  ca- 
thétérisme,  87,  11»,  130,  141, 
865;  —  manière  de  le  pratiquer, 
135,  13G;  —  c^ithétérisme  répété, 
sonde  à  demeure,  137. —  Hygiène 
et  régime  sévères,  146.  —  Ponc- 
tion, no,  148. 

Traitement  de  la  rétention  produite 
par  un  caillot,  192,  310,  326;  — 
par  un  calcul  engagé  :  position,  re- 
foulement, extraction,  19-J,  194, 
201. 

Importance  de  bien  poser  le  diagnos- 
tic avant  le  traitement,  (19, 70,  91. 

RÉTENTION  INCOMPLÈTE. 

Causes  :  Rétrécissement  et  surtout 
hypertrophie  prostatique,  98  ;  — 
inertie  vésicale,  102. 

Succède  souvent  à  la  rétention  com- 
plète, 75,  118. 

Peut  être  aiguë  ou  chronique,  152. 

Rétention  aiguë  avec  distension,  sem- 
blable à  la  rétention  complète  aiguë, 
1 5  4  ;  —  sans  distension ,  ne  différant 
de  la  chronique  que  par  l'élément 
douleur,  154. 

Elle  cède  aux  moyens  médicaux,  1 56  ; 
—  noeuité  du  calhétérisme,  155. — 
Relation  de  la  rétention  incomplète 
aiguë  avec  la  fièvre,  496,  500. 

Rétention  chronique,  peut  être  avec 
ou  sans  distension,  î57. 

Symptômes.  —  Débute  souvent  par 
retard  et  fréquence  surtout  nocturne 
delà  miction,  24,65,  116,  156. — 
Polyurie  surtout  nocturne,  iroubles 
digestifs  persistants,  leur  impor- 
tance, globe  vésical,  65,  117,  126, 
101,    165,    415,    422,    423,  424, 


580  ;  —  saillie  de  la  vessie  du  eélè 
du  rectum  seulement,  645.  —  Con- 
stipation, 526,  596,  598.  —Forme 
lente  de  fièvre  arineuse,  161,  4S9, 
465.  —  Cachexie,  ses  caractères, 
162^462,  463. 
Diagnostic  par  le  toucher  rectal,  le 
palper  hypogastrique  et  le  eathé- 
térisme,  126,  128,  159. 

Diagnostic  étlologlque  par  les  eommé- 
moratlfs,  Tftge,  Texploratlon  do  ca- 
nal, 127,  128;  —  diracile  dans  la 
rétention  incomplète  chronique  sans 
distension,  157,  159,  161;  — ex- 
ploration souvent  nécessaire,  159, 
964. 

Pronostic;  lésions  rénales,  103,  105, 
164;  —  polyurie  trouble,  166;  — 
traitement  chez  les  prostatiques,  ses 
contre-indications,  état  du  tube  di- 
gestif, 1)2,  161,  169,  170,497. 
553;  —  ses  accidents,  135,  306, 
312,899. 

Traitement  chez  les  rétrécis  :  dilata- 
tion, uréthrotomie  interne,  103, 
416,964. 

Complications  de  la  rétention  :  eel- 
loles  vésicales,  perforations  sponta- 
nées, 913; —  cystite,  116,  1S7, 
368  ;  —  incontinence,  2 1 9  ;  —  cal- 
culs phosphatiques,  351;  aleallDité 
de  Turine,  355. 

Prédispose   à  la  rétention  complète, 
114. 
Rbtrécissemcnt  de  l'urèthre. 

Causes.  —  |o  Blennorrhagie  ;  —  S* 
lésion  traumatique  du  canal  ;  —  3® 
rupture  de  la  corde  ;  —  4«  fausse 
manœuvre  pendant  le  coVt,  10,  14, 
94,  97,  173,  302,  769;  —  Soehan- 
cre  du  méat. 

Importance  d'une  urélhrorrhagie  an- 
térieure, 94,  302  ;  —  de  cicatrices 
périnéales,  639. 

Fréquence  des  rétrécissements  chex 
Tadulte  et  même  chez  le  vieillard, 
11,  91,   113. 

Nombre  :  les  blennorrhagiqocs  sou- 
vent multiples,  95;  —  les  trauma- 
tiques  uniques,  97. 

Sièges  :  1<>  des  blennorrhatjiquet  :  tout 
Turèthre  antérieur  Jusqu'à  la  por- 
tion périnée -bulbaire  où  ils  sont  h 
plus  fréquents  et  aussi  le  plus  serrés, 
96,  7  25  ;  2«  des  traumaiiqnei  :  pé- 
nis dans  le  cas  de  rupture  de  la 
corde  ou  dé  fausse  manœuvre  pen- 
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dant  le  coït,  96,770;  périnée  ou 
régioo  pérîDéo- bulbaire  dans  les 
cas  de  chute  à  calirourchou,  96,  7  *?  0  ; 
portion  membraneuse  dans  les  cas 
de  fracture  du  pubis,  96,7  12,  770; 
Jamaia  région  prostatique,  96,  97  ; 
3*  des  ceatricieU  ou  ceux  d'ori- 
gine ehancreuse  :  méat,  13,  617, 
769. 

Apparition  tardive  des  —  blennorrha- 
giques,  94  ;  — >  précoce  des  trauma- 
tiques,  94.  178. 

Symptômes  :  Miction  fréquente,  ?4, 
laborieuse,  31,  32,  94  ;  jet  moiliflô 
dans  ta  forme  (peu  important),  dans 
son  volume,  dans  sa  force,  35,  36. 
'—  Signe  ptiysique  fourni  par  la 
sensation  caractéristique  d«  ressaut 
à  la  Iwttgie  exploratrice,  lOO,  771, 
773  (voir  Exploration  de  l'urèthre), 
qui  n*est  pas  spéciale  aux  canaux 
uréthrotomisés. 

Manuel  opératoire  de  Texploraiion , 
738,  771  ;  on  noie  anatomiquemeol 
la  région  où  s'arrête  la  boule,  96, 
772.  11  faut  5  joindre  le  palper  ex- 
terne, 770. 

Accidents  et  complications  :  Spasme, 
783;  lésions  des  reins,  uretères  et 
bassinets,  1 88  ;  resserrement  par  le 
traitement,  100  ;  rétention  complète 
aiguë,  69,  91,  son  traitement  par  la 
bougie  fine  ou  les  sondes  bougies, 
SOO,  847,  868  ;  incontinence  diurne, 
SCS  caractères,  sa  cause,  220  ;  dila- 
tation du  canal  et  rétention  incom- 
plète, 2H,  220,  avec  poijurie  tran- 
sitoire ou  persistante,  4 1 5  ;  forme 
lente  de  la  Ûèvre  urineuse  (PerK^e), 
469;  son  apparition  tardive,  49); 
hypertrophie  de  la  vessie,  98,  120, 
944  ;  diminution  déOnitive  dans  la 
capacité  de  la  vessie,  ses  conditions, 
91 1  ;  dyspepsies,  troubles  digestif», 
S90,  S92  ;  migraine,  523.  —  Gra- 
vité des  calculs  engagés  derrière  un 
rétrécissement,  13H,    02. 

Traitement  —  Dilatation  ;  principe  de 
la  dilatation,  939  ;  dilaUtion  vitale, 
mécanique,  9t0,  941.  —  Influence 
d*une  petite  bougie  à  demeure  sur 
un  rétrécissement  très  serré;  son 
élargissement,  9tl. 

Phénomènes  physiologiques  de  la  dila- 
Ution, 9t6,  947. —  Se*  accidenU; 
inOuenee  des  manouvres  de  force, 
S47,  948. 

QUTON.  —  VOIBS  URIM* 


La  pression  intra-uréthrale  veut  être 
dosée,  948.  Voir  Diluimion, 

De  la  dilatation  dans  les  cas  accom- 
pagnés de  nèvre,  495;  dans  les  cas 
anciens  avec  rétention  incomplète, 
551. 

Indications  de  l'uréllirotomie  interne 
ou  de  la  divulsion,  493,  S09,  953, 
999. 


S 


Sâlicyliqub  (acide)  (Injection  vésicale 

de).  Mal  ëupporté,  935. 
Salive.  —  Ses  caractères  dans  Teropoi- 

sonnement  urineux,  431,  437. 
Sang  des  règles.  —  Voir  Régies. 
Sgiatique  (nisvr algie).  —  Dans  le  can- 
cer  de  la  vessie   et  de   la  prostate, 
56. 
Serine,  —  Voir  Pmj. 
Silicate  de  soude  (Injection  vésicale 

de).  —  Mal  supporté,  9.i5. 
Sondes.  (Voir  Cathétérume  explorateur  et 
éracuattur,)  Leur  nature. —  Leur  forme 
849,  8 SO.  —  Forme  et  dimen!>ions  des 
instruments  coudés  à  béquille,  850, 
871;  leurs  avantaires.    850,   853. — 
Forme  et    dimensions    des    courbes, 
851,     ^52,    858,    87  2;    sonde     de 
Gély   moditlée;  ses  indications,   859, 
861.  866,  871,878. 
Caihétérisme  curviligne;  manuel  opé- 
ratoire, 87:],  87  4. 
Avantages  des  sondes  non  métalliques, 
847  ;  indications  et  contre -indica- 
tions  des    sondes   en    caoutchouc, 
leur  introduction,  849,  856,   870, 
895.  —  Sondes  droites,  leur  intro- 
duction, 8«»9,  870.  — Sondesà  bé- 
quille, leur  introduction,  871,872. 
—  Sonde  à  béquille  avec  mandrin; 
sa  manœuvre,  ses  avantages,  862, 
8GU,  87  1,  882,  884.  —  Avantages 
des  sondes  à  béquille,  895,  91  G.  — 
Les  sonder  en  gomme  sont  insufll- 
santés  pour  Tévacuation   des  frag- 
ments  après    la    lithotritie ,    916, 
918. 
Sondes  à  grandes  dimensions,  885. — 
Sondes  lourdes ,    885.    —  Sondes 
droites  pour  l'aspiration  par  la  mé- 
thode de  Bigelow,  928. 
Moyens  exceptionnels  :    cathétérisme 
sur  conducteur,  manuel  opératoire, 
887  ;  cathétérisiue  à  la  suite.  Aces 
deux  modes  rares  de  cathétérisme  se 
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railache  le  nom  de  Mai8onneiive,88  7 . 
Sondes  a  demeure. 

Doivent   être    en    gomme;   inconvé^ 
nients  des  sondes  en  caoutchouc, 
896.  —  Forme  et  qualitAs  des  son- 
des  à  demeure,    895   :   souplesse 
et  solidité,  896.  —  Volume  ;  l'ins- 
trument doit  entrer  sans  frottement, 
601,    634,  666,    894,   896,   943. 
—  Manière  de  les  placer  et  de  les 
fixer,  897  ;   position  de  la   verge, 
898,  K99  ;  Tévacuation  continue  est 
contre-indiquée,  899  ;  malade  main- 
tenu au  lit^  900. 
La  tolérance  est  favorisée  par  des  in- 
jections sous-cutanées  de  morphine, 
140,  809. 
Son  emploi  transitoire,  140,  141.  — 
Son  influence  sur  la  lièvre  urineuse, 
140,   608,  671,  893;  sur  Télat  du 
canal,  893. 
Indications    :    assurer    le    cours  des 
urines  et  permettre   la  cicatrisation 
des   plaies  de  Turèthre,  893;  em- 
ployer la  sonde  à  demeure  dans  les 
cas  decathétérisme  mal  heureux,  137^ 
de  difficultés  du  calhétérisme,  138, 
dans   les  cas   de  vascularisation  et 
de  friabilité  de  la  prostate,  138. 
Temps  pendant  lequel  on  doit  la  lais- 
ser, 900. 
Contre-indications  :  cathétérisme  ré- 
pété facile,  137,  140,  608,671. 
De  la  sonde  à  demeure  dans  Turéthro- 
tomie  interne  ;  temps  pendant  lequel 
elle  doit  rester,  896;  son  influence 
sur  la  fièvre.  603,  604,  626. 
N'empêche  pas  toujours  TimAltration 
d^urine  d'origine  traumatique,  179, 
181. 
Spasme  uréthral.  —  Son  siège  ex- 
clusif dans  la  portion   membraneuse , 
7 7 G.  —  Symptomalique    de    lésions 
de  la  mobile  ou  des   reins   ou  de   la 
vessie,  de  tuberculose,  de   lésions  de 
Turèthre  aniérieur,  d'atrésie  du  méat, 
781,  de  rétrécisoement.  782  :  n'a  pas 
d'influence  sur  le  degré  de  resserre- 
ment des  rétrécissements,  78,  79,  83, 
lOl. 

La  chloroformisation  ne  peut  servir  à 
le  diagnostiquer,  778,  966.  —  Im- 
portance des  antécédents  pour  éta- 
blir le  diagnostic,  778,  864. 
Sa  réaction  sous  l'influence  des  instru- 
ments souples  et  des  métalliques, 
88,  779,  780. 


Sondes  qu'il  indique  pour  le  cathété- 
risme, 808  —  Causes  d'erreur 
auxquelles  il  donne  lieu,  890,  96S. 
(Voir  Portion  membraneuie.) 

Stagnation  de  l'urine.— Voir Jl^/m- 
tion  incomi  tête. 

Sucre.  —  Voir  Vrinet  et  Diabète. 

Sulfate  de  cuivre.  —  Son  action 
modificatrice  dans  les  eystites  chro- 
niques, 936. 

Sulfate  de  quininb.  —  Son  action 
sur  la  fièvre,  663,  564. 

Suppurations.  —  Du  tissu  eelluUire 
et  des  muscles,  dans  le  deuxième  type 
de  la  forme  aiguë  de  la  fièvre  uri- 
neuse, 448. — Voir^r/ifii/airM(sur- 
purations). 

Symptômes  fonctionnels.  —  Très  Im- 
portants; leur  division,  et  leur  cUui- 
fication,  16  et  suiv. 

Syncope.  —  Conséquence  d'évacaatioo 
rapide  d'une   vessie  distendue,  136. 

Syphilis.  —  Atteint  rarement  l'appa- 
reil urinaire,  13. 


Taches.  —  Voir  ÉcouUmenti, 

Taille.  —  Cause  d'incontinenee,  218: 
sa  guérlson  par  l'électrisation  locali- 
sée, 219.  —  Peut  être  eontre-indi- 
quée  dans  la  forme  chronique  de  ia 
fièvre  urineuse,  672. 

Tamponnement  vaginal  et  rectal. 
—  Cause  de  rétention,  189. 

Tannin  (solution  de-  en  injections  vè- 
sicales.  —  Ses  hcurcax  effets  dao« 
rhématurie.  32t>,  925. 

TÉNESMR  VKSICAL  ET  RECTAL.  —   DaOS 

colique  néphrétique,  44. 

TÊTE  FOETALE  (PASSAGE  DE  LA).  — 

Cause  de  rétention,  189. 

Tissu  CELLULAIRE.  —  Volr  ïndWûtiWt 

phlegmoneuset. 
Tissu  ÉRECTILE.  —  Voir  Éreeliit, 
Toucher  rectal.  —  Manière  de  le 
pratiquer.  642,  643.  —  Son  impor- 
tance très  grande  dans  lea  eas  de 
rétention  partielle,  lente  ou  graduelle, 
641,  646;  —  pour  l'exploration  de 
l'urèthre  et  le  cathétériame,  660, 880, 
88 1  ;  »  pour  constater  les  modifica- 
tions de  la  face  rectale  (abcès,  la- 
cunes, hypertrophie)  de  la  prostate  et 
les  corps  étrangers  de  Turèthra  pro- 
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roBd,  86,  IÎ6,  155,  J&8,  l»|,  37a 
T86,  78T. 

Doil  élre  aMoeié  aa  palper  hypoga»- 
Irique,  648,  660. 
Toucher  simplb.  —  Soo  imporUoce, 
622,  628. 

Toucher  uréthral  et  ybsical.  — 
C'e«l  lecathétérisme  explorateur.  623. 
782. 

Toucher  vaginal.  —Son  aUlité,  650; 

permet  de  sentir  I«  ealeul,  mais  n'aide 

en  rien  pour  la  UUiotrïtie,  6i0,  837. 
Tour  de  maître.  —  Est  une  mauvaise 

manieuTre,  8T9. 
Tour  de  maître  du  rulbe.  —  769, 

879,  880. 

Traumatisme  chirurgical.  —  Cause 
de  rétrfeissement.  If  ;  —  de  rétenUon. 
même  à  distance,  171  ;  —   de  Ûèrrc 
nrineuse  (voir  ce  mot), 
TuBERCUbOSB  UROfAiRS.  —  Peut  précé- 
der la  tuberculose  pulmonaire,  12. 
Lésions    anatomiques  :   granulations 
jaunes    ou    easéenseSy    uleérations 
pouvant  détruire  le  col  de  la  roaie 
et    la    prosUte.    abcès   et  fistules 
prostato-périnéales  et  scroUles,  217. 
307,  308. 

État  des  reins  :  Soins  ou  bien  caséi- 

llés  et  suppures,  307. 
Compliquée  «ourent  de  tuberculose  gé- 

niule,  307,  308,  322. 
Sjmptftmes  :   Douieum  et  fréquence 
de  la  miction,  procédant  par  acc«^ 
21.49,52,  323,  417;  —   cjstile 
précoce,   urines  purulentes,    323  ; 
—     hématuries     peu    abondantes 
(signe  du  début).  304,  306,   323. 
Poljurie   presque    toi^ours  intermit- 
tente et  procédant  par  accès  ;  carac- 
tères de  Turine,  4 15,  417. 
Nodosités  et  sensibilité  de  la  prostate 
au  toucher,  sensiMIilé  de  la  vessie. 
307,  308. 
Cause  de  spasme  de  Turèthre,  79. 
Tumeur  périnêale.  —  Voir  Périnéalr. 
Tumeur  vksicale.  —  Voir  Fong^.        I 
Ttphoîdb  (pibvre).    —   Cause  de  ré- 
tention,   73;     cause  d'incontinence. 
205. 


U 


UrÊTHRE.  —  Sa  division  en  orèihrt* 
antérieur  on  prépubien  et  urèthre 
postérieur  ou  rétro-pubien,  660,  71 8, 
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719  ;  —  l'antérieur  comprend  les  por- 
tions -"vieulaire,  pénienoe,  serotale. 
périn  -o-bulbaire,  96, 687  ;  —  |e  poe- 
teneur  comprend  les  portion*  mem- 
bruieuse  et  prostatique,  96. 
Considérations  anatomiques,  phvsiolo- 
giqocs  et  pathologiques  qui*  josti- 
flent   cette   divuion,   30 1.    71s  a 
719,729.  ,    'la  a 

Caractères  anatomiques  et  patholo- 
giques propres  à  chaque  région  de 
1  urèthre  aniérieur,  96,  r,2,  667, 

Direction.  L'urèthr»  antérieur  est 
droit.  —  U  postérieur  est  courbe, 
peut  être  redressé,  660,  661,  8à&; 
--  oourbure  plus  grande  et  condure 
chtt  le  vieillard,  6i>2,  663,  851, 
«*«;  —  rajon  de  courbure  :  sa 
mensuraUon  applicable  surtout  i  U 
paroi  supérieure,  666,  8S6  ;  ^  U 
n>  a  paf  d'inflexions  Utérales,  668. 

Longueur.  -  Sa  mesure,  sa  variabi- 
lité  avec  le  sujet  et  Tâge  :  consé- 
quences au  point  de  vue  du  eathé- 
térisme  explorateur,  669, 67 1,  708, 

Calibre.  —  RenflemenU  et  resserre- 
menu  normaux  :  les  renflemenu 
■ont  creusés  surtout  aux  dépens  de 
la  paroi  inférieure,  673  à  677. 

Le  eul-de-sac  du  bulbe  est  le  plus'  sou- 
vent virtuel  ;  sa  déprcs«ibilité,  con- 
séquences au  point  de  vue  du  ealhé- 
térisme.  des  fausses  routes  et  de  la 
forme  des  sondes  i  emplover  674 
710,808.867,888,  891".     ' 

Collet  fibreux  du  bulbe,    673,  677 
710.  * 

Les  canaux  les  plus  courbes  sont  les 
plus  longs  et  les  plus  anfractueux 

677.  ' 

Ce  qu'il  faut  entendre  par  calibre  nor- 
mal, 678;  —  calibre  artificiel  :  dila- 
labiliié.  679 ;  —expériences  d'Otls, 
681  ;  —  expériences  de  l'auteur 
682.  ' 

Déchirures  :  leur  siège,  leur  fonne, 
leur  nombre,  leur  étendue,  leur 
profondeur,  682,  683,  686;  — 
limite  extrême  des  instruments  qu'on 
doive  introduire  dans  Turèthre,  686  • 
—  dilaUbiliié  variable  avec  les  su- 
jets, 686;  —  dilatabilité  des 
urèlhres  pathologiques,  686;  — 
conséquences  de  U  diiaution  forcée 
cheila  femme  :  incontinence,  218. 
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Surface  interne  de  l'urèthre  :  lacunes, 
valvule  d'A.  Guérin,  689,  690. 

Forme  valvulaire  que  peuvent  afifecter 
les  conduits  glandulaires  de  la 
prostate,  691. 

Muqueuse  de  l'urèthre.  —  Sa  richesse 
en  fibres  élastiques,  691  :  con- 
séquences pour  Turéthrotomie  in- 
terne ;  forme  de  la  plaie,  691 ,  692  ; 
—  sa  faible  consistance  :  perfora- 
tion par  les  bougies,  693. 

Absence  de  couche  celluleuse  sous- 
muqueuse,  692. 

Couches  musculaires.  —  Leur  dispo- 
sition au  niveau  des  différentes' 
régions,  693,  694. 

Glandes  et  follicules,  695  ;  —  veines, 
696. 

Rapports  suivant  les  régions.  Voir 
Cot  de  ta  veisie,  Prostate  et  Urithie 
(portion  membraneuse  de  V) 

Disposition  du  tissu  érectile  :  consé- 
quences pour  Turéthrotomie  interne, 
703,  704,  712,  713. 

Extensibilité  de  Turèthre;  comparai- 
son de  la  paroi  inférieure  et  de  la 
paroi  supérieure,  705,  7(»9,  718, 
73g  ;  —  la  paroi  supérieure  est  la 
paroi  chirurgicale,  705.  —  Voir 
Cathéterisme,  Corps  étrangers.  Dila- 
tabilité ,  Rétrécissement ,  Spasme, 
Toucher. 

Urêthre     (portion     mehbraneuse 

DE  l'|. 

Sphincter  membraneux  justifiant  la  sé- 
paration anatomique  entre  Turèthre 
antérieur  et  l' urèthre  postérieur,  715, 
710,718,738,  740;8aréactionaux 
contractions  vésicales  ;  —  son  rôle 
dans  la  miction:  c'est  le  vrai  sphincter 
vésical;  —  ses  contractions  sont 
volontaires,  491,  725,  726,  7  77; 
son  étal  dans  Tanesthésie,  9<i6. 

Ses  rapports  avec  le  périnée,  741. 

Son  état  dans  T incontinence  infantile, 
212,  724. 

Influence  de  son  éleclrisation  sur  les 
cvstites,  727. 
Urèthre  (traumatismes  de  l'). 

Le  traumatisme  peut  atteindre  l'urè- 
thre : 

!•  de  dedans  en  dehors,  172  :  Ulcéra- 
tions et  perforations  de  Purèihre, 
fistule  pénienne  causée  par  la  sonde 
à  demeure,  894,  898.  —  Voir 
Fnnxses  rouies  et  Urèthre  (dilatabi- 
iité). 


2"  de  dehors  en  dedans,  —  dans  ré- 
gion pénienne,  causes  sont  :  Rup- 
ture de  la  corde,  fauiise  manœuvre 
pendant  le  coït,  1 7  2  ;  ses  symp- 
tômes ;  rétrécissement  consécutif, 
1 7  3  ;  —  dans  la  région  périnéo-bul- 
baire,  chute  à  califourchon  ou  choc 
direct  :  intégrité  fréquente  des  par- 
ties molles  malgré  une  déchirure 
quelquefois  énorme  de  l'urèthre, 
174.  Division  en  cas  légers, 
moyens  et  graves  ;  leurs  transfuraii- 
tions  :  symptômes  communs  :  trou- 
bles de  Ut  miction,  uréthrorrhagie, 
tumeur  périnéale,  177.  —  Cas  lé- 
gers, leurs  symptômes,  traitement 
médical  :  rétrécissement  cons^alif 
précoce,  179.  —  Cas  moyens^  lean 
symptômes,  traitement  par  cxthé- 
térisme  répété  avec  instruments 
courbes  ou  sonde  à  demeure.  178, 
179;  leur  transformation  en  cas 
graves,  180.  —  Cas  graves,  leurs 
symptômes  :  nécessité  de  Tinter- 
vention  chirurgicale;  comparaison 
des  divers  traitements  :  sonde  à  de- 
meure, 181,  182;  ponction  hypo- 
gastrique  avec  canule  à  demeure, 
182;  ponction  capillaire  avec  aspi- 
ration, 183  ;  incision  simple,  189: 
Turèthrotomie  externe  avec  sonde  i 
demeure,  répond  le  mieux  à  toutes 
les  indications  :  manuel  opéraioire, 
184,  185;  sa  facilité  quand  elle 
est  précoce,  185  :  indiquée  aussi 
dans  les  cas  compliqués  de  fracture 
du  pubis,  186.  —  Traumatisme  de 
la  région  membraneuse  :  indication 
du  calhétérisme  ou  de  la  ponction 
hypogaslrique  avec  canule  à  de- 
meure, i87,  188. 

Urèthrite.  —  Ses  causes  :  cathétérisme, 
937,  938  ;  bleunorrhagie  aiguë  ou 
chronique.  —  Localisation  dans 
Turèthre  antérieur,  722.  —  Voir 
InstUlaiions. 

Uréthrorbhagie.  —  Est  le  meilleur 
signe  des  traumatismes  de  Turètlire 
antérieur,  173,  175,  177,  800, 
302,  718. 

Uréthrotomib  interne.  —  Doit  être 
faite  sur  la  paroi  supérieure;  pour- 
quoi? —  Hémorrhagie  insignifiante, 
172,  173.  —  Manuel  opératoire  de 
Tintroduction  de  la  sonde  à  de- 
meure, 887.  —  Calibre  de  la 
sonde,   506,   534,  556.  —  Soodo 
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est  Ui«ée  ouverte  dans  runnal,  ne 
reste  que  24  k  36  heures,  890; 
Ibrme  losanglque  de  1* incision,  692. 
—  Soins  après  Topération,  S&9, 
S60.  —  Aeeidents  :  flèvre  traama- 
Uqoe  on  urineose  :  ses  eonditions, 
sa  fonne,  époque  da  débat,  433, 
SOS,  S26  :  utilité  de  la  sonde  à  de- 
meure, 504,  606,  S36,  534,  556. 
Inftitrstlon  urineose  eieepUonnelle, 
492. 
Indications  :  Rétention  incomplète  avec 
eystiie  et  alcalinité  des  urines,  388, 
505,  570,  600;  quelques  cas  de  ré- 
tention complète,  109;  quelques 
CM  de  calcul  engagé  derrière  un  ré- 
trécissement, 200  :  incontinence  par 
rétention,  222;  flèrre  urineuse  liée 
an  rétrécissement,  456,  493,  569, 
ou  aux  tentatives  de  dilatation,  493, 
499,  509;  impuissance  de  la  dilata- 
tion, 953;  diffaeolté  de  la  miction 
eausée  par  présence  d*one  petite 
bougie  à  demeure,  501. 
Son  influence  sur  les  troubles  digestifs 
sympiomatiques  de  Tempoisonne» 
ment  urineux,  590  à  600  ;  sur  la 
poljurie  de  date  récente,  416. 
L'anesthésie.  inutile  le  plus  souvent, 
quelquefois  râcheuse,  965. 

Urccaibb  (cachexie).  —  Voir  Cachexie. 

Ubihaibb  (tuberculose).  —  Voir  Tuber- 


l'urine  :  râleur  diagnostique,  242, 
243.  (yoir  Poiyurie  et  Oliqurie). 
Densité  :  Ses  variations  physiolo- 
giques et  pathologiques  :  valeur 
diagnostique,    245.    Réaction 


UUKB  (absorption  de  1').  —  Voir  Ab- 

mrpiion. 
L-aniE  (ineontinence  d').  —  Yoir  Ineon- 

ittÊOèce, 
Ubccb  (inflltriUon  d*).  —  Voir  Infiltra- 

iian. 
VvaSE  Oet  de  1').  ~  Voir  Jet  de  rurine. 
Urixe  (stagnation  de  T).  —  Voir  Sfo^ua- 

ftoa. 
UrI5B   AMMONLVCALB.  —  Voir  Ammo- 
niacale. 
Vrises,  —  Étude  chimique  très  impor- 
tante,  mais  subordonnée  à  l'étude 
clinique  du  malade,  225  à  229. 
Caractères  physiques.  —  Odeur  :  Son 
altération  par  aliments   ou    médi- 
eaments,  233,  par  lésions  organi- 
ques, 234.  —  Aspect  :  Ses  modi- 
fications par  la  présence  de  sels  abon- 
dants,   234,   on  du    pus  :   Valeur 
diagnostique,     235.    Coloralion    : 
modifications  physiologiques  et  pa- 
thologiques, 236,  237.— Quantité: 
Relations    avec    les    matériaux    de 


variations  physiologiques,  247,  pa- 
thologiques, 248  :  valeur  diagnos- 
Uque,  249,  250. 

Composition.  —  Urée  :  Ses  variations: 
valeur  diagnostique,  256;  influence 
de  U  fièvre,  de  la  cachexie,  des  lé- 
sions du  foie,  25  4  :  sa  transforma- 
tion en  carbonate  d'ammoniaque, 
248,  256. 

Acide  urique  :  son  influence  sur  la  for- 
mation des  calculs,  260,  261. 
Urates  confondus  avec  pus,  340, 
347  ;  conditions  de  leur  forma- 
tion, 263  ;  indications  des  eaux 
alcalines,  262.  —  Phosphates  : 
leurs  calculs,  205.  351.  —  Épithé- 
lium  :   valeur    diagnostique,    268. 

—  Cylindres  urinaireâ  :  valeur 
diagnostique,  26Î*.  —  Quelquefois 
on  trouve  des  débris  de  tumeurs, 
2is9.  —  SpermatoioTdes  :  valeur 
diagnostique  de  leur  présence,  2'?0. 
Fermentations  :  leurs  agents,  271, 

272.  —  Sucre  :  sa  valeur  dia- 
gnostique ;   caractères    de    Pu  ri  ne, 

273,  274;  albuminuries  vraies  et 
fausses,     diagnostic,    275,     276. 

—  Urines  chyleui^es  ;  leurs  caractères, 
278.  —  Oxalate  de  chaux  :  con- 
ditions de  sa  formation  ;  calculs 
muraux,  280.  —  Cysiine,  ses  cal- 
culs 281.  —  Sels  ammoniacaux, 
281,  284. 

Urines  rénales,  leurs  caractères.  — 
Voir  poiyurie  et  Reins. 

Uhises  fcrulextes,  —  Voir  Pws. 

I'rixkcse  (fièvre*.  — \oj.  Fièvre. 

Ubineux.  (eropoisonneroent).  —  Voy. 
Empoitonnemen  t . 

Uhéthbotojiib  externe.  —  Ses  indi- 
cations dans  les  ruptures  de  Torèthre, 
184  à  186  ;  -^  son  influence  sur  la 
perméabilité  ultérieure  du  canal,  186; 
—  manuel  opératoire,  185;  —  n'est 
jamais  indiquée  dans  rétention  eom- 
plèl4*  simple,  110;  —  néce^itc  Ta- 
nesthésie,  964,  967. 


I 

'  Vagis.  —  Voir  Tamponnement^  Toucher, 

Valvules  pbosta tiques  et   ¥rs<:u- 
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LAiBES  DB  Mercier.  —  Leur  diagnoi- 
tic,  804  à  806. 

Yaricocèle.  —  De  date  récente,  symp- 
tomatiquede  tumeur  rénale,  317,639. 

Veru-Montanum.  —  Son  Influence  sur 
la  fermeture  de  Furèthre  pendant 
réjaculation,  720. 

Vésicules  séminales.  —  Leur  explora- 
tion par  toucher  rectal  ;  leurs  altéra- 
tions dans  la  tuberculose  génito-uri- 
naire,  647. 

Vessie,  —  Exploration  par  palper  hypo- 
gastrique,  637  ;  —  toucher  rectal, 
642  à  645  ;  —  percussion,  6S2  ;  — 
capacité  très  variable  avec  tolérance 
individuelle,  contractililé  de  la  vessie, 
état  de  ses  parois,  751,  799  :  rapi- 
dement limitée  par  les  états  patho- 
logiques :  relations  avec  la  lésion 
causale,  910,  914;  —  diminution 
persistante ,  ses  conditions,  911: 
influence  des  injections  dilatatrices, 
912»  913  ;  —  oontractilité  de  la  ves- 
sie :  conditions  de  sa  manifestation  ; 
son  influence  sur  l'exploration  et  la 
manœuvre  du  lithotriteur,  810,  811, 
936;  manière  de  Tapprécier,  766; 
ses  relations  avec  Tincontinence 
infantile,  209;  ses  manifestations 
dans  Panesthésie,  956,  957  ;  —  iner- 
tie presque  toujours  secondaire,  119, 
120,  1 22 1  —  déformation  de  la  vessie  : 
col  et  bas- fond  :  leurs  relations  réci- 
proques  ;  influence  de  la  prostate,  125, 
644,  800,  803,  828  ;  —  bas-fond  chez 
la  femme  et  l'enfant,  764  ;  —  cellules 
vésicales,  830;  —  déformations  par 
contractions  irrégulières  ;  relations 
avec  la  présence  de  fragments  caleu- 


leox,  830,  884,  835;  leur  influence 
sur    Texploration    et    U    lithotritie, 
830,831,  832,  840;    —    vessie  en 
portefeuille,  833  à  835  ;  —  sensibi- 
lité au  contact  des  instruments  ;  in- 
fluence de  la  cystite,  765,  803,  808; 
^  comparaison  avec  U  sensibilité  de 
la   portion  prostatique   de   l'urèthre, 
907  ;  —   résultats  de  Texploration  de 
la  vessie  saine,  765,  806  ,    du  col, 
765,    des  saillies,   802.    —  De   U 
vessie  chex  les  rétrécis,  ches  les  pros- 
Utiques  :  hypertrophie,  ses  caraelères, 
98,  1 19,  120.  —  Sa  réaction  au  con- 
tact de  solutions  argentiques  ;  eompa- 
raison  avec  le  col,   038;   comparai- 
son de  la  vessie  de  Thomme  et  de  la 
femme,  933. 

Rupture  rare  dans  la  rétention  com- 
plète, 115  ;  — ulcérations,  perfora- 
tions, gangrène  de  la  vessie  par  la 
sonde  à  demeure,  894.  —  Voir  Ato- 
nie, Calcul,  Catbétéritme,  Col  de  ia 
veuîe.   Douleur    vésieale,    Fonguâ, 
Lavage^  Toucher,  Tenesme,  Tumeur» 
Vessie  irritable.  ^  Relations  avec  U 
tuberculose  commençante  et  l'ataiie» 
727,  728. 
Vessie   (ponction   de  la).    —  Avec 
trocart  courbe  ou  l'aiguille  fine  d*an 
aspirateur,  148  ;  —  ponction  aspira- 
trice;  ses  avantages,  son  innocuité, 
150,  890  ;  —  indications  de  la  ponc- 
tion :  catliétérisme  impossible,  ISt  ; 
fausses  routes,  890  ;   rétention  com- 
plète, 110  ;  rupture  de  l'urèthre,  182, 
187. 
Voiture.  -*  Son  influence  sur  les  eal- 
culeux,  53,  303. 


fin    de  la  table  analytique   des  MATiBRES. 


ERRATA 

Page  684,  ligne  20,  au  lieu  de  :  base  de  la  prostate,  lire  :  bec  de  la  prostate. 
Page  689,  ligne  25,  au  lieu  de  :  urethères,  lire  :  uretères. 
Page  743,  ligne  avant-dernière,  au  lieu  de  :  palpe,  lire  :  pu^. 


Paris.  —  Imp.  E.  C*noMoira>  et  1,  RBiiAULT,rue  de»  Poiteviat,  6. 


